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FLORIDA  -  JANUARY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     85°  on  the  26th  at  Avon  Park  and  on  the  7th  at 

Loxahatchee 

Lowest  Temperature:     15°  on  the  22nd  at  Chipley  3  E  and  Sanborn  Tower 

Greatest  Total  Precipitation:     8.52  inches  at  South  Miami  3  W 
Least  Total  Precipitation:     0.93  inch  at  Cape  Sable  Ranger  Sta 
Greatest  One-Day  Precipitation:     4.45  inches  on  the  13th  at  Miami  12 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  Jacksonville  WB  AP 
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224 

0 

0 

" 

1.62 

•  79 

1 3 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

58.5 

4.4 

2.54 

.61 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

71.2 

49.2 

60.2 

3.6 

82 

27 

31 

22 

164 

0 

2.57 

1.10 

1.11 

9 

.0 

0 

4 

3 

1 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

72.5 

49.  1 

60.8 

84 

27 

34 

22 

158 

0 

1  .65 

•  74 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

CANAL  POINT  USDA 

70.4 

50.9 

60.7 

82 

26 

36 

22 

140 

0 

0 

0 

0 

3.67 

1.23 

1  3 

.0 

0 

4 

4 

2 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

72.3 

56.7 

64.5 

79 

1 

40 

21 

80 

0 

0 

0 

0 

.93 

.30 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

CAPTIVA 

68.7 

54.6 

61.7 

76 

26 

39 

22 

114 

0 

0 

0 

0 

3.54 

1.73 

9 

.0 

0 

4 

3 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

70.6 

51.8 

61.2 

37 

21 

139 

0 

0 

0 

0 

3.18 

1.24 

9 

.  0 

0 

4 

3 

2 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

73.2 

49.2 

61.2 

83 

26 

32 

22 

142 

0 

0 

1 

0 

2.93 

.91 

9 

.0 

0 

5 

3 

0 

EVERGLADES 

73. 6M 

53. 5M 

63. 6M 

3.4 

81 

2  5  + 

3b 

22 

99 

0 

0 

0 

0 

2.15 

.57 

.68 

9 

•  0 

0 

4 

3 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

71.8 

51.2 

61.5 

- 

3.1 

80 

8  + 

34 

22 

131 

j? 

0 

5? 

3.31 

1.79 

2.01 

9 

.0 

0 

3 

2 

2 

MILES  CITY  TOWER 

73. 6M 

49. 3M 

61.  5M 

84 

2  6 

33 

23+ 

140 

0 

0 

0 

0 

1.63 

.  0 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

71.2 

49.2 

60.2 

3.8 

82 

27 

31 

22 

172 

0 

0 

l 

0 

2.71 

1.17 

.99 

9 

.0 

0 

3 

3 

0 

NAPLES 

73. 3M 

51. 7M 

62.  5M 

81 

26 

36 

22 

111 

0 

0 

0 

0 

4.96 

.0 

0 

PUNTA  GORDA 

72  .9 

52.6 

62.8 

— 

2.4 

80 

26 

35 

22 

101 

0 

0 

0 

0 

4.03 

2.47 

3.20 

1  3 

.0 

0 

2 

2 

1 

TAMIAM1   TRL  40  MI  BEND 

75.6 

55.0 

65.3 

84 

26 

39 

22 

66 

0 

0 

0 

0 

1.34 

.37 

1  2 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

62.0 

3.1 

2.76 

1.27 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

71.8 

55.  1 

63.5 

- 

4.8 

80 

8 

34 

19 

109 

0 

0 

0 

3.88 

1.70 

1.53 

13 

.0 

0 

4 

3 

2 

FT   LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

73.4 

57.0 

65.2 

80 

g 

38 

22 

73 

0 

0 

0 

0 

4.28 

1  .55 

9 

.  0 

0 

5 

3 

2 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

74.3 

51.8 

63.1 

81 

27  + 

33 

21 

107 

0 

0 

0 

0 

3.32 

1.06 

13 

.0 

0 

6 

3 

1 

HIALEAH 

74.4 

54.9 

64.7 

82 

15  + 

39 

23 

80 

0 

0 

0 

0 

5.71 

2.76 

13 

.0 

0 

4 

3 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

74.0 

51.8 

62.9 

- 

3.1 

82 

26+ 

32 

21 

109 

0 

0 

1 

0 

2.54 

.80 

1.15 

12 

.0 

0 

4 

2 

1 

LOXAHATCHEE 

74.9 

51.1 

63.0 

85 

7 

32 

22+ 

109 

0 

0 

2 

0 

3.25 

1  .88 

9 

.0 

0 

2 

2 

2 

MIAMI   BAY  FRONT 

74  .  7M 

58.6M 

66  •  7M 

82 

15+ 

41 

23 

53 

0 

0 

0 

0 

1.93 

.60 

10 

0 

3 

2 

0 

MIAMI  BEACH 

73.9 

60.5 

67.2 

2.8 

80 

15  + 

42 

22 

46 

0 

0 

0 

0 

2.53 

.49 

.93 

9 

.0 

0 

7 

2 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

72.8 

57.0 

64.9 

3.4 

82 

39 

22 

77 

0 

0 

0 

0 

5.12 

3.06 

1  .41 

12 

.0 

0 

5 

4 

3 

MIAMI    12  SSW 

73.7 

52.5 

63.1 

- 

3.9 

81 

2 

34 

21 

105 

0 

0 

0 

0 

5.55 

3.46 

4.45 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

POMPANO  BEACH 

74.4 

53.6 

64.0 

80 

29+ 

35 

22  + 

93 

0 

0 

0 

0 

6.14 

3.27 

13 

.0 

0 

3 

2 

2 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

75.1 

52.7 

63.9 

82 

1 

35 

21 

84 

0 

0 

0 

0 

2.11 

1  .40 

12 

.0 

0 

3 

1 

1 

SOUTH  MIAMI   3  W 

73.5 

53.6 

63.6 

80 

8+ 

35 

21 

86 

0 

0 

" 

0 

8.52 

3.80 

12 

.0 

0 

2 

2 

STUART   1  N 

71.4 

52.7 

62.1 

80 

1 

33 

23+ 

125 

0 

0 

0 

0 

4.46 

2.03 

12 

.0 

0 

4 

3 

2 

WEST  PALM  8EACH  WB  AP  R 

72.9 

54.2 

63.6 

3.4 

80 

26+ 

36 

22 

99 

0 

0 

0 

0 

3.17 

.69 

2.19 

9 

*  0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

64. 1 

3.2 

4.17 

2.05 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

72. 5M 

62. 4M 

67. 5M 

80 

15+ 

51 

23 

23 

0 

'3 

0 

0 

2.98 

2.20 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

72.2 

61.7 

67.0 

3.8 

83 

1 

52 

23 

39 

0 

0 

0 

0 

1.25 

-  .29 

.49 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

MARATHON  SHORES 

73.4 

60.4 

66.9 

82 

29+ 

49 

22 

42 

0 

0 

0 

0 

2.85 

1.25 

12 

.0 

0 

3 

3 

1 

TAVERN1ER 

73.1 

60.2 

66.7 

81 

2 

46 

22 

52 

0 

0 

0 

0 

3.62 

1.81 

12 

.0 

0 

3 

1 

DIVISION 

67.0 

3.5 

2.68 

1.09 

.0 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ALEXANDER  SPRINGS 

A PALACH 1 C OLA  wb  city  r 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BA0SOM  PARK 

BARTOW 
BAT PORT 

BElle  GLADE  EXP  ST A 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 
■ITHLO 

BLOUNTSTOWN  2  SE 
6RADENTOH  EXP  STATION 
BROOKSVtlLE  CHIN  H I LL 
BUSHNELL  2  E 
CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPT1VA 

CARRA8E  LL  E    1  NNW 
CNIPLEY  3  E 
CLEARWATER 

CLERMONT   6  S 
CLEW 1ST  ON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CRESCENT  CITY 
CRESTVlEW  RADIO  WJSB 

CROSS  CITY  2 

DAN I A  *  MNH 

DAYTON A  BEACH 

DAY TON A  BEACH  MB  AP  R 

DEER  PARK 

DE  FUN  1 AK  SPRINGS 
DE  LAND  3  H 
DE  SOTO  CITY  A  SW 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TORTU6AS 

EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSNERE 
FERNANDINA  BEACH 
FORT  DRUM  5  NW 

FORT  GREEN  12  WSH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAH I A  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE   3  WSW 
GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

HI ALEAH 

HIGH  SPRINGS 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
INVERNESS 

ISLE WORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 
KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 

LAKE  H1AWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 

LONGBOAT  KEY 

LOXAHATCHEE 

MADISON 

MARAT  HOW  SHORES 
MAR  1 ANNA    i  HO  SCHOOL 

MAYO  5  NW 
NELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI   BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

N I AN  I   WB  AIRPORT  R 
MIAMI   12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO  2  S 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

NYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

N ICEVILLE 

NITTAW  1  S 
OCALA 

OCALA  2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PARR  I SH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY  R 

PERRINE 
PERRY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GORDA 

OUINCY  EXP  STATION 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 
SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANBORN  TOWER 

SANFORD  EXP  STATION 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI    3  W 


2. *7 
♦  .39 
5.13 


4.65 

2.32 
3.23 


3.54 
3.39 
3.71 


3.75 
2.93 

:  .98 

2.15 
3.26 
2.95 
3.70 


2.65 
3.68 
4.20 


3.24 
6.15 
2.50 


2.B7 
2.61 
6*36 
5.A5 


4.75 

1.67 
1.70 
4.95 
2.60 
5.26 

2.89 
3.25 
4.24 
2.85 


2.10 
2.52 
4.96 
4.25 


5.3* 
2.57 
6.14 
A. 03 


3.05 

2.23 
A. OA 

1.79 
2.77  i 
8.52 


7  | 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13  | 

 r 

14  | 

15 

.10 

.10 

.30 

.36 

1.77 

•  OA 

03 

* 

1.13 

4.00 

.  6A 

.58 

1.09 

•  50 

•  92 

•  30 

.35 

•  27 

1.11 

.71 

■  16 

•  51 

.02 

•  51 

.7* 

.03 

•  06 

.32 

1.16 

.35 

■  15 

1*35 

•  90 

.82 

.13 

■  76 

•  26 

* 

•  09 

•  23 

•  *7 

.  12 

.59 

1.23 

1.07 

•  30 

.09 

.01 

.06 

■  1  6 

1.73 

.62 

.68 

1  .16 

.A5 

•  io 

.35 

1.18 

•  13 

T 

.05 

.59 

.68 

•  01 

•  OA 

.20 

.73 

•  07 

.71 

.01 

1  .OA 

1.24 

.62 

•  13 

1.12 

•  OA 

.23 

■  26 

.06 

•  01 

.50 

•  30 

.50 

1.12 

.44 

■  12 

.89 

1.77 

•  82 

•  65 

•  19 

•  15 

.87 

T 

•05 

.OA 

T 

T 

•  50 

.07 

T 

T 

.45 

.01 

3.50 

■  07 

■  44 

.02 

.76 

.16 

.11 

.06 

•  02 

•  70 

•  06 

.67 

2.80 

.91 

.81 

.10 

•  75 

•  22 

.02 

.06 

.68 

T 

•  53 

.25 

•  10 

1.06 

.09 

T 

•  52 

.30 

2.13 

.23 

1  **8 

•  23 

•  55 

.11 

1.50 

■  01 

•  02 

.68 

1.30 

1.44 

■  OA 

.6* 

1.53 

1.55 

.41 

.02 

•  44 

1.05 

.02 

•  31 

.8A 

•  02 

.57 

1.06 

.26 

.01 

2.01 

T 

1.00 

T 

.51 

T 

1.42 

1.23 

.37 

.21 

•  35 

1.25 

•  20 

.24 

•  1  3 

■  23 

.16 

.16 

T 

.29 

•  04 

.92 

.14 

.93 

.09 

1  .61 

2.76 

.07 

•  55 

.80 

.36 

.05 

•  44 

.02 

.08 

1.15 

•  60 

.60 

•  85 

.12 

.13 

.60 

•  33 

.96 

•  25 

T 

T 

1.10 

.20 

•  15 

•  94 

.20 

.50 

1.30 

1  .60 

.  20 

•  08 

.76 

.36 

.26 

3.50 

.  A9 

T 

T 

.17 

•  31 

•  21 

•  63 

1  .02 

.25 

•  14 

.48 

1.12 

.17 

.77 

•  17 
* 

•  38 

•  89 

.  78 

.03 

3.93 

.02 

.03 

.07 

.  14 

.69 

•  13 

.27 

1.21 

•  9B 

T 

1.25 

1.05 

1.88 

.05 

•  OA 

1.25 

.28 

1.61 

.69 

.76 

.04 

1.25 

.70 

.33 

1.47 

.06 

.23 

1.43 

.81 

.50 

3.00 

■  16 

■  30 

.20 

■  60 

.68 

.45 

T 

T 

.93 

.19 

.26 

.6* 

.18 

.03 

.87 

T 

1.23 

1.41 

1*19 

■  Sa 

■  05 

.17 

4.A5 

.03 

a 

.93 

•  04 

.10 

.10 

•01 

•  10 

.68 

.01 

•  26 

.36 

.73 

.12 

.99 

.83 

.07 

.72 

.43 

1.37 

■  05 

.  89 

.26 

.47 

.63 

1.65 

2.00 

.50 

.50 

T 

T 

•  65 

•  A7 

2.92 

■  28 

■  02 

•  35 

•  10 

.02 

.18 

.38 

•  04 

.02 

.35 

•  23 

•  32 

1.01 

.10 

.13 

1.16 

■01 

.12 

.61 

•  04 

.04 

•  47 

.60 

.27 

.75 

1.20 

.13 

.70 

.19 

.14 

.62 

.31 

# 

2.37 

4.30 

.01 

.20 

.05 

1  .40 

1.05 

1.37 

•  02 

2.50 

•  06 

•  09 

.16 

3.27 

.83 

3.20 

.41 

.60 

.37 

.05 

.20 

T 

1.40 

•  37 

T 

.09 

.01 

.70 

.12 

I 

.25 

.10 

.40 

■  10 

.24 

.63 

T 

■  72 

.68 

T 

.32 

.60 

.34 

.03 

.19 

.76 

.13 

1.08 

1.17 

.01 

•  26 

.33 

.41 

3.80 

3.51 

.03 

20  I  21  1  22  I  23  j  24  I  25  I  26  I  27  I  28  j  29  '  30  ^  31 


.23  .05 
•11  .01 

.02  T 


.0* 
.23 


.49  1.11 
•41  .22 


.20 

.■3  T 


.04  .0) 
1.6' 
.25 


2.20  .0» 
.67  .02 


1.27 
.34 


.  toUewinq  Suboc  lad*. 


DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 


Station 

Total  | 

Day  of  Month 

1   |  2  |  3 

4      5  |  6 

7   j  8 

9 

10  l 

12 

13  j 

14  | 

15 

16  17 

18 

19 

20  21 

22     23  24 

25 

■1 

27 

28 

29 

30 

31 

STARKE 

ST£ INMATCHEE  2 
STUART    )  N 
TALLAHASSEE  WB  AP 
T AM  I  AH  I    TRL   40  Ml  BEND 

5.78 
4.46 
2.58 
1.34 

.55 

.04  .02 
.03 

.34 

.55 
.27 

•  28 

.19 
.01 

2.03 
.37 

.50 
1.05 
1.56 
.31 
.22 

.20 
.80 
.01 
.19 

.03 
T 

.03 

.09 

■  17 

.30 
2.10 

7  .91 

.59 
.03 

.16 

.05 

.99 
.14 

•  02 
.02 

.09 

.16 

TAHPA  WB  AIRPORT  9 
TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 
TAVERN  1 ER 
TITUSVILLE  2  M 
USHER  TOMER 

1.69 
1.59 
3.62 
2.54 
5.20 

.07 

.04 

.03 
.70 

7  .33 

.26 
.90 
.50 
.  31 
.50 

.82 

.05 

T 

i.ai 

.61 
.26 
.25 
1.65 
.30 

.03 
.20 

.14 
1.30 

.40 

•  03 

7 

.10 
.30 

.40 

.03 
.20 

•  09 

7 

.09 
.03 
.19 
•  61 
.90 

.05 
.20 

VENICE 

vero  beach  faa  airport 
waucmula  z  h 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP  R 
WEwAH | TCHKA 

2.99 
3.21 
2.19 
3.17 
4.67 

.09 
T 

.04 

7  7 
.17 

7  .10 

.02 
.01 

.44 

1.40 
.54 
.76 

2.19 

T 
T 
T 

.17 

T 

1.26 
7 

.04 

1.12 
1.22 
.91 
.80 
1.49 

.02 
7 

.28 

.19 

.08 

.13 
7 

.06  .24 

7 

.70 

7 

.99 

•  06 

.06 

T 

.22 

.61 

T 

.29 

.09 

WINTER  HAVEN 
WOODRUFF  DAM 

1 .62 
3.59 

.03 
.34 

.02 
.24 

.51 
.14 

.79 
.04 

.53 

.12 
.13 

.03 

.02 
•  26 

•  99 

•  06 
.  so 

•  07 
.29 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

Ph. 

Relab 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

Faateat 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fasteBt  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

01-09 

.10-.49 

SO-  99 

100-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
aky  cover 
sunrise  to  sv 

APALACHICOLA  WB  CITT 

8.4 

29 

NW 

19 

1 

3 

5 

2 

1 

0 

12 

71 

8.! 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

15 

9.3 

23++ 

N 

25+ 

85 

87 

58 

71 

9 

5 

0 

1 

1 

0 

16 

6.3 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

8.2 

24++ 

SSW 

29 

85 

85 

60 

71 

5 

2 

1 

0 

1 

1 

10 

5.6 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

15 

9.9 

33 

E 

13+ 

81 

83 

55 

68 

2 

3 

5 

1 

1 

0 

12 

58 

5.8 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

NE 

20 

11.3 

33 

N 

20 

83 

84 

70 

78 

4 

2 

4 

0 

0 

0 

10 

88 

6.1 

LAKELAND  WB  CITY 

8.1 

2 

5 

2 

1 

0 

0 

10 

66 

5.4 

MIAMI  WB  AIRPORT 

NNW 

15 

8.8 

25++ 

WNW 

29 

80 

83 

58 

69 

5 

2 

1 

1 

3 

0 

12 

640 

6.0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NNE 

15 

8.6 

21++ 

NW 

21 

84 

87 

54 

64 

4 

2 

3 

0 

1 

0 

10 

6.0 

PENSACOLA  WB  CITY 

10. 9T 

25 

NW 

19 

1 

1 

6 

3 

0 

0 

11 

48 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NNW 

18 

6.7 

25++ 

NW 

19 

81 

86 

58 

69 

2 

2 

6 

1 

0 

0 

11 

5.9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

NNE 

14 

11.4 

29++ 

NNW 

21+ 

81 

84 

53 

69 

4 

5 

2 

1 

0 

0 

12 

63 

6.2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

NNW 

18 

11.2 

27++ 

E 

11 

80 

85 

58 

68 

9 

3 

1 

1 

0 

1 

15 

6.1 

a  City  Office  Data 
T  Airport  Data 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1961 


Day  Ol  Monlh 

• 

Station 

* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ALEXANDER  SPRINGS 

66 

7  5 

69 

6  3 

70 

71 

72 

69 

74 

71 

66 

63 

66 

69 

65 

57 

51 

67 

-.9 

65 

79 

7* 

53 

51 

60 

72 

65.9 

M I  N 

59 

42 

39 

34 

28 

42 

45 

50 

51 

42 

50 

51 

56 

55 

52 

44 

40 

33 

33 

36 

30 

26 

26 

45 

55 

53 

45 

36 

45 

42.5 

APALACH 1  COLA  WB  CITY 

MAX 

60 

55 

52 

62 

60 

64 

64 

61 

60 

64 

65 

50 

50 

48 

62 

65 

69 

65 

49 

46 

56 

53 

59 

57.9 

M  IN 

A3 

42 

37 

34 

38 

40 

44 

48 

41 

38 

44 

50 

55 

53 

54 

46 

41 

42 

40 

32 

3  2 

26 

48 

56 

43 

45 

36 

34 

41.7 

ARCAD I A 

MAX 

73 

73 

61 

67 

75 

75 

73 

72 

73 

76 

77 

69 

70 

66 

67 

65 

69 

70 

81 

72 

79 

70 

63 

82 

66 

73 

71.6 

M  IN 

58 

48 

44 

34 

38 

48 

50 

52 

54 

46 

50 

57 

60 

59 

56 

61 

41 

36 

34 

42 

33 

25 

30 

41 

45 

50 

57 

39 

48 

45 

42 

45.6 

avon  park 

69 

63 

74 

75 

78 

77 

69 

70 

72 

65 

69 

56 

72 

82 

79 

85 

78 

67 

76 

66 

78 

72.5 

M I N 

60 

50 

41 

40 

42 

52 

53 

55 

54 

49 

52 

57 

61 

60 

56 

50 

41 

38 

37 

39 

'  0 

26 

33 

44 

60 

52 

57 

47.2 

8 ar  tow 

71 

69 

65 

72 

75 

75 

75 

75 

76 

68 

63 

66 

68 

65 

64 

58 

68 

•K 

78 

82 

80 

61 

57 

64 

73 

69.8 

MIN 

57 

45 

44 

i  8 

34 

51 

50 

53 

51 

56 

50 

53 

58 

59 

55 

53 

43 

40 

36 

38 

37 

28 

31 

<+  3 

54 

52 

54 

43 

50 

41 

43 

46  •  5 

SA  VPOR  T 

70 

65 

67 

73 

70 

78 

75 

72 

70 

68 

62 

63 

69 

55 

56 

60 

65 

65 

68 

76 

55 

56 

65 

64 

65.9 

MIN 

52 

54 

44 

35 

35 

40 

42 

45 

38 

40 

43 

45 

51 

59 

59 

54 

47 

47 

44 

39 

38 

25 

25 

42 

43 

53 

54 

39 

40 

39 

41 

43.6 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

72 

66 

67 

71 

74 

79 

78 

67 

73 

74 

74 

71 

78 

77 

69 

62 

63 

70 

56 

68 

55 

66 

79 

79 

62 

68 

74 

73 

70 

71.2 

MIN 

60 

60 

45 

43 

45 

49 

52 

53 

59 

54 

54 

59 

63 

59 

52 

50 

49 

39 

39 

43 

35 

31 

38 

42 

50 

51 

6  2 

45 

49 

50 

46 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

70 

75 

80 

80 

65 

75 

76 

77 

74 

78 

75 

65 

66 

69 

5  3 

66 

57 

71 

79 

81 

84 

70 

70 

72 

68 

72.5 

MIN 

58 

60 

48 

41 

42 

50 

53 

54 

55 

56 

56 

60 

62 

62 

55 

53 

49 

41 

41 

42 

36 

34 

36 

■* ; 

43 

50 

54 

46 

47 

49 

48 

BLOUNT STOWN   2  SE 

56 

55 

60 

61 

54 

58 

63 

67 

68 

63 

61 

63 

60 

69 

66 

47 

42 

50 

61 

59 

45 

62 

39 

47 

51 

58 

57.5 

MIN 

41 

37 

36 

26 

26 

30 

33 

41 

35 

29 

32 

38 

45 

48 

47 

41 

34 

32 

33 

2  9 

."9 

20 

21 

43 

42 

36 

37 

28 

30 

30 

29 

34  . 1 

BRADENTON   EXP  STATION 

66 

6*. 

63 

63 

72 

80 

73 

65 

76 

80 

75 

78 

74 

75 

67 

65 

69 

53 

65 

54 

65 

74 

73 

77 

69 

61 

67 

67 

74 

69.1 

MIN 

61 

48 

49 

40 

39 

51 

52 

54 

53 

46 

51 

57 

61 

63 

57 

53 

45 

43 

39 

45 

39 

27 

28 

43 

50 

57 

55 

47 

54 

45 

45 

48.3 

QDnnrcwii  i  c    chin    u  r  i  i 

OK  UUK  o  V  I  L.  L  t     Lniri  MILL 

69 

64 

63 

69 

73 

7  1 

72 

73 

70 

63 

66 

69 

67 

6  0 

50 

67 

72 

69 

79 

72 

52 

51 

61 

n 

66.5 

MIN 

52 

45 

41 

34 

40 

46 

50 

52 

49 

46 

50 

52 

59 

57 

55 

48 

43 

42 

44 

34 

37 

26 

31 

50 

55 

53 

51 

37 

4  4 

38 

42 

45  ■  3 

63 

62 

62 

70 

73 

7  1 

72 

74 

71 

67 

70 

63 

62 

53 

70 

69 

69 

80 

7  0 

52 

52 

62 

73 

66.7 

MIN 

57 

44 

38 

32 

30 

43 

48 

53 

50 

41 

49 

51 

62 

58 

53 

43 

41 

35 

35 

35 

32 

24 

28 

43 

54 

53 

50 

39 

45 

38 

36 

43.3 

CANAL   POINT  USOA 

7 1 

75 

66 

72 

74 

72 

69 

75 

77 

71 

67 

70 

60 

67 

58 

67 

74 

75 

82 

68 

65 

73 

71 

74 

70.4 

MIN 

63 

58 

52 

46 

50 

51 

55 

52 

60 

57 

55 

63 

62 

60 

55 

55 

50 

43 

42 

44 

44 

36 

40 

40 

47 

52 

55 

45 

47 

50 

49 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

78 

72 

68 

73 

77 

78 

76 

69 

7  3 

73 

75 

75 

73 

72 

70 

66 

66 

65 

65 

65 

64 

73 

74 

76 

76 

75 

75 

70 

74 

72.3 

MIN 

71 

63 

56 

49 

52 

57 

58 

60 

63 

63 

64 

66 

68 

67 

63 

59 

44 

43 

47 

54 

40 

43 

42 

50 

58 

64 

64 

60 

55 

56 

58 

56.7 

C AP T  I  V A 

72 

66 

65 

61 

67 

70 

75 

73 

69 

69 

73 

72 

72 

73 

71 

71 

65 

64 

66 

64 

66 

56 

63 

72 

75 

76 

69 

65 

70 

65 

73 

68.7 

MIN 

63 

58 

55 

46 

47 

54 

56 

58 

59 

55 

57 

63 

63 

63 

63 

59 

56 

52 

58 

50 

45 

39 

42 

47 

53 

59 

60 

54 

58 

50 

52 

34.6 

CARRABELLE    1  NNW 

MAX 

66 

63 

58 

68 

58 

60 

67 

59 

59 

65 

67 

67 

64 

65 

66 

66 

63 

66 

66 

59 

69 

45 

64 

63 

63 

69 

66 

47 

55 

56 

61 

61.3 

MIN 

41 

37 

34 

25 

26 

28 

35 

48 

39 

31 

37 

47 

56 

50 

45 

40 

32 

34 

37 

28 

29 

17 

29 

53 

40 

40 

39 

28 

37 

28 

28 

36.  1 

CHIPLEY   3  E 

66 

57 

55 

55 

55 

61 

64 

63 

56 

63 

64 

72 

69 

61 

61 

62 

58 

71 

70 

50 

45 

49 

60 

61 

60 

55 

49 

45 

48 

56 

66 

58.9 

MIN 

AO 

32 

35 

24 

27 

31 

38 

47 

31 

26 

38 

41 

55 

45 

48 

40 

32 

31 

46 

28 

33 

15 

36 

51 

35 

33 

34 

29 

32 

23 

26 

34.9 

72 

66 

68 

67 

66 

72 

75 

72 

75 

72 

70 

65 

65 

69 

65 

63 

49 

66 

7  6 

66 

76 

67 

54 

56 

59 

72 

66.3 

MIN 

53 

47 

46 

36 

39 

49 

52 

53 

51 

45 

51 

56 

60 

62 

59 

54 

47 

46 

42 

41 

43 

30 

34 

49 

55 

58 

52 

44 

48 

41 

45 

48.0 

62 

61 

70 

7  3 

62 

61 

72 

72 

71 

70 

72 

71 

66 

63 

65 

67 

62 

62 

51 

66 

73 

67 

81 

70 

54 

52 

62 

71 

65.8 

MIN 

60 

48 

43 

37 

34 

47 

50 

53 

51 

43 

50 

54 

60 

60 

57 

48 

45 

40 

40 

37 

35 

28 

32 

i.4 

53 

55 

51 

42 

47 

40 

43 

46.1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

82 

7  9 

73 

69 

61 

64 

73 

74 

73 

63 

71 

75 

69 

70 

79 

78 

79 

71 

63 

69 

55 

68 

54 

65 

74 

73 

8  3 

67 

75 

75 

65 

70.6 

MIN 

61 

61 

48 

48 

48 

54 

56 

55 

=,9 

58 

61 

62 

64 

61 

55 

53 

51 

44 

42 

43 

37 

39 

40 

-1 

49 

57 

58 

47 

52 

49 

50 

51.8 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

66 

57 

55 

55 

52 

65 

67 

61 

59 

62 

64 

64 

66 

65 

66 

57 

57 

70 

57 

48 

42 

48 

62 

61 

60 

60 

50 

50 

54 

65 

58.7 

MIN 

36 

31 

37 

32 

32 

41 

45 

41 

33 

29 

40 

40 

47 

14 

40 

36 

33 

34 

31 

28 

11 

1  9 

37 

50 

34 

34 

28 

29 

28 

26 

28 

34.3 

CROSS  CITY  2 

MAX 

69 

65 

62 

57 

60 

64 

74 

71 

60 

67 

72 

70 

68 

67 

66 

64 

62 

70 

68 

63 

52 

52 

65 

68 

65 

65 

6*. 

65 

51 

61 

'0 

64.4 

MIN 

51 

40 

40 

27 

28 

34 

40 

45 

i.8 

36 

43 

45 

56 

54 

45 

41 

34 

33 

36 

32 

29 

20 

25 

54 

46 

42 

41 

42 

40 

35 

31 

39.0 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

75 

67 

69 

61 

54 

60 

67 

68 

61 

64 

68 

68 

69 

65 

75 

72 

67 

65 

65 

69 

51 

56 

55 

69 

69 

67 

80 

54 

55 

55 

6  8 

64.5 

MIN 

61 

49 

35 

36 

51 

54 

54 

53 

57 

53 

55 

62 

58 

56 

48 

44 

42 

42 

37 

36 

30 

33 

49 

56 

54 

47 

35 

41 

40 

.9 

47.1 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

70 

67 

61 

53 

60 

64 

71 

60 

59 

70 

70 

70 

6  6 

74 

72 

65 

64 

66 

69 

57 

57 

67 

67 

61 

62 

6  8 

63.8 

MIN 

5A 

48 

43 

32 

31 

48 

51 

53 

52 

45 

48 

53 

53 

54 

52 

44 

43 

39 

38 

31 

34 

27 

29 

47 

55 

54 

44 

36 

44 

40 

-6 

44.1 

DEER  PARK 

MAX 

75 

71 

66 

60 

69 

72 

78 

73 

62 

71 

74 

73 

72 

76 

76 

66 

67 

69 

66 

50 

70 

8  0 

74 

80 

75 

61 

66 

69.8 

MIN 

64 

51 

40 

39 

36 

51 

50 

51 

58 

48 

48 

58 

55 

56 

55 

52 

43 

39 

37 

37 

32 

24 

31 

40 

52 

54 

67 

41 

48 

44 

42 

46.2 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

63 

56 

51 

57 

55 

60 

64 

57 

56 

61 

63 

70 

62 

61 

60 

62 

60 

71 

62 

50 

62 

61 

c  p 

47 

50 

58.2 

MIN 

39 

32 

36 

27 

33 

37 

41 

46 

30 

29 

39 

4  1 

64 

44 

48 

41 

36 

36 

44 

27 

31 

1  7 

36 

54 

35 

33 

33 

29 

30 

26 

3  0 

36.0 

OE   LAND   3  N 

MAX 

72 

68 

65 

60 

64 

66 

75 

60 

64 

72 

73 

72 

77 

74 

69 

67 

65 

67 

69 

65 

39 

5  3 

69 

60 

67,2 

MIN 

59 

46 

41 

36 

31 

46 

50 

50 

50 

43 

48 

53 

59 

55 

54 

48 

42 

36 

37 

36 

31 

27 

29 

47 

58 

53 

44 

38 

46 

38 

44 

44.4 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

79 

74 

70 

65 

68 

73 

79 

79 

70 

74 

76 

73 

73 

78 

77 

6  9 

6  9 

60 

MIN 

61 

59 

47 

41 

42 

51 

54 

55 

57 

55 

54 

62 

63 

63 

55 

49 

48 

38 

38 

45 

37 

32 

35 

41 

47 

53 

61 

44 

50 

48 

41 

49.2 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

79 

73 

70 

66 

69 

70 

73 

75 

75 

70 

70 

73 

78 

60 

80 

72 

MIN 

66 

64 

56 

60 

64 

66 

65 

66 

64 

65 

68 

70 

69 

66 

64 

63 

61 

52 

57 

55 

53 

51 

61 

65 

67 

65 

62 

62 

58 

62.4 

EVERGLADES 

MAX 

78 

77 

72 

65 

72 

75 

80 

81 

74 

77 

77 

77 

75 

67 

6  8 

MIN 

56 

62 

52 

i,  8 

53 

55 

57 

59 

65 

66 

65 

58 

54 

46 

47 

50 

'.0 

38 

40 

47 

54 

57 

65 

51 

61 

52 

51 

53.5 

FEDERAL  POINT 

MAX 

70 

68 

61 

55 

59 

62 

72 

62 

56 

64 

66 

73 

68 

71 

69 

64 

71 

70 

62 

54 

51 

62 

73 

70 

64.0 

M I N 

47 

32 

50 

51 

5 1 

55 

58 

6  3 

47 

43 

40 

42 

34 

38 

29 

32 

5. 

49 

50 

41 

33 

42 

38 

41 

44.1 

FELL  SMERE 

MAX 

78 

74 

69 

63 

68 

72 

82 

75 

65 

72 

73 

70 

ro 

78 

77 

77 

67 

70 

71 

65 

6  9 

66 

71 

81 

74 

8  1 

66 

73 

72.2 

56 

62 

56 

54 

52 

45 

40 

38 

41 

34 

27 

31 

41 

53 

54 

56 

44 

44 

41 

44 

47.4 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 

67 

62 

58 

59 

56 

57 

63 

57 

52 

55 

59 

62 

63 

72 

6  9 

49 

52 

65 

48 

50 

55 

55 

50 

42 

38 

37 

41 

32 

30 

23 

33 

53 

41 

39 

37 

29 

39 

32 

32 

40.0 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

75 

72 

67 

64 

70 

73 

78 

78 

65 

74 

75 

73 

72 

76 

76 

70 

67 

66 

61 

6  7 

58 

68 

66 

M I N 

59 

38 

52 

5 1 

52 

54 

54 

52 

60 

63 

64 

55 

50 

44 

41 

40 

40 

34 

27 

36 

43 

51 

57 

40 

46 

44 

45 

47.8 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

79 

78 

70 

68 

72 

75 

77 

80 

72 

71 

72 

73 

73 

78 

77 

64 

67 

65 

67 

58 

71.8 

M I N 

58 

60 

63 

65 

67 

69 

64 

66 

58 

54 

46 

49 

34 

49 

18 

41 

50 

57 

61 

64 

50 

50 

52 

55 

54 

35.1 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

79 

78 

72 

63 

72 

75 

79 

80 

76 

71 

71 

73 

73 

78 

77 

76 

74 

67 

68 

67 

67 

66 

71 

77 

79 

78 

74 

69 

77 

71 

72 

73.4 

MIN 

68 

64 

51 

46 

54 

58 

63 

62 

64 

63 

65 

67 

67 

64 

62 

58 

54 

46 

49 

48 

40 

38 

45 

54 

58 

69 

6* 

50 

60 

54 

63 

57.0 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 

79 

80 

78 

7* 

73 

74 

77 

79 

81 

70 

74 

75 

73 

71 

79 

78 

75 

71 

71 

70 

58 

67 

68 

72 

77 

80 

81 

76 

73 

78 

71 

74.3 

63 

59 

54 

50 

39 

41 

46 

33 

34 

37 

46 

48 

53 

62 

47 

50 

33 

56 

51.8 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

75 

73 

69 

64 

72 

74 

80 

80 

63 

75 

77 

77 

73 

76 

76 

72 

66 

67 

68 

64 

67 

57 

68 

78 

79 

79 

71 

69 

74 

68 

75 

71.8 

MIN 

62 

55 

49 

42 

43 

52 

55 

56 

58 

53 

54 

63 

64 

62 

59 

54 

51 

»5 

43 

41 

41 

34 

37 

46 

51 

56 

5* 

53 

56 

50 

48 

31.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  i^dax 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

a 

4 

1 

1 

2 

3 

6 

•j 

g 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  30 

31 

FORT  PIERCE 

MAX 

76 

74 

70 

63 

69 

62 

78 

75 

67 

72 

73 

69 

70 

77 

77 

71 

65 

65 

69 

62 

67 

56 

69 

76 

74 

62 

68 

61 

77 

68 

73 

70 1 

2 

MIN 

63 

52 

47 

41 

50 

SI 

53 

56 

61 

64 

65 

64 

59 

58 

56 

50 

46 

41 

42 

36 

37 

30 

41 

43 

54 

63 

50 

45 

31 

48 

51 

30i 

6 

FOUNTAIN   J  S 

MAX 

62 

59 

55 

57 

56 

60 

66 

65 

62 

62 

67 

69 

65 

63 

62 

64 

60 

71 

70 

66 

44 

48 

62 

62 

61 

64 

59 

46 

51 

59 

66 

60  . 

7 

MIN 

36 

34 

36 

27 

29 

32 

41 

42 

32 

30 

40 

41 

54 

45 

43 

36 

34 

31 

30 

27 

30 

16 

35 

53 

37 

35 

35 

2  7 

34 

28 

30 

34 1 

9 

GAINESVILLE   3  WSW 

MAX 

60 

65 

56 

57 

62 

64 

75 

64 

58 

65 

70 

72 

69 

69 

68 

66 

63 

69 

69 

64 

S3 

51 

69 

64 

63 

74 

68 

52 

47 

60 

71 

63< 

6 

MIN 

5* 

40 

38 

32 

28 

41 

42 

51 

46 

38 

48 

52 

58 

55 

50 

42 

34 

33 

36 

32 

29 

20 

27 

SI 

40 

43 

39 

30 

40 

34 

3S 

39« 

9 

GAINESVILLE   FAA  AP 

MAX 

62 

65 

57 

58 

60 

63 

73 

54 

57 

63 

69 

70 

68 

68 

69 

64 

63 

70 

68 

50 

52 

49 

67 

64 

60 

70 

55 

52 

47 

5  8 

69 

61. 

7 

M 1 N 

44 

40 

34 

30 

28 

36 

42 

50 

39 

37 

45 

49 

57 

55 

49 

44 

36 

34 

38 

28 

26 

21 

28 

S3 

43 

45 

39 

30 

35 

3  3 

33 

38 

7 

GLEN   ST   MART  NURSERIES 

MAX 

69 

68 

61 

57 

58 

62 

73 

69 

55 

63 

69 

73 

67 

69 

69 

63 

61 

68 

68 

64 

51 

50 

68 

65 

61 

63 

62 

51 

50 

60 

70 

63* 

1 

MIN 

50 

37 

4 

24 

26 

31 

37 

47 

43 

33 

42 

44 

54 

51 

48 

40 

34 

33 

38 

30 

27 

18 

26 

54 

36 

36 

37 

27 

38 

29 

28 

36 

7 

HIALEAH 

MAX 

79 

82 

77 

73 

72 

72 

78 

80 

78 

69 

73 

72 

73 

80 

82 

80 

76 

68 

69 

70 

61 

68 

63 

75 

77 

78 

80 

74 

75 

61 

71 

7* 

4 

M 1 N 

6* 

64 

51 

45 

47 

S3 

56 

58 

62 

66 

65 

62 

68 

62 

63 

58 

54 

44 

46 

SI 

44 

40 

39 

49 

54 

61 

64 

51 

52 

55 

53 

54 

9 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

71 

65 

63 

54 

60 

61 

71 

73 

69 

64 

69 

70 

70 

65 

67 

65 

62 

68 

69 

63 

51 

S3 

67 

68 

64 

66 

63 

49 

50 

59 

70 

63 

8 

MIN 

50 

42 

40 

27 

26 

35 

40 

42 

43 

36 

45 

47 

55 

54 

48 

42 

35 

36 

40 

32 

32 

20 

34 

51 

40 

41 

38 

30 

39 

32 

32 

38 

8 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

82 

77 

77 

67 

73 

78 

79 

81 

72 

71 

74 

74 

80 

80 

79 

74 

67 

66 

72 

64 

67 

59 

70 

76 

76 

82 

74 

73 

80 

70 

73 

7* 

0 

MIN 

61 

61 

5  3 

48 

50 

52 

52 

54 

63 

66 

65 

65 

63 

59 

52 

52 

45 

40 

38 

39 

32 

40 

39 

44 

48 

57 

56 

53 

56 

34 

52 

31 

8 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

70 

68 

63 

57 

64 

69 

78 

73 

72 

72 

74 

77 

74 

74 

77 

68 

62 

63 

66 

62 

67 

49 

65 

75 

70 

79 

66 

64 

65 

61 

71 

66 

2 

MIN 

57 

44 

42 

39 

38 

49 

50 

52 

50 

48 

50 

52 

56 

54 

55 

47 

45 

42 

40 

39 

36 

28 

33 

45 

S3 

S3 

57 

42 

48 

44 

44 

kt 

2 

INVERNESS 

MAX 

74 

64 

63 

57 

65 

68 

75 

64 

63 

69 

73 

70 

72 

74 

71 

66 

64 

67 

70 

65 

58 

51 

69 

73 

64 

78 

74 

53 

54 

62 

71 

66 

3 

MIN 

58 

45 

42 

36 

34 

46 

49 

53 

50 

42 

49 

51 

51 

56 

52 

44 

42 

39 

37 

36 

34 

29 

30 

48 

54 

52 

46 

37 

44 

40 

43 

44 

2 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

67 

66 

55 

56 

58 

61 

68 

54 

51 

58 

65 

70 

66 

69 

68 

63 

62 

68 

68 

49 

52 

49 

69 

70 

61 

59 

48 

53 

44 

55 

66 

60 

3 

MIN 

46 

43 

39 

30 

30 

37 

40 

50 

38 

37 

51 

49 

57 

58 

52 

46 

42 

40 

45 

33 

30 

24 

34 

55 

43 

41 

36 

30 

40 

34 

33 

*0 

7 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

70 

62 

56 

55 

57 

57 

61 

57 

56 

56 

58 

59 

65 

71 

70 

63 

62 

68 

68 

64 

53 

44 

69 

70 

62 

62 

61 

49 

49 

5  2 

59 

60 

2 

MIN 

54 

45 

44 

32 

33 

42 

41 

51 

49 

49 

52 

52 

55 

57 

49 

46 

42 

38 

43 

34 

33 

25 

34 

52 

47 

45 

39 

31 

43 

35 

39 

hZ 

9 

JASPER   3  SE 

MAX 

70 

66 

58 

60 

56 

62 

72 

62 

55 

63 

66 

68 

64 

68 

70 

61 

63 

69 

68 

59 

47 

48 

65 

67 

61 

56 

55 

54 

49 

60 

70 

61 

7 

MIN 

45 

36 

35 

25 

24 

30 

35 

47 

41 

26 

40 

43 

53 

52 

46 

39 

33 

33 

38 

29 

28 

18 

26 

55 

34 

34 

29 

26 

35 

26 

29 

33 

2 

KEY   WEST   WB  AIRPORT 

MAX 

83 

72 

66 

64 

70 

72 

77 

79 

74 

72 

73 

74 

80 

79 

79 

71 

66 

66 

72 

71 

66 

59 

64 

73 

77 

79 

73 

69 

79 

65 

74 

72 

2 

MIN 

67 

65 

60 

55 

58 

63 

64 

66 

63 

64 

67 

67 

69 

69 

66 

64 

62 

58 

55 

54 

54 

53 

52 

58 

63 

68 

64 

61 

65 

58 

60 

61 

,7 

K I SS I MMEE  2 

MAX 

77 

76 

75 

62 

64 

73 

75 

70 

74 

74 

78 

76 

74 

75 

70 

75 

75 

75 

69 

66 

65 

66 

65 

75 

73 

80 

79 

75 

78 

66 

73 

72 

5 

MIN 

63 

46 

i.4 

36 

36 

51 

52 

55 

51 

45 

50 

50 

53 

52 

50 

52 

45 

42 

41 

39 

40 

25 

32 

46 

57 

55 

56 

40 

45 

41 

44 

*6 

i3 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

MAX 

70 

68 

66 

59 

59 

72 

76 

66 

61 

71 

76 

72 

73 

74 

73 

67 

66 

68 

68 

62 

64 

53 

68 

79 

70 

79 

74 

61 

55 

65 

75 

60 

1 

MIN 

52 

48 

42 

37 

32 

50 

51 

52 

SI 

47 

50 

54 

59 

60 

56 

49 

44 

42 

38 

38 

32 

27 

31 

43 

53 

57 

57 

43 

48 

41 

43 

46 

.1 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

69 

66 

55 

57 

59 

62 

73 

70 

59 

64 

64 

73 

68 

70 

69 

64 

63 

70 

64 

57 

48 

45 

62 

67 

67 

69 

63 

50 

58 

63 

72 

63 

2 

MIN 

47 

39 

39 

28 

28 

37 

39 

46 

40 

34 

42 

45 

50 

51 

49 

41 

35 

37 

38 

28 

28 

18 

26 

52 

34 

36 

36 

27 

31 

30 

29 

36 

.8 

LAKE  HIAWASSE 

76 

68 

66 

60 

55 

62 

69 

75 

60 

58 

71 

73 

72 

71 

73 

73 

66 

65 

64 

68 

50 

62 

52 

66 

73 

70 

80 

64 

55 

53 

62 

65 

i7 

MIN 

62 

48 

43 

37 

32 

45 

52 

54 

51 

44 

50 

54 

62 

58 

55 

49 

45 

41 

39 

38 

36 

28 

35 

43 

55 

52 

55 

41 

47 

41 

45 

46 

,4 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

70 

65 

63 

57 

64 

68 

75 

65 

60 

69 

73 

71 

71 

72 

72 

66 

63 

67 

66 

S3 

63 

51 

67 

77 

67 

so 

64 

58 

55 

6  2 

73 

66 

tO 

MIN 

54 

50 

45 

37 

41 

50 

52 

54 

50 

45 

51 

55 

59 

58 

57 

51 

47 

44 

46 

38 

36 

30 

37 

50 

57 

57 

48 

42 

49 

41 

44 

47 

>6 

LAKE   PLACID  2  SW 

MAX 

75 

73 

70 

63 

67 

73 

80 

77 

63 

74 

77 

75 

71 

77 

76 

73 

67 

69 

69 

63 

67 

56 

70 

80 

76 

83 

73 

65 

78 

66 

76 

71 

»7 

MIN 

61 

52 

45 

39 

42 

50 

54 

50 

55 

50 

53 

60 

64 

60 

55 

47 

44 

45 

36 

42 

39 

25 

32 

40 

48 

52 

SB 

39 

51 

45 

46 

47 

i7 

L I SBON 

MAX 

.'0 

65 

62 

58 

63 

67 

76 

66 

61 

69 

73 

71 

72 

73 

71 

66 

65 

67 

70 

64 

58 

54 

68 

70 

66 

80 

71 

53 

52 

62 

73 

66 

►  3 

MIN 

59 

46 

42 

34 

33 

45 

49 

52 

50 

42 

48 

51 

58 

58 

55 

49 

44 

40 

41 

36 

37 

27 

33 

46 

45 

53 

49 

37 

44 

38 

41 

44 

•  6 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

69 

63 

57 

56 

58 

62 

73 

65 

56 

63 

67 

72 

67 

69 

67 

63 

63 

69 

67 

58 

48 

49 

66 

63 

61 

65 

60 

49 

50 

60 

69 

62 

»1 

MIN 

*s 

39 

36 

26 

25 

34 

40 

46 

41 

32 

41 

45 

5  6 

52 

45 

42 

32 

32 

28 

30 

28 

17 

26 

54 

35 

34 

37 

26 

36 

30 

30 

36 

.1 

LOXAHATCHEE 

76 

75 

71 

68 

74 

77 

85 

84 

73 

73 

76 

74 

72 

79 

80 

75 

67 

69 

71 

66 

67 

63 

74 

83 

82 

84 

78 

78 

79 

71 

77 

74 

■  9 

MIN 

62 

62 

47 

43 

51 

52 

52 

53 

62 

62 

65 

65 

64 

68 

52 

51 

47 

38 

38 

48 

32 

32 

40 

41 

48 

54 

63 

48 

50 

50 

44 

51 

,1 

MAD  1  SON 

59 

60 

51 

55 

54 

60 

67 

54 

55 

62 

67 

70 

61 

66 

66 

62 

61 

68 

66 

48 

46 

47 

61 

63 

55 

55 

55 

47 

48 

60 

66 

b& 

»6 

MIN 

50 

40 

35 

29 

32 

35 

41 

48 

40 

30 

41 

50 

55 

54 

53 

47 

36 

37 

46 

30 

32 

20 

33 

55 

37 

35 

35 

27 

36 

29 

32 

36 

,7 

marathon  Shores 

82 

74 

69 

66 

76 

73 

80 

80 

74 

76 

74 

74 

78 

79 

79 

72 

67 

66 

72 

69 

65 

59 

62 

76 

79 

80 

75 

72 

82 

72 

72 

73 

MIN 

69 

65 

t 

54 

58 

62 

63 

66 

66 

65 

57 

62 

69 

66 

62 

63 

61 

56 

51 

54 

51 

49 

52 

56 

60 

62 

65 

60 

66 

59 

63 

60 

.4 

MAR1ANNA    I ND  SCHOOL 

63 

58 

55 

51 

55 

61 

64 

60 

55 

61 

64 

70 

61 

61 

62 

62 

58 

70 

65 

49 

45 

so 

67 

60 

60 

57 

48 

44 

49 

5  7 

67 

96 

i4 

MIN 

.38 

34 

32 

27 

29 

31 

39 

47 

32 

30 

36 

42 

55 

47 

47 

41 

35 

34 

42 

28 

33 

17 

37 

53 

34 

33 

34 

28 

32 

27 

28 

35 

»6 

MAYO   5  Nw 

70 

64 

58 

52 

56 

61 

73 

67 

55 

68 

67 

71 

71 

65 

66 

64 

61 

69 

71 

60 

47 

48 

65 

63 

62 

66 

58 

64 

53 

5  9 

68 

62 

►6 

MIN 

46 

38 

36 

23 

25 

31 

39 

48 

41 

29 

40 

42 

56 

52 

46 

42 

35 

35 

38 

36 

28 

18 

27 

55 

37 

37 

38 

38 

37 

31 

29 

37 

,2 

MEL  BOURNE 

75 

75 

73 

63 

66 

69 

77 

72 

65 

70 

72 

74 

70 

75 

77 

72 

67 

64 

70 

65 

67 

64 

63 

80 

72 

83 

79 

71 

71 

66 

72 

70 

9 

MIN 

63 

53 

45 

38 

41 

45 

52 

55 

57 

60 

61 

62 

62 

58 

56 

52 

47 

43 

42 

40 

37 

29 

28 

38 

55 

61 

59 

44 

51 

44 

46 

49 

,2 

MELROSE 

64 

66 

I- 

60 

62 

62 

73 

64 

58 

63 

68 

68 

66 

70 

71 

68 

67 

70 

71 

64 

57 

36 

70 

64 

64 

69 

69 

50 

49 

59 

73 

64 

•4 

MIN 

54 

44 

43 

34 

33 

41 

45 

52 

47 

40 

47 

49 

56 

55 

50 

44 

40 

39 

42 

35 

32 

28 

31 

50 

46 

45 

41 

32 

41 

36 

41 

42 

,4 

MIAMI    BAY  FRONT 

76 

76 

69 

70 

76 

78 

80 

74 

78 

74 

80 

82 

82 

78 

70 

74 

68 

61 

71 

75 

79 

75 

73 

74 

■  7 

MIN 

67 

66 

54 

46 

55 

60 

63 

65 

70 

65 

62 

68 

71 

64 

62 

56 

48 

50 

51 

42 

41 

54 

60 

70 

66 

$3 

53 

58 

.  6 

MIAMI  BEACH 

80 

76 

75 

70 

70 

76 

76 

79 

75 

70 

72 

74 

76 

80 

60 

78 

75 

67 

71 

70 

68 

68 

69 

75 

74 

76 

75 

72 

79 

73 

71 

73 

,9 

MIN 

72 

67 

5ft 

49 

58 

61 

71 

66 

65 

63 

67 

67 

70 

68 

65 

65 

59 

51 

53 

52 

43 

42 

49 

58 

69 

65 

64 

55 

66 

54 

65 

60 

MIAMI    WB  AIRPORT 

82 

75 

71 

70 

72 

77 

77 

77 

74 

72 

70 

72 

78 

78 

77 

73 

65 

67 

68 

65 

66 

61 

71 

75 

77 

80 

72 

72 

80 

70 

73 

72 

»8 

MIN 

68 

61 

53 

46 

54 

57 

58 

60 

65 

66 

66 

69 

66 

64 

62 

59 

55 

48 

50 

46 

42 

39 

46 

53 

50 

67 

62 

33 

62 

53 

60 

57 

•0 

MIAMI    12  SSW 

so 

81 

77 

73 

72 

F2 

78 

78 

79 

73 

70 

73 

72 

77 

80 

79 

74 

69 

68 

71 

61 

67 

62 

70 

7* 

76 

80 

75 

73 

79 

71 

73 

i7 

MIN 

61 

62 

SI 

44 

46 

48 

54 

56 

57 

63 

64 

66 

65 

63 

55 

55 

52 

39 

42 

50 

34 

38 

39 

47 

50 

55 

61 

51 

51 

55 

53 

32 

■3 

MILES  CITY  TOWER 

80 

75 

72 

65 

70 

75 

80 

79 

76 

76 

77 

75 

78 

78 

75 

66 

69 

69 

69 

68 

62 

72 

79 

79 

84 

74 

73 

71 

67 

76 

73 

6 

MIN 

61 

60 

47 

41 

45 

51 

52 

57 

51 

55 

63 

66 

63 

58 

48 

46 

37 

34 

48 

41 

33 

33 

39 

46 

50 

62 

43 

50 

60 

49 

49 

,3 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

56 

53 

ftl 

56 

55 

59 

58 

56 

55 

59 

65 

69 

62 

61 

60 

61 

62 

72 

59 

49 

45 

so 

67 

62 

59 

50 

44 

46 

48 

58 

66 

37 

,2 

MIN 

37 

30 

36 

25 

29 

16 

41 

46 

30 

29 

38 

44 

55 

44 

47 

37 

31 

32 

44 

26 

33 

16 

40 

49 

34 

35 

31 

29 

29 

25 

27 

35 

•  0 

MONT  1  CELLO  2  S 

MAX 

64 

62 

S3 

57 

52 

60 

69 

64 

57 

62 

65 

69 

67 

64 

65 

62 

62 

70 

67 

59 

46 

48 

61 

62 

59 

56 

56 

49 

52 

60 

68 

60 

i2 

MIN 

42 

38 

35 

26 

29 

31 

40 

47 

37 

31 

41 

46 

SS 

51 

46 

42 

37 

38 

41 

29 

32 

18 

35 

55 

34 

34 

37 

26 

36 

29 

31 

37 

.1 

MOORE   HAVEN  LOCK  I 

MAX 

80 

78 

75 

70 

63 

67 

70 

77 

77 

64 

72 

74 

72 

70 

78 

77 

73 

66 

67 

70 

56 

69 

55 

71 

76 

75 

82 

68 

73 

75 

67 

71 

>2 

MIN 

61 

58 

45 

43 

45 

45 

54 

57 

58 

51 

57 

60 

64 

61 

56 

55 

48 

41 

39 

40 

35 

31 

35 

38 

47 

55 

61 

44 

45 

49 

48 

49 

.2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

75 

68 

65 

60 

64 

69 

75 

71 

61 

70 

73 

73 

71 

74 

75 

70 

64 

65 

68 

66 

65 

S3 

68 

78 

75 

81 

77 

64 

58 

63 

71 

66 

,7 

MIN 

62 

48 

40 

38 

30 

SI 

52 

SS 

52 

46 

50 

55 

60 

60 

SS 

50 

41 

37 

37 

38 

34 

29 

30 

42 

53 

57 

57 

43 

51 

42 

45 

*.6 

►5 

following  SUttoa 

8  - 


tndu 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1961 


Day  01  Month  g, 


shw» 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 

79 

74 

71 

67 

61 

72 

70 

78 

75 

62 

73 

76 

77 

75 

75 

75 

71 

68 

69 

69 

—  - 
62 

62 

58 

60 

66 

76 

74 

67 

72 

74 

6S 

70 

1 

MI  N 

60 

49 

43 

34 

36 

44 

43 

55 

53 

45 

49 

53 

56 

59 

55 

49 

38 

37 

) 

* 

* 

*3 

44 

NAPLES 

MAX 

79 

79 

65 

79 

76 

76 

75 

72 

75 

75 

65 

68 

69 

6^ 

66 

77 

79 

81 

^9 

69 

72 

67 

rt 

3 

MIN 

60 

65 

40 

SI 

56 

63 

6  3 

64 

60 

5  3 

44 

4 1 

52 

6 

53 

51 

5  1 

51 

N ICEV ILLE 

MAX 

61 

57 

54 

50 

56 

57 

59 

65 

55 

55 

59 

65 

67 

69 

57 

60 

62 

62 

67 

63 

46 

42 

37 

66 

61 

42 

60 

49 

59 

9 

MIN 

35 

30 

32 

25 

25 

29 

32 

45 

30 

26 

35 

40 

45 

OCAUA 

MAX 

73 

67 

64 

59 

67 

68 

78 

74 

60 

69 

73 

71 

72 

72 

70 

68 

67 

71 

71 

66 

S9 

54 

72 

67 

64 

77 

73 

55 

54 

63 

7* 

9 

MIN 

57 

45 

42 

34 

35 

44 

48 

51 

49 

40 

43 

5 1 

57 

47 

42 

40 

42 

34 

3  7 

26 

33 

Jl 

43 

OCALA  2  NE 

MAX 

72 

66 

61 

58 

65 

68 

77 

65 

60 

68 

73 

71 

71 

72 

70 

67 

64 

69 

70 

63 

57 

53 

70 

66 

58 

77 

6  9 

54 

.1 

62 

73 

63 

7 

MIN 

52 

40 

37 

33 

27 

39 

43 

51 

49 

38 

47 

SS 

43 

38 

35 

33 

34 

■  ) 

1  9 

26 

49 

50 

40 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

72 

74 

71 

66 

61 

69 

72 

74 

78 

65 

72 

73 

71 

70 

76 

75 

69 

64 

65 

67 

54 

65 

56 

6: 

71 

75 

72 

67 

65 

75 

66 

7 

MIN 

61 

56 

46 

42 

43 

49 

54 

55 

56 

57 

56 

55 

49 

43 

45 

44 

3  9 

3 1 

35 

41 

56 

50 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

70 

65 

62 

56 

64 

70 

77 

65 

62 

69 

73 

72 

72 

74 

74 

65 

64 

67 

70 

60 

62 

35 

68 

75 

66 

83 

65 

57 

54 

62 

76 

9 

MIN 

54 

49 

45 

37 

37 

51 

52 

53 

49 

49 

47 

44 

41 

'  | 

3  7 

29 

35 

48 

56 

55 

47 

41 

46 

PALATKA 

MAX 

62 

65 

57 

55 

60 

63 

70 

64 

58 

62 

68 

70 

68 

70 

6  9 

65 

64 

70 

69 

66 

53 

49 

69 

65 

56 

76 

72 

32 

49 

57 

69 

6  3 

3 

MIN 

54 

43 

42 

33 

34 

43 

45 

50 

49 

36 

46 

41 

4  0 

43 

34 

36 

26 

35 

50 

46 

49 

41 

32 

42 

37 

3  J 

43 

I 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

63 

59 

56 

59 

57 

60 

66 

65 

62 

63 

68 

69 

65 

64 

62 

65 

60 

71 

70 

66 

45 

48 

63 

62 

61 

65 

6  J 

48 

51 

59 

6  1 

6 1 

3 

MIN 

36 

32 

37 

29 

29 

33 

42 

4 1 

33 

39 

34. 

31 

32 

26 

)0 

1  9 

36 

54 

38 

35 

36 

29 

34 

29 

32 

35 

5 

PARR  1 SH 

MAX 

84 

78 

70 

64 

63 

70 

72 

77 

78 

77 

60 

76 

77 

78 

80 

79 

75 

69 

64 

67 

6  0 

62 

60 

69 

74 

63 

70 

72 

70 

75 

28 

71 

0 

MIN 

59 

50 

41 

37 

35 

42 

42 

49 

44 

49 

45 

50 

55 

55 

51 

50 

94 

35 

HH 

34 

25 

28 

|9 

42 

44 

49 

48 

45 

42 

43 

43 

9 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

56 

53 

51 

55 

54 

59 

61 

52 

ss 

58 

64 

66 

62 

56 

59 

61 

62 

68 

68 

49 

43 

54 

63 

61 

52 

51 

40 

44 

47 

57 

63 

56 

4 

MIN 

39 

34 

38 

32 

36 

42 

47 

43 

33 

36 

43 

47 

51 

46 

48 

42 

37 

43 

37 

30 

28 

24 

53 

52 

37 

36 

33 

32 

32 

29 

35 

38 

7 

PENSACOLA  w8  CITY 

MAX 

56 

54 

52 

56 

54 

58 

61 

53 

56 

55 

64 

65 

61 

59 

58 

61 

63 

64 

62 

50 

45 

55 

63 

61 

52 

54 

40 

42 

48 

57 

61 

56 

1 

MIN 

40 

35 

37 

33 

39 

45 

48 

34 

39 

49 

53 

5 1 

49 

46 

40 

46 

37 

31 

2  8 

2  5 

55 

52 

37 

38 

3  3 

32 

3^ 

30 

36 

39 

9 

PERRY 

MAX 

61 

62 

60 

60 

56 

59 

63 

71 

54 

68 

68 

67 

69 

71 

67 

66 

62 

70 

67 

61 

47 

51 

63 

65 

63 

65 

61 

51 

S3 

65 

62 

62 

2 

MIN 

49 

41 

35 

27 

26 

30 

4 1 

49 

4  8 

41 

42 

49 

33 

32 

36 

29 

29 

1  6 

36 

55 

41 

38 

)  9 

28 

37 

38 

io 

38. 

1 

PLANT  CITY 

71 

67 

66 

60 

66 

7* 

76 

67 

62 

74 

77 

74 

75 

75 

75 

69 

66 

69 

69 

66 

64 

62 

70 

SO 

71 

82 

77 

65 

58 

66 

75 

70  < 

1 

MIN 

6 1 

46 

42 

34 

31 

48 

5  0 

54 

50 

49 

46 

42 

37 

36 

3  8 

}4 

2  5 

30 

55 

58 

56 

43 

49 

±2 

45. 

7 

POMPANC  BEACH 

MAX 

79 

78 

73 

70 

73 

78 

79 

80 

75 

75 

75 

74 

76 

60 

79 

77 

70 

69 

71 

64 

67 

62 

74 

77 

78 

80 

74 

72 

9  0 

71 

76 

74. 

4 

MIN 

63 

43 

52 

52 

58 

54 

51 

40 

42 

47 

35 

35 

43 

4fi 

65 

47 

s  3 

51 

6  2 

53. 

PUNTA  GORDA 

MAX 

76 

75 

72 

63 

71 

73 

79 

77 

75 

75 

77 

75 

75 

75 

75 

74 

70 

72 

68 

65 

66 

59 

72 

77 

77 

80 

70 

74 

75 

70 

73 

72 . 

9 

MIN 

6  3 

55 

52 

4 1 

45 

53 

5  5 

55 

60 

52 

49 

45 

45 

35 

37 

49 

53 

56 

62 

59 

ss 

48 

44 

52. 

6 

OUINCY   EXP   STATJ ON 

MAX 

64 

61 

55 

57 

55 

61 

68 

63 

5  8 

62 

69 

70 

67 

61 

64 

63 

61 

70 

68 

59 

45 

48 

63 

60 

59 

61 

54 

48 

52 

60 

67 

60 . 

4 

MIN 

42 

38 

35 

31 

29 

30 

40 

47 

34 

29 

38 

45 

55 

49 

47 

43 

38 

33 

43 

31 

33 

19 

34 

55 

34 

34 

35 

28 

34 

29 

29 

36. 

8 

ROYAL  PALH  RANGER  STA 

MAX 

82 

81 

73 

69 

72 

78 

79 

81 

76 

71 

74 

72 

78 

80 

80 

78 

70 

67 

71 

69 

6  7 

68 

72 

76 

76 

81 

76 

75 

81 

75 

78 

75. 

1 

MIN 

62 

60 

51 

46 

48 

52 

SI 

55 

6  1 

61 

62 

62 

65 

61 

55 

55 

51 

42 

43 

49 

35 

40 

40 

4b 

51 

58 

59 

52 

57 

S3 

5< 

52. 

7 

SA  I  NT  AUGUST  I NE 

MAX 

72 

69 

58 

56 

59 

59 

66 

59 

57 

61 

63 

68 

66 

72 

70 

67 

65 

70 

71 

bS 

S  6 

49 

71 

69 

64 

71 

71 

53 

5  0 

55 

64 

63. 

MIN 

§4 

45 

42 

32 

31 

43 

43 

51 

50 

51 

52 

53 

58 

59 

52 

46 

40 

40 

42 

34 

31 

25 

31 

51 

50 

49 

41 

31 

42 

37 

40 

43. 

4 

SAINT  LEO 

MAX 

69 

64 

64 

59 

64 

70 

74 

67 

63 

72 

73 

73 

73 

75 

71 

66 

64 

66 

69 

64 

61 

57 

67 

76 

67 

80 

67 

55 

54 

62 

7  3 

67. 

1 

MIN 

5  3 

46 

45 

36 

36 

48 

S  J 

53 

50 

43 

50 

53 

60 

61 

56 

50 

47 

45 

44 

37 

35 

28 

33 

4  9 

57 

55 

50 

40 

46 

40 

43 

46. 

5 

"  J>  i  N  "      M  «  w  l  ■       i  CC 
o « 1 n i     n»HKJ     0  3C 

63 

60 

58 

58 

58 

62 

70 

63 

56 

65 

69 

70 

67 

65 

65 

65 

61 

68 

64 

66 

50 

47 

60 

61 

62 

65 

65 

47 

53 

58 

63 

11. 

5 

MIN 

50 

43 

36 

36 

45 

29 

34 

18 

36 

52 

39 

37 

39 

26 

37 

26 

31 

37, 

8 

73 

63 

60 

58 

66 

71 

76 

65 

65 

72 

76 

72 

75 

73 

70 

65 

60 

64 

66 

64 

62 

53 

64 

75 

70 

76 

60 

57 

50 

64 

73 

66. 

7 

MIN 

56 

50 

48 

47 

42 

41 

35 

40 

53 

57 

60 

55 

47 

52 

46 

47 

50. 

9 

66 

64 

57 

60 

64 

64 

73 

70 

62 

67 

71 

70 

67 

66 

66 

65 

64 

73 

66 

19 

52 

52 

64 

64 

62 

66 

68 

47 

56 

63 

b9 

63. 

MIN 

40 

35 

38 

32 

36 

36 

25 

2  6 

15 

29 

51 

38 

37 

38 

26 

37 

26 

27 

35. 

0 

SANFORO  EXP   STAT  ION 

73 

68 

64 

64 

63 

68 

79 

69 

6; 

71 

75 

73 

68 

75 

74 

69 

65 

64 

69 

67 

61 

57 

68 

72 

64 

81 

74 

57 

S3 

60 

73 

67. 

8 

MIN 

* 

47 

50 

54 

60 

56 

55 

SO 

48 

42 

39 

38 

35 

31 

32 

4-4 

54 

53 

52 

39 

47 

42 

46 

46. 

6 

SARA  SOT  A 

7  3 

67 

65 

65 

70 

73 

77 

79 

6  3 

75 

77 

77 

77 

75 

75 

67 

66 

66 

69 

61 

60 

59 

64 

74 

72 

77 

70 

62 

70 

62 

69. 

MIN 

62 

6  1 

5j 

47 

41 

40 

39 

39 

30 

32 

44 

49 

58 

54 

48 

5  3 

49 

4  8 

47. 

3 

SOUTH   MIAMI    3  M 

80 

75 

72 

70 

71 

77 

78 

80 

69 

72 

69 

71 

78 

78 

78 

76 

70 

69 

70 

b2 

6  7 

65 

76 

76 

78 

79 

7  3 

7  5 

73. 

MIN 

62 

55 

55 

53 

42 

41 

4V 

35 

39 

41 

46 

51 

62 

62 

52 

57 

55 

32 

53. 

6 

STARKE 

7  0 

67 

57 

57 

61 

64 

74 

64 

5', 

63 

59 

71 

68 

69 

69 

65 

64 

70 

69 

63 

b  9 

50 

70 

6'. 

63 

69 

6V 

51 

57 

61 

71 

63. 

MIN 

40 

50 

36 

48 

54 

55 

*9 

45 

38 

37 

40 

32 

31 

22 

29 

53 

41 

40 

38 

30 

32 

31 

31 

39. 

1 

S TE I NHA  T CHEE  2 

65 

59 

57 

56 

59 

68 

75 

65 

59 

58 

69 

67 

66 

63 

63 

61 

53 

64 

64 

63 

53 

49 

60 

6  3 

62 

61 

61 

51 

50 

62 

68 

61  . 

1 

MIN 

49 

37 

2 

56 

s  0 

45 

31 

32 

32 

29 

35 

23 

27 

54 

41 

40 

39 

30 

33 

35 

36 

38. 

0 

STUART    1  N 

MAX 

BO 

77 

72 

66 

68 

71 

77 

75 

6  7 

73 

70 

69 

69 

78 

75 

72 

68 

66 

69 

62 

65 

60 

70 

76 

76 

79 

77 

66 

77 

71 

70 

71  ■ 

4 

MIN 

64 

62 

47 

50 

62 

63 

55 

49 

4  9 

43 

47 

39 

33 

33 

41 

59 

61 

63 

44 

51 

50 

31 

52. 

7 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

59 

60 

51 

55 

53 

60 

67 

56 

57 

61 

66 

69 

63 

62 

64 

63 

59 

68 

66 

46 

42 

46 

63 

60 

55 

62 

<•*. 

47 

5  2 

58 

66 

59. 

MIN 

4  3 

40 

37 

29 

30 

33 

42 

48 

35 

° 

42 

35 

34 

39 

32 

26 

1  8 

37 

55 

36 

36 

30 

29 

37 

31 

31 

37. 

5 

TAMIAHI    TRL   40   MI  BEND 

MAX 

77 

76 

76 

75 

73 

76 

80 

83 

76 

75 

74 

75 

81 

80 

79 

76 

69 

70 

70 

67 

68 

66 

74 

78 

80 

84 

79 

79 

7  8 

71 

76 

73. 

6 

MIN 

6  3 

63 

56 

49 

54 

56 

60 

60 

61 

63 

64 

66 

55 

4  7 

46 

47 

41 

39 

42 

'•0 

55 

60 

63 

61 

54 

33 

51 

55. 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

65 

63 

60 

68 

71 

75 

67 

66 

7* 

79 

75 

7* 

72 

71 

67 

63 

66 

66 

56 

63 

54 

64 

74 

71 

76 

62 

60 

57 

66 

72 

67. 

3 

MIN 

51 

48 

44 

3  6 

38 

50 

54 

55 

46 

52 

57 

51 

45 

44 

44 

41 

40 

31 

34 

49 

57 

63 

47 

44 

49 

41 

47 

48. 

0 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

72 

71 

67 

57 

55 

65 

70 

73 

66 

65 

73 

75 

73 

72 

72 

70 

70 

60 

62 

69 

•>i 

62 

57 

6  3 

75 

74 

78 

56 

5  7 

65 

66. 

MIN 

60 

54 

45 

38 

35 

40 

48 

53 

* 

"3 

*5 

50 

47 

49 

41 

43 

4? 

30 

32 

34 

50 

57 

54 

45 

4  3 

65 

44 

46. 

3 

TAVERN  I ER 

80 

81 

73 

69 

71 

77 

77 

79 

75 

70 

72 

72 

79 

78 

77 

74 

68 

65 

67 

68 

63 

61 

62 

73 

74 

79 

70 

73. 

MIN 

67 

66 

60 

53 

" 

61 

63 

65 

65 

62 

59 

5  4 

63 

54 

47 

46 

50 

5^ 

59 

69 

65 

58 

6  6 

57 

63 

60. 

2 

TITUSVILLE   2  W 

MAX 

80 

71 

70 

60 

65 

69 

79 

68 

6'. 

70 

75 

73 

68 

76 

72 

68 

66 

6  7 

71 

64 

65 

53 

69 

66 

56 

/  3 

69. 

2 

MIN 

58 

50 

43 

37 

36 

52 

52 

54 

54 

55 

56 

56 

61 

55 

53 

46 

44 

39 

37 

38 

30 

28 

30 

42 

33 

59 

50 

41 

44 

41 

42 

46. 

» 

USHER  TOWER 

MAX 

70 

65 

55 

69 

61 

64 

74 

62 

60 

65 

70 

71 

69 

67 

67 

63 

61 

68 

67 

62 

S3 

49 

66 

64 

61 

71 

65 

50 

49 

60 

70 

63. 

2 

MIN 

52 

38 

36 

26 

28 

36 

41 

49 

45 

36 

45 

45 

58 

54 

49 

39 

34 

33 

37 

32 

30 

21 

27 

52 

46 

44 

39 

30 

42 

35 

33 

39. 

2 

VENICE 

MAX 

70 

66 

63 

62 

69 

73 

72 

77 

66 

74 

77 

75 

76 

73 

73 

68 

65 

65 

68 

64 

66 

55 

63 

73 

75 

75 

68 

68 

T0 

66 

73 

69. 

4 

MIN 

62 

50 

47 

38 

41 

SI 

S3 

56 

54 

48 

52 

60 

61 

63 

60 

58 

46 

42 

42 

69 

38 

31 

34 

45 

50 

57 

>T 

47 

55 

46 

46 

49. 

5 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

75 

72 

68 

61 

66 

70 

76 

74 

67 

71 

73 

70 

70 

77 

76 

69 

66 

64 

69 

63 

66 

30 

70 

77 

72 

61 

67 

58 

76 

66 

71 

69. 

3 

MIN 

62 

54 

46 

42 

47 

57 

53 

58 

60 

63 

64 

65 

61 

58 

57 

SI 

48 

44 

43 

39 

39 

30 

41 

45 

56 

62 

bO 

44 

51 

48 

52 

51. 

4 

Sn  Bdnu.  NoU.  FoSowtog  Sulks  It.d.x 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1961 


Station 

Day  01  Month 

rage  J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

WAUCHULA   2  N 

MAX 
MIN 

77 

61 

67 

71 

72 

75 

74 

73 

76  66 

67 

68 

65 
40 

69 

79 

77 
49 

83 
54 

76 
58 

71 
41 

75 
44 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

78 
66 

75 
57 

71 
51 

68 
45 

71 
53 

7* 
58 

79 
60 

80 
60 

72 
64 

75 
65 

73 
67 

73 
66 

72 
62 

80 
60 

79 
56 

73  65 
56  50 

68 
44 

71 
47 

61 

39 

67 
39 

62 
36 

73 
44 

78 
49 

78 
54 

80 
67 

71 
57 

69 
47 

79 
55 

71 
50 

73 
57 

72.9 
54.2 

WEWAHI T  CHKA 

MAX 
MIN 

66 
42 

63 
38 

S3 
36 

57 
^fc 

54 
29 

64 
32 

66 

32 

65 
35 

64 
37 

65 
32 

69 
41 

69 
48 

67 
51 

63 
46 

64 

63  62 
41  35 

71 
34 

70 
33 

67 
29 

46 

24 

51 
21 

66 

33 

66 
55 

63 
40 

70 
39 

66 

36 

46 

31 

55 

31 

61 
31 

58 
39 

62.5 
36.2 

MINTED  HAVEN 

MAX 
MIN 

V, 

56 

70 
46 

67 
40 

63 
19 

69 
40 

75 
52 

80 
53 

68 

50 

70 
52 

71 
49 

74 
52 

72 
55 

73 
60 

75 
60 

75 
58 

75  67 
47  41 

69 
36 

68 
42 

65 
36 

50 
30 

53 
33 

70 
32 

79 
41 

75 
52 

83 

57 

76 
56 

62 
44 

55 
44 

66 

42 

75 
42 

69.6 
46.4 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

ii 
49 

56 
41 

57 
35 

49 
25 

55 
29 

53 
30 

56 
31 

62 
42 

54 
26 

55 
30 

60 
34 

65 
39 

7C 
45 

62 
49 

60 
»« 

62  61 
44  38 

57 
35 

66 
35 

66 
31 

45 
28 

40 

22 

49 
25 

60 
45 

60 
41 

45 
3* 

61 
36 

39 
32 

46 

32 

49 

33 

55 
30 

56.2 
35.1 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


atanon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

OI 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.11 

.08 

.09 

.15 

.10 

.07 

.10 

.08 

.12 

.00 

.12 

.07 

.03 

.05 

.22 

.16 

.11 

.10 

.10 

.11 

.19 

.14 

.09 

.11 

.13 

.08 

.13 

.11 

.06 

.06 

.13 

3.20 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.03 

.03 

.09 

.11 

.17 

.06 

.12 

.03 

.04 

.09 

.13 

.07 

.03 

.13 

.12 

.09 

.10 

.07 

.15 

.08 

.12 

.13 

.10 

.05 

.10 

.10 

.09 

.12 

.13 

.01 

.16 

2.85 

MAX 

81 

81 

68 

67 

60 

63 

71 

71 

72 

62 

70 

72 

69 

69 

73 

72 

73 

69 

65 

64 

61 

63 

58 

65 

70 

71 

75 

67 

67 

67 

67 

68.5 

MIN 

63 

63 

58 

52 

52 

52 

56 

59 

62 

59 

59 

62 

62 

64 

61 

60 

59 

53 

53 

52 

51 

37 

46 

49 

52 

57 

59 

57 

56 

57 

56 

56.1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.10 

.05 

.10 

.14 

.11 

.08 

.09 

.14 

.07 

.06 

.14 

.07 

.05 

.06 

.16 

.18 

.16 

.05 

.11 

.10 

.17 

.04 

.14 

.09 

.12 

.10 

.12 

.06 

.11 

.04 

.12 

3.13 

WIND 

40 

10 

33 

39 

18 

12 

20 

2 

14 

89 

106 

84 

52 

19 

40 

42 

15 

20 

15 

56 

51 

6 

21 

8 

21 

25 

37 

28 

20 

24 

41 

1008 

HIALEAH 

EVAP 

.09 

.14 

.08 

.06 

.11 

.04 

.08 

.10 

.05 

.10 

.07 

.10 

.17 

.13 

.05 

.08 

.09 

.12 

.13 

.11 

.16 

.04 

.15 

.07 

.11 

.08 

.05 

.16 

B3.01 

WIND 

43 

37 

36 

32 

62 

32 

30 

10 

29 

110 

137 

91 

68 

44 

50 

37 

29 

17 

17 

70 

40 

50 

20 

18 

31 

59 

40 

32 

32 

56 

45 

1413 

LISBON 

EVAP 

.09 

.09 

.11 

.10 

.05 

.08 

.07 

.03 

.06 

.06 

.08 

.06 

.06 

.10 

.09 

.13 

.17 

.09 

.09 

.17 

.09 

.09 

.07 

.06 

.  OH 

.05 

.09 

.08 

.03 

.07 

.07 

2.56 

WIND 

50 

30 

40 

45 

10 

20 

15 

10 

45 

40 

40 

25 

45 

45 

40 

55 

30 

35 

30 

100 

50 

35 

15 

15 

30 

35 

65 

45 

30 

45 

25 

1140 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.01 

.13 

.12 

.13 

.08 

.08 

.12 

.01 

.08 

.11 

* 

.22 

.09 

.11 

.08 

.09 

.09 

.08 

.09 

.14 

.06 

.07 

.15 

.07 

.09 

.08 

.02 

.13 

.11 

2.64 

WIND 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.09 

.08 

.08 

.16 

.13 

.08 

.09 

.03 

.18 

.23 

.24 

.03 

.03 

.08 

.15 

.14 

.13 

.07 

.11 

.14 

.14 

.10 

.12 

.12 

.06 

.11 

.14 

.07 

.08 

.08 

.16 

3.45 

WIND 

33 

5 

5 

59 

78 

23 

29 

6 

55 

89 

56 

64 

82 

21 

53 

45 

9 

10 

12 

84 

35 

30 

20 

5 

5 

29 

67 

12 

30 

120 

62 

1233 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.10 

.13 

.18 

.18 

.16 

.05 

.13 

.10 

.17 

.00 

.17 

.10 

.08 

.22 

.15 

.19 

.14 

.16 

.10 

.16 

.08 

.22 

.10 

.10 

.12 

.07 

.13 

.10 

.13 

.11 

.15 

3.98 

TAHIAMI   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.08 

.05 

.15 

.11 

.08 

.10 

.08 

.11 

.05 

.16 

.05 

.06 

.07 

.12 

.09 

.13 

.13 

.09 

.09 

.13 

.10 

.12 

.06 

.14 

.12 

.12 

.07 

.09 

.11 

.11 

B3.07 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.10 

.13 

.19 

.21 

.09 

.11 

.20 

.06 

.04 

.11 

.32 

.15 

.15 

.16 

.13 

.09 

.21 

.17 

.20 

.12 

.10 

.11 

.08 

.18 

.14 

.08 

.15 

.18 

B4.38 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.04 

.07 

.09 

.09 

* 

.08 

.06 

.16 

.04 

.09 

.07 

.12 

.05 

.07 

.04 

.09 

.09 

.04 

.08 

.09 

.09 

• 

.23 

.09 

.05 

.05 

.09 

.09 

2.15 

WIND 

12:. 

80 

115 

151 

49 

17 

16 

42 

116 

93 

67 

44 

87 

82 

37 

85 

80 

43 

13 

217 

84 

206 

50 

11 

58 

125 

114 

120 

93 

119 

37 

2576 

(a)     Evaporation  measured  in  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 

Ft  Lauderdale  Exp  Sta  -  Evaporation  station  inadequately  fenced. 

Moore  Have  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Hrn  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vero  Beach  FAA  AP  -  Evaporation  area  not  fenced. 


S*»  RoUrtmco  Notoi  Following  SUUou  fedax 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Stat  ion 
And 
Depth 

Day  ol  month 

. 

? 
? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 

67 

65 

60 

63 

60 

63 

67 

62 

62 

63 

65 

85 

65 

66 

67 

66 

66 

67 

66 

61 

60 

MIN 

60 

52 

52 

46 

48 

49 

52 

57 

53 

48 

52 

55 

58 

58 

56 

51 

50 

50 

48 

42 

4  INCHES 

MAX 

64 

62 

59 

58 

57 

58 

62 

60 

58 

59 

60 

82 

62 

63 

63 

62 

62 

82 

60 

57 

55 

MIS 

61 

53 

55 

51 

50 

52 

54 

57 

54 

52 

54 

56 

58 

59 

58 

35 

54 

53 

51 

51 

47 

8  INCHES 

MAX 

62 

60 

57 

56 

55 

56 

59 

59 

56 

57 

58 

60 

60 

62 

62 

60 

59 

59 

58 

56 

54 

MIN 

61 

55 

55 

53 

51 

53 

54 

57 

55 

53 

54 

56 

58 

59 

58 

56 

55 

54 

53 

53 

49 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredooda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahlagrass  sod  Inst 
Foxboro  Thermograph. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


JANUARY  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equl  values.  Hourly  precipitation  data  fro.  recorder  substations  will  be  available  In  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 

JANUARY  1961 


STATION 

O  u 
=  O 
Q     COUNTY  * 

Q 

u 
fi 
E 

a 

3 
u 

z 

Q 
J 

O.UVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1 

OBSERVER 

• 

9 
B 

PRECIP. 

EVAP. 
SPECIAL 

j  TEMP. 

PHECIP 

i 

E 

AttlANOE*  SPRINGS 

0070  LAKE 

29  05 

81 

S4 

ip 

— =  

ALCIANOER   SPGS.  ASSN. 

1  WS60N 

v.  ra 

LAKE 

8  28 

81  68 

66 

•>f 

SP 

OKLAwAHA   WATER   AUTM.  1 

0211  FRANKLIN 

13 

MIC 

HID 

C  J 

LIVE  OAK  2  ESE 

3099 

SUWANNEE 

10  30 

17 

62  38 

120 

6P 

RADIO  STATION  WNER 

022B  DC  SOTO 

5 

6P 

RADIO  STATION  HAPG 

LONGBOAT  KEY 

3124 

MANATEE 

5  27 

2* 

62  39 

10 

(  P 

S*  W.  HERRINGSHAW 

0360  HIGHLANDS 

SP 

LOXAHATCHEE 

3182 

PALM  BEACH 

80  16 

14 

6P 

fcp 

C.  A.  KING 

0390  POLK 

HARRY  M.  TOLSON 

LYNNE  4  SE 

5237 

MARION 

a  29 

81  32 

OTIS  B.  FORT 

BARTOW 

2  7  54 

ai 

SO 

123 

5P 

CI'Y  OF  BARTOW 

MADI SON 

5275 

MADISON 

10 

30 

83  25 

143 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

0520  HILLSBOROUGH 

31 

'a 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MARATHON  SHORES 

5  351  MONROE 

A  4, 

81  00 

% 

6P 

CHARLES  G.  HElTmANi   jR . 

QSSS  HERNANDO 

•> 

10 

T»] 

WILBUR  0.  GOOD 

|  MAR] ANNA   IND  SCHOOL 

1  30 

45 

65  17 

120 

>P 

SP 

FLA.    IND.   SCH.  FOR  BOYS 

0611    PALM  BEACH 

•A 

EVERGLADES  EKP.  STA. 

MAR] NELAND 

2  29 

81  13 

10 

MARINE  STUDIO  INC. 

0616  palm  beach 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAYO  3  NW 

L  A 

5  30 

83  14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANN 1 N 

BIG  OPRCSS  ACSERWAllON 

0739  HENOPY 

il 

5P 

,pl 

DAVID  Et.  JAMltSON 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2  28 

80  37 

2* 

SP 

c 

CITY  OF  MELBOURNE 

ot;s  orange 

28  33 

'rl 

65 

6pj 

FLOOD  CONTROL  DIST. 

MELROSE 

1  0 

29 

42 

82  03 

130 

SP 

*H 

DR.  CECIL  R.  hOOk 

076%  Okaloosa 

5 

200 

l< 

MIAMI    BAY  FRONT 

2  25 

47 

80  11 

5P 

93 

CITY  OF  MIAH1 

BLOUNT i TOWN  1  sc 

0804  CALHOUN 

DAVID  HOWELL 

«  MIAMI  BEACH 

2  23 

80  08  0 

5  P. 

c  i 

LIFE  GUARD  PATROL 

0845  PALM  BEACH 

" 

GUS  P>  MAGER 

MIAMI   WB  AIRPORT 

80  16 

MID 

U.S.  WEATH£R  BUREAU 

0 ■ A 0 1 1 T ON  EXP  STATION 

2'  29 

82 

33 

10 

5P 

GULF  COAST  CAP.  STA. 

MIAMI    12  SSW 

5678 

DADE 

2  25 

80  17 

10 

8A 

U.S. PLANT    INTRODCTN  STA 

1020  LIBERTY 

160 

'  c 

MISS   ELMA  SMULER 

MILES  CITY  TOWER 

81   21  10 

6P 

4>P 

FLA.  FORE  ST  SERV ICE 

10*6  HERNANDO 

200 

SP 

W-CENTRAL  fla.exp.sTa. 

MILTON   E'P  STATION 

5  30 

%\ 

87  09 

217 

5P 

5P 

AGR*  EIP.  STATION 

MONT ICELLO  2  S 

5  30 

It 

209 

5P 

A.  M,  PHILLIPS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

61  05 

22 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL   POINT  USDA 

26  52 

BC 

38 

HI! 

SUGAR  PLANT  FLD.  STA. 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

81  36 

160 

5P 

MOUNTAIN   LAKE  CORP. 

1 30%  MONROE 

) 

Sf 

5P 

NATIONAL    PARK  SVC. 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

\  26 

15 

82  19 

20 

U 

STATE  PARK  SERVICE 

1310  LEE 

5 

3 

5P 

ALLEN    T*  WEEKS 

NAPLES 

o  -• 

81  47 

3P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

CARRABELLE    1  NNw 

MRS.  HAZEL  F ,  COOK 

Nl CEV1LLE 

86  30 

60 

M 

jackson  guard  for.  sta. 

C  ARYV  I  LLE 

LONNIE   H*   WH| TTAKER 

N ITT AW  1  S 

81  00 

60 

7A 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

CtOAO  kCy 

20  08 

|  ■ 

02 

6P 

MISS  HARRIETTS  WHIDOON 

NORTH  NEW  RVR   CANAL  1 

(.319 

PALM  BEACH 

80  45 

13 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CH]PL£Y    '  E 

ISA*  WASHINGTON 

] 

130 

VP 

SP 

NORTH  NEW  RVR   CANAL  2 

20 

80  32 

22 

c 

U.S.  GEOL.  SuRvEy 

CLEARWATER 

1632  PINELLAS 

27  59 

82 

.'0 

6P, 

CLEARWATER   F|RE  DEPT. 

,  OCALA 

6414 

MARION 

82  08 

86 

5P 

HID 

CITY  OF  OCALA 

Clermont  6  s 

28  29 

9  1 

ED  OLlvENBAUM 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

82  07 

68 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

10 

55 

GERVIN  N.  PITZEN 

OKEECHOBEE  9  W 

b-H  . 

OKEECHOBEE 

ao  39 

30 

5P 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CLEWISTON  U  S  ENG 

26  45 

80 

33 

t» 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6485 

OKEECHOBEE 

80  48 

14 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWfLL    *  NW 

I860  HIGHLANDS 

40 

6  A 

U.S.  GEOL*  SURVEY 

ORANGE  CITY 

VOLUSIA 

6  28 

81  18 

26 

c 

JOHN  HARCHEWKA 

CRESCENT  CI'* 

19TB  PUTNAM 

« 

58 

6P 

WILLIAM   R.  RADTKE 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

8  2B 

i; 

81  20 

106 

MID 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CRESTviEw  RADIO  wjsb 

a  a 

RADIO  STATION  WJSB 

OR TON A  LOCK  2 

6651 

* ; 

81  18 

21 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CROSS  C|T» 

29  38 

as 

07 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

81  38 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

CROSS  CITY  J 

29  38 

03 

07 

SP 

RICHARD  W.  DAVlES 

PANACEA 

6828 

5  30 

84  24 

CHARLES  Ca  H1LES 

2114  BROWARD 

2 

7 

MID 

FLA.    POWER    *    L 1 GHT 

6841 

BAY 

5  30 

1  0 

35 

85  40 

5P 

5P 

c 

FLA.  FOREST  SERVICE 

a  oat Tqna  BEACh 

2150  VOLUSIA 

2 

* 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

PARR  1 SM 

*.se : 

MANATEE 

5  27 

82  25  44 

8A 

BA 

c 

OT IE  B.  GODFREY 

Davtona  BEACm  wa  ap 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PENNSUCO   4  NW 

OADE 

2  25 

80  27 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

GEORGE  H.  KEmPFER 

PENS ACOL A    FAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5  30 

87  12 

110 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

OE  FUN  I  AK  SPRINGS 

30  43 

16 

07 

5P 

H.  C.  STORRS 

f  PENS ACOL A  WB  CITY 

T002 

5  30 

87  13 

13 

HID 

U.S. WEATHER  BUREAU 

2220  VOLUSIA 

B 

40 

5P 

SP 

ROBERT    1.  MAXWELL 

PERR INE 

7020 

DADE 

23 

36 

80  21 

11 

8A 

SOUTH  DADE  UTlL.  INC* 

OE    SOTO  CITY   A  SW 

2268  HIGHLANDS 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatolog 1st  at  P    0     Box  3658  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  *F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U .  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation:  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOG I CAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D .  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local 
Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Ashevllle,   N.  C.    3/15/61    900 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVILLE:  1961 


FLORIDA  -  FEBRUARY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     92°  on  the  28th  at  Avon  Park 

Lowest  Temperature:     27°  on  the  1st  at  Crestview  Radio  WJSB 

Greatest  Total  Precipitation:     10,44  inches  at  Pensacola  FAA  Airport 

Least  Total  Precipitation:     0.32  inch  at  Ft.  Lauderdale  Exp  Station 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5.50  inches  on  the  24th  at  Saint 

Augustine 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
FEBRUARY  1961 
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2  1 

38 

11  + 

144 

0 

0 

0 

o 

3  .48 

.47 

1.41 

3 

.0 

0 

5 

3 

1 

FERNAND I NA  BEACH 

70.2 

48.1 

59.2 

1.2 

87 

28 

33 

4 

191 

0 

0 

0 

0 

3.82 

1.29 

1.22 

3 

.0 

0 

» 

4 

2 

GAINESVILLE   3  WSW 

74.4 

47.3 

60.9 

1.1 

86 

24+ 

31 

11 

170 

0 

0 

2 

0 

6.15 

2.97 

1.96 

3 

.0 

3 

GAINESVILLE   FAA  AP 

72.2 

47.3 

59.8 

85 

24+ 

33 

4 

200 

0 

0 

0 

0 

4.43 

1.52 

23 

.0 

0 

6 

3 

2 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

73.7 

46.5 

60.1 

2.8 

85 

28+ 

30 

4 

191 

0 

0 

3 

0 

4.30 

.94 

1.27 

3 

.0 

0 

s 

4 

1 

HIGH  SPRINGS 

74,1 

47.  1 

60.6 

86 

21  + 

31 

1 1 

177 

0 

0 

2 

0 

4.43 

1.62 

23 

.0 

0 

s 

3 

2 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

72.3 

51.0 

61.7 

4.2 

86 

28  + 

34 

4 

162 

Q 

Q 

o 

o 

4.85 

2.19 

1.45 

19 

.0 

2 

JACKSONVILLE  BEACH 

68.3 

49.5 

58.9 

86 

28 

36 

4 

182 

0 

0 

0 

0 

4.75 

1.75 

3 

.0 

0 

6 

4 

1 

JASPER  3  SE 

73.9 

44.9 

59.4 

85 

22  + 

28 

4 

201 

o 

c 

4 

o 

4.77 

1.85 

.0 

2 

LIVE  OAK  2  ESE 

73  .6 

4  5.3 

59.5 

87 

202 

0 

0 

4 

0 

3  .49 

1.36 

2  3 

•  0 

2 

MADISON 

71.4 

49.9 

60.7 

3.8 

84 

21 

30 

4 

163 

0 

0 

1 

0 

2.86 

-  .78 

1.27 

23 

.0 

0 

i 

2 

1 

MAYO  5  NW 

73.8 

85 

199 

0 

0 

5 

0 

3.37 

1.28 

•  0 

0 

2 

1 

MELROSE 

74.7 

49.6 

62.2 

88 

28  + 

35 

10+ 

149 

0 

0 

0 

0 

4.70 

1.30 

23 

.0 

0 

J 

4 

3 

PALATKA 

74  . 1 

.9 

87 

28  + 

36 

149 

0 

0 

0 

0 

4.19 

•  92 

1.28 

7 

.0 

0 

6 

4 

2 

PERRY 

72. 8M 

45. 3M 

59.  1M 

83 

21 

30 

12 

203 

0 

0 

3 

0 

3.78 

.0 

o 

SAINT  AUGUST  I NE 

71.9 

48.9 

60.4 

1.1 

87 

28 

35 

4 

165 

0 

0 

0 

0 

9.20 

6.17 

5.50 

24 

.0 

0 

6 

4 

2 

STEINHATCHEE  2 

68.9 

46.0 

57.5 

82 

22 

33 

4 

241 

0 

0 

0 

0 

4.65 

.0 

0 

USHER  TOWER 

73.1 

46.9 

60.0 

86 

20 

32 

11 

185 

0 

0 

1 

5.91 

1  .30 

3 

.0 

0 

8 

s 

3 

DIVISION 

60.2 

1.6 

4.62 

1.51 

.0 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

75.1 

47.9 

61.5 

88 

24+ 

31 

11 

164 

0 

0 

1 

0 

2.70 

1  .24 

7 

.  0 

0 

4 

3 

BAYPORT 

72.8 

51.2 

62.0 

84 

22  + 

39 

5 

135 

0 

0 

0 

0 

2.05 

1  .06 

8 

.0 

0 

5 

1 

1 

BROOKSV I LLE  CHIN  HILL 

76.1 

52.8 

64.5 

1.7 

88 

20 

40 

10+ 

107 

0 

0 

0 

0 

1.55 

-  1.52 

1.12 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

BUSHNELL  2  E 

75.9 

49.6 

62.8 

89 

24 

34 

11 

142 

0 

0 

0 

0 

2.42 

1.73 

7 

•  0 

0 

3 

2 

1 

CLERMONT  6  S 

75.4 

52.9 

64.2 

1.1 

88 

28 

38 

11 

111 

0 

0 

0 

0 

3.46 

1.02 

1.59 

3 

.0 

0 

4 

3 

1 

DAYTONA  BEACH 

70.9 

52.5 

61.7 

85 

25 

39 

11  + 

135 

0 

0 

0 

0 

3.29 

1.48 

7 

.  0 

0 

6 

2 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

71.6 

60.5 

.0 

86 

28 

36 

1  J 

165 

0 

0 

0 

0 

3.70 

1.30 

1  .66 

7 

.0 

0 

7 

2 

2 

DE  LAND  3  N 

75.0 

50.2 

62.6 

1.2 

86 

28+ 

36 

11 

128 

o 

o 

o 

o 

5.29 

2.68 

2.53 

1 9 

.0 

0 

5 

3 

3 

INVERNESS 

75.5 

51.0 

63.3 

1.6 

89 

24  + 

34 

11 

133 

0 

0 

0 

0 

2.29 

-  .83 

1  .66 

7 

•  0 

0 

3 

1 

1 

LAKE  HIAWASSE 

87 

40 

1 1 

117 

0 

0 

0 

0 

3.38 

1.33 

g 

.0 

o 

6 

3 

1 

L I  SBON 

74.8 

51.4 

63.1 

86 

26 

36 

1 1 

122 

0 

0 

0 

0 

2.74 

1  .  76 

7 

.0 

0 

4 

1 

1 

OCALA 

77.2 

51.2 

64.2 

89 

28 

37 

5+ 

112 

0 

0 

0 

0 

3.70 

2.10 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

76  .  2M 

48.1 

62  •  2M 

89 

0 

0 

1 

0 

3.70 

2.58 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

76.3 

53.1 

64.7 

1.5 

88 

28  + 

41 

12+ 

97 

0 

0 

0 

0 

2.82 

.77 

1.30 

7 

.0 

0 

3 

3 

1 

SAINT  LEO 

75.4 

53.3 

64.4 

1.7 

87 

24+ 

41 

11  + 

104 

0 

0 

0 

0 

2.63 

-  .28 

1.38 

3 

•  0 

0 

3 

2 

SANFORD  EXP  STATION 

75.0 

51.6 

63.3 

1  •  1 

87 

28 

38 

12+ 

118 

0 

0 

c 

0 

3.65 

1.40 

1.51 

3 

.0 

0 

4 

3 

TITUSVILLE   2  W 

75.8 

51.6 

63.7 

.8 

88 

28 

35 

11 

115 

0 

0 

0 

0 

1.98 

-  .23 

1.07 

7 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

63.1 

1.0 

3.02 

.43 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

78.5 

51.7 

65.1 

.7 

89 

21 

36 

12 

91 

0 

0 

0 

0 

.95 

-  1.50 

23 

.0 

0 

0 

AVON  PARK 

80.3 

53.4 

66.9 

1.9 

92 

28 

37 

12 

66 

3 

0 

0 

0 

3.22 

.92 

1.31 

.0 

0 

4 

3 

1 

BARTOW 

78.1 

52.2 

65.2 

1.7 

89 

24+ 

38 

11 

90 

0 

0 

0 

0 

3.57 

1.07 

2.75 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

BRADENTON  EXP  STATION 

74.9 

54.1 

64.5 

1.4 

86 

20 

40 

12 

90 

0 

0 

0 

0 

2.76 

.18 

2.03 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

CLEARWATER 

73.5 

54.5 

64.0 

86 

21 

41 

11  + 

107 

0 

0 

0 

0 

2.80 

1.65 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

DEER  PARK 

76.9 

51.0 

64.0 

90 

28 

36 

27+ 

110 

1 

0 

0 

0 

1.19 

.68 

7 

.  0 

0 

3 

1 

0 

FELLSMERE 

78.2 

52.2 

65.2 

.7 

88 

24 

36 

13 

83 

0 

0 

0 

0 

.90 

-  1.43 

.52 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

FORT  DRUM  5  NW 

77.3 

52.1 

64.7 

87 

21  + 

37 

12 

98 

0 

0 

0 

0 

.95 

.33 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  following  Sta»'on  Index 
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FORT  PIERCE 

74.9 

56.1 

65.5 

•  3 

88 

2  3 

40 

12 

91 

0 

0 

0 

0 

•  96 

1.16 

3 

0 

2 

1 

1 

<.  I  SS  I MME E  2 

2,0 

86 

2  8 

4 1 

1 3 

84 

0 

0 

0 

0 

3*56 

1.29 

7 

"o 

0 

5 

2 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

S2*  3 

64*2 

88 

2  J 

39 

1  1 

102 

0 

0 

0 

0 

2.55 

.11 

1.84 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

LAKELAND  wb  city 

744 

55*0 

64*7 

1  *3 

2  4 

11  + 

91 

0 

0 

0 

0 

2.17 

_ 

.15 

1  .58 

7 

.0 

0 

2 

1 

LAKE   PLACID   2  SW 

78.9 

53.6 

66.3 

90 

24 

37 

12 

69 

1 

0 

0 

0 

1.39 

.50 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

MP  1  Plfil  IP CJ F 

75  •  1 

4  9 

6  5.0 

90 

23 

39 

1 2 

87 

i 

.60 

.60 

3 

.0 

0 

1 

1 

0 

52*9 

1  *o 

87 

2  6 

36 

1 1 

112 

0 

0 

0 

0 

4.86 

2.43 

.0 

0 

4 

2 

1 

76*8 

53*1 

65*0 

86 

22  + 

40 

1 2 

81 

0 

0 

0 

2 

4.97 

2.08 

8 

•  0 

4 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

73.3 

55.4 

64.4 

82 

25 

42 

12 

88 

0 

0 

0 

: 

.80 

.33 

4 

.  0 

0 

C 

0 

PARR  1 SH 

78.7 

54.3 

66.5 

90 

25  + 

40 

27+ 

65 

2 

0 

0 

0 

2.50 

•  0 

PLANT  CITY 

77.7 

52.4 

65.1 

2.5 

87 

28  + 

37 

11 

89 

0 

0 

0 

0 

2.35 

.39 

1.58 

7 

•  0 

Q 

3 

1 

ST  PETERSBURG 

74.4 

57.5 

66.0 

1.2 

86 

21  + 

46 

5 

69 

0 

0 

0 

c 

3.01 

•  07 

2.35 

7 

•  0 

0 

4 

: 

1 

SARASOTA 

75.9 

53.3 

64.6 

86 

21 

38 

27 

87 

0 

0 

0 

c 

2.77 

1.85 

7 

•  0 

0 

2 

2 

1 

T  A  UO  A     LiQ     <  lOBflDT  D 
TAMKA    WB    AI KKUK 1  K 

6  5.0 

2.1 

87 

21  + 

43 

1  \ 

92 

? 

0 

0 

0 

3.81 

1.31 

2.23 

3 

•  0 

0 

3 

2 

2 

74  .  3 

52.0 

63.2 

•  2 

89 

19 

39 

1 2+ 

128 

0 

0 

0 

0 

2.30 

.62 

1 .  35 

8 

•  0 

0 

4 

? 

1 

VENICE 

75.3 

55.5 

65.4 

84 

21 

40 

12 

72 

c 

0 

0 

0 

3.64 

2.78 

7 

.0 

3 

VERO  BEACH   FAA  AIRPORT 

74.0 

56.6 

65.3 

87 

23 

43 

12 

°.T 

c 

0 

0 

0 

.97 

.33 

7 

•  0 

0 

3 

0 

WAUCHULA   2  N 

76. 1M 

53. 6M 

65.  9M 

88 

24  + 

39 

12 

69 

0 

0 

0 

0 

3.35 

1.80 

7 

•  0 

0 

2 

1 

UlNTPD  uAUffJ 
W  1  rl  1  £  K    rlW  V  1 11 

77.5 

5  3.0 

6  5.3 

8  8 

2  8 

38 

\2 

85 

0 

0 

0 

0 

3.21 

2.55 

7 

•  0 

0 

3 

1 

1 

D  I  V  I  S ION 

65.0 

1  •  3 

2.46 

- 

.05 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

belle  glade  exp  sta 

76  . 1 

53.5 

64.8 

.  5 

85 

25  + 

37 

1 2 

84 

0 

0 

0 

0 

1.15 

.50 

.88 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

BIG  CYPRESS  R ESE RVA TN 

79  .  3M 

53. 6M 

66.  5M 

88 

25  + 

39 

12 

61 

0 

0 

0 

0 

•  46 

•  30 

.0 

0 

2 

0 

0 

LArtAL           in  1  Uil/M 

77.6 

52.8 

6  5.2 

87 

26  + 

37 

12 

82 

0 

0 

0 

0 

•  43 

.33 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

f-AOC    CAR!  F    PANTiFP  CTA 

75.8 

61.6 

68.7 

83 

23 

47 

12 

33 

0 

0 

0 

0 

1.27 

.96 

4 

•  0 

0 

3 

1 

0 

CAPTIVA 

75.0 

60.1 

67.6 

84 

21  + 

45 

12 

41 

0 

0 

0 

0 

2.15 

.97 

7 

•  0 

0 

3 

2 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

75.7 

57.5 

66.6 

90 

25 

41 

12 

66 

1 

0 

0 

0 

1.63 

1  .39 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

79.4 

54.6 

67.0 

89 

23 

40 

13  + 

67 

0 

0 

0 

0 

1.85 

.0 

0 

* 

2 

EVERGLADES 

79. 2M 

59.  1M 

69. 2M 

1.7 

88 

21 

44 

12 

26 

0 

0 

0 

0 

.60 

•  83 

.36 

8 

•  0 

0 

2 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

78.3 

56.7 

67.5 

1.9 

88 

21  + 

43 

12 

52 

0 

0 

0 

0 

1.88 

•  06 

•  0 

0 

2 

2 

1 

LA  BELLE 

79  aaa 

53. 2M 

66.  3M 

90 

2  5 

34 

1 2 

73 

1 

0 

0 

0 

i.io 

•  84 

.53 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

MILES  CITY  TOWER 

80.0 

53.5 

66.8 

90 

28  + 

34 

12 

70 

2 

0 

0 

0 

•  89 

.75 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

76.6 

55.0 

6  5.8 

.  9 

87 

2  5+ 

39 

1 2 

77 

0 

0 

0 

0 

2.16 

.45 

.89 

24 

.0 

3 

NAPLES 

79.  8M 

58. 2M 

69. 0M 

87 

21  + 

45 

12 

25 

0 

0 

0 

0 

1.06 

.70 

7 

.  0 

0 

r 

1 

0 

PUNTA  GORDA 

78.8 

57.3 

68.1 

2.1 

88 

20 

45 

12 

32 

0 

0 

0 

0 

1.67 

.66 

.90 

7 

.0 

0 

2 

2 

0 

TAMIAM1    TRL   40  MI  BEND 

79.2 

59.5 

69.4 

87 

25 

45 

1 2 

2  3 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

0 

DIVISION 

67.2 

1.4 

1.22 

- 

.64 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

76.4 

63.1 

69.8 

1.5 

83 

25  + 

49 

1 1 

28 

0 

0 

0 

0 

•  51 

_ 

1.45 

.28 

4 

.0 

0 

j 

0 

0 

FT   LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

77.4 

63.9 

70.7 

65 

2  5 

46 

10 

27 

0 

0 

0 

0 

•  71 

.0 

0 

3 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

78.2 

57.7 

68.0 

87 

26 

39 

1 2 

47 

0 

0 

0 

2 

.32 

.18 

4 

0 

2 

3 

0 

HI ALEAH 

77.7 

61.2 

69.5 

87 

26 

44 

12 

3 1 

0 

0 

0 

0 

•  58 

.27 

4 

.  0 

0 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

78.0 

57.2 

67.6 

1.3 

86 

25 

39 

12 

47 

0 

0 

0 

0 

.99 

58 

.39 

3 

.  0 

0 

3 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

80.7 

53.8 

67.3 

89 

2  8+ 

30 

12 

61 

0 

0 

1 

3 

.41 

.28 

4 

.0 

0 

i 

0 

0 

MIAMI    BAY  FRONT 

76. 2M 

63. 7M 

70. 0M 

48 

12+ 

27 

0 

0 

0 

0 

.65 

.27 

.0 

0 

3 

2 

0 

MIAMI  BEACH 

75.2 

66.6 

70.9 

.7 

84 

25 

50 

12  + 

21 

0 

0 

0 

0 

.60 

1.15 

.26 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

76.7 

62.5 

69.6 

.9 

87 

25 

48 

12  + 

29 

0 

0 

0 

0 

.63 

1.15 

.25 

.0 

0 

2 

0 

0 

M I  AM  I    12  SSW 

77.0 

60.1 

68.6 

1.2 

87 

26 

43 

12 

40 

0 

0 

0 

•  86 

.78 

.42 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

POMPANO  BEACH 

77.9 

59.5 

68.7 

85 

28 

41 

1 2 

45 

0 

0 

0 

0 

•  70 

.33 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

77.8 

57.6 

67.7 

84 

28 

41 

12 

43 

0 

0 

0 

1.28 

.83 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

SOUTH   MIAMI    3  W 

77.6 

60.2 

68.9 

86 

25 

42 

12 

39 

0 

0 

0 

0 

.59 

.32 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

STUART   1  N 

74.9 

56.8 

65.9 

86 

25 

42 

12 

77 

0 

0 

0 

0 

.76 

.45 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

76.5 

59.9 

68.2 

.5 

88 

25 

44 

12 

47 

0 

0 

0 

c 

.42 

1.79 

.17 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

68.8 

1.4 

.67 

1.29 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

75.4 

66.5 

71.0 

83 

28 

58 

11 

6 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.53 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

76.3 

67.2 

71.8 

.2 

83 

24 

58 

10 

9 

0 

0 

0 

c 

1.42 

.22 

.72 

2 

.0 

0 

: 

2 

0 

MARATHON  SHORES 

77.6 

66.6 

72.1 

83 

28  + 

55 

13+ 

9 

c 

0 

0 

2.64 

1.30 

2 

.0 

0 

j 

? 

1 

TAVERN  I ER 

76.5 

66.9 

71.7 

83 

25 

50 

12 

16 

0 

0 

0 

0 

1.76 

1.16 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

1 

71.7 

.8 

1.77 

.09 

.0 

See  Relcicnce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
FEBRUARY  1961 


Station 

n 

H  1 

2  | 

3 

4 

5 

6 

7  1  8  1 

ALEXANDER  SPRINGS 

2.70 

1.24 

APALACH1COLA  US  CITY 

R 

3.96 

.22 

.19 

.94 

■  90 

ARCAD I A 

.95 

• 

AVON  PARK 

3.22 

.79 

•09 

.87 

8ABS0N  PARK. 

1.10 

BARTOW 

3.57 

.40 

.08 

2.75 

BAY  LAKE 

2.53 

.10 

1.00 

.01 

.41 

.86 

2.05 

.11 

.31 

.36 

BELLE  GLADE  EXP  S T A 

1.15 

.88 

.01 

.25 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

.18 

.30 

BIThlO 

2.25 

•  24 

1.21 

BLOUNT S TOWN  2  SE 

4.55 

.45 

1  .29 

2.76 

.02 

.53 

.08 

BROOKSVILLE  CMlN  HILL 

1  .55 

■  20 

.03 

1.12 

BUSMNELL  2  E 

1.73 

CANAL   POINT  USDA 

•43 

.33 

.03 

.07 

CAPE    SABLE  RANGER  STA 

1.27 

.16 

•03 

.96 

T 

.11 

C APT  I VA 

2.15 

.03 

.59 

.48 

.05 

C  ARRABE  LL  E    1  NNW 

4.59 

.76 

•  57 

•  72 

CARYVlLLE 

4.65' 

T 

1.20 

.05 

CMIPLEY  3  E 

4.42 

•  42 

T 

•  44 

.62 

CLEARWATER 

2.80 

.95 

.10 

1.65 

CLERMONT   6  S 

3.46 

r 

1.99 

.05 

CLEWISTON 

1.14 

.72 

.15 

.20 

.04 

CLEWISTON  U  S  ENG 

1.63 

.20 

CORNwEL L  4  NW 

.83 

T 

T 

.08 

CRESCENT  CITY 

3.59' 

.98 

.02 

1.87 

CRESTVIEw  RADIO  «  - 

8.24 

.10 

• 

CROSS  CITY  2 

4.74 

•  98 

1.53 

DAN  I  A  4  WNW 

.29 

DAYTONA  BEACH 

3.291 

.76 

1.48 

.18 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

3.70: 

.18 

1.13 

T 

1.66 

T 

DEER  park 

1.191 

.23 

.11 

DE  FuN I AK  SPRINGS 

4.79 

T 

.34 

.01 

•  73 

.47 

DE  LANO  3  N 

1.02 

.41 

DE  SOTO  CITY  A  $W 

1.63! 

.20 

.25 

1.18 

DEVILS  GARDEN  TOW£R 

1.85 

.80 

.13 

.56 

DRY  TOR TuGAS 

1.24 

•  93 

.07 

EVERGLADES 

.60 

.01 

.01 

.17 

.05 

.36 

FEDERAL  POINT 

.80 

FELL  SMERE 

.90 

•09 

.52 

FERNAND1NA  BEACH 

3.82 

1*22 

•  08 

1.13 

.01 

FORT  DRUM  5  NW 

•  991 

•07 

.24 

FORT  GREEN    12  WSW 

3.57 

1  .06 

2.33 

FORT  LAUDERDALE 

26 

.23 

FT  LAUDERDALE   BAhIA  MAR 

.71. 

.27 

.18 

T 

.23 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

.32 

.18 

.01 

.12 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

1.86 

T 

.66 

T 

FORT  PIERCE 

1.39 

.01 

1.16 

.13 

FOUNTAIN  3  S 

*•**! 

1.35 

GAINESVILLE   3  WSW 

6.191 

1.96 

1  .36 

.03 

GAINESVILLE  FAA  AP 

.06 

1.39 

.19 

.36 

GLEN  ST  MAR v  NURSERIES 

4.30 

U27 

HART  LAKE 

1.89 

.09 

.21 

.52 

.83 

HI ALE AH 

01 

.16 

HIGH  SPRINGS 

4.43| 

.88 

1.15 

.05 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3.20 

.29 

1.48 

.25 

.88 

•  99| 

.30 

.39 

.07 

T 

INVERNESS 

2.29 

.31 

1.66 

ISLAND  GROVE   2  WNW 

4.031 

.67 

.04 

.51 

1.11 

1 SLEWORTH 

3.6ll 

1.27 

.08 

1.23 

JACKSONVILLE   WB  AP 

R 

A. 89 

.06 

1.18 

•  13 

.74 

T 

JACKSONVILLE  BEACH 

4*79 

1  .75 

.02 

.23 

JASPER  3  SE 

.50 

1.30 

.95 

KENOALL  2  E 

**7f 

.20 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

1  .42 

.72 

.09 

.  - 

T 

KET  WEST  WB  CITY 

1.36t 

.45 

■M 

.03 

.02 

T 

KISSIMMEE  2 

3.96 

.371 

LA  BELLE 

1.10 

.93 

.08 

•  48 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

.92 

1  .64 

LAKE  H1AWASSF 

3.38 

.23 

1.33 

.71 

.99 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

2.17j 

.04 

.40 

T 

1.58 

lake  placid  2  sw 

1.39 

.46 

.10 

.50 

LAKE  TRAFFORO 

1.94 

.65 

.24 

1  ,09 

L 1 SBON 

.42 

.03 

1.76 

LIVE  OAK  2  ESE 

3.49 

.38 

.12 

1.00 

.09 

LONGBOAT  KEY 

3.48 

.03 

.73 

2.40 

LOXAHA  TCHE  E 

.41 

.02 

.28 

MAD  1  SON 

2.66 

.41 

•  12 

.67 

T 

MARATHON  SHORES 

•  77 

.53 

01 

.02 

MAR  I  ANNA   I ND  SCHOOL 

4.18 

.48 

.40 

.63 

MAYO  5  Nw 

3.37 

.33 

.23 

.90 

MELBOURNE 

.60 

MELROSE 

4.70 

1.24 

1.20 

MIAMI   BAY  FRONT 

.69 

•  17 

.21 

MIAMI  BEACH 

.60  T 

.28 

•  11 

T 

T 

.19 

MIAMI   wB  AIRPORT 

.63 

.05 

.23 

.06 

T 

T 

.25 

•  01 

MIAMI    12  SSW 

.86 

•  15 

.26 

.03 

MILES  CITY  TOWER 

.89 

T 

•  14 

.75 

MIlTON  EXP  STATION 

.09 

2.74 

MONT  1  CELLO  2  S 

7.24 

•J5 

.18 

•  62 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

2.16 

.43 

.01 

.82 

MOUNTAIN  LAKE 

4.86 

.30 

.11 

MYAKK A  RIVER  ST  PARK 

4.97 

.98 

.34 

1.90 

2.08 

NAPLES 

.09 

.70 

.27 

NICEVILLE 

3.89 

•42 

•  17 

1.10 

NITTAW   1  S 

1.36 

.66 

T 

.70 

OCALA 

3.70 

.20 

•  64 

•  35 

OCALA  2  NE 

3.70 

.76 

T 

2.58 

OKEECHOBEE  9  W 

.23 

.25 

Okeechobee  hrcn  gate  6 

.80 

•01 

•  33 

.29 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ft 

2.82 

T 

.76 

T 

1.30 

PALATKA 

4.19 

1.27 

1.28 

PANAMA  CITY  2 

4.48 

.46 

.90 

PARR  I SH 

2.90 

2.50 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

10,  44 

.24 

.09 

1,75 

.28 

PENSACOLA  WB  CITY 

7,72 

.29 

.16 

1.56 

•22 

PERR INE 

.95 

.05 

.50 

.40 

PERRy 

3.78 

•SO 

1.16 

.22 

PLANT  CITY 

2.35 

.59  .14 

1.58 

POMPANO  BEACH 

.70 

.33 

PUNT  A  GORDA 

1.67 

.71 

1  '9° 

OU1NCY  EXP  STATION 

5.36 

.431 

•  46 

!  -54 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

1.28 

.20 

.83 

.24 

SAINT  AUGUSTINE 

9.20 

1.60 

T 

.86 

.19  .02 

.03  1-77 

.01 

T  .47  9.50 
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DAILY  PRECIPITATION 


SAINT  LEO 
SAINT  MARKS  A  SE 
ST  PETERSBURG 
SANBORN  TOWER 
SANFORO  EXP  STATION 

SARASOTA 
SOUTH   MIAMI    3  V 
STEINHATCHCE  2 
STUART   1  N 
TALLAHASSEE  MB  AP 

T AM  I AM  I    TRL  AO  MI  BEND 
TAMPA  MS  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
TAVERN  1 ER 
TITUSVILLE   2  W 

USHER  TOWER 
VENICE 

vero  beach  faa  airport 

wauchula  2  n 

west  palm  beach  wb  ap  i 

wewah  i  t  chk.  a 
winter  haven 
woodruff  dam 


Day  of  Month 


0 
t— 

1   1  2 

3 

4   |  5 

6 

7 

8  |  9 

10      11  12 

13     14  15 

16  |  17  |  18 

19  | 

20  21 

22     23  I 

24 

25 

.05 

3.6! 

.21 

.43 

1  *74 

.41 

T 

1.74 

.05 

3.01 

.46 

.10 

2.35 

.10 

4.82 

■  21 

.54 

•  68 

•  04 

.30 

2.68 

•06 

.03 

3.65 

1.51 

.05 

1.21 

•  11 

.03 

T  .67 

.07 

2.77 

.02 

.80 

. :  - 

1.85 

.02 

•  39 

•  12 

.32 

T 

.15 

4.65 

•  7C 

1.40 

2.95 

•  76 

.01 

.45 

.23 

.03 

•  01 

5.29 

.10 

.13 

.41 

.52 

.36 

1.19 

.40  1.56 

•  05 

.29 

•  04 

3.61 

T 

2*23 

.10 

1*43 

.09 

2.30 

.58 

.12 

1.35 

1.76 

|  .  k. 

.40 

.20 

1.90 

.28 

.10 

1.07 

.09 

.29 

.19 

5.91 

1.30 

.35 

.75 

1  .20 

.50 

1.06 

.35 

.40 

3.6* 

.03 

.59 

.21 

2.78 

•  03 

.97 

T 

.26 

T 

.33 

.31 

.05 

3.35 

.59 

1.80 

T 

.39  .49 

.08 

.42 

.05 

.15 

.04 

.17 

T  T 

T 

T 

.01 

6*73 

•  A3 

T  T 

.77 

.89 

1.50 

.60 

.40  1.00 

..<• 

3.21 

.35 

.09 

2.55 

.02 

•03  .06 

.11 

3.34 

•  29 

.04 

.73 

.05 



1*03 

T 

1  .00 

.02 

.18 

28  |  29     30  31 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 

p.  h. 

Relat 

ve    humidity  averages 
percent 

Numbe 

r  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

o 

©  w 
..  Cd 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Of 
H 

60-10 

10-  49 

66-09 

661-001 

„  I  i 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

J  s 

>  Q 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.4 

37 

w 

25 

- 

- 

1 

1 

5 

2 

1 

0 

10 

66 

6 

2 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

14 

8.7 

35++ 

ssw 

25 

89 

92 

58 

76 

2 

1 

5 

2 

0 

0 

10 

6 

1 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

8.3 

25++ 

s 

7 

82 

85 

58 

68 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

3 

5 

3 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

WSW 

12 

11.0 

42 

sw 

25 

82 

89 

53 

70 

2 

2 

3 

2 

2 

0 

11 

60 

6 

1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

SE 

24 

12.6 

29 

N 

25+ 

82 

83 

70 

77 

3 

4 

0 

2 

0 

0 

9 

69 

5 

3 

LAKELAND  WB  CITY 

7.7 

- 

1 

4 

1 

0 

1 

0 

7 

71 

5 

5 

MIAMI    WB  AIRPORT 

ESE 

24 

10.7 

23++ 

ESE 

6 

79 

81 

59 

68 

6 

4 

2 

0 

0 

0  i 

12 

720 

5 

8 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

SE 

11 

8.2 

29++ 

WNW 

25 

87 

91 

54 

65 

2 

2 

0 

2 

i 

0 

7 

5 

5 

PENSACOLA  WB  CITY 

- 

11.6 

30 

25 

O 

5 

5 

1 

2 

1 

14 

44 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

SSE 

14 

6.8 

28++ 

w 

25 

91 

94 

64 

72 

0 

3 

« 

« 

0 

0 

11 

7 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

SE 

10 

11.2 

35++ 

WNW 

25 

84 

88 

57 

71 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

5 

74 

5 

3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

19 

11.6 

27++ 

SSE 

7 

81 

84 

58 

72 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

9 

5 

8 

(0  City  Office  Data 

- 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  01  Monlh 


FLORIDA 
FFERUARY  1161 


atanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2-1 

25 

26 

27 

28     29     30  31 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

7  3 

70 

63 

59 

71 

70 

69 

67 

5  7 

57 

65 

73 

?, 

— 

— — 

81 

88 

85 

76 

8  7 

MIN 

41 

47 

53 

40 

35 

41 

58 

54 

40 

34 

31 

34 

39 

40 

4  0 

46 

47 

52 

62 

64 

62 

•  1 

66 

56 

60 

38 

42 

50 

APALACHI COLA   W8  CITY 

MAX 

61 

59 

55 

54 

61 

56 

65 

56 

6  7 

59 

66 

69 

6  8 

6  7 

67 

66 

65 

68 

67 

68 

MIN 

42 

49 

43 

36 

42 

50 

54 

41 

40 

42 

43 

48 

50 

54 

51 

57 

57 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

52 

45 

51 

61 

ARCADIA 

MAX 

75 

76 

73 

68 

70 

74 

60 

72 

63 

62 

69 

■6 

? 

80 

82 

3  | 

6  4 

a  7 

8  6 

86 

89 

87 

MIN 

40 

55 

56 

51 

43 

49 

63 

56 

41 

45 

39 

36 

*C 

43 

44 

54 

56 

63 

66 

63 

6S 

65 

63 

6  1 

44 

40 

53 

AVON  PARK 

MAX 

60 

78 

74 

63 

76 

72 

76 

70 

66 

66 

71 

7  7 

80 

82 

85 

64 

66 

87 

6  . 

86 

90 

38 

MIN 

46 

56 

56 

50 

46 

53 

63 

55 

41 

41 

39 

37 

44 

47 

51 

8: 

66 

59 

65 

67 

64 

65 

68 

64 

42 

44 

59 

BARTOW 

MAX 

75 

75 

70 

65 

73 

74 

73 

7  3 

63 

59 

68 

?. 

78 

81 

3  1 

84 

89 

88 

89 

MIN 

43 

55 

55 

45 

42 

52 

61 

55 

45 

44 

38 

4  0 

40 

44 

48 

52 

52 

59 

62 

68 

65 

61 

65 

61 

44 

40 

56 

BAYPORT 

MAX 

71 

66 

69 

63 

62 

74 

71 

70 

66 

55 

'  6 

78 

8  3 

79 

MIN 

43 

46 

52 

41 

39 

40 

52 

51 

48 

46 

40 

41 

46 

47 

50 

54 

55 

57 

5  6 

58 

59 

6  6 

67 

62 

52 

44 

55 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

MA). 

74 

76 

74 

78 

72 

73 

73 

84 

70 

59 

70 

76 

60 

73 

78 

82 

84 

83 

MIN 

46 

51 

60 

56 

52 

50 

60 

61 

49 

43 

45 

37 

38 

44 

4  1 

53 

55 

57 

62 

70 

6  I 

61 

69 

6 : 

63 

42 

43 

58 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

76 

79 

77 

8  0 

68 

75 

76 

65 

7  3 

69 

76 

64 

83 

83 

86 

85 

85 

85 

85 

38 

H  .- 

84 

MIN 

47 

49 

57 

58 

51 

51 

56 

60 

48 

42 

45 

39 

40 

45 

48 

5  6 

68 

56 

61 

63 

63 

64 

67 

62 

66 

43 

51 

BLOUNTSTOWN   2  SE 

MAX 

66 

65 

68 

58 

56 

64 

57 

6  7 

52 

54 

60 

72 

78 

77 

79 

73 

78 

76 

78 

76 

71 

74 

60 

74 

74 

MIN 

30 

37 

43 

30 

32 

33 

47 

41 

39 

32 

32 

33 

36 

44 

5  3 

51 

51 

58 

59 

60 

64 

65 

64 

63 

56 

41 

43 

45 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

73 

71 

67 

63 

76 

74 

74 

63 

5? 

59 

63 

68 

77 

. 

81 

82 

83 

64 

86 

85 

85 

82 

82 

74 

66 

79 

8  2 

MIN 

45 

57 

58 

50 

44 

52 

62 

58 

50 

50 

43 

40 

41 

45 

4  9 

55 

55 

60 

63 

64 

64 

67 

65 

65 

61 

55 

41 

56 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 

72 

65 

63 

69 

74 

67 

57 

5? 

81 

82 

Bi 

87 

88 

8  7 

87 

84 

8  6 

8  6 

71 

76 

87 

MIN 

50 

50 

52 

40 

40 

50 

58 

53 

43 

40 

42 

46 

48 

43 

56 

55 

61 

66 

66 

6  6 

68 

66 

62 

57 

46 

45 

57 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

74 

71 

64 

73 

68 

55 

58 

?7 

79 

80 

85 

87 

68 

88 

8  9 

85 

89 

80 

73 

77 

8  8 

MIN 

41 

47 

52 

42 

37 

49 

60 

52 

41 

40 

34 

36 

40 

44 

4' 

48 

51 

57 

63 

65 

6  4 

68 

65 

61 

6  0 

38 

36 

53 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

76 

73 

79 

69 

73 

74 

83 

72 

64 

60 

63 

69 

7  3 

_ 

8  1 

79 

84 

86 

85 

8  8 

3  6 

87 

87 

8  9 

71 

81 

87 

MIN 

45 

52 

59 

55 

53 

47 

64 

56 

52 

48 

41 

37 

39 

43 

52 

51 

55 

56 

6  0 

61 

5  9 

61 

67 

62 

' 

44 

41 

57 

CAPE    SABLE   RANGER  STA 

MAX 

?2 

76 

76 

?5 

73 

78 

79 

76 

60 

80 

g , 

63 

82 

81 

74 

78 

82 

MIN 

54 

60 

67 

63 

64 

59 

70 

60 

57 

51 

51 

47 

5  1 

55 

48 

50 

6  0 

70 

69 

72 

73 

75 

75 

74 

75 

54 

55 

67 

CAPTIVA 

MAX 

8C 

81 

60 

82 

84 

84 

82 

79 

81 

77 

70 

79 

82 

MIN 

53 

61 

64 

57 

53 

59 

65 

61 

55 

48 

45 

51 

54 

60 

6  I 

6  ■ 

64 

68 

70 

•0 

60 

71 

69 

65 

56 

53 

64 

CARRABELLE    1  NNW 

MAX 

63 

73 

6  9 

70 

74 

74 

70 

67 

73 

72 

*  6 

70 

66 

70 

M  I  N 

31 

40 

49 

31 

32 

48 

5  1 

44 

34 

31 

31 

34 

41 

43 

45 

49 

47 

59 

60 

63 

61 

62 

63 

63 

'4 

45 

38 

50 

CHIPLEY   3  E 

MAX 

6  5 

72 

67 

61 

62 

56 

58 

73 

77 

77 

6  0 

78 

60 

78 

83 

84 

6 : 

81 

80 

77 

71 

76 

77 

MIN 

35 

44 

47 

28 

32 

44 

46 

41 

40 

!  3 

33 

39 

40 

57 

6. 

50 

51 

62 

60 

65 

67 

68 

63 

61 

48 

40 

42 

53 

CLEARWATER 

MAX 

66 

66 

67 

67 

72 

69 

70 

6  7 

57 

57 

67 

71 

75 

78 

79 

BC 

83 

83 

85 

86 

84 

81 

83 

77 

65 

77 

62 

MIN 

45 

51 

55 

46 

41 

53 

60 

54 

50 

48 

41 

43 

44 

48 

55 

55 

58 

63 

66 

65 

67 

69 

68 

67 

58 

55 

44 

58 

CLERMONT    6  S 

MAX 

69 

62 

63 

72 

73 

68 

66 

56 

58 

66 

73 

75 

7  e 

81 

77 

81 

86 

85 

87 

86 

87 

83 

87 

81 

75 

77 

88 

MIN 

45 

49 

54 

44 

44 

53 

60 

55 

44 

44 

36 

41 

44 

47 

51 

54 

53 

60 

64 

67 

66 

6f 

69 

67 

6: 

45 

42 

56 

CLEW1ST0N  U  S  ENG 

MAX 

72 

84 

59 

f  6 

7 1 

74 

76 

76 

81 

84 

66 

87 

86 

88 

89 

90 

78 

66 

79 

MIN 

54 

55 

60 

56 

55 

59 

61 

59 

48 

45 

46 

41 

45 

51 

58 

61 

63 

63 

69 

69 

69 

69 

67 

66 

64 

51 

48 

58 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

61 

70 

61 

74 

75 

73 

7  6 

79 

75 

72 

74 

74 

76 

72 

80 

76 

65 

74 

75 

80 

MIN 

27 

43 

42 

30 

34 

43 

44 

40 

34 

35 

40 

43 

45 

47 

48 

48 

56 

67 

61 

58 

60 

64 

60 

56 

43 

43 

45 

41 

CROSS  CITY  2 

MAX 

67 

62 

66 

69 

8  0 

82 

8  1 

80 

85 

64 

83 

77 

80 

77 

73 

76 

80 

MIN 

32 

40 

48 

32 

34 

45 

57 

50 

36 

33 

30 

36 

45 

41 

3  9 

52 

46 

59 

62 

65 

58 

63 

65 

61 

60 

36 

36 

47 

DAYTONA  8EACH 

MAX 

65 

70 

67 

57 

57 

72 

r  0 

70 

75 

72 

75 

76 

73 

78 

78 

78 

84 

85 

80 

72 

71 

MIN 

46 

50 

54 

39 

44 

55 

59 

53 

41 

40 

39 

43 

46 

49 

51 

55 

5  3 

57 

62 

63 

64 

63 

67 

61 

68 

44 

42 

59 

DAYTONA   BEACH  UB  AP 

MAX 

72 

7  0 

71 

74 

74 

76 

80 

74 

81 

8  0 

8  0 

81 

84 

78 

69 

71 

86 

MIN 

45 

51 

46 

40 

43 

52 

61 

48 

41 

39 

36 

40 

40 

44 

46 

52 

48 

56 

62 

66 

59 

61 

62 

56 

53 

41 

39 

55 

DEER  PARK 

MAX 

63 

58 

74 

76 

78 

80 

79 

79 

86 

66 

86 

88 

67 

89 

78 

73 

77 

90 

MIN 

43 

52 

56 

47 

41 

55 

63 

55 

45 

44 

36 

36 

39 

42 

44 

47 

51 

56 

61 

64 

61 

65 

67 

66 

60 

41 

36 

64 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

78 

78 

80 

79 

75 

75 

81 

80 

76 

80 

77 

78 

75 

75 

80 

MIN 

39 

47 

49 

29 

32 

43 

47 

41 

38 

36 

39 

43 

44 

56 

51 

52 

55 

61 

59 

64 

68 

67 

62 

58 

45 

40 

45 

54 

DE   LAND   3  N 

MAX 

74 

78 

7  & 

80  76 

84 

60 

85 

9  6 

65 

82 

85 

85 

72 

77 

86 

MIN 

44 

51 

51 

40 

41 

47 

63 

54 

41 

36 

36 

41 

41 

44 

46 

51 

50 

54 

62 

62 

64 

65 

58 

58 

39 

55 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

76 

69 

68 

74 

7  6 

80 

81 

Si 

81 

87 

87 

88 

g : 

88 

89 

87 

85 

73 

81 

88 
60 

MIN 

45 

52 

62 

55 

49 

48 

65 

59 

47 

46 

44 

40 

4  0 

46 

53 

57 

60 

60 

66 

65 

6  9 

65 

66 

65 

66 

42 

42 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

72 

78 

70 

71 

67 

70 

74 

76 

78 

80 

80 

80 

80 

82 

82 

80 

80 

72 

78 

83 

MIN 

66 

66 

66 

64 

62 

66 

70 

65 

62 

59 

58 

60 

6  4 

63 

67 

67 

67 

71 

72 

76 

73 

72 

73 

73 

68 

61 

61 

71 

EVERGLADES 

MAX 

79 

75 

78 

70 

76 

77 

79 

74 

68 

64 

73 

7  9 

8  0 

83 

85 

85 

86 

86 

88 

66 

80 

as 

75 

84 

84 

MIN 

52 

58 

65 

60 

52 

56 

6  7 

62 

54 

47 

44 

4  9 

54 

58 

6  0 

62 

63 

68 

68 

6  9 

69 

70 

66 

49 

51 

64 

FEDERAL  POINT 

MAX 

72 

68 

60 

57 

64 

69 

68 

66 

56 

6  2 

67 

72 

78 

78 

79 

78 

78 

84 

79 

85 

87 

86 

78 

6  5 

60 

73 

77 

86 

MIN 

4  3 

47 

48 

38 

41 

49 

5  0 

52 

39 

38 

38 

43 

46 

44 

46 

8  3 

51 

57 

59 

68 

65 

67 

63 

60 

68 

45 

42 

42 

FELLSMERE 

MAX 

70 

75 

75 

75 

79 

72 

76 

72 

71 

6  9 

68 

71 

74 

78 

76 

76 

80 

65 

86 

6  6 

36 

87 

67 

36 

63 

85 

74 

76 

87 

MIN 

46 

54 

55 

43 

52 

55 

62 

54 

44 

4  2 

40 

41 

3  6 

44 

46 

48 

$3 

60 

62 

61 

65 

65 

66 

66 

41 

41 

96 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 
MIN 

71 
41 

64 
43 

51 
40 

53 
3  3 

54 
38 

61 
48 

62 
49 

61 
48 

57 
38 

6  4 

36 

67 
36 

76 
40 

77 

44 

BO 
45 

7  3 
49 

74 
51 

75 
48 

76 
60 

76 

57 

79 
65 

HO 

59 

77 
62 

73 
63 

76 
56 

73 
61 

74 
40 

70 
40 

87 

54 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 
MIN 

75 
47 

73 
54 

75 
57 

66 
50 

75 
46 

72 
50 

78 
63 

70 
48 

63 
41 

69 
3  9 

67 
39 

73 
37 

'6 
4  0 

eo 

48 

90 
47 

81 
49 

79 
54 

85 

59 

86 
64 

87 
66 

87 

65 

85 
65 

86 

67 

86 

65 

82 
58 

72 
42 

78 

42 

86 

56 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

72 
65 

75 
55 

77 
63 

78 
58 

71 

65 

78 

65 

73 
68 

80 
64 

73 
51 

6  3 
60 

63 
49 

72 
53 

73 
52 

76 
65 

re 

!  1 

78 

63 

78 
■  f 

80 
71 

80 
72 

83 

73 

82 

73 

82 

73 

82 

74 

82 

72 

S3 

73 

78 

50 

70 
54 

78 
62 

FT  LAUDERDALE  BAH1 A  MAR 

MAX 
MIN 

75 
65 

77 
55 

78 
69 

75 
58 

71 
61 

73 
65 

80 

76 
64 

73 
51 

f  8 
46 

63 
50 

72 
47 

76 
53 

76 
65 

78 
72 

78 
63 

70 

81 
71 

S3 
7  3 

82 
73 

82 
73 

82 

73 

82 
74 

83 

72 

85 

72 

73 
50 

78 
64 

84 
7  1 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

76 
49 

51 

80 
56 

62 

56 

62 

64 

64 

49 

45 

46 

64 
39 

44 

77 

50 

50 

80 
57 

80 

63 

81 
70 

l" 
72 

63 
73 

83 
72 

83 

72 

83 
70 

84 

66 

85 
69 

67 
44 

80 
45 

80 
56 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

;s 

49 

75 
58 

74 
62 

70 
54 

75 

50 

76 

56 

ao 

6  I 

69 
53 

65 
49 

61 
48 

66 
48 

72 
43 

7b 

46 

SO 
48 

82 
55 

82 
69 

84 

6C 

86 

61 

86 
66 

68 

68 

88 

67 

87 
66 

85 

70 

86 

68 

81 
56 

74 
50 

62 
46 

85 
62 

75.1 

47.9 


80.3 
53.4 

76.1 
52.2 

72.8 
51.2 

76.1 
53.5 

79.3 
53.6 

66.9 
45.7 

74.9 
64.1 

76.1 
52.8 

75.9 
49.6 

77.6 
52.8 

75.8 
61.6 

j  75.0 
60.1 

67.6 
46.5 

71.8 
47.9 

73.5 
54.5 

75.4 
52.9 

75.7 
57.5 

70.5 
46.3 

73.5 
I  46.7 

'  70.9 
I  52.5 

71.6 
j  49.4 

I  76.9 
51.0 

71.9 
46.7 

75.0 
50.2 

79.4 
54.6 

75.4 
66.5 

79.2 
59.1 

74.0 
49.7 

78.2 
52.2 


77.3 
32.1 

76.4 
63.1 

77.4 
63.9 

78.2 
I  57.7 

78.3 
56.7 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FE6RUARY  1961 


Day  01  Month  01 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28     29     30  31 

Avor 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

7} 

*e 

69 
55 

68 
62 

65 
55 

72 
50 

72 
65 

80 

66 

71 
50 

64 
46 

57 
45 

66 
43 

68 
40 

71 
42 

73 
49 

51 

76 
54 

78 
57 

82 
63 

83 
71 

63 

73 

83 
73 

83 

73 

86 

70 

82 

67 

84 

53 

68 
46 

75  | 

45 

85 
60 

74*9 
56.1 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 
MIN 

67 
34 

69 
44 

65 
42 

57 
29 

62 

34 

60 
42 

46 

65 
39 

39 

6 1 
35 

34 

33 

40 

56 

54 

B  C 
50 

76 
50 

79 
60 

79 
59 

81 
64 

81 
65 

75 
60 

79 
64 

79 
61 

74 
48 

7* 

35 

75 
40 

72 
57 

71a5 
46.9 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

71 
39 

67 
41 

64 
48 

62 
35 

66 
38 

70 
48 

it 

66 
50 

35 

32 

31 

37 

42 

45 

39 

79 
52 

80 
49 

84 
53 

82 
54 

86 
66 

86 
64 

86 
68 

77 
63 

86 
62 

81 
52 

72 
38 

73 
38 

84 
48 

74.4 
47.3 

GAINESVILLE    FAA  AP 

MAX 
MIN 

1 9 
39 

»; 

42 

33 

34 

67 
47 

42 

36 

34 

34 

38 

47 

43 

41 

78 
52 

78 
48 

83 
62 

79 
61 

84 

67 

S3 
62 

85 
67 

76 

62 

85 

62 

73 
49 

71 

37 

74 
38 

82 
50 

72.2 
47.3 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MIN 

37 

39 

42 

30 

31 

43 

5  i 

52 

37 

34 

31 

37 

43 

42 

42 

80 
48 

78 
48 

82 
58 

79 
59 

85 
65 

85 
62 

84 
68 

83 
63 

83 

59 

82 
60 

71 
36 

75 

36 

85 
46 

73.7 
46.5 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

74 
54 

55 

63 

■  4 

60 

63 

68 

8  3 
66 

51 

48 

44 

49 

54 

60 

80 
60 

80 
67 

80 

72 

80 
72 

82 
74 

82 
73 

82 
74 

83 

73 

83 

70 

84 

73 

87 
49 

75 
52 

78 
59 

77.7 
61.2 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

7  1 
39 

6  9 

40 

65 
46 

5  8 
32 

66 
34 

67 
49 

54 

49 

36 

-  ! 

31 

37 

76 
49 

43 

4C 

80 

50 

81 
50 

84 

56 

86 

57 

85 
59 

86 
61 

84 

65 

80 

63 

85 
60 

81 

57 

73 
42 

75 
39 

85 
48 

74.  1 
47.1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MIN 

76 
49 

49 

81 
60 

' 

59 

63 

69 

56 

70 
51 

48 

44 

39 

44 

47 

58 

80 
57 

80 
62 

82 
65 

83 
64 

83 
71 

82 
71 

83 
68 

84 

66 

84 

66 

86 
60 

75 
48 

79 
47 

84 
60 

78.0 
57.2 

1 NVERNESS 

MIN 

74 
43 

4  ? 

52 

4 

41 

51 

52 

42 

18 

34 

38 

44 

44 

48 

80 
52 

80 
53 

87 
61 

85 
65 

87 
67 

87 
64 

89 
68 

85 
66 

89 
62 

81 
57 

73 
44 

76 
39 

88 
54 

75.5 
51.0 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MIN 

4  1 

46 

39 

34 

38 

51 

57 

46 

41 

39 

40 

43 

47 

77 
49 

50 

78 
57 

79 
51 

83 
64 

80 
60 

86 

68 

84 

68 

85 
70 

76 
64 

85 
63 

74 
52 

72 
46 

74 
42 

86 

60 

72.3 
51.0 

JACKSONVILLE  BEACH 

MIN 

45 

45 

42 

36 

46 

50 

53 

48 

40 

40 

38 

73 
43 

47 

47 

7  0 
49 

71 
55 

72 
53 

72 
56 

72 
57 

72 
62 

72 
58 

73 
60 

77 
62 

76 
57 

75 
58 

71 
42 

66 
43 

86 
54 

68.3 
49.5 

JASPER    3  SE 

MIN 

36 

18 

38 

.  B 

31 

41 

52 

45 

33 

32 

30 

34 

80 
41 

42 

-  3 

80 
49 

80 
46 

82 
57 

81 
58 

85 
60 

85 
59 

85 
63 

78 
63 

84 

63 

75 
58 

73 
37 

76 

37 

83 
45 

73.9 
44.9 

KEY   WEST   WB  AIRPORT 

MIN 

64 

66 

65 

65 

64 

68 

7  0 

64 

61 

58 

60 

59 

73 
61 

77 
64 

79 
68 

80 
68 

78 
66 

80 
73 

81 

75 

81 

75 

81 
75 

82 
75 

82 

75 

83 
75 

82 
65 

69 
63 

80 
66 

82 
74 

76.3 
67.2 

K I SS I MMEE  2 

MIN 

47 

55 

56 

50 

45 

43 

65 

55 

44 

45 

50 

76 
45 

41 

7  7 
49 

79 
49 

76 
52 

77 
55 

75 
50 

78 
60 

83 
63 

83 
66 

83 
65 

82 
69 

83 
64 

85 
64 

83 
45 

82 
43 

86 

61 

75.3 
53.4 

MIN 

52 

58 

54 

47 

51 

65 

57 

45 

45 

43 

74 
34 

38 

80 
42 

82 
48 

82 
54 

83 
56 

82 
56 

87 
65 

88 
66 

87 
63 

83 
62 

89 

67 

89 
64 

90 
64 

77 
38 

62 
43 

89 

57 

79.3 
53.2 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MIN 

43 

54 

54 

45 

43 

53 

62 

55 

45 

43 

39 

40 

41 

45 

49 

80 
50 

81 

52 

84 

59 

87 
63 

86 
66 

88 
67 

83 
67 

84 

70 

86 
62 

77 
52 

74 
43 

80 
40 

87 

59 

76.1 
52.3 

LAKE  HIAWASSE 

MIN 

5C 

53 

54 

43 

44 

52 

6a 

54 

42 

44 

40 

42 

74 
44 

7  8 
45 

77 
48 

77 
52 

77 
53 

81 

58 

84 
61 

87 

67 

87 
63 

87 
63 

64 

67 

83 
60 

86 
70 

79 
50 

70 
41 

77 
51 

74.1 
52*6 

LAKELAND  W8  CITY 

MIN 

51 

67 
54 

54 

45 

69 
44 

55 

n 

62 

50 

46 

67 
45 

65 
44 

72 
45 

76 

50 

79 
54 

77 
57 

76 
57 

78 
58 

83 
62 

85 
66 

84 
68 

85 
66 

84 
67 

85 
66 

86 
64 

76 
53 

73 
48 

77 
49 

85 

61 

74.4 
55.0 

LAKE   PLACID    2  SW 

MIN 

77 
42 

74 
56 

57 

51 

76 
46 

74 
54 

79 
63 

7 1 
56 

65 
47 

47 

48 

74 
37 

78 
41 

82 
43 

82 
46 

83 
50 

84 
57 

87 
59 

88 
64 

88 
68 

88 
64 

89 
66 

87 
66 

90 
65 

81 
61 

74 
48 

80 
40 

88 

59 

78.9 
53.6 

MIN 

44 

7  g 
49 

52 

39 

71 
40 

72 
49 

68 
58 

52 

41 

57 
40 

38 

72 
41 

76 
43 

78 
45 

78 
49 

78 
51 

78 
53 

84 
58 

82 
63 

84 
68 

84 

65 

85 

67 

63 
68 

65 
61 

83 
59 

73 
48 

75 
43 

86 
56 

74.8 
51.4 

1  luf   nAr    5    F  CF 

MIN 

37 

39 

40 

28 

32 

42 

53 

43 

36 

33 

67 

30 

73 
30 

40 

43 

60 
41 

81 
49 

79 
50 

81 
58 

SO 
60 

85 
63 

87 
62 

84 
63 

78 

63 

84 

59 

75 
47 

72 
38 

75 
37 

83 
52 

73.6 
45.3 

loxahatchEE 

MIN 

44 

49 

63 

56 

58 

59 

68 

61 

48 

42 

35 

76 

30 

38 

44 

48 

82 
51 

81 

53 

85 
64 

88 

62 

88 

70 

88 
68 

86 
66 

87 
68 

89 
60 

86 
60 

78 
42 

82 
42 

89 

57 

80.7 
53.8 

MAO  I  SON 

MIN 

41 

47 

41 

10 

33 

8  7 
52 

67 
54 

43 

35 

38 

44 

74 
46 

78 
52 

78 
53 

80 
50 

79 
52 

78 
54 

79 
60 

80 
60 

82 
65 

84 

63 

63 
65 

70 
64 

79 
62 

72 
52 

73 
47 

77 

4A> 

77 
51 

71.4 
49.9 

MARATHON  SHORES 

MIN 

64 

65 

66 

66 

63 

64 

71 

64 

61 

55 

57 

71 
60 

55 

64 

61 
68 

82 
63 

79 
70 

81 

72 

82 
73 

82 
74 

82 
74 

82 
74 

82 
75 

83 
75 

82 
75 

76 
58 

82 
65 

83 
73 

77.6 
66.6 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MIN 

36 

43 

46 

30 

31 

44 

45 

40 

39 

w. 

36 

39 

40 

56 

56 

79 

5: 

75 
50 

78 

59 

78 
59 

81 

65 

81 

65 

75 
67 

81 
64 

81 

62 

76 
48 

73 
40 

76 
40 

75 
51 

70.9 
47.7 

MAYO   5  NW 

MIN 

31 

39 

42 

29 

30 

43 

54 

47 

36 

33 

30 

30 

77 
41 

78 
42 

79 
41 

80 
41 

80 
47 

81 
56 

81 

55 

85 
65 

85 

58 

85 

68 

78 
64 

80 
60 

72 
59 

76 
38 

76 
36 

83 
47 

73.8 
45.0 

MELBOURNE 

MIN 

49 

55 

60 

51 

45 

59 

55 

46 

45 

43 

39 

44 

48 

50 

75 
52 

72 
55 

80 
65 

81 
66 

81 
68 

82 
68 

83 
69 

90 
67 

87 
63 

80 
60 

74 
45 

77 
44 

88 
60 

75.1 
54.9 

MELROSE 

MIN 

43 

44 

47 

35 

39 

48 

55 

50 

38 

15 

36 

42 

46 

43 

47 

80 
54 

80 
52 

84 
60 

78 
61 

86 
66 

88 
66 

86 
67 

82 
63 

86 
61 

56 

88 

39 

75 
42 

88 
54 

74.7 
49.6 

MIAMI    BAY  FRONT 

MIN 

58 

62 

79 
67 

64 

67 

68 

67 

53 

48 

53 

48 

73 
56 

61 

70 

78 
66 

81 
70 

80 

75 

79 
74 

8; 

81 
75 

72 
54 

75 
59 

83 
74 

76.2 

63.7 

MIAMI  BEACH 

MIN 

68 

65 

67 

65 

66 

67 

ro 

68 

54 

50 

53 

50 

57 

68 

71 

76 
69 

75 
72 

77 
73 

78 
74 

78 
74 

77 
74 

7  8 

15 

80 

75 

79 
70 

84 
75 

69 

59 

74 
68 

79 
74 

75.2 
66.6 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIN 

75 
56 

77 
58 

67 

62 

61 

66 

ro 

57 

53 

48 

52 

48 

53 

59 

63 

79 
63 

77 
70 

81 

72 

82 
73 

80 
74 

81 
74 

8. 

83 
72 

82 
71 

87 
58 

73 
51 

77 
55 

82 
71 

76.7 

62.5 

MIAMI      1?  CCW 

MIN 

u  . 

53 

58 

62 

58 

59 

6  1 

64 

50 

7 

48 

43 

46 

53 

61 

78 
59 

79 
64 

79 
71 

ac 

71 

82 
73 

61 

73 

82 
74 

82 
73 

84 
69 

83 
73 

87 
49 

71 
49 

77 
68 

77.0 
60.1 

MILES   CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

80 
43 

7  8 
51 

81 
61 

7  0 
51 

76 
54 

77 
50 

8  >. 

65 

62 

69 
46 

43 

46 

74 
34 

76 
38 

43 

B  D 
56 

82 
58 

84 

63 

87 
57 

88 
65 

87 

59 

87 
64 

87 
64 

88 

62 

90 
61 

84 
63 

74 
42 

83 
38 

90 
58 

80.0 
53.5 

MILTON  LXP  STATION 

MIN 

35 

70 
44 

44 

28 

32 

43 

50 

42 

38 

70 
33 

43 

31 

H. 

7  7 
47 

46 

79 
51 

74 
52 

72 
64 

72 
60 

74 
64 

76 
67 

71 
63 

78 

58 

77 
57 

73 
42 

71 
38 

71 
44 

81 

57 

70.9 
47.0 

MONTI  CELLO  2  S 

MAX 
M  IN 

66 
39 

44 

42 

28 

34 

42 

50 

58 
43 

54 

35 

33 

35 

41 

48 

48 

48 

77 
51 

77 
52 

77 
56 

78 
59 

74 
63 

81 

60 

77 
62 

71 
64 

73 
62 

73 
54 

72 
38 

75 
41 

77 
48 

70.6 
47.1 

MOORE   HAVEN   LOCK  I 

MAX 
MIN 

73 
48 

74 

50 

70 
60 

77 
55 

66 
52 

72 
54 

73 
62 

81 
57 

73 
45 

67 
43 

60 
45 

67 
39 

71 

»rl 

74 
47 

78 
53 

78 
58 

79 
59 

79 
63 

85 
66 

85 
69 

86 
69 

66 
(-,- 

86 

67 

87 
65 

87 
66 

82 
45 

72 

46 

77 
49 

76.6 
55.0 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

74 
43 

71 
56 

69 
55 

66 
48 

72 
42 

70 
51 

71 
63 

66 

56 

60 
47 

57 
45 

66 
36 

73 
38 

7  5 
39 

76 
44 

77 
47 

78 
50 

78 
53 

83 
63 

86 
66 

84 
69 

85 
66 

88 
8  1 

85 
68 

86 
63 

84 
64 

71 
42 

77 
40 

87 
60 

75.9 
52.9 

HYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 
MIN 

74 
43 

78 
50 

73 
58 

69 
50 

70 
43 

74 
52 

73 
62 

76 
55 

69 
47 

64 
45 

60 
42 

69 
40 

74 
44 

76 
45 

79 
50 

82 
56 

80 

57 

60 
58 

84 

63 

86 
66 

86 
65 

Be 

65 

84 
67 

84 

66 

83 
67 

83 
47 

75 
42 

80 

52 

76.8 
33.1 

Sec  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Monlh 


FLORIDA 
FEBRUARY  1061 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28     29     39  31 

> 
< 

NAPLE  S 

MAX 

77 

75 

76 

77 

79 

74 

65 

70 

76 

76 

8  0 

i 83 

84 

87 

87 

66 

85 

65 

83 

84 

85 

79.6 

M  IN 

52 

58 

59 

52 

66 

52 

49 

45 

49 

52 

1  61 

62 

56.2 

NICEVILLE 

66 

66 

66 

63 

60 

66 

60 

56 

59 

66 

69 

72 

75 

75 

76 

74 

70 

69 

73 

74 

72 

74 

74 

59 

69 

69 

67.9 

M1N 

33 

35 

51 

42 

37 

40 

40 

38 

31 

32 

28 

35 

37 

45 

48 

49 

52 

65 

44.0 

OCALA 

74 

70 

65 

64 

72 

71 

70 

66 

61 

60 

68 

76 

79 

t; 

3  0 

82 

82 

it 

85 

8' 

88 

88 

87 

8  6 

85 

75 

79 

8V 

77.2 

M I N 

41 

49 

50 

37 

37 

48 

57 

51 

41 

39 

39 

43 

47 

45 

55 

52 

6  D 

62 

67 

£5 

31.2 

OCALA   2  NE 

MAX 

74 

64 

61 

71 

74 

69 

64 

60 

60 

68 

75 

78 

3  0 

81 

61 

82 

87 

65 

88 

88 

88 

83 

88 

73 

77 

88 

76.2 

MIN 

41 

45 

50 

37 

33 

57 

49 

39 

37 

30 

36 

4  1 

42 

41 

51 

46 

60 

62 

46.1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

72 

72 

73 

72 

65 

73 

69 

74 

69 

62 

57 

64 

67 

71 

76 

77 

60 

78 

76 

7V 

79 

79 

79 

80 

a? 

80 

71 

75 

73.3 

MIN 

47 

54 

59 

55 

48 

53 

59 

58 

46 

46 

44 

42 

43 

4  6 

5 1 

57 

59 

6  1 

67 

6  B 

67 

48 

55.4 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

75 

71 

68 

64 

70 

73 

7  1 

66 

58 

57 

65 

72 

80 

8  0 

81 

60 

82 

87 

87 

ST 

88 

88 

84 

It 

79 

71 

79 

88 

76.3 

MIN 

49 

54 

50 

43 

44 

54 

63 

49 

42 

44 

41 

4  1 

46 

5  0 

5 1 

55 

57 

6G 

65 

65 

53.1 

PALATKA 

MAX 

71 

67 

61 

58 

64 

69 

68 

65 

57 

62 

66 

73 

78 

79 

80 

78 

78 

62 

ec 

83 

85 

86 

81 

87 

81 

74 

74 

87 

74.1 

MIN 

44 

46 

45 

36 

39 

47 

55 

52 

38 

38 

40 

37 

54 

52 

57 

69 

65 

42 

43 

49.4 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

68 

70 

66 

57 

63 

60 

66 

65 

56 

60 

68 

73 

76 

77 

79 

8? 

75 

78 

79 

BO 

32 

75 

79 

80 

75 

74 

76 

71.9 

MIN 

35 

45 

43 

30 

35 

43 

45 

42 

41 

i  8 

50 

51 

61 

60 

►  5 

60 

4  7.9 

PARR  I SH 

MAX 

75 

81 

80 

75 

69 

76 

74 

81 

64 

67 

72 

78 

B( 

79 

60 

83 

83 

85 

97 

69 

90 

99 

BO 

90 

74 

63 

78 

78.7 

MIN 

51 

56 

55 

44 

40 

41 

51 

51 

48 

47 

59 

60 

60 

62 

6  0 

54.3 

PEN 5AC0L A   FAA  AIRPORT 

MAX 

66 

67 

57 

56 

58 

55 

66 

51 

58 

60 

66 

69 

72 

74 

74 

76 

69 

71 

69 

67 

70 

70 

73 

74 

66 

67 

69 

78 

66.7 

MIN 

42 

50 

38 

32 

35 

45 

45 

42 

40 

56 

59 

62 

62 

t-  < 

'  6 

50.4 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 

64 

65 

59 

56 

56 

57 

66 

51 

56 

56 

65 

68 

70 

71 

70 

72 

68 

68 

66 

6-, 

70 

70 

73 

66 

65 

70 

78 

65.6 

MIN 

42 

52 

41 

33 

37 

45 

46 

41 

40 

41 

49 

5  J 

57 

60 

63 

62 

63 

6  6 

65 

51.5 

PERRY 

MAX 

68 

70 

66 

66 

65 

66 

67 

65 

57 

62 

68 

71 

74 

76 

BO 

B  1 

80 

79 

60 

82 

83 

81 

75 

79 

73 

73 

74 

72.8 

MIN 

36 

42 

41 

39 

32 

34 

41 

43 

39 

33 

32 

10 

42 

40 

42 

51 

48 

53 

60 

62 

60 

64 

f,  i 

60 

5  7 

31 

45.3 

PLANT  CITY 

MAX 

77 

74 

68 

69 

74 

75 

71 

68 

64 

59 

69 

75 

78 

81 

82 

61 

81 

83 

87 

86 

87 

87 

I  7 

81 

65 

74 

79 

87 

77.7 

MIN 

42 

54 

53 

45 

40 

50 

62 

55 

47 

43 

37 

36 

50 

52 

52 

60 

63 

67 

65 

52.4 

POMPANO  BEACH 

MAX 

76 

79 

81 

77 

73 

75 

83 

78 

72 

64 

65 

75 

76 

79 

80 

BO 

79 

81 

82 

81 

81 

82 

BO 

93 

80 

73 

78 

85 

77.9 

MIN 

52 

53 

65 

59 

59 

62 

65 

62 

5  9 

66 

67 

73 

75 

69 

73 

59.5 

PUNTA  GORDA 

MAX 

60 

76 

70 

70 

75 

75 

77 

73 

69 

65 

i( 

77 

78 

91 

84 

82 

62 

65 

87 

-6 

67 

85 

83 

79 

78 

85 

85 

78.8 

M 1  N 

51 

59 

61 

55 

49 

49 

65 

57 

52 

59 

59 

61 

66 

69 

66 

67 

1  h 

5  j 

50 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

67 

69 

65 

57 

64 

62 

62 

61 

53 

61 

i  ■ 

73 

76 

76 

;  o 

78 

76 

76 

76 

78 

76 

74 

75 

76 

75 

72 

74 

73 

70.5 

MIN 

36 

42 

29 

3 1 

43 

39 

51 

50 

59 

59 

6  6 

64 

65 

64 

51 

39 

ROYAL   PALM   RANGER  STA 

MAX 

77 

77 

80 

77 

71 

75 

82 

80 

72 

70 

64 

75 

75 

70 

BO 

81 

79 

81 

82 

8.' 

83 

63 

92 

79 

62 

76 

79 

84 

77.8 

MIN 

50 

53 

62 

62 

57 

5  ; 

67 

63 

48 

47 

41 

46 

49 

5  5 

58 

62 

64 

65 

66 

69 

69 

69 

65 

64 

49 

47 

62 

57.6 

SAINT  AUGUST INE 

MAX 

73 

68 

55 

55 

66 

69 

65 

67 

57 

62 

67 

75 

74 

75 

75 

'  5 

77 

77 

76 

80 

80 

79 

79 

81 

76 

73 

71 

87 

71.9 

MIN 

44 

46 

46 

35 

36 

40 

54 

52 

40 

37 

36 

40 

47 

43 

45 

52 

56 

56 

58 

64 

62 

65 

63 

59 

56 

42 

41 

53 

48.9 

SAINT  LEO 

MAX 

75 

67 

66 

63 

72 

73 

69 

67 

56 

57 

66 

71 

77 

79 

60 

79 

80 

85 

86 

87 

87 

87 

84 

6  7 

77 

72 

77 

86 

75.4 

MIN 

47 

52 

52 

43 

41 

52 

60 

54 

45 

45 

41 

43 

45 

45 

5  o 

55 

53 

61 

65 

70 

65 

69 

67 

64 

57 

47 

44 

59 

53.3 

SAINT   MARK  S   6  SE 

MAX 

63 

65 

61 

59 

65 

63 

65 

65 

i  g 

62 

65 

67 

66 

69 

69 

7  3 

73 

70 

76 

74 

72 

72 

65 

7: 

68 

72 

67 

71 

67.5 

MIN 

38 

44 

46 

30 

35 

45 

53 

43 

37 

35 

34 

40 

44 

47 

51 

52 

52 

59 

60 

6  | 

63 

64 

64 

61 

55 

44 

43 

53 

46.4 

ST  PETERSBURG 

MAX 

73 

69 

65 

65 

73 

70 

70 

62 

58 

57 

63 

70 

75 

'.•8 

so 

82 

81 

83 

84 

86 

86 

85 

81 

84 

73 

70 

78 

83 

74.4 

MIN 

50 

57 

58 

50 

46 

57 

63 

58 

50 

50 

46 

48 

51 

53 

5  8 

60 

60 

63 

65 

6  8 

67 

69 

69 

66 

62 

S3 

50 

62 

57.5 

SANBORN  TOWER 

MAX 

69 

68 

61 

62 

68 

63 

67 

66 

59 

63 

71 

76 

76 

76 

79 

78 

73 

75 

72 

76 

74 

71 

76 

75 

75 

74 

71 

74 

71.1 

30 

40 

52 

34 

45 

47 

06 

55 

60 

65 

59 

60 

6  4 

64 

55 

35 

37 

46 

45.0 

SANFORO   EXP  STATION 

MAX 

75 

72 

65 

60 

71 

73 

69 

67 

60 

56 

66 

72 

74 

76 

?  9 

79 

84 

83 

85 

86 

85 

82 

86 

63 

70 

77 

8  7 

75.0 

11 

50 

52 

58 

63 

68 

63 

63 

66 

60 

61 

47 

41 

56 

51.6 

SARASOTA 

MAX 

75 

71 

67 

68 

75 

74 

74 

69 

60 

61 

66 

70 

77 

78 

81 

80 

82 

63 

85 

84 

86 

64 

6  . 

84 

78 

70 

6  0 

63 

75.9 

55 

54 

59 

62 

63 

63 

66 

65 

65 

62 

48 

16 

57 

53.3 

SOUTH   MIAMI    3  W 

MAX 

77 

78 

78 

78 

74 

73 

80 

75 

71 

67 

65 

73 

75 

77 

80 

79 

79 

8  1 

82 

8  1 

61 

83 

83 

83 

86 

75 

77 

82 

77.6 

59 

66 

70 

67 

72 

72 

75 

75 

67 

70 

49 

49 

68 

60.2 

STE I NHATCHEE  2 

MAX 

61 

60 

63 

68 

62 

71 

68 

60 

59 

55 

56 

59 

61 

65 

69 

79 

72 

80 

60 

a : 

60 

82 

72 

79 

73 

65 

71 

75 

66.9 

4  3 

50 

49 

59 

62 

55 

59 

54 

54 

50 

55 

39 

40 

48 

46.0 

STUART   1  N 

MAX 

71 

68 

75 

73 

71 

69 

77 

75 

66 

59 

64 

70 

77 

75 

76 

77 

74 

78 

79 

BO 

80 

61 

64 

82 

86 

73 

74 

84 

74.9 

MIN 

55 

59 

53 

60 

51 

52 

52 

62 

70 

73 

73 

73 

73 

70 

69 

45 

46 

61 

56.6 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

64 

68 

54 

57 

62 

54 

65 

53 

53 

59 

66 

73 

7  5 

7* 

76 

77 

75 

75 

75 

77 

75 

71 

74 

75 

73 

70 

73 

7  3 

66.4 

M  N 

40 

31 

50 

52 

51 

61 

60 

6< 

63 

64 

64 

64 

46 

38 

41 

49 

47.6 

T AM  I  AM  I    TRL   40  MI  SEND 

MAX 

79 

77 

83 

77 

74 

75 

77 

76 

76 

72 

65 

74 

76 

ti 

79 

62 

81 

83 

86 

64 

83 

65 

83 

86 

87 

75 

76 

8  5 

79.2 

MI 

54 

58 

64 

59 

57 

56 

65 

62 

50 

50 

61 

63 

65 

67 

70 

69 

66 

69 

68 

68 

49 

S3 

65 

59.5 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

72 

69 

66 

66 

75 

72 

70 

63 

56 

58 

6  6 

70 

75 

76 

80 

83 

62 

82 

87 

87 

84 

62 

83 

74 

70 

78 

74.6 

MIN 

48 

53 

57 

47 

44 

54 

63 

57 

57 

63 

68 

69 

68 

70 

69 

66 

55 

49 

46 

61 

55.  1 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 

74 

69 

66 

66 

60 

73 

73 

72 

60 

60 

57 

69 

69 

71 

77 

79 

80 

81 

89 

85 

86 

86 

85 

8  5 

67 

54 

* 

40 

50 

51 

57 

57 

62 

62 

65 

67 

68 

65 

65 

56 

40 

44 

52.0 

TAVERN  I ER 

MAX 

75 

75 

79 

75 

74 

73 

79 

77 

76 

65 

64 

70 

73 

75 

78 

78 

78 

79 

80 

79 

80 

81 

60 

61 

83 

78 

8  1 

MIN 

62 

68 

66 

67 

64 

69 

67 

70 

bfl 

72 

73 

74 

75 

74 

75 

76 

75 

72 

56 

64 

74 

66.9 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

75 

68 

73 

65 

72 

73 

72 

70 

t  i 

57 

67 

7* 

71 

78 

78 

78 

82 

85 

62 

55 

35 

39 

41 

46 

45 

49 

51 

62 

61 

67 

67 

68 

67 

61 

61 

40 

40 

51  .6 

USHER  TOWER 

MAX 

68 

66 

62 

60 

68 

TO 

68 

66 

55 

59 

65 

70 

75 

75 

79 

59 

82 

*l 

45 

32 

36 

42 

4  1 

4  3 

53 

49 

60 

61 

58 

61 

60 

63 

57 

36 

39 

46 

46.9 

VENICE 

MAX 

74 

74 

68 

71 

76 

74 

74 

64 

61 

60 

65 

69 

76 

77 

8C 

81 

82 

47 

61 

47 

52 

57 

57 

61 

64 

67 

65 

67 

69 

67 

65 

48 

44 

55.5 

VERO   BEACH   FAA  AIRPORT 

MAX 

73 

68 

76 

61 

70 

71 

79 

69 

63 

56 

67 

68 

71 

71 

75 

7« 

77 

80 

81 

80 

80 

60 

87 

6? 

82 

70 

84 

74.0 

MIN 

49 

55 

60 

55 

50 

64 

66 

52 

46 

46 

45 

43 

47 

46 

50 

53 

57 

65 

71 

72 

72 

73 

73 

67 

54 

47 

45 

59 

66.6 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

77 

73 

71 

73 

76 

69 

62 

60 

76 

8  0 

8! 

80 

81 

87 

87 

88 

85 

88 

86 

73 

79 

87 

78.  1 

39 

45 

49 

54 

54 

59 

64 

66 

69 

65 

63 

43 

42 

57 

53.6 

WEST    PALM   BEACH   WB  AP 

MAX 

74 

75 

81 

70 

73 

74 

80 

72 

65 

60 

64 

73 

75 

77 

76 

78 

78 

80 

82 

8' 

83 

62 

94 

83 

88 

72 

76 

63 

76.5 

MIN 

53 

56 

66 

59 

60 

6  5 

70 

53 

50 

46 

48 

44 

47 

S3 

56 

56 

69 

73 

74 

75 

74 

74 

69 

65 

55 

48 

52 

65 

59.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1961 


Day  01  Month 

0 

01 

Station 

1 

2 

3 

1 

S 

6 

7 

8  [  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  26 

27 

oo      la      in  11 
28      23      JU  Jl 

Ave 

WEWAHl TCHKA 

MAX 

67 

56 

65 

69 

72 

79 

78 

75 

78 

79 

79 

77 

80 

76 

75 

77 

79 

76 

72 

69 

71. 

5 

MI  N 

44 

50 

32 

36 

(.7 

53 

42 

40 

32 

34 

37 

36 

WINTER  HAVEN 

MAX 

76 

73 

70 

69 

71 

71 

72 

S  5 

62 

59 

69 

75 

78 

60 

82 

82 

81 

87 

86 

87 

87 

86 

86 

87 

85 

7* 

79 

88 

77. 

5 

M1N 

45 

56 

51 

4B 

45 

56 

62 

54 

45 

44 

43 

38 

39 

43 

47 

50 

56 

61 

64 

68 

66 

66 

68 

62 

62 

40 

47 

58 

53. 

0 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

62 

63 

68 

90 

53 

62 

56 

61 

50 

52 

57 

63 

74 

77 

79 

73 

74 

75 

79 

78 

81 

80 

71 

78 

78 

60 

70 

77 

67. 

9 

M  IN 

29 

36 

42 

34 

34 

34 

44 

43 

40 

33 

34 

33 

37 

43 

56 

52 

50 

56 

60 

60 

66 

66 

64 

63 

57 

36 

44 

46 

46. 

1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.13 

.  14 

.08 

.06 

.15 

.14 

.09 

.15 

.  1H 

.10 

.07 

.20 

.  1  '1 

.12 

.25 

.18 

.18 

.15 

.20 

.17 

.18 

.22 

.20 

.18 

.27 

.22 

.19 

B4.52 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.13 

.10 

.04 

.10 

.09 

.00 

.22 

.14 

.21 

.  14 

.12 

.10 

.10 

.  1  3 

.13 

.  1 5 

.17 

.13 

.  17 

.12 

.18 

.  1 6 

.  1 4 

.18 

.  1 6 

.  22 

.15 

.  14 

3.82 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

03 

1 9 

.  1 5 

.12 

.13 

1 1 5 

.  08 

11 

.10 

.  07 

.13 

.111 

.05 

.13 

.13 

.09 

.10 

.19 

.19 

.21 

.03 

3.01 

MAX 

74 

67 

71 

'66 

72 

70 

'77 

'7:1 

'68 

60 

62 

69 

71 

71; 

76 

78 

79 

80 

79 

82 

82 

81 

82 

84 

78 

72 

79 

74.3 

MIN 

56 

58 

61 

62 

57 

57 

58 

62 

58 

54 

53 

52 

52 

54 

57 

61 

63 

64 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

58 

59 

58 

60.5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.10 

.13 

.09 

.16 

.09 

.14 

.13 

.16 

.20 

.11 

.14 

.08 

.12 

.16 

.12 

.14 

.14 

.24 

.12 

.15 

.16 

.17 

.17 

.16 

.22 

.21 

.19 

.12 

4.12 

WIND 

15 

23 

29 

48 

50 

62 

68 

62 

32 

28 

18 

20 

20 

21 

20 

23 

36 

65 

1 

76 

56 

53 

65 

50 

45 

60 

29 

29 

1148 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.06 

.07 

.17 

.11 

.  1J 

.16 

.07 

.13 

.12 

.08 

.13 

.12 

.11 

.13 

.08 

.25 

.19 

.10 

.27 

.14 

.23 

.13 

.12 

.18 

B3.83 

WIND 

;i 

15 

1 

60 

60 

80 

75 

120 

85 

60 

40 

40 

20 

10 

30 

20 

in 

60 

in 

40 

20 

80 

50 

40 

160 

55 

20 

50 

1445 

MAX 

63 

59 

62 

65 

65 

64 

65 

64 

60 

64 

70 

74 

76 

74 

75 

77 

81 

80 

83 

85 

84 

73 

82 

80 

70 

72 

81 

72.1 

MIN 

43 

49 

37 

42 

45 

56 

51 

36 

35 

35 

44 

48 

50 

46 

56 

53 

59 

63 

68 

66 

67 

65 

60 

56 

40 

44 

53 

50.6 

HIALEAH 

EVAP 

.16 

.06 

.01 

.12 

.09 

.18 

.14 

.11 

.18 

.15 

.16 

.07 

.14 

.11 

.16 

.16 

.11 

.07 

.25 

.18 

.20 

.12 

.21 

.14 

.14 

.20 

.21 

.08 

3.91 

WIND 

50 

19 

35 

49 

9 

106 

'«) 

70 

hi; 

53 

41 

16 

28 

35 

41 

47 

50 

88 

73 

90 

96 

92 

79 

68 

62 

90 

35 

52 

1639 

LISBON 

EVAP 

.10 

.  11 

.04 

.10 

.10 

.11 

.09 

.16 

.12 

.08 

.11 

.11 

.11 

.12 

.12 

.11 

.16 

.16 

.12 

.  17 

.17 

.16 

.10 

.13 

.17 

.16 

.15 

.14 

3.48 

WIND 

I  5 

15 

10 

35 

35 

50 

40 

95 

95 

45 

30 

25 

15 

10 

10 

10 

35 

60 

25 

55 

60 

60 

55 

35 

80 

75 

20 

35 

1130 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.08 

.10 

.23 

.16 

.21 

.10 

.08 

.09 

.13 

.09 

.17 

.15 

.14 

.18 

.21 

.32 

.19 

.18 

.35 

.09 

.09 

.17 

B3.93 

WIND 

64 

30 

30 

8 

16 

21 

32 

23 

28 

27 

32 

30 

40 

37 

44 

25 

19 

57 

23 

23 

17 

B  837 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.12 

.13 

.04 

.03 

.12 

.16 

.11 

.08 

.16 

.13 

.09 

.04 

.12 

.12 

.16 

.16 

.19 

.14 

.  1  1 

.14 

.20 

.16 

.18 

.21 

.14 

.17 

.18 

.14 

3.76 

WIND 

17 

13 

l : 

32 

67 

46 

42 

80 

12 

19 

24 

7 

10 

17 

21 

32 

33 

38 

29 

20 

27 

32 

4  1 

47 

38 

53 

12 

35 

860 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.15 

.15 

.03 

.05 

.12 

.16 

.15 

.08 

.24 

.  1  ^ 

.12 

.12 

.15 

.12 

.20 

.17 

.18 

.23 

.17 

.18 

.17 

.20 

.21 

.25 

.21 

.26 

.20 

.22 

4.61 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.11 

.02 

.04 

.13 

.15 

.11 

.10 

.09 

.08 

.05 

.22 

.14 

.10 

.11 

.12 

.15 

.16 

.18 

.16 

.15 

.17 

.18 

.20 

.16 

.  2(1 

.10 

B3.64 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.20 

.08 

.11 

.09 

.16 

.21 

.18 

.11 

.  29 

.25 

.11 

.16 

.«» 

.16 

.20 

.12 

.12 

.16 

.15 

.'17 

.20 

.19 

.  1  5 

.23 

.16 

.31 

.19 

.15 

4.70 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.23 

.10 

.06 

.04 

.10 

.03 

.07 

.  11' 

.111, 

.09 

.10 

.13 

.11 

.07 

.11 

.15 

.12 

.12 

.11 

.13 

.  1 1 

.13 

.15 

.20 

.17 

.16 

B3.15 

WIND 

20 

24 

62 

KM 

51 

123 

1  ]  2 

90 

205 

74 

39 

24 

37 

31 

18 

18 

26 

78 

98 

54 

61 

58 

91 

29 

95 

126 

35 

53 

1821 

(a)     Evaporation  measured  in  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 

Ft   Lauderdale  Exp  Sta   -  Evaporation  station   inadequately  fenced. 

Moore  Haven  Lock  1   -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Hrn  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vcro  Beach  FAA  AP  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodr u  f f  Dam  -  Evaporat  ion  pan   1  oca  ted  over  rock  . 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  ^ida 

FEBRUARY  1961 


Stat  ion 
And 
Depth 

Day  of  month 

Average  j 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

,4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  24 

25 

26 

27 

28  29 

30  31 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 

67 

66 

66 

62 

65 

69 

67 

65 

68 

71 

74 

73 

75 

74 

76 

78 

79 

82 

82 

73 

82  77 

74 

78 

80 

72.9 

MI  N 

47 

48 

53 

59 

57 

52 

52 

48 

51 

65 

57 

55 

.,o 

59 

64 

66 

67 

70 

68 

66  - 

55 

55 

61 

57.6 

4  INCHES 

MAX 

60 

60 

60 

59 

61 

63 

63 

60 

61 

63 

63 

68 

68 

69 

70 

70 

74 

78 

76 

73 

75  75 

70 

70 

73 

87.3 

MIN 

51 

51 

54 

58 

58 

51 

51 

51 

53 

56 

58 

57 

61 

60 

64 

66 

68 

70 

69 

67  - 

59 

56 

62 

38.7 

8  INCHES 

MAX 

58 

57 

56 

57 

59 

60 

61 

57 

58 

60 

60 

63 

64 

65 

66 

72 

72 

73 

73 

72  72 

66 

66 

70 

64.2 

MIN 

53 

53 

54 

57 

59 

48 

48 

53 

54 

56 

58 

58 

61 

61 

65 

66 

68 

70 

69 

68  - 

62 

59 

63 

59.3 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.     Instrumentation:     3  point 
Foxboro  Thermograph. 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  In  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


1-APAlAfHIC 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

W 

5 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

SPECIAL 

ALCUNOCR  SWINGS 

OOTO 

LAKE 

0 

90 

SP 

SP 

ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

AP  A  LAC  H 1 C  OL  A  «B  CITY 

FftANKL IN 

29  A* 

ii 

59 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ABC AO 1  A 

DC  SOTO 

2T  1* 

94 

RADIO  STATION  WAPG 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

27  3» 

10 

6P 

c 

J.  WILEY  COTHRAN 

BAB SON  PARK 

POLK 

31 

SP 

iMTON 

0*76 

POLK 

•> 

27  S* 

«i 

63 

125 

5P 

*H 

CITT  OF  BARTOW 

BAT  LAKE 

HILLSBOROUGH 

10 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

BAYPORT 

HERNANDO 

2B  32 

39 

7A 

WILBUR  D.  GOOD 

SClLt  GLAOC  CMC  STA 

PALN  BEACH 

26  AO 

J6 

8A 

BA 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BE  LLC  Gl  ADC  hPCH  GATE  A 

PALN  BEACH 

26  *2 

*' 

c 

BIO  CYPRESS  RESERVATION 

0739 

HENDRt 

3 

26  19 

so 

17 

9P 

9P 

DAVID  B.  JAMIESON 

BITMtO 

ORANGE 

28  33 

ftP 

FLOOD  CONTROL  DIST. 

Blackman  a  mnw 

OKALOOSA 

30  37 

•2 

MRS.   S.  YOUNG6LOOD 

•LOUNTSTOWN   I  SE 

CALHOUN 

JO  26 

7t 

DAVID  HOWELL 

BOCA  RATON 

PALN  BEACH 

c 

BRAOENTON  tlP  STATION 

09*0 

MANATEE 

•> 

27  29 

82 

13 

10 

5P 

5P 

GULF  CAST  EXP.  STA* 

BRISTOL 

LIBERTY 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

6ROOK 5V 1  LLC    CHIN  MILL 

HERNANDO 

11  37 

22 

9P 

c 

H-CENTRAL  FLA. EXP. STA. 

BUSHNCLL  2  C 

SUMTER 

20  AO 

0* 

6P 

MPS.  A.  H.  NELSON 

CANAL  POINT  CAT 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL    POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

IB 

BA 

SUGAR  PLANT  FLD.  STA. 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MONROE 

25  00 

so 

53 

"sp 

9P 

NAT IOMAL  PARK  SVC. 

CAPTI VA 

LEE 

11 

5P 

3P 

ALLEN  T.  WEEKS 

CARRABELLE    1  NNW 

FRANK  L I N 

29  52 

AO 

5P 

MRS.  HA2EL  F.  COOK 

7A 

LONNIE  H.  MHITTAKER 

CCOAR  KEY 

1*92 

LEVT 

5 

29  OB 

83 

02 

19 

6P 

MISS  HARRIETTE  WHIDDON  j 

CMIPLCT    J  E 

WASHINGTON 

30  A7 

29 

9P 

A.  W.  0  STEEN 

CLEARWATER 

PINELLAS 

5 

.'7  59 

B2 

20 

ftp 

6P 

CLEARWATER  fire  DEPT.  1 

CLCRNONT    ft  S 

LAKE 

20  29 

61 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

CLEWISTON 

16 

IP 

GER V 1 N  N  >   PI  TZEN 

CLEWISTON  U  S  ENG 

1  6  54 

MENDRT 

] 

26  AS 

80 

35 

20 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNMELL  A  NW 

HIGHLANDS 

27  24 

g  i 

LO 

40 

8A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCCNT  CITT 

Putnam 

29  25 

)C 

56 

*,r 

WILLIAM  R.  RADTKE 

CRESTVIE"  RADIO  WJSB 

OKALOOSA 

30  Aft 

35 

SP 

SP 

RADIO  STATION  WJSB 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITT  2 

DIXIE 

29  38 

83 

07 

45 

SP 

RICHARD  M.  DAVIES 

DANtA  A  MNW 

211* 

8R0WARD 

26  OA 

12 

FLA,  POWER  ♦  LIGHT 

DAYTONA  BEACH 

VOLUSIA 

29  13 

o: 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

OATTONA  OEACh  MB  AP 

VOLUSIA 

29  11 

MID 

u.s.  weather  bureau 

V, 

5P 

c 

GEORGE  H.  KEMPFER 

OE  FUN  1 AK  SPRINGS 

2220 

MALTON 

3 

06 

07 

.» 

5P 

5P 

H.  C.  STORRS 

OE  LAND   3  N 

VOLUSIA 

29  OA 

5P 

II 

ROBERT   1.  MAXWELL 

OE  SOTO  CITT  4  Sw 

2280 

HIGHLANDS 

27  25 

1 1 

28 

80 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

OEvlLS  GARDEN  TOWER 

MENDRT 

26  36 

30 

20 

6P 

BA 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PARK 

SUWANNEE 

30  16 

1 1 

83 

c 

ADVENT  CHRISTIAN  HOME 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation:  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     FastL-st  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

»    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  Publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary  )     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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Volume  65     No.  3 


ASHEVILLE:  1961 


FLORIDA  -  MARCH  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     94°  on  the  29th  at  Avon  Park 
Lowest  Temperature:     28°  on  the  11th  at  Alexander  Springs 

Greatest  Total  Precipitation:     8.56  inches  at  Milton  Exp  Station 

Least  Total  Precipitation:     0.21  inch  at  Dania  4  WNW 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.80  inches  on  the  18th  at  Panama 

City  2 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.  These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.     A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).     If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,   the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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A?  "a 

56*  1 

69*4 

0 

0 

0 

0 

1.71 

1.56 

1 4 

.0 

OKEECHOBEE  HOCN  GATE  6 

• 

60.0 

69.  5 

86 

9 

42 

12  + 

33 

0 

0 

0 

0 

1  .77 

1  .26 

14 

•  0 

0 

2 

2 

1 

PARR  I SH 

82.5 

53.  0M 

67. 6M 

92 

6 

32 

11 

58 

8 

0 

1 

0 

2.50 

2.50 

14 

.0 

0 

1 

1 

1 

PLANT  CITY 

83.4 

56.6 

70.0 

3.7 

90 

30 

35 

11 

28 

1 

0 

0 

1  .37 

-  2.12 

.89 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

ST  PETERSBURG 

79.6 

63.1 

71.4 

3.1 

88 

6 

46 

11 

25 

Q 

o 

2.10 

-  1.08 

1  .04 

13 

.0 

0 

3 

2 

1 

SARASOTA 

80.9 

57.7 

69.3 

89 

20 

37 

11 

28 

2.27 

1.92 

13 

.0 

0 

2 

1 

1 

TAMPA   W8  AIRPORT  P 

80.5 

60.3 

70.4 

4.4 

88 

5+ 

42 

11 

22 

n 

r\ 

o 

0 

2.23 

-  .89 

1.58 

13 

.0 

3 

1 

T  AQPON  SPGS  SEWAGE  PL 

2.1 

15+ 

3^ 

1 

0 

0 

0 

_   i  .  j  9 

VENICE 

80*7 

5q"n 

69*9 

86 

21 

0 

0 

0 

0 

1*48 

1.08 

]  3 

.  0 

^ 

j 

VERO  BEACH   FAA  AIRPORT 

80  •  0 

60  6 

70.3 

8  8 

3 1 

40 

1 1 

28 

o 

o 

o 

o 

3.52 

I  .97 

1 8 

•  0 

0 

2 

2 

2 

WAUCHULA   2  N 

84  .  2M 

57  •  4M 

70  •  8M 

90 

30 

4  1 

10 

1 8 

o 

2.21 

1.12 

1 4 

.  0 

0 

2 

2 

1 

WINTER  HAVEN 

83.4 

56.4 

69.9 

89 

30 

34 

11 

25 

o 

o 

o 

2.54 

1.14 

19 

.0 

ft 

3 

1 

D I  V  I S I ON 

70.0 

2,6 

2.40 

.72 

.  0 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

81.3 

56.3 

68.8 

1.6 

88 

31  + 

39 

11 

34 

o 

o 

o 

.88 

-  2.03 

.38 

14 

.0 

3 

j* 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

84.2 

55.0 

69.6 

91 

30+ 

35 

11 

33 

2 

o 

o 

o 

.33 

.17 

30 

.0 

r  A  aj  A I     ontyt  iicnA 
LAfHAL    ruirtl  Usl/A 

82.4 

56.5 

69.5 

6  6 

7  + 

3  5 

22 

0 

0 

0 

0 

4.17 

1.76 

1  4 

.0 

f)OC      C  AQl    C      BHUTTO  tTA 

LA^fc    SAOLt    KANOtK  5TA 

rj 

0 

0 

0 

0 

.36 

.  0 

CAPTIVA 

79.9 

64*  7 

72.3 

A7 

5 

46 

]_  2 

0 

0 

0 

0 

*R7 

.54 

1 4 

.  0 

0 

1 

l 

0 

CLEWI STON  U  S  ENG 

82.6 

60.5 

71.7 

91 

31  + 

41 

n 

26 

3 

0 

0 

0 

3.01 

1.37 

14 

.0 

0 

3 

3 

2 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

84.5 

57.2 

70.9 

91 

29 

34 

n 

25 

3 

0 

0 

0 

3.22 

1.75 

31 

.0 

0 

4 

2 

1 

EVERGLADES 

63.1 

61  .5 

72.3 

1.9 

88 

6 

42 

n 

13 

® 

.65 

-  1.56 

•  ?2 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

83.3 

60.0 

71.7 

3.1 

90 

18+ 

40 

n 

17 

3.58 

1 .40 

2.67 

31 

.0 

0 

2 

2 

1 

LA  BELLE 

84.  8M 

54. 8M 

69.  8M 

90 

30+ 

31 

n 

34 

3 

n 

1.76 

-  .80 

1  .05 

14 

.0 

0 

2 

2 

1 

MILES  city  tower 

86  4M 

55  .  3M 

70  9M 

5 

0 

0 

0 

^9 

0 

° 

82.8 

70.7 

2 

* 

R9 

31  + 

38 

0 

0 

0 

0 

*S6 

OS 

• 

*92 
'  , 

*n 

0 

^ 

: 

61  *7M 

R9 

~ 

J? 

j? 

'on 

1  4+ 

0 

2 

0 

0 

PUNTA  GORDA 

83*5" 

60*8 

72*2* 

2  8 

88 

18+ 

42 

15 

J: 

n 

1*12 

29 

*90 

14 

"o 

0 

2 

l 

0 

TAMIAM I   TRL  40  MI  BEND 

84.2 

61.3 

72.6 

89 

30+ 

43 

n 

12 

.96 

.98 

14 

.0 

0 

1 

71.3 

2.3 

1  •  75 

.69 

* 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

80.8 

66.0 

73.4 

2.5 

84 

31  + 

50 

11  + 

6 

o 

o 

o 

1.14 

-  1.67 

1.05 

21 

.0 

0 

J 

l 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

81.6 

66.7 

74.2 

86 

31 

47 

10 

8 

o 

.65 

.38 

21 

.0 

0 

FT    1  AnnPDftAt  P    PYD  CTA 

82.5 

60.7 

0 

0 

0 

0 

HI  ALEAH 

82  .0 

64.5 

73.3 

p  p 

9 

47 

1 0 

0 

0 

0 

0 

1*15 

*52 

14 

*0 

0 

j 

HOMESTEAD  EXP  STA 

82.7 

59.0 

70.9 

1.6 

88 

22 

41 

1 1 

1 8 

0 

0 

0 

0 

3.66 

1.49 

2.80 

2  9 

.  0 

0 

5 

l 

I 

LOXAHATCHEE 

85.5 

56.5 

71.0 

92 

29 

35 

11 

19 

6 

0 

0 

0 

2.06 

.86 

21 

.0 

0 

3 

3 

MIAMI   BAY  FRONT 

M 

48 

10 

0 

0 

0 

0 

1.97 

1  .42 

21 

.0 

0 

2 

: 

! 

MIAMI  BEACH 

79.3 

69.4 

74.4 

2.2 

85 

16+ 

49 

10 

7 

0 

0 

0 

0 

1  .29 

-  1.00 

.94 

21 

.0 

0 

2 

l 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

80.9 

66.6 

73.8 

2.5 

87 

31  + 

48 

10 

11 

0 

r 

c 

0 

1.91 

-  .34 

1  .48 

21 

0 

2 

l 

1 

MIAMI    12  SSW 

81.8 

64.7 

73.3 

2.6 

85 

31  + 

45 

11 

12 

c 

~ 

0 

0 

.94 

-  1.38 

.42 

14 

.0 

0 

<* 

0 

POMPANO  BEACH 

61.9 

63.2 

72.6 

89 

31 

44 

11  + 

15 

- 
>. 

0 

0 

0 

.88 

.40 

2 

.0 

0 

3 

0 

c 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

83.2 

58.5 

70.9 

88 

22 

39 

11 

16 

0 

0 

0 

0 

.79 

.73 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

SAriTH    U  1  AMI     1  W 

3J 

^\ 

1  1 

1 1 

1 

0 

0 

0 

1.46 

"71 

1  4 

.0 

0 

4 

1 

0 

STUART    1  N 

80.7 

61.9 

HP 

?  \ 

0 

c 

0 

0 

4.98 

2.19 

1  4 

.  0 

0 

5 

2 

2 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

82  .  1 M 

73  6M 

89 

31 

44 

1 0 

1 6 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  ° 

81  .4 

63.8 

72.6 

2.6 

90 

31  + 

44 

10 

17 

2 

□ 

0 

■> 

3.57 

.35 

1  .71 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

72.6 

2.4 

1.84 

-  .92 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

80.7 

69.4 

75.1 

86 

9+ 

58 

11+ 

2 

0 

0 

0 

0 

4.01 

2  .99 

17 

.0 

0 

3 

2 

1 

XEY  WEST  WB  AIRPORT 

80.5 

70.8 

75.7 

2.0 

86 

31 

58 

11 

3 

0 

0 

0 

1.28 

-  .29 

.52 

1  7 

.0 

0 

4 

] 

0 

MARATHON  SHORES 

61.5 

69.5 

75.5 

85 

31  + 

55 

10 

2 

n 

0 

0 

0 

.75 

.35 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

TAVERN IER 

81.0 

70.0 

75.5 

85 

31  + 

52 

10 

6 

0 

• 

0 

0 

1.56 

.54 

1  8 

.0 

0 

3 

3 

0 

DIVI S ION 

75.5 

1  .9 

1.90 

.04 

.0 

See  Releience  Notes  Following  Sretion  Index 
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FLORIDA 
MARCH  1961 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


3      4      5      6      7      8  9 


ALEXANDER  SPRING5 
APALACHICOLA  WB  CITY  R 
ARCADIA 
AVON  PARK 
BAB  SON  PARK 

BAR  TOM 

BAY  LAKE 
BAYPORT 

BELLE  GLADE   EXP  ST A 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 

BITHLO 

8LOUN  T  S  TOWN  2  SE 
8RADEN TON  EXP  STATION 
BROOKSV ILLE  CHIN  HILL 
8USHNELL   2  E 

CANAL  POINT  USDA 
CAPE  SABLE  RANGER  ST A 
CAPTJ VA 

CARR ABELLE   1  NNW 
CARYV1LLE 

Chi pl e y  j  e 
clearmater 
clermont  6  s 
clew  1 s  ton 
clew1ston  u  s  eng 

COfUMELL  4  NW 
CRESCENT  CITY 
CRESTV1EW  RAO  1 0  WJSB 
CROSS  CITY  2 
DAN  1 A  4  WNW 

DAYTONA  BEACH 

DA Y  TON  A  BEACH  WB  AP  R 

DEER  PARK 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

DE  LAND   3  N 

DE   SOTO  CITY  4  SW 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TOBTUGAS 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 
FERNANO I NA  BEACH 
FORT  DRUM  *  NW 
FORT  GREEN  12  WSW 
FOR T  LAUOERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAH I A  MAR 
FT  LAUDERDALE   EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN   3  S 

GAINESVILLE  3  WSw 
GAINESVILLE   FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 
HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE   2  WNW 
1 5LEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER    3  SE 

KENDALL   2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 

KISSIMMEE  2 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORD 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOX AHATCHEE 

MADISON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I  ANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 

MELROSE 

MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI    12  SSW 

MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I CELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NICEVILLE 

NITTAW  1  S 

OCALA 

OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 

PANAMA  CITY  2 
PARR  I SH 

PENS ACOL A   FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY  R 
PERRINE 

PERRY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNT A  GORDA 
OUINCT   EXP  STATION 


3.45 
1.8*' 
3.02 
3.40 


1.50 
4.73 


1.15 
2.09 


8.56 
3.61 
3.56 


.02 
.07 

.01  .IB 


•12     .01     -01  .03 


7.03  .26 
2.50 

6.10  1.27 
7.09    1 .08 


.08      .05  .08 


.03 

.03 

.02  .09 


13  | 

14  | 

■ 

15 

16  |  17 

18 

19 

20 

21 

22 

03 

•  25 

1  .62 

.20 

.24 

.77 

•02 

.46 

•  37 

•  50 

.  96 

.07 

•  04 

.62 

.90 

1.48 

1.07 

.46 

.95 

.16 

.90 

•  64 

.91 

.09 

•  04 

.02 

.  si 

•  45 

.15 

.38 

•  01 

.26 

.01 

•03 

.02 

06 

.65 

•  49 

■ 

2.06 

1  34 

*  68 

.30 

•  27 

.25 

.00 

.98 

.17 

■64 

* 

1  .20 

T 

- 

T 

03 

"  54 

.2*. 

1.35 

.50 

.42 

■  15 

2.00 

.4* 

■  04 

.41 

1.42 

.42 

.04 

•  06 

.05 

T 

.16 

.09 

.37 

.60 

.01 

1.37 

1.07 

T 

*  *  " 

i  a 

.66 

•  48 

.  74 

2.10 

1*10 

•  60 

.11 

.14 

.21 

29 

.  14 

.50 

•70 

T 

.32 

■  58 

•  02 

T 

1*16 

19 

.21 

1  .47 

•  02 

•  11 

.76 

.72 

.47 

•  33 

.05 

1.34 

•  13 

2.35 
* 

.93 

•  35 

*  59 

2.99 

.08 

.27 

.06 

■  03 

2.67 

.02 

.30 

m 

.  84 

.92 

.60 

T 

1.26 

2, 

■  31 

1.15 

.45 

1.65 

.16 

1.05 

T 

.22 

T 

.38 

.03 

T 

.75 

68 

•  02 

T 

.01 

1.56 

1.49 

.04 

.36 

•  0 

•  10 

.25 

•  10 

.38 

•  02 

•  18 

•  15 

.65 

1.75 

.22 

.14 

•  08 

.52 

.08 

.01 

.26 

1  .28 

.34 

•  02 

" 

*  10 

33 

.90 

1.40 

.10 

•  22 

.10 

.16 

•  0 

•05 

.32 

•  16 

.12 

2.43 

47 

.58 

•04 

•  75 

•  13 

T 

.16 

.05 

.68 

•  61 

.32 

.01 

.73 

.01 

.52 

.21 

*47 

.  72 

.17 

.31 

•21 

.30 

1.05 

•  70 

.01 

.95'  .33 

■  62 

.10 

■  04 

.87 

■  13 

1  .^0 

.69 

1.25 

.94 

.70 

•  31 

•  42 

* 

.55 

* 

2.30 

.02 

•02 

.15 

■  SO 

2.00 

.17 

T 

.60 

.60 

.86 

T 

■  10 

•  10 

T 

.01 

.35 

•  33 

1.64 

.35 

.04 

•  01 

.55 

•  64 

1.15 

1.10 

•  10 

.30 

.26 

T 

1.42 

27 

* 

.02 

.01 

•  02 

.32 

T 

.  ' 

1.48 

.42 

.12 

36 

.01 

T 

.27  1.64 

•  10 

.40 

.46 

.40 

T 

1.30 

•  02 

T 

.97 

1.92 

.01 

!  »*7 

.71 

.15 

.01 

1  58 

.06 

.45 

.10 

2.12 

1  .10 

.081 

.56 

2.03 

T 

•  19 

.01 

.31 

.01 

.03 

04 

•  13 

*80 

1.26 

1  .26 

•  51 

•  05 

1.34 

•20 

T 

1.5* 

.12 

.70 

.03 

4.80 

.70 

.20 

2.50 

•  10 

1.54 

•  76 

.6* 

.29 

.05 

•02 

i.ai 

1*99 

.86 

•  27 

T 

.67 

.02 

.20 

.20 

.55 

•02 

1  .25 

.89 

.07 

•  14 

.02 

.29 

;  .22 

T 

.90 

2.68 

.09 

.08 

T 

25     26  !  27     28     29  30 


.20     .76      .78  .06 


.10  .25 
.34 
1  .09 


S*«  wlreac.  not*.  toUowing  Sution    1 1*1*  I 
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DAILY  PRECIPITA  TION 

FLORIDA 
MARCH  1961 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

3 

< 

5   |  6 

7 

8  1 

10  |  11  |  12 

13  | 

M  |  15 

■6 

17  1  18 

19 

20 

21 

22     23  24 

25     26  27 

28     29  j 

30 

31 

<*OT*L    PALM  RANGER    ST  A 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 

is'    MARKS  6  St 
St  PETERSBURG 

.79 

1  .42 
1  .95 
1  .57 
2.10 

.01  1 

.02 
T 

■  03 
.03 

.10 
.01 

... 

•  18 

.01 
.82 

1  .04 

.73 
.01 
.07 

.85 

.88 

.10 
.60 

.04 
.02 

.10 
T 

.19 
.67 
.10 

•  10 

T 

.10  '. 
.29  . 
.72  . 

I 

SANBORN  TOWER 
SANFORO  EXP  STATION 
SARASOTA 

SOUTH    N|AM|    3  M 

STARKE 

1.84 
5.66 
2.27 
1  .»6 
1.85 

.12 

.17 

.01 

.06 
.01 

.12 
.C 

T 

.02 

T 

1.92 

T 

.14 
.26 
.77 

T  .55 
.21 

1.60 

.12 
2.66 

.20 

•  03 
2.37 

.05 

.32 
1.87 

.28 

T 

7 

•  60  . 
.30  . 

.32  '. 

STEINHATCMEE  2 

STUART    1  N 

TALLAHASSEE  WB  AP 

T AM  I  AM  I    TRL  40  Ml  BEND 

TAMPA  MB  AIRPORT  R 

4.98 
4.4J 
•  98 

2.23 

.50 

.11 
T 

.29 
T 

T 

.06 

•  10 
.09 

.15 

.08 

.02 
T 

1.58 

2.19 
.98 

2.07 
.65  .74 

I  .01 

.06 
.08 

.08 

T 

T 
T 

.65  .29 

7 

1.35  I 
.49  . 

TARPON  SPOS  SEWAGE  PL 
TAVERN IF» 
T1TUSV1LLC  I  W 
USHER  TOWER 
VENICE 

2.13 
1  .56 
3.40 

'2.30 

i.»a 

.02 

T 

.05 

.52 

1.08 

1.28 
.50 
.78 
.  30 
.28 

.13 
.5* 

.60 

.67 

1.47 
.60 

.60 

.20 

.80 
.05 

.55  ! 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 
WAUCHUL  A  2  N 
W  PALM  REACH  RAOIO  WJNO 
w£ST  PALM  BEACH  WB  AP  R 
WEjfAHl J  CHK A 

1.52 
2.21 

3.57 
1.79 

.2. 
I  T 

.31 

T 

.02 

r 

T 

T 

.07 
.02 

.06 

T  T 

.09 
T 

T 

T 

1  .47 
.98 
.02 
.36 
.15 

T 

1.12  .01 

.44 

.10 

1.97 
.1* 

.01 

1.71 
.60 

.28 
1  .00 

.87 
.94 

.10 

.03 

T 

.60 

7 

.05  . 
1.31  . 

WINTER  HAVEN 
WOODRUFF  DAM 

?.54 
3.58 

.28  .13 

.02 

.07 
,04 

.70 

.51 

T 

.06 
.43 

1.14 
1.39 

.12 

.11 

.44 

.37 

.06  . 
.29  • 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m-  p.  fa- 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

posaible 

sunshine 

.  |1 
<  -s  1 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-  49 

66-08' 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

APALACH1COLA  WB  CITY 

8.6 

38 

E 

18 

2 

2 

4 

1 

1 

0 

10 

73 

5.7 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

15 

9.3 

28++ 

SE 

18+ 

85 

90 

55 

72 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

8 

_ 

6.2 

FORT  UTTERS  WB  AIRPORT 

8.4 

29++ 

WSW 

31 

83 

90 

54 

69 

1 

2 

0 

1 

0 

1 

5 

5.2 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

SW 

16 

11.0 

44 

W 

9 

81 

88 

48 

63 

6 

2 

2 

1 

0 

0 

11 

69 

5.6 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

SE 

24 

12.2 

32 

SE 

17 

77 

77 

63 

74 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

10 

76 

5.3 

LAKELAND  WB  CITY 

7.7 

0 

2 

0 

2 

2 

0 

6 

72 

5.5 

MIAMI    WB  AIRPORT 

ESE 

26 

10.5 

25++ 

NW 

10+ 

73 

76 

52 

63 

3 

5 

0 

1 

0 

10 

720 

6.0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

SE 

11 

8.8 

35++ 

s 

31 

81 

89 

46 

60 

3 

3 

0 

1 

1 

0 

8 

5.6 

PEHSACOLA  WB  CITY 

11.4 

38 

SE 

18 

3 

6 

3 

1 

4 

0 

17 

51 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

S 

17 

7.5 

40++ 

NW 

29 

87 

91 

56 

66 

5 

3 

1 

4 

1 

0 

14 

5.8 

TAMPA  WB  AIRPORT 

SSE 

10 

11.3 

36++ 

WNW 

9 

80 

85 

50 

67 

5 

1 

2 

0 

1 

0 

9 

82 

5.6 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

19 

11.0 

29++ 

NW 

9 

77 

81 

51 

64 

4 

1 

4 

1 

1 

0 

11 

6.1 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

8b 

84 

85 

86 

90 

90 

89 

89 

82 

63 

75 

81 

79 

79 

77 

80 

82 

82 

8  1 

89 

85 

82 

64 

76 

75 

84 

8  7 

88 

90 

89 

S3. 3 

M I N 

62 

62 

50 

61 

60 

61 

61 

61 

50 

38 

28 

39 

59 

50 

43 

43 

55 

62 

60 

56 

63 

52 

43 

54 

42 

39 

46 

57 

60 

64 

63 

53.1 

APALACHICOLA   MB  CITY 

MAX 

72 

65 

67 

73 

71 

72 

74 

77 

61 

64 

64 

66 

64 

76 

69 

77 

70 

70 

67 

71 

73 

69 

70 

73 

65 

7  o 

74 

76 

77 

7j 

70.4 

M  IN 

56 

50 

50 

62 

64 

65 

65 

60 

48 

43 

44 

53 

5  1 

58 

50 

60 

63 

65 

63 

62 

58 

53 

59 

54 

47 

5  2 

63 

66 

62 

63 

65 

57.5 

ARCADIA 

MAX 

88 

85 

88 

87 

88 

89 

89 

87 

82 

66 

75 

82 

83 

81 

79 

82 

85 

89 

86 

87 

85 

82 

63 

81 

80 

81 

84 

86 

89 

90 

86 

S4.1 

MIN 

59 

58 

58 

64 

62 

68 

58 

64 

51 

38 

33 

46 

58 

54 

52 

44 

59 

61 

63 

63 

63 

58 

45 

50 

48 

4  9 

54 

58 

60 

52 

64 

55.3 

AVON  PARK 

MAX 

91 

86 

92 

90 

90 

92 

92 

91 

83 

73 

79 

84 

87 

83 

82 

85 

88 

90 

91 

87 

89 

85 

87 

8  | 

62 

B  5 

69 

90 

94 

87.2 

MIN 

62 

60 

59 

66 

64 

68 

62 

64 

56 

42 

36 

50 

59 

57 

52 

47 

60 

65 

63 

64 

63 

57 

46 

52 

52 

5  0 

55 

59 

63 

62 

61 

57.4 

BARTOW 

MAX 

90 

80 

83 

88 

89 

91 

90 

90 

84 

66 

77 

82 

84 

80 

78 

77 

87 

8  9 

86 

87 

B6 

86 

64 

81 

61 

63 

85 

88 

90 

92 

84.5 

MIN 

64 

61 

57 

66 

62 

67 

60 

65 

54 

40 

35 

50 

59 

54 

51 

50 

60 

63 

64 

60 

65 

55 

48 

57 

56 

43 

55 

57 

54 

61 

56.5 

8AYPORT 

MAX 

83 

79 

75 

83 

82 

80 

83 

80 

77 

64 

60 

65 

70 

72 

74 

70 

73 

80 

76 

60 

78 

79 

H 

78 

74 

79 

8 1 

84 

83 

76.8 

M  1  N 

58 

58 

58 

60 

60 

63 

65 

65 

55 

45 

38 

40 

45 

53 

49 

50 

56 

60 

63 

59 

58 

61 

55 

60 

46 

55 

51 

61 

65 

65 

63 

56.2 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

MAX 

86 

85 

79 

84 

82 

84 

86 

85 

87 

67 

66 

75 

79 

82 

80 

75 

80 

84 

85 

85 

64 

85 

80 

79 

77 

78 

80 

81 

84 

88 

88 

81.3 

MIN 

57 

64 

59 

60 

61 

68 

62 

61 

59 

40 

39 

50 

55 

58 

54 

44 

58 

60 

65 

60 

62 

58 

55 

53 

46 

49 

51 

53 

58 

64 

62 

56.3 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

87 

87 

82 

87 

84 

87 

85 

87 

8a 

70 

65 

76 

80 

65 

83 

83 

64 

85 

88 

89 

86 

91 

87 

B6 

80 

84 

81 

64 

67 

91 

89 

84.2 

MIN 

56 

59 

59 

60 

60 

63 

60 

61 

60 

39 

35 

44 

51 

60 

55 

42 

58 

57 

63 

58 

61 

60 

53 

52 

48 

50 

52 

52 

54 

61 

62 

55.0 

BLOUNTSTOWN   2  SE 

MAX 

69 

67 

67 

74 

80 

80 

80 

79 

77 

59 

64 

70 

74 

67 

76 

79 

81 

76 

81 

66 

75 

81 

79 

78 

71 

74 

60 

8  l 

B  2 

83 

84 

75.3 

MIN 

60 

42 

41 

50 

60 

62 

64 

62 

44 

37 

36 

38 

49 

53 

42 

45 

55 

58 

52 

59 

61 

46 

42 

48 

42 

44 

46 

56 

56 

57 

59 

50.6 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

81 

79 

85 

87 

87 

86 

84 

82 

68 

60 

72 

81 

78 

74 

72 

79 

85 

87 

83 

83 

81 

78 

77 

77 

78 

63 

81 

83 

84 

-  85 

81 

80.0 

MIN 

64 

55 

61 

66 

64 

66 

60 

64 

58 

43 

35 

47 

57 

53 

54 

48 

61 

63 

63 

60 

65 

55 

49 

53 

53 

52 

55 

61 

63 

65 

66 

57.4 

BROOK.SVILLE   CHIN  HILL 

MAX 

86 

84 

87 

90 

91 

89 

88 

85 

82 

62 

75 

83 

81 

74 

77 

77 

87 

88 

66 

86 

83 

79 

76 

B  1 

81 

8  2 

83 

84 

66 

86 

05 

82.8 

MIN 

64 

61 

58 

66 

64 

68 

64 

64 

52 

36 

44 

49 

59 

55 

49 

50 

62 

62 

61 

60 

64 

54 

55 

55 

47 

52 

56 

59 

63 

65 

65 

57.5 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

88 

78 

85 

88 

87 

90 

87 

85 

78 

65 

75 

80 

77 

78 

78 

77 

85 

84 

88 

85 

83 

80 

82 

77 

76 

8 1 

84 

87 

89 

90 

85 

82.3 

MIN 

61 

61 

58 

65 

60 

68 

60 

62 

49 

35 

32 

45 

57 

50 

44 

43 

58 

66 

61 

57 

64 

49 

45 

57 

43 

43 

52 

57 

61 

65 

64 

54.6 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

86 

82 

85 

85 

85 

88 

86 

87 

73 

63 

77 

80 

82 

80 

77 

80 

85 

85 

85 

86 

8b 

79 

80 

79 

80 

81 

85 

85 

87 

87 

87 

82.4 

MIN 

57 

63 

61 

60 

59 

62 

63 

60 

56 

41 

35 

52 

55 

61 

52 

55 

56 

59 

62 

58 

60 

65 

57 

60 

54 

4  9 

53 

50 

58 

62 

56 

56.5 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

82 

83 

83 

83 

82 

83 

81 

83 

82 

72 

71 

75 

76 

77 

79 

80 

81 

82 

82 

82 

83 

84 

85 

80 

81 

81 

78 

80 

60 

84 

82 

80.5 

MIN 

67 

67 

67 

73 

72 

75 

70 

73 

71 

50 

44 

60 

68 

66 

61 

54 

63 

72 

73 

72 

71 

73 

61 

61 

60 

64 

64 

74 

74 

71 

76 

66.7 

CAPTIVA 

MAX 

82 

82 

8b 

84 

87 

83 

83 

80 

76 

64 

75 

80 

78 

76 

75 

76 

80 

82 

82 

83 

80 

77 

76 

77 

80 

82 

81 

82 

82 

84 

8  1 

79.9 

MIN 

66 

65 

67 

69 

69 

70 

70 

71 

61 

49 

46 

57 

63 

63 

63 

58 

66 

70 

69 

69 

70 

67 

64 

68 

61 

62 

62 

65 

65 

66 

73 

64.7 

CARRABELLE   1  NNW 

MAX 

73 

68 

72 

75 

77 

77 

76 

81 

71 

68 

66 

71 

66 

82 

82 

83 

74 

74 

69 

67 

8  1 

73 

73 

75 

71 

72 

76 

78 

60 

80 

74 

74.4 

MIN 

58 

46 

39 

61 

57 

63 

66 

66 

45 

36 

30 

47 

55 

51 

35 

47 

56 

61 

54 

58 

55 

46 

49 

45 

36 

41 

46 

64 

61 

54 

6  5 

51.4 

CHIPLEY    3  E 

MAX 

75 

68 

81 

87 

85 

87 

83 

81 

75 

62 

68 

77 

73 

72 

78 

81 

80 

8  2 

82 

75 

74 

78 

75 

74 

71 

80 

61 

78 

81 

82 

80 

77.6 

MIN 

55 

41 

39 

62 

64 

63 

69 

58 

43 

33 

35 

49 

54 

59 

39 

52 

60 

61 

61 

58 

59 

46 

48 

44 

37 

40 

52 

61 

55 

55 

68 

52.3 

CLEARWATER 

MAX 

83 

80 

83 

86 

86 

86 

85 

83 

77 

57 

74 

80 

76 

74 

72 

78 

84 

8b 

84 

83 

80 

74 

75 

75 

74 

80 

81 

82 

85 

85 

82 

79.7 

MIN 

6b 

62 

60 

69 

67 

70 

65 

67 

55 

46 

40 

57 

62 

53 

52 

51 

65 

61 

65 

61 

67 

58 

52 

60 

50 

51 

61 

61 

66 

63 

69 

59.8 

CLERMONT   6  S 

MAX 

87 

80 

83 

89 

88 

89 

90 

85 

79 

66 

76 

81 

78 

77 

78 

80 

85 

8  5 

89 

87 

84 

81 

82 

76 

78 

83 

84 

86 

88 

90 

86 

83.0 

MIN 

63 

62 

58 

65 

65 

70 

62 

65 

52 

41 

37 

51 

59 

53 

48 

47 

bu 

68 

64 

60 

64 

57 

50 

59 

52 

5  0 

56 

59 

63 

65 

65 

57.6 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

91 

88 

78 

81 

85 

85 

88 

89 

86 

68 

60 

71 

el 

85 

83 

76 

82 

8b 

90 

88 

86 

87 

83 

81 

80 

79 

78 

86 

89 

86 

91 

82.8 

MIN 

63 

68 

71 

67 

67 

67 

67 

64 

60 

48 

41 

49 

61 

61 

56 

50 

56 

65 

71 

64 

63 

62 

58 

57 

58 

61 

56 

58 

57 

69 

5  2 

60.5 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

71 

77 

78 

77 

79 

77 

81 

77 

75 

70 

73 

70 

71 

73 

70 

71 

70 

85 

75 

77 

73 

76 

72 

77 

60 

72 

77 

76 

78 

72 

73 

74.9 

MIN 

52 

59 

70 

67 

67 

52 

50 

35 

38 

43 

52 

60 

50 

55 

60 

60 

60 

60 

56 

45 

45 

46 

42 

52 

52 

61 

56 

56 

67 

54.1 

CROSS   CITY  2 

MAX 

80 

75 

82 

88 

87 

84 

85 

81 

75 

66 

74 

80 

77 

80 

78 

80 

86 

78 

81 

82 

82 

81 

79 

77 

77 

83 

82 

83 

90 

89 

82 

80.8 

MIN 

66 

53 

49 

52 

58 

60 

62 

59 

48 

32 

30 

38 

56 

46 

37 

40 

58 

bl 

52 

58 

62 

46 

46 

47 

37 

3  8 

45 

51 

66 

62 

88 

51.0 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

87 

85 

70 

76 

82 

80 

87 

81 

87 

64 

59 

73 

76 

75 

Bu 

70 

80 

76 

79 

83 

80 

85 

75 

80 

77 

78 

77 

80 

87 

88 

90 

78.9 

MIN 

66 

60 

59 

66 

62 

69 

65 

66 

52 

40 

39 

54 

6b 

56 

50 

47 

65 

66 

63 

60 

b6 

56 

53 

57 

49 

53 

57 

61 

64 

64 

bb 

58.6 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

MAX 

84 

69 

78 

80 

81 

86 

82 

87 

65 

60 

71 

74 

76 

80 

70 

79 

77 

79 

83 

81 

85 

74 

81 

76 

69 

74 

80 

84 

85 

87 

84 

78.1 

MIN 

64 

56 

54 

63 

66 

66 

62 

65 

48 

41 

35 

46 

61 

56 

48 

43 

58 

63 

61 

57 

64 

54 

52 

Sb 

49 

48 

52 

60 

61 

63 

67 

56.1 

DEER  PARK 

MAX 

89 

75 

80 

85 

85 

87 

90 

88 

67 

63 

77 

80 

B6 

84 

76 

84 

83 

85 

86 

87 

8  8 

80 

83 

80 

77 

79 

84 

87 

87 

86 

89 

82.5 

MIN 

61 

60 

55 

61 

59 

68 

58 

61 

56 

40 

30 

43 

bO 

56 

50 

41 

58 

62 

62 

62 

63 

54 

47 

53 

47 

45 

49 

56 

56 

57 

65 

54.7 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

72 

75 

82 

81 

85 

81 

81 

80 

70 

66 

70 

78 

71 

71 

79 

80 

76 

85 

73 

75 

77 

79 

78 

74 

76 

81 

81 

76 

85 

84 

74 

77.3 

MIN 

52 

40 

42 

59 

65 

66 

69 

56 

42 

34 

37 

50 

56 

60 

43 

55 

60 

5  9 

60 

59 

56 

44 

50 

45 

40 

44 

54 

59 

54 

56 

67 

52.7 

DE   LAND    3  N 

MAX 

86 

83 

82 

85 

86 

87 

89 

88 

81 

64 

75 

80 

re 

80 

77 

80 

82 

82 

86 

85 

79 

79 

81 

82 

75 

81 

83 

85 

89 

89 

89 

82.2 

MIN 

63 

60 

56 

62 

63 

64 

61 

65 

49 

42 

33 

46 

60 

54 

45 

46 

56 

84 

62 

58 

65 

55 

49 

55 

48 

47 

54 

63 

62 

64 

67 

56.1 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

87 

81 

86 

84 

86 

87 

87 

88 

84 

65 

77 

81 

64 

84 

82 

83 

85 

89 

88 

86 

90 

86 

84 

3'. 

80 

8  1 

85 

88 

91 

90 

H9 

84.5 

MIN 

58 

66 

62 

63 

64 

66 

63 

61 

61 

39 

34 

53 

56 

60 

56 

41 

58 

b  I 

64 

60 

62 

60 

54 

54 

53 

51 

53 

53 

60 

63 

61 

57.2 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

81 

78 

81 

8  2 

82 

82 

85 

86 

86 

be 

74 

79 

80 

83 

80 

80 

61 

82 

ai 

81 

8  2 

84 

78 

76 

75 

79 

82 

80 

84 

84 

84 

80.7 

MIN 

72 

71 

70 

7* 

73 

74 

72 

73 

65 

58 

58 

67 

70 

66 

68 

63 

68 

70 

73 

72 

69 

69 

70 

70 

66 

58 

71 

73 

73 

76 

rc 

69.4 

EVERGLADES 

MAX 

as 

86 

87 

86 

85 

88 

85 

85 

79 

b  1 

78 

82 

e  l 

81 

80 

79 

84 

8  5 

87 

87 

85 

85 

82 

83 

81 

83 

84 

65 

84 

63 

85 

•  3.1 

MIN 

65 

64 

63 

65 

64 

65 

68 

67 

62 

47 

42 

55 

61 

62 

62 

53 

63 

64 

66 

64 

65 

65 

60 

62 

61 

64 

60 

51 

65 

64 

67 

61.5 

FEDERAL  POINT 

MAX 

86 

79 

60 

8b 

87 

88 

87 

84 

73 

66 

.75 

79 

76 

80 

78 

82 

78 

91 

86 

85 

84 

80 

80 

78 

71 

78 

84 

86 

88 

90 

S3 

81.5 

MIN 

66 

56 

52 

60 

61 

68 

64 

65 

50 

39 

36 

48 

57 

52 

49 

51 

59 

62 

57 

57 

63 

56 

50 

56 

49 

45 

51 

57 

63 

61 

6b 

55.7 

FELLSMERE 

MAX 

89 

83 

83 

86 

85 

88 

89 

90 

87 

66 

76 

80 

79 

85 

8  1 

84 

83 

86 

67 

88 

89 

85 

86 

8  I 

78 

79 

79 

82 

90 

90 

90 

84.1 

MIN 

57 

62 

56 

63 

62 

63 

62 

61 

58 

38 

36 

47 

61 

60 

52 

45 

57 

60 

62 

62 

63 

59 

50 

54 

51 

50 

51 

56 

55 

61 

61 

56.0 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 

85 

75 

70 

81 

80 

82 

89 

87 

74 

66 

70 

75 

74 

62 

79 

85 

80 

76 

87 

77 

86 

83 

76 

75 

70 

72 

79 

88 

84 

88 

SI 

79.2 

MIN 

63 

51 

50 

59 

63 

67 

66 

65 

47 

38 

35 

47 

59 

53 

41 

49 

58 

60 

58 

62 

62 

56 

52 

52 

44 

4  3 

56 

58 

64 

60 

65 

54.9 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

85 

82 

85 

85 

85 

87 

87 

88 

77 

63 

76 

80 

8  ) 

83 

78 

83 

84 

87 

86 

85 

87 

81 

81 

79 

79 

79 

82 

85 

88 

88 

88 

82.8 

MIN 

60 

61 

62 

64 

62 

68 

63 

64 

57 

38 

37 

47 

5  1 

54 

51 

50 

57 

58 

55 

64 

65 

56 

50 

59 

49 

4  9 

55 

56 

64 

62 

61 

56.6 

FORT  LAUDERDALE 

81 

84 

81 

83 

83 

83 

84 

84 

72 

65 

78 

79 

79 

80 

82 

SO 

83 

81 

62 

84 

83 

83 

80 

61 

81 

81 

78 

81 

82 

84 

84 

80.8 

MIN 

67 

68 

70 

73 

74 

74 

7* 

65 

57 

50 

50 

71 

63 

60 

60 

54 

69 

7* 

74 

72 

73 

64 

62 

60 

56 

59 

66 

71 

72 

69 

73 

66.0 

FT  LAUDERDALE  BAH I A  MAR 

MAX 

84 

81 

83 

83 

83 

84 

85 

84 

83 

be 

76 

79 

79 

82 

82 

84 

83 

82 

84 

83 

83 

78 

81 

81 

79 

78 

81 

82 

84 

84 

66 

81.6 

MIN 

73 

68 

73 

73 

70 

74 

74 

74 

65 

47 

51 

67 

1 1 

63 

60 

54 

64 

71 

73 

72 

69 

64 

61 

60 

56 

68 

68 

71 

72 

69 

73 

66.7 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 

84 

85 

84 

85 

84 

85 

85 

85 

87 

73 

67 

75 

8C 

79 

84 

84 

83 

85 

84 

84 

85 

85 

65 

65 

81 

82 

78 

81 

83 

85 

17 

82.5 

MIN 

62 

63 

64 

68 

69 

73 

72 

65 

64 

44 

40 

54 

b  / 

63 

56 

47 

58 

62 

71 

65 

65 

62 

57 

56 

50 

52 

58 

61 

63 

63 

60 

60.7 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

85 

85 

87 

86 

90 

87 

87 

86 

74 

65 

76 

82 

84 

80 

79 

81 

83 

90 

66 

86 

84 

83 

81 

81 

82 

82 

84 

86 

86 

88 

■7 

63.3 

MIN 

62 

63 

62 

63 

66 

68 

65 

67 

56 

45 

40 

54 

60 

60 

54 

50 

61 

65 

66 

65 

67 

63 

56 

60 

51 

57 

58 

61 

63 

66 

67 

60.0 

See  Reference  Notes 


Following   Station  Index 

39  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Button 

Day  Of  Month 

Average  J 

g 

4 

5 

B 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

u  1 

15 

16 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  29 

30  j 

31 

FORI  PIERCE 

MAX 

82 

77 

81 

83 

82 

83 

6» 

88 

74 

60 

71 

79 

8, 

~ 83 

81 

80 

83 

82 

83 

87 

60 

79 

79 

75 

76 

81 

88 

89 

80.7 

6  6 

bit 

72 

72 

70 

69 

63 

48 

40 

39 

60 

63 

60 

56 

48 

59 

64 

68 

64 

67 

62 

56 

55 

54 

56 

60 

59 

65 

64 

65 

60.3 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 

70 

73 

80 

8'. 

83 

86 

83 

78 

71 

64 

72 

77 

70 

78 

80 

79 

61 

74 

75 

78 

76 

77 

72 

73 

61 

61 

80 

66 

67 

77 

77.3 

59 

42 

4  C 

>  I 

61 

60 

70 

58 

43 

35 

34 

55 

53 

57 

37 

88 

58 

60 

60 

57 

56 

43 

50 

45 

36 

42 

48 

50 

55 

60 

66 

51.7 

GAINESVILLE  )  WSN 

MAX 

87 

80 

83 

96 

87 

87 

89 

84 

74 

66 

75 

78 

74 

60 

81 

65 

84 

82 

60 

79 

77 

76 

78 

83 

84 

88 

69 

83 

81.2 

6 

5j 

64 

70 

66 

62 

47 

34 

32 

45 

58 

48 

39 

41 

57 

62 

58 

59 

64 

53 

48 

50 

39 

43 

52 

54 

65 

64 

66 

54.0 

GAINESVILLE    FAA  AP 

MAX 

83 

72 

80 

8! 

87 

85 

It 

83 

62 

65 

74 

76 

73 

78 

83 

82 

81 

78 

78 

75 

72 

78 

81 

82 

87 

88 

79.1 

MIN 

6  < 

61 

6 1 

33 

32 

44 

56 

47 

90 

48 

57 

60 

57 

57 

56 

53 

47 

45 

39 

42 

49 

54 

64 

64 

66 

52.6 

GLEN   SI   MARY  NURSERIES 

MAX 

83 

8] 

82 

8  6 

87 

86 

86 

85 

75 

65 

74 

78 

75 

77 

83 

85 

84 

81 

79 

76 

76 

79 

83 

84 

89 

89 

81.2 

50 

57 

60 

66 

6'.: 

59 

46 

31 

31 

41 

55 

49 

3  8 

44 

55 

58 

55 

58 

63 

52 

47 

47 

36 

39 

47 

50 

64 

59 

64 

51.4 

H1ALEAM 

MAX 

83 

83 

85 

83 

83 

84 

84 

88 

74 

67 

76 

79 

83 

83 

63 

83 

85 

86 

85 

82 

63 

76 

60 

82 

85 

62.0 

65 

67 

66 

73 

72 

72 

73 

72 

67 

47 

48 

50 

70 

64 

60 

32 

61 

69 

73 

71 

72 

64 

60 

60 

55 

57 

61 

70 

70 

65 

73 

64.5 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

80 

76 

B4 

8  9 

87 

90 

85 

79 

75 

6  8 

76 

81 

76 

62 

83 

36 

80 

82 

78 

75 

73 

61 

84 

85 

se 

81.2 

6  3 

62 

67 

66 

63 

46 

35 

32 

45 

60 

47 

36 

44 

59 

59 

55 

54 

52 

53 

48 

50 

40 

42 

55 

53 

63 

62 

61 

52.5 

HOMESTEAD  EXP  SIA 

MAX 

84 

85 

84 

84 

84 

84 

8  8 

87 

75 

66 

75 

79 

3  0 

85 

85 

83 

85 

86 

87 

83 

86 

78 

82 

84 

86 

62.7 

62 

72 

70 

69 

64 

66 

54 

43 

41 

51 

62 

63 

32 

88 

57 

60 

64 

61 

64 

59 

59 

57 

55 

54 

57 

61 

61 

62 

68 

59.0 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

86 

78 

85 

8  8 

89 

88 

8  1 

76 

77 

68 

82 

74 

79 

85 

88 

86 

85 

80 

80 

71 

78 

80 

65 

87 

87 

89 

88 

86 

62.2 

63 

62 

58 

6  3 

70 

68 

60 

41 

38 

50 

54 

52 

49 

50 

62 

65 

61 

65 

58 

50 

49 

53 

49 

56 

59 

56 

61 

66 

64 

57.0 

INVERNESS 

MAX 

86 

77 

83 

87 

88 

88 

89 

87 

79 

63 

76 

80 

78 

83 

84 

87 

85 

84 

3  3' 

80 

78 

77 

79 

86 

89 

86 

89 

87 

82.1 

61 

57 

66 

63 

69 

64 

64 

52 

38 

35 

47" 

59 

50 

6  6 

46 

61 

64 

60 

59 

64 

51 

49 

57 

49 

53 

49 

57 

64 

63 

65 

56.4 

JACKSONVILLE   MB  AP 

MAX 

84 

64 

78 

84 

83 

86 

67 

85 

64 

65 

75 

76 

77 

76 

81 

78 

85 

82 

83 

77 

60 

74 

68 

76 

83 

85 

67 

89 

82 

79.1 

63 

53 

46 

60 

64 

70 

70 

64 

46 

39 

37 

50 

62 

56 

45 

52 

61 

61 

61 

63 

66 

57 

55 

54 

42 

45 

55 

59 

67 

64 

68 

56.7 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

as 

74 

69 

75 

76 

78 

85 

87 

72 

61 

63 

74 

72 

75 

86 

76 

86 

75 

75 

73 

63 

74 

78 

84 

80 

76.7 

63 

53 

56 

3  9 

62 

65 

64 

62 

44 

40 

39 

51 

62 

55 

45 

53 

60 

59 

60 

61 

65 

56 

54 

55 

45 

47 

55 

59 

66 

63 

62 

56.2 

JASPER   3  SE 

MAX 

82 

76 

83 

87 

87 

68 

88 

84 

73 

66 

76 

SO 

73 

74 

80 

82 

82 

88 

60 

73 

75 

61 

83 

85 

85 

80.7 

M  1 N 

54 

43 

66 

86 

58 

60 

63 

61 

44 

33 

31 

46 

55 

48 

37 

44 

55 

56 

53 

55 

53 

52 

49 

44 

35 

37 

46 

52 

55 

58 

65 

49.8 

KEY   WEST   WB  AIRPORT 

MAX 

82 

80 

83 

3  2 

82 

82 

82 

85 

77 

64 

75 

79 

81 

79 

76 

81 

83 

63 

82 

81 

83 

79 

78 

79 

81 

82 

83 

60.5 

MIN 

74 

73 

7  3 

75 

75 

76 

76 

76 

64 

59 

58 

66 

66 

66 

68 

66 

66 

73 

75 

74 

70 

72 

72 

71 

67 

72 

72 

73 

75 

76 

77 

70.6 

KISSIMMEE  2 

MAX 

85 

85 

62 

84 

85 

86 

83 

81 

83 

63 

69 

70 

79 

78 

82 

64 

86 

86 

83 

81 

80 

78 

81 

65 

88 

61.3 

M  1  N 

65 

6  0 

3  7 

83 

65 

67 

63 

68 

60 

41 

42 

45 

39 

55 

33 

50 

6  2 

65 

64 

62 

68 

68 

56 

57 

54 

55 

49 

66 

65 

71 

73 

56.7 

LA  BELLE 

MAX 

87 

84 

36 

86 

87 

83 

90 

89 

84 

66 

77 

78 

83 

64 

84 

89 

87 

87 

68 

84 

85 

60 

81 

86 

89 

90 

90 

B  9 

64.8 

MIN 

52 

61 

59 

60 

62 

61 

60 

62 

58 

36 

31 

46 

57 

54 

42 

57 

59 

63 

62 

53 

56 

52 

46 

51 

51 

55 

60 

62 

60 

54.8 

LAKE   ALFREO   EXP  STA 

MAX 

87 

8  3 

8m 

86 

87 

88 

8  8 

86 

80 

66 

77 

83 

77 

83 

86 

86 

84 

86 

81 

84 

78 

76 

80 

83 

86 

90 

89 

85 

62.9 

M  I  N 

64 

6  i 

58 

65 

62 

69 

-  0 

67 

56 

38 

35 

49 

60 

54 

50 

49 

60 

63 

63 

63 

67 

56 

49 

53 

46 

47 

59 

64 

65 

63 

68 

57.5 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

86 

'8 

82 

86 

87 

85 

66 

80 

69 

65 

78 

79 

72 

85 

78 

83 

83 

76 

83 

86 

82 

76 

78 

78 

75 

80 

78 

67 

90 

90 

84 

60.6 

MIN 

51 

48 

48 

60 

61 

58 

59 

51 

45 

39 

34 

43 

58 

47 

41 

48 

56 

56 

52 

57 

53 

52 

38 

41 

52 

54 

59 

50.4 

LAKE  H1AWASSE 

MAX 

85 

8  5 

70 

83 

87 

86 

88 

87 

86 

62 

63 

76 

79 

78 

8  0 

80 

85 

85 

87 

85 

79 

79 

82 

76 

76 

62 

83 

85 

88 

89 

81.1 

MIN 

61 

6  3 

57 

6  3 

65 

66 

61 

65 

55 

45 

37 

48 

61 

56 

98 

48 

61 

65 

63 

59 

56 

49 

49 

57 

51 

49 

55 

62 

63 

66 

66 

57.2 

LAKELAND   WB  CITY 

MAX 

86 

72 

8  3 

8  6 

86 

86 

88 

84 

64 

64 

75 

78 

76 

83 

84 

87 

83 

83 

80 

82 

77 

74 

80 

83 

64 

87 

84 

80.5 

MIN 

65 

6  t 

60 

67 

65 

69 

65 

64 

50 

42 

45 

54 

6  0 

56 

56 

53 

64 

62 

64 

64 

64 

56 

55 

58 

53 

55 

58 

65 

66 

63 

68 

59.6 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

88 

84 

90 

8  1 

88 

89 

69 

87 

79 

66 

82 

85 

89 

88 

87 

86 

84 

84 

81 

60 

82 

85 

87 

89 

84.9 

M  1  N 

59 

60 

59 

65 

62 

69 

64 

63 

58 

43 

35 

69 

59 

55 

44 

60 

64 

64 

64 

65 

61 

48 

54 

51 

50 

56 

60 

62 

60 

67 

56.0 

L I SBON 

MAX 

85 

84 

81 

84 

85 

86 

8  6 

85 

82 

65 

74 

78 

76 

81 

85 

85 

84 

81 

81 

77 

76 

80 

83 

85 

68 

61.4 

M  1  N 

64 

62 

55 

65 

62 

69 

65 

64 

52 

40 

39 

48 

60 

52 

46 

46 

60 

64 

64 

59 

65 

56 

50 

53 

45 

50 

57 

60 

63 

63 

67 

56.9 

LIVE   OAK   2  ESE 

MAX 

82 

74 

82 

88 

86 

86 

87 

83 

74 

61 

75 

78 

77 

74 

80 

8  3 

83 

78 

80 

74 

73 

80 

82 

85 

69 

60.6 

MIN 

59 

46 

46 

60 

67 

63 

63 

61 

45 

35 

31 

41 

33 

49 

37 

45 

3  8 

58 

56 

59 

62 

33 

49 

45 

30 

40 

49 

55 

63 

57 

6  6 

51.9 

LOX  AHATCHEE 

MAX 

89 

82 

87 

89 

88 

89 

90 

90 

85 

69 

80 

84 

83 

89 

90 

89 

85 

8  3 

85 

81 

88 

63 

85 

87 

92 

91 

90 

85.5 

MIN 

56 

62 

59 

86 

57 

70 

65 

61 

57 

41 

35 

52 

54 

59 

33 

44 

57 

62 

63 

60 

60 

6  1 

54 

52 

49 

50 

53 

58 

61 

60 

67 

56.5 

MAD  I  SON 

MAX 

81 

70 

82 

87 

87 

87 

86 

82 

64 

66 

75 

78 

61' 

81 

76 

78 

78 

83 

80 

80 

74 

75 

62 

82 

83 

38 

88 

79.5 

MIN 

57 

46 

47 

61 

62 

62 

6  / 

62 

45 

37 

39 

49 

38 

55 

45 

50 

59 

57 

57 

62 

60 

54 

52 

47 

39 

45 

52 

55 

61 

59 

66 

53.8 

MARATHON  SHORES 

MAX 

83 

84 

84 

62 

84 

84 

60 

85 

78 

71 

77 

80 

7  9 

7  7 

76 

Si 

83 

64 

84 

84 

82 

83 

79 

84 

60 

82 

81 

84 

84 

81.5 

MIN 

72 

70 

72 

70 

72 

75 

u 

74 

63 

8  6 

57 

68 

70 

68 

67 

64 

67 

66 

71 

73 

74 

70 

72 

68 

65 

71 

70 

73 

74 

74 

75 

69.5 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

71 

68 

"8 

65 

83 

85 

8. 

80 

74 

63 

72 

75 

72 

83 

79 

75 

75 

78 

75 

72 

73 

8  0 

81 

79 

80 

80 

76 

76.8 

MIN 

55 

42 

39 

62 

62 

63 

6  0 

58 

42 

34 

33 

49 

♦7 

51 

41 

52 

59 

60 

60 

58 

59 

48 

51 

45 

38 

42 

49 

58 

55 

55 

66 

51.5 

MAYO   5  NW 

MAX 

81 

72 

83 

8  8 

87 

87 

3  6 

79 

78 

67 

75 

80 

75 

73 

80 

81 

81 

80 

79 

74 

73 

80 

81 

82 

90  88 

80.3 

MIN 

63 

49 

44 

6  8 

59 

59 

64 

63 

45 

35 

29 

45 

53 

43 

37 

45 

58 

58 

55 

55 

61 

52 

59 

46 

37 

40 

44 

44 

65 

57 

65 

51.2 

MELBOURNE 

MAX 

85 

79 

80 

83 

83 

84 

88 

90 

88 

65 

72 

78 

8m 

82 

80 

84 

89 

84 

84 

80 

73 

76 

80 

88 

90 

92 

90 

82.5 

MIN 

65 

63 

60 

6  8 

70 

71 

6  8 

65 

57 

42 

40 

50 

67 

58 

54 

46 

6C 

70 

71 

63 

65 

66 

55 

57 

50 

53 

57 

60 

65 

64 

66 

59.7 

MELROSE 

MAX 

86 

76 

80 

8  6 

86 

86 

86 

86 

72 

6  8 

78 

79 

/6 

77 

84 

64 

84 

81 

60 

76 

74 

79 

84 

84 

86 

89 

80.8 

MIN 

66 

54 

50 

64 

63 

68 

66 

63 

46 

8  0 

37 

49 

88 

52 

46 

46 

58 

60 

58 

59 

64 

3  3 

50 

53 

66 

46 

53 

55 

64 

62 

66 

55.4 

MIAMI    BAY  FRONT 

82 

82 

60 

81 

6  1 

72 

76 

79 

61 

BC 

84 

77 

82 

61 

79 

80 

79 

MIN 

77 

76 

74 

!h 

6  8 

60 

68 

72 

65 

63 

69 

74 

67 

67 

68 

63 

59 

70 

70 

70 

MIAMI  BEACH 

MAX 

78 

Bl 

79 

76 

79 

79 

79 

84 

84 

n 

70 

75 

77 

80 

78 

79 

79 

80 

61 

60 

81 

79 

76 

77 

79 

81 

82 

79.3 

MIN 

75 

72 

7* 

7* 

74 

73 

75 

76 

66 

«  . 

56 

68 

72 

67 

64 

6i 

69 

72 

74 

74 

70 

69 

66 

65 

60 

69 

71 

73 

74 

74 

7» 

69.4 

MIAMI    WB  AIRPORT 

8  3 

84 

8? 

62 

83 

83 

62 

87 

74 

6  6 

72 

78 

79 

83 

82 

60 

62 

82 

84 

83 

84 

80 

60 

77 

79 

61 

63 

84 

80.9 

MIN 

68 

66 

71 

74 

72 

74 

73 

72 

56 

46 

51 

67 

71 

65 

6t 

57 

68 

72 

73 

72 

70 

67 

62 

63 

58 

64 

66 

71 

71 

68 

76 

66.6 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

82 

82 

83 

63 

82 

82 

8  3 

63 

84 

'6 

68 

75 

18 

81 

85 

83 

64 

83 

82 

86 

85 

82 

64 

82 

78 

62 

84 

85 

85 

81.8 

MIN 

69 

65 

68 

73 

72 

71 

73 

74 

66 

■.6 

45 

55 

69 

64 

6  0 

49 

59 

68 

73 

72 

72 

61 

60 

57 

54 

62 

68 

71 

72 

65 

7* 

64.7 

MILE  6   CITY  TOWER 

MAX 

90 

63 

88 

87 

89 

89 

89 

69 

80 

77 

83 

U6 

84 

83 

86 

91 

90 

89 

89 

87 

87 

82 

86 

62 

86 

89 

9C 

90 

88 

86.4 

MIN 

55 

62 

62 

59 

62 

62 

61 

58 

'4  0 

39 

46 

52 

61 

51 

58 

59 

62 

57 

64 

66 

49 

54 

8  7 

55 

50 

51 

57 

60 

57 

55.3 

MILTON  tXP  STATION 

«A> 

71 

66 

75 

79 

80 

76 

19 

77 

69 

6  8 

64 

73 

73 

74 

74 

78 

70 

83 

81 

71 

73 

16 

76 

74 

76 

72 

75 

70 

81 

78 

75 

74.3 

MIN 

49 

39 

39 

58 

67 

61 

68 

56 

43 

3  3 

37 

48 

59 

57 

4C 

66 

58 

60 

58 

60 

54 

6  2 

47 

45 

6  0 

41 

57 

59 

53 

55 

67 

51.8 

MON1 ICELLO  2  S 

MAX 

79 

68 

76 

82 

83 

84 

84 

80 

76 

6« 

74 

75 

61 

80 

79 

81 

81 

78 

74 

72 

82 

7S 

7( 

75 

7: 

8( 

S3 

84 

87 

86 

74 

78.2 

MIN 

62 

44 

46 

57 

59 

60 

69 

36 

56 

42 

49 

57 

57 

56 

58 

57 

55 

66 

52.4 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

85 

79 

84 

85 

85 

86 

88 

87 

6  9 

65 

74 

SO 

83 

84 

6. 

83 

84 

87 

86 

86 

87 

83 

62 

61 

78 

78 

85 

86 

89 

89 

82.8 

67 

65 

67 

68 

70 

66 

64 

53 

'.3 

38 

44 

63 

59 

S3 

68 

54 

59 

65 

65 

64 

60 

51 

55 

32 

59 

57 

58 

6C 

63 

63 

58.6 

Sec  Reference  Notes 


Following  Station  Index 

40  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MARCH  1961 


Day  01  Month 


BianoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22| 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

4 
< 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

86 

83 

81 

84 

85 

88 

87 

it 

82 

64 

75 

79 

19 

79 

76 

62 

82 

85 

85 

83 

66 

81 

82 

80 

76 

78 

83 

86 

68 

89 

86 

82 

1 

64 

60 

58 

68 

66 

68 

59 

65 

56 

39 

32 

48 

62 

54 

*T 

44 

60 

65 

64 

62 

62 

56 

47 

34 

49 

47 

56 

63 

65 

62 

69 

37 

1 

MYAKKA  RIVER    ST  PARK 

MAX 

85 

86 

87 

89 

88 

88 

87 

87 

85 

67 

65 

72 

81 

80 

79 

79 

82 

83 

88 

86 

86 

83 

82 

82 

80 

80 

61 

S3 

64 

87 

88 

62 

6 

MIN 

63 

58 

59 

6  0 

62 

65 

60 

64 

58 

40 

34 

47 

58 

53 

50 

".6 

60 

61 

6  5 

61 

65 

53 

47 

46 

43 

32 

86 

58 

62 

66 

67 

36 

1 

NAPLES 

MAX 

86 

86 

84 

87 

89 

88 

86 

82 

66 

78 

82 

79 

76 

78 

83 

87 

8  8 

86 

84 

80 

79 

79 

84 

B5 

85 

86 

86 

82 

9 

M  I  N 

63 

64 

62 

65 

69 

68 

68 

64 

46 

41 

55 

62 

62 

34 

62 

66 

68 

66 

66 

67 

59 

59 

52 

62 

65 

65 

67 

61 

7 

NICEV1LLE 

MAX 

70 

60 

65 

72 

73 

72 

72 

75 

78 

65 

63 

65 

70 

70 

74 

71 

75 

74 

78 

68 

70 

74 

73 

74 

73 

70 

ro 

70 

75 

77 

It 

71. 

4 

M  |  N 

57 

40 

35 

52 

58 

65 

68 

58 

45 

34 

32 

40 

58 

60 

35 

*S 

58 

59 

63 

60 

58 

40 

37 

36 

37 

38 

46 

61 

51 

56 

60 

49. 

7 

OCALA 

MAX 

88 

81 

86 

90 

90 

90 

91 

86 

79 

68 

76 

83 

78 

78 

81 

82 

85 

84 

88 

86 

85 

83 

82 

79 

79 

83 

87 

88 

69 

90 

85 

83 

4 

MIN 

62 

58 

53 

65 

64 

67 

66 

65 

50 

39 

38 

51 

59 

53 

47 

53 

60 

63 

62 

60 

65 

54 

52 

55 

45 

47 

57 

59 

65 

64 

66 

56 

9 

OCALA   2  NE 

MAX 

88 

75 

85 

89 

89 

90 

90 

87 

70 

66 

77 

82 

75 

78 

80 

82 

86 

86 

86 

87 

86 

82 

80 

76 

77 

62 

86 

87 

89 

90 

6  6 

83 

1 

MIN 

67 

58 

49 

62 

60 

67 

62 

60 

50 

32 

29 

41 

47 

40 

41 

55 

63 

60 

56 

64 

51 

44 

52 

41 

38 

8  0 

54 

63 

65 

66 

53. 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

83 

81 

80 

83 

80 

81 

81 

83 

86 

66 

62 

71 

75 

76 

80 

76 

80 

80 

80 

82 

82 

85 

80 

77 

77 

76 

77 

79 

81 

62 

84 

79. 

0 

MIN 

63 

65 

63 

66 

64 

70 

68 

70 

58 

42 

42 

42 

57 

60 

57 

81 

54 

63 

65 

65 

68 

61 

57 

88 

52 

55 

60 

64 

71 

66 

66 

60. 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

70 

82 

86 

87 

89 

89 

88 

66 

64 

76 

82 

79 

80 

79 

80 

84 

67 

85 

66 

86 

79 

84 

77 

77 

62 

84 

68 

90 

89 

89 

82. 

4 

MIN 

66 

58 

57 

66 

64 

66 

64 

67 

50 

43 

40 

52 

60 

56 

52 

53 

61 

63 

64 

61 

66 

57 

52 

59 

52 

52 

56 

64 

65 

65 

66 

58 

7 

PALATKA 

MAX 

«B 

82 

81 

85 

85 

89 

89 

86 

77 

68 

75 

80 

77 

81 

80 

82 

80 

80 

88 

85 

86 

81 

82 

79 

79 

61 

86 

66 

90 

92 

66 

82 

8 

MIN 

66 

55 

53 

63 

64 

67 

66 

64 

46 

38 

38 

39 

60 

53 

43 

48 

59 

62 

56 

58 

64 

54 

52 

52 

44 

47 

56 

60 

63 

62 

62 

55. 

4 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

71 

73 

82 

86 

84 

86 

83 

79 

73 

65 

73 

76 

71 

70 

78 

80 

78 

80 

75 

76 

79 

76 

77 

73 

73 

61 

82 

80 

85 

87 

77 

77 

7 

MIN 

60 

42 

43 

63 

61 

62 

71 

56 

45 

36 

40 

56 

53 

54 

40 

48 

60 

61 

60 

58 

59 

45 

50 

46 

58 

42 

48 

56 

55 

60 

65 

53. 

3 

PARR  1 SH 

MAX 

90 

89 

89 

91 

90 

91 

91 

92 

89 

66 

67 

74 

90 

76 

77 

75 

76 

79 

77 

60 

82 

78 

72 

79 

80 

81 

80 

86 

89 

90 

89 

82 

5 

MIN 

56 

54 

52 

55 

54 

55 

57 

58 

52 

42 

32 

38 

50 

44 

50 

49 

49 

54 

56 

57 

60 

61 

64 

63 

62 

53. 

0 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

67 

65 

71 

75 

75 

74 

73 

76 

59 

60 

63 

67 

70 

75 

71 

76 

68 

79 

67 

70 

72 

74 

70 

71 

67 

69 

74 

72 

74 

74 

73 

70. 

7 

MIN 

49 

44 

48 

63 

65 

67 

68 

54 

45 

38 

43 

57 

62 

55 

48 

62 

59 

64 

62 

61 

54 

53 

55 

49 

46 

47 

63 

62 

57 

59 

62 

55. 

5 

PENSACOLA  US  CITY 

MAX 

60 

62 

67 

71 

72 

72 

71 

77 

59 

60 

64 

65 

70 

75 

69 

73 

68 

75 

70 

69 

73 

70 

66 

72 

64 

68 

72 

73 

72 

73 

73 

69. 

3 

MIN 

49 

44 

49 

62 

65 

67 

67 

54 

46 

39 

45 

61 

64 

57 

51 

63 

59 

64 

6/ 

61 

56 

54 

55 

51 

49 

50 

63 

62 

59 

60 

61 

56 

4 

PERRY 

MAX 

78 

70 

80 

84 

84 

83 

84 

84 

77 

67 

72 

77 

81 

83 

84 

82 

81 

80 

82 

79 

75 

79 

79 

75 

77 

80 

82 

61 

87 

87 

77 

79. 

7 

MIN 

56 

48 

45 

58 

56 

57 

56 

65 

46 

34 

30 

44 

56 

50 

41 

52 

56 

56 

55 

64 

71 

64 

59 

45 

42 

45 

52 

44 

64 

57 

61 

52. 

5 

PLANT  CITY 

MAX 

86 

84 

82 

87 

88 

89 

89 

85 

60 

65 

72 

81 

78 

79 

78 

82 

85 

87 

89 

86 

85 

82 

84 

81 

79 

83 

84 

88 

89 

90 

8  6 

S3. 

4 

M  I N 

6* 

60 

58 

66 

62 

70 

60 

6'. 

55 

41 

35 

49 

68 

52 

48 

46 

61 

64 

63 

60 

61 

52 

47 

53 

46 

47 

57 

61 

64 

63 

67 

56. 

6 

POMPANO  BEACH 

MAX 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

83 

84 

80 

68 

75 

79 

78 

85 

82 

80 

83 

82 

83 

83 

85 

84 

85 

82 

80 

82 

6  0 

63 

85 

85 

69 

81. 

9 

MIN 

69 

65 

65 

73 

73 

73 

74 

72 

59 

44 

44 

61 

71 

63 

57 

47 

59 

73 

72 

68 

67 

61 

55 

55 

52 

SB 

61 

71 

63 

63 

71 

63. 

2 

PUNT A  GORDA 

MAX 

85 

86 

84 

86 

87 

88 

85 

85 

75 

63 

78 

82 

82 

83 

80 

82 

84 

88 

86 

86 

86 

64 

81 

86 

83 

85 

84 

85 

87 

87 

8  6 

63. 

S 

MIN 

62 

62 

61 

67 

65 

65 

68 

69 

61 

46 

42 

49 

58 

59 

68 

53 

63 

64 

67 

67 

67 

65 

57 

60 

55 

55 

59 

61 

65 

69 

67 

60. 

8 

0U1NCY   EXP  STATION 

MAX 

71 

70 

77 

82 

82 

S3 

85 

80 

76 

64 

72 

75 

70 

76 

79 

82 

81 

80 

79 

73 

80 

78 

76 

75 

73 

78 

79 

81 

83 

82 

73 

77. 

3 

MIN 

60 

44 

39 

60 

60 

59 

69 

60 

43 

39 

33 

51 

52 

56 

40 

52 

58 

60 

57 

58 

61 

50 

53 

49 

40 

41 

85 

56 

57 

55 

63 

52. 

3 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

83 

84 

85 

83 

84 

84 

83 

96 

82 

71 

74 

79 

81 

86 

85 

85 

84 

84 

88 

84 

85 

88 

87 

86 

84 

78 

81 

63 

85 

83 

86 

83. 

2 

MIN 

59 

62 

60 

66 

61 

68 

70 

65 

64 

44 

39 

49 

57 

62 

54 

47 

57 

63 

69 

61 

65 

se 

S3 

55 

49 

55 

54 

56 

62 

62 

66 

58. 

5 

SAINT   AUGUST  I NE 

MAX 

86 

81 

75 

81 

80 

84 

87 

88 

72 

60 

71 

75 

70 

81 

73 

82 

77 

76 

86 

82 

85 

79 

82 

77 

71 

75 

79 

85 

66 

86 

83 

79. 

3 

MIN 

65 

54 

54 

69 

70 

67 

65 

65 

49 

37 

35 

50 

61 

52 

44 

88 

58 

59 

57 

61 

68 

56 

49 

54 

41 

44 

84 

60 

64 

62 

66 

56 

1 

SAINT  LEO 

MAX 

87 

77 

82 

87 

87 

89 

89 

86 

71 

63 

75 

80 

80 

76 

78 

8  9 

84 

85 

89 

86 

84 

79 

81 

77 

76 

81 

64 

67 

88 

89 

85 

82. 

0 

MIN 

64 

63 

58 

67 

64 

69 

63 

66 

54 

42 

39 

50 

50 

54 

SO 

51 

63 

64 

63 

60 

65 

55 

52 

58 

49 

SO 

56 

62 

64 

63 

67 

58. 

0 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

70 

71 

73 

75 

78 

78 

76 

80 

79 

68 

67 

72 

66 

80 

80 

80 

76 

71 

77 

74 

75 

76 

7S 

73 

75 

78 

83 

75 

7S. 

1 

MIN 

60 

42 

42 

58 

61 

63 

60 

64 

45 

36 

35 

48 

60 

52 

42 

59 

60 

58 

58 

49 

52 

86 

38 

45 

50 

59 

58 

66 

32. 

0 

ST  PETERSBURG 

MAX 

84 

80 

83 

3c 

86 

88 

86 

82 

60 

68 

72 

80 

74 

73 

74 

76 

83 

67 

85 

84 

79 

78 

76 

75 

77 

81 

8  0 

84 

84 

86 

86 

79 

6 

MIN 

67 

65 

64 

70 

68 

71 

69 

72 

57 

47 

46 

57 

64 

58 

54 

56 

66 

68 

67 

67 

70 

61 

57 

62 

55 

60 

64 

67 

70 

68 

70 

63. 

1 

SANBORN  TOWER 

MAX 

79 

75 

77 

81 

81 

79 

82 

81 

69 

68 

72 

75 

69 

82 

79 

66 

79 

76 

69 

69 

81 

78 

79 

75 

75 

84 

78 

81 

81 

85 

78 

77 

5 

MIN 

59 

45 

40 

62 

57 

56 

67 

66 

44 

33 

30 

45 

51 

53 

37 

45 

56 

55 

53 

56 

57 

45 

47 

42 

35 

39 

43 

55 

60 

54 

62 

SO. 

0 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

86 

83 

83 

86 

85 

87 

88 

87 

84 

63 

75 

79 

80 

79 

76 

80 

82 

82 

87 

85 

86 

82 

82 

79 

75 

78 

63 

85 

87 

88 

8  7 

82. 

2 

MIN 

64 

62 

58 

63 

65 

63 

60 

oe 

53 

41 

35 

49 

61 

55 

50 

42 

59 

63 

63 

59 

65 

57 

49 

57 

52 

52 

56 

61 

62 

65 

68 

57. 

3 

SARASOTA 

MAX 

82 

79 

84 

86 

85 

86 

85 

82 

79 

63 

73 

80 

79 

76 

75 

78 

84 

86 

84 

89 

81 

78 

77 

80 

79 

62 

83 

63 

63 

83 

82 

80. 

9 

MIN 

62 

58 

59 

67 

62 

64 

60 

66 

57 

41 

37 

49 

58 

54 

53 

48 

61 

63 

64 

62 

66 

61 

50 

60 

46 

51 

56 

59 

66 

63 

61 

57, 

7 

SOUTH  MIAMI    3  W 

MAX 

82 

85 

81 

81 

82 

83 

81 

84 

75 

71 

74 

78 

78 

84 

8  3 

84 

85 

83 

83 

82 

83 

8* 

65 

B3 

82 

76 

79 

61 

63 

84 

90 

61. 

6 

MIN 

62 

65 

66 

73 

71 

71 

71 

69 

66 

46 

45 

56 

67 

64 

60 

48 

59 

63 

70 

63 

68 

61 

60 

59 

54 

35 

62 

66 

65 

62 

70 

62. 

5 

STARKE 

MAX 

86 

83 

83 

Be 

89 

88 

87 

87 

78 

66 

70 

80 

76 

85 

83 

83 

81 

78 

77 

86 

84 

80 

81 

74 

73 

80 

88 

as 

89 

89 

86 

81. 

9 

MIN 

65 

52 

48 

63 

62 

63 

64 

61 

46 

36 

34 

43 

69 

52 

40 

47 

56 

56 

54 

56 

63 

55 

49 

51 

41 

45 

50 

52 

62 

61 

65 

53. 

3 

ST E I NHATCHEE  2 

MAX 

83 

74 

72 

81 

83 

82 

79 

79 

71 

59 

61 

74 

79 

79 

70 

70 

82 

71 

75 

76 

74 

71 

70 

74 

71 

72 

71 

77 

71 

79 

71 

74. 

2 

MIN 

63 

51 

50 

59 

62 

61 

65 

61 

42 

34 

35 

42 

55 

58 

43 

50 

59 

58 

69 

60 

64 

52 

51 

69 

43 

42 

49 

48 

67 

61 

59 

53. 

6 

STUART    1  N 

MAX 

79 

79 

81 

80 

80 

83 

83 

83 

72 

64 

73 

74 

79 

84 

81 

80 

84 

80 

82 

80 

86 

85 

87 

83 

79 

76 

;e 

S3 

67 

86 

86 

SO. 

7 

MIN 

63 

66 

64 

70 

70 

71 

71 

60 

60 

SO 

42 

52 

67 

61 

58 

60 

62 

70 

65 

65 

71 

63 

57 

56 

51 

51 

60 

59 

67 

67 

69 

61. 

9 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

76 

67 

75 

79 

81 

81 

83 

78 

58 

63 

71 

74 

68 

78 

77 

81 

79 

79 

69 

71 

80 

77 

75 

70 

71 

76 

79 

82 

87 

84 

73 

75. 

5 

MIN 

5* 

46 

43 

62 

60 

61 

69 

58 

44 

38 

34 

53 

54 

52 

41 

47 

58 

88 

56 

58 

55 

51 

50 

88 

42 

44 

46 

56 

56 

56 

63 

52. 

0 

T AM  I  AMI    TRL   AO  MI  BEND 

MAX 

87 

86 

85 

84 

84 

85 

83 

87 

81 

71 

76 

80 

83 

85 

83 

85 

85 

87 

87 

85 

88 

88 

85 

83 

85 

79 

83 

85 

89 

89 

6  6 

84. 

2 

MIN 

65 

65 

65 

67 

78 

75 

67 

76 

63 

45 

43 

56 

60 

60 

56 

49 

59 

64 

66 

65 

66 

62 

57 

66 

51 

se 

89 

60 

62 

63 

64 

61. 

3 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

80 

85 

88 

88 

86 

86 

84 

68 

61 

73 

82 

75 

75 

74 

79 

86 

86 

84 

84 

82 

77 

78 

77 

78 

80 

SI 

S3 

84 

66 

82 

80. 

5 

MIN 

65 

62 

61 

69 

65 

70 

67 

68 

56 

44 

42 

S3 

60 

55 

58 

55 

65 

66 

66 

61 

63 

56 

55 

56 

52 

51 

62 

65 

68 

66 

70 

60. 

3 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

83 

82 

81 

85 

87 

87 

86 

87 

81 

64 

59 

75 

81 

81 

74 

72 

77 

85 

92 

84 

83 

60 

75 

75 

75 

75 

80 

82 

85 

83 

85 

80. 

0 

MIN 

63 

63 

60 

60 

64 

70 

65 

65 

56 

48 

37 

38 

50 

52 

49 

49 

52 

66 

62 

60 

61 

60 

52 

56 

51 

52 

59 

62 

66 

63 

67 

57. 

» 

TAVERN IER 

MAX 

81 

82 

83 

81 

82 

82 

83 

85 

83 

66 

73 

77 

79 

81 

60 

81 

81 

81 

81 

82 

84 

84 

84 

81 

81 

78 

8  0 

S2 

64 

63 

S3 

81. 

0 

MIN 

74 

70 

75 

75 

75 

76 

75 

73 

66 

52 

56 

69 

72 

68 

66 

60 

66 

70 

74 

74 

75 

70 

69 

67 

64 

70 

71 

74 

74 

73 

76 

70. 

0 

TITUSVILLE   2  W 

MAX 

87 

76 

82 

85 

85 

86 

86 

90 

82 

64 

75 

80 

83 

82 

75 

63 

83 

82 

as 

85 

89 

85 

85 

79 

71 

79 

63 

68 

92 

91 

89 

82. 

6 

MIN 

63 

60 

56 

64 

64 

70 

62 

69 

54 

38 

32 

46 

62 

57 

SI 

43 

58 

65 

63 

60 

63 

54 

47 

64 

SO 

48 

53 

60 

62 

62 

67 

56. 

7 

USHER  TOWER 

MAX 

79 

74 

82 

87 

87 

85 

85 

81 

70 

64 

72 

79 

76 

75 

75 

76 

77 

82 

81 

81 

81 

77 

75 

75 

74 

81 

SO 

ai 

65 

86 

81 

78. 

9 

MIN 

66 

S3 

51 

63 

62 

67 

64 

61 

48 

32 

33 

42 

S7 

48 

-0 

43 

54 

58 

56 

58 

64 

50 

47 

49 

39 

43 

50 

54 

65 

59 

66 

53. 

0 

VENICE 

MAX 

82 

81 

86 

86 

86 

85 

83 

82 

78 

68 

72 

81 

80 

75 

75 

78 

83 

84 

83 

83 

S3 

76 

76 

78 

81 

82 

82 

83 

64 

64 

82 

80. 

7 

MIN 

63 

59 

60 

66 

64 

66 

62 

•,a 

50 

44 

37 

50 

59 

57 

57 

52 

62 

64 

66 

64 

63 

61 

52 

57 

51 

S2 

56 

62 

65 

68 

69 

59. 

0 

See  Reference  Notes 


Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MARCH  1961 


Day  01  Month 


Station 

ll 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

— - 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28  |  29 

30 

31 

S 
t 
< 

VERO  BEACM  FAA  AIRPORT 

— 

8/ 

73 

71 

77 

8  0 

82 

73 

82 

81 

81 

82 

82 

86 

81 

79 

79 

75 

76 

78 

86 

87 

8  7 

86 

60*0 

M  1 N 

6* 

66 

62 

6  9 

71 

73 

63 

50 

41 

40 

51 

63 

61 

55 

5C 

62 

65 

69 

64 

67 

62 

56 

57 

54 

53 

60 

61 

68 

66 

67 

60.6 

HAUCHULA   2  N 

MAX 

87 

8% 

88 

89 

89 

89 

82 

65 

79 

79 

78 

82 

65 

88 

86 

83 

83 

60 

84 

69 

89 

90 

87 

84.2 

M  I N 

63 

60 

5  9 

60 

59 

64 

57 

41 

56 

54 

47 

62 

61 

64 

59 

46 

53 

47 

59 

63 

43 

66 

57.4 

H   PALM  BEACH   RADIO  WJNO 

MAX 

84 

82 

8  • 

84 

84 

83 

B( 

82 

64 

74 

80 

80 

86 

81 

85 

64 

83 

83 

83 

87 

80 

79 

79 

81 

82 

84 

84 

89 

82.1 

M  IN 

72 

61 

69 

74 

75 

73 

74 

63 

49 

57 

71 

64 

59 

52 

65 

74 

67 

69 

60 

59 

55 

60 

67 

72 

71 

69 

74 

65.0 

WEST   PALM  BEACH  MB  AP 

MAX 

83 

80 

B  3 

83 

83 

84 

64 

90 

72 

65 

73 

79 

80 

82 

82 

82 

83 

83 

82 

83 

82 

80 

87 

80 

81 

77 

80 

81 

85 

85 

90 

81.4 

M  IN 

67 

67 

71 

74 

73 

75 

74 

68 

53 

44 

47 

66 

64 

63 

59 

52 

62 

70 

66 

67 

68 

62 

60 

57 

54 

58 

63 

69 

69 

67 

70 

63.8 

WEWAHI TCHKA 

MAX 

81 

73 

79 

81 

83 

85 

82 

76 

70 

72 

80 

75 

80 

80 

82 

83 

83 

81 

60 

77 

77 

77 

78 

78 

74 

76 

78 

86 

85 

80 

79.2 

M  IN 

48 

45 

55 

58 

61 

54 

37 

40 

42 

45 

51 

59 

48 

51 

50 

47 

42 

45 

58 

58 

66 

WINTER  HAVEN 

MAX 

67 

83 

84 

87 

98 

I! 

au 

8  7 

82 

67 

76 

81 

78 

81 

79 

83 

85 

85 

87 

85 

85 

81 

84 

80 

81 

81 

63 

87 

86 

89 

86 

83.4 

M  IN 

62 

58 

60 

67 

65 

OB 

59 

63 

55 

41 

34 

51 

60 

51 

47 

43 

58 

61 

62 

60 

65 

53 

46 

54 

52 

49 

54 

61 

63 

61 

66 

56.4 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

70 

63 

64 

78 

83 

83 

84 

65 

79 

56 

62 

74 

77 

69 

70 

80 

80 

78 

82 

67 

73 

80 

80 

76 

68 

69 

81 

82 

82 

78 

75.1 

M  IN 

61 

47 

45 

41 

63 

63 

61 

68 

41 

41 

37 

39 

53 

58 

45 

46 

57 

59 

62 

60 

60 

53 

54 

52 

44 

44 

45 

51 

59 

69 

52.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.18 

.17 

.13 

.16 

.16 

.14 

.22 

.20 

.20 

.15 

.  1  7 

.21 

.22 

.23 

.18 

.19 

.20 

.19 

.  20 

.21 

.23 

.20 

.19 

.22 

.21 

.19 

.22 

.23 

.22 

B6.01 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.10 

.13 

.17 

.02 

.05 

.16 

.16 

.12 

.32 

.32 

.18 

.18 

.12 

.19 

.13 

.15 

.19 

.16 

.12 

.12 

.16 

.19 

.15 

.24 

.23 

.17 

.15 

.27 

.17 

.17 

.19 

5.18 

MAX 

84 

82 

81 

H  2 

80 

80 

82 

87 

80 

72 

67 

75 

76 

78 

81 

78 

80 

81 

81 

85 

84 

83 

83 

80 

76 

70 

79 

83 

72 

84 

78 

79.6 

MIN 

66 

68 

70 

.19 

69 

69 

69 

70 

66 

54 

51 

54 

62 

64 

64 

62 

62 

67 

68 

69 

70 

68 

66 

66 

61 

61 

64 

72 

65 

69 

70 

65.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.23 

.07 

.24 

.16 

.16 

.18 

.28 

.23 

.20 

.30 

.20 

.16 

.20 

.13 

.22 

.21 

.20 

.19 

.18 

.22 

.21 

.17 

.18 

.21 

.24 

.19 

.18 

.19 

.22 

•i 

.  23 

6.18 

WIND 

37 

32 

43 

45 

30 

30 

54 

32 

52 

61 

36 

35 

42 

60 

25 

21 

15 

47 

45 

40 

35 

38 

5 

14 

32 

30 

6 

26 

42 

32 

1072 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.12 

.19 

.13 

.18 

.20 

.16 

.22 

.32 

.21 

.16 

.17 

.08 

.07 

.32 

.13 

.25 

.20 

.13 

.44 

.20 

.26 

.15 

.18 

.25 

.24 

.20 

.23 

.20 

B5.98 

WIND 

55 

70 

30 

40 

20 

40 

20 

75 

17.-. 

85 

15 

40 

15 

60 

40 

70 

35 

45 

75 

80 

65 

5 

40 

60 

40 

20 

40 

50 

45 

35 

70 

1555 

MAX 

HI 

HI) 

80 

BS 

87 

85 

85 

82 

75 

68 

77 

79 

75 

82 

78 

78 

82 

85 

84 

83 

82 

81 

80 

79 

78 

82 

85 

82 

89 

87 

85 

81 .3 

MIN 

73 

56 

54 

65 

65 

69 

67 

65 

46 

32 

38 

49 

59 

52 

48 

47 

59 

58 

58 

61 

64 

56 

53 

53 

44 

48 

55 

57 

66 

66 

66 

56.4 

HIALEAH 

EVAP 

.14 

.25 

.14 

.18 

.20 

.22 

.24 

.22 

.26 

.35 

.11 

.16 

.27 

.11 

.25 

.23 

.17 

.20 

.09 

.32 

.18 

.10 

.24 

.21 

.19 

.21 

.27 

.20 

.26 

.18 

.20 

6.35 

WIND 

41 

4  7 

35 

76 

90 

98 

157 

55 

65 

101 

47 

55 

77 

81 

43 

28 

22 

74 

71 

35 

56 

41 

26 

21 

26 

40 

50 

57 

65 

36 

70 

1696 

LISBON 

EVAP 

.17 

.14 

.13 

.21 

.19 

.19 

.21 

.15 

.32 

.20 

.14 

.15 

.07 

.10 

.18 

.18 

.10 

.28 

.12 

.18 

.18 

.23 

.20 

.23 

.20 

.21 

.22 

.24 

.23 

.14 

.18 

5.67 

WIND 

20 

40 

25 

55 

60 

45 

20 

35 

130 

80 

20 

25 

45 

50 

35 

35 

25 

75 

60 

35 

35 

50 

25 

55 

20 

20 

50 

40 

20 

15 

55 

1300 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.28 

.20 

.26 

.25 

.25 

.22 

.25 

.39 

.15 

* 

.63 

.17 

* 

.45 

.23 

.32 

.21 

.20 

.17 

* 

.86 

.35 

.16 

.35 

.25 

.33 

B7.96 

WIND 

28 

12 

31 

31 

39 

31 

20 

29 

122 

35 

30 

15 

53 

23 

• 

39 

29 

29 

14 

32 

34 

20 

• 

51 

41 

20 

21 

29 

16 

25 

899 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.  18 

.16 

.21 

.  25 

.19 

.15 

.18 

.18 

.24 

.26 

.17 

.15 

.18 

.26 

.21 

.23 

.17 

.13 

.21 

.23 

.21 

.21 

.18 

.20 

.26 

.24 

.23 

.13 

.31 

.23 

B6.34 

WIND 

25 

16 

46 

30 

32 

31 

15 

22 

53 

45 

26 

26 

23 

62 

16 

21 

12 

30 

19 

81 

28 

33 

19 

9 

33 

74 

35 

26 

40 

23 

39 

990 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.19 

.21 

.22 

.22 

.26 

.19 

.26 

.30 

.25 

.40 

.20 

.20 

.23 

.33 

.28 

.28 

.15 

.19 

.32 

.23 

.26 

.30 

.25 

.25 

.30 

.25 

.25 

.30 

.31 

.28 

.27 

7.93 

TAM I  AM  I    TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.  22 

.08 

.16 

.  1H 

.18 

.17 

.16 

.12 

.17 

.24 

.20 

.13 

.  26 

.13 

.16 

.17 

.14 

.27 

.08 

.23 

.09 

.15 

.14 

.21 

.17 

.22 

.13 

.11 

.12 

.20 

4.99 

VERO  BEACH   FAA  AIRPORT 

EVAP 

.12 

.23 

.19 

.19 

.20 

.18 

.16 

.15 

.16 

.49 

.18 

.15 

.25 

.28 

.28 

.22 

.16 

.22 

.22 

.20 

.07 

.23 

.24 

.20 

.20 

.21 

.21 

.25 

B6.47 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.00 

.03 

.17 

.10 

.16 

.15 

.21 

.16 

.  28 

.30 

.20 

.15 

.23 

.05 

.26 

.22 

.14 

.17 

.23 

.04 

.06 

.21 

.25 

.29 

.27 

.20 

.25 

.15 

.12 

.26 

.09 

5.40 

WIND 

17 

1117 

57 

42 

41 

43 

52 

48 

217 

296 

67 

48 

55 

51 

112 

43 

10 

133 

67 

50 

38 

69 

63 

87 

127 

52 

41 

55 

58 

60 

62 

2298 

(a)     Evaporation  Measured  Id  a  sunken  pan  36  x  36  Inches. 
Moore  Haven  Lock  1   -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Hrn  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vcro  Beach  FAA  Airport   -  Evaporation  area  not  fenced. 


Soc  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  fl«..d» 

MARCH  1961 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
I1IN 

80 

65 

79 
65 

83 
68 

86 

70 

84 

72 

85 
71 

83 
70 

79 

55 

80 
60 

75 
65 

78 

60 

82 
57 

81 
64 

82 
68 

84 

65 

82 
64 

82 
64 

84 

62 

84 

62 

86 
64 

85 

65 

92 
71 

92 
73 

88 

73 

85 
68 

83.2 
65.6 

4  INCHES 

MAX 
UIN 

74 

67 

74 

67 

77 
69 

79 
70 

79 
72 

80 
72 

79 
71 

77 
60 

73 
62 

73 
66 

71 
63 

73 
62 

74 

66 

76 
66 

77 
68 

78 
67 

76 
67 

76 
64 

75 
65 

78 

66 

78 
68 

82 
72 

83 
74 

83 
74 

76 
70 

76.8 
67.5 

8  INCHES 

MAX 
MI  N 

71 
68 

72 
67 

75 
70 

76 
70 

75 
71 

76 
72 

75 
72 

75 
62 

70 
64 

70 
66 

B8 
65 

68 
63 

71 

66 

74 

67 

74 
68 

74 
68 

73 
68 

72 
66 

72 

66 

73 
68 

74 
69 

76 
72 

78 
75 

78 
74 

75 
71 

73.4 
68.3 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.     Instrumentation:     3  point 
Foxboro  Thermograph.  / 


See  reference  note*  fallowing;  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
MARCH  1961 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
MARCH  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  fro»  recorder  substation.  .111  be  av.ll.ble  In  tbe 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

drainage:  1 

p 

E 

< 

■j 

jj 

3 

| 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoLn  V  CIS 

a 

i 

a 

SFTCIAL 

■  I  3* 

SP 

ALCKANOtR  SPSS  ASSti  

APALACMKOlA  WB  CITY 

'RANKLIN 

.■•>  .« 

8*  *♦ 

HID 

-It 

LI.S.  WEATHER  BUREAU 

ARCADIA 

0228 

DE  SOTO 

* 

21  1* 

•  1  51 

70 

•P 

6P 

»A010  STATION 

0969 

HIGHLANDS 

7 

2T  55 

81  30 

169 

6P 

c 

im    Ml  LEY  COTHRAN 

■ah  ',om  bapk 

POLK 

27  50 

9P 

>1ARRY  M.  TOLSON 

•  1  30 

SP 

CITY  OF  BAB TOW 

■AY  LAKE 

41LLS60WOUGM 

2B  0* 

■2  JO 

TA 

J.S.  GEOL.  SURVEY 

■AVMM1 

0919 

HFRNANDO 

9 

28  32 

82  39 

10 

T* 

T* 

WILBUR  0.  GOOD 

BELLE  GlADC  EXP  STA 

OBI  I 

PALM  BEACH 

26  *fl 

BO  38 

16 

' 

ha 

EVERGLADES   E*B.  STA. 

BlLLE  GLADE  M»rn  GATE  * 

PALM  BEACH 

26  *2 

80  61 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RIC  CYPRESS  RESERVATION 

81  00 

5P 

DAVID  S  JAMIESON 

■  1  ltfl.0 

MANGE 

26  33 

81  06 

ftp 

FLOOO  CONTROL  015T. 

BLACKNAN  *  MNW 

0T65 

OKALOOSA 

9 

30  3  T 

* 

6  42 

inn 

c 

MRS.  S.  YOUNGBLOOD 

BlOUNISTOMN  2  SE 

CALHOUN 

» 

30  26 

85  01 

51 

DAVID  HOWELL 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologl8t  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you^ 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "CI imatolog leal  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;   Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to'  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found   in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 

orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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ASHEVILLE :  1961 


FLORIDA  -  APRIL  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     95°  on  the  26th  at  Avon  Park 
Lowest  Temperature:     34°  on  the  17th  at  Woodruff  Dam 

Greatest  Total  Precipitation:     7.98  inches  at  Fernandina  Beach 

Least  Total  Precipitation:     0.00  inches  at  Everglades  and  Perrine 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.18  inches  on  the  12th  at  Milton 
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2.3 

86 

30+ 

53 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

2.91 

.05 

1.21 

7 

.0 

0 

4. 

2 

1 

SARASOTA 

80.2 

58. OM 

69. 1M 

89 

29 

44 

17 

15 

0 

0 

0 

0 

3.29 

2.11 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

79.2 

57.9 

68.6 

_ 

2.9 

88 

28 

49 

5 

15 

0 

0 

0 

0 

1.44 

1.07 

1.13 

12 

*n 

0 

2 

1 

1 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

78.8 

57.0 

67.9 

3.4 

88 

13 

45 

5 

33 

0 

0 

0 

0 

2.55 

.62 

.90 

16+ 

.0 

0 

5 

2 

0 

VENICE 

79.7 

59.7 

69.7 

85 

30+ 

46 

5 

7 

0 

0 

0 

0 

3.87 

2.97 

1 

0 

5 

1 

1 

VERO  8EACH  FAA  AIRPORT 

79.7 

59.8 

69,8 

92 

1  5 

49 

5 

1 0 

2 

0 

0 

0 

1  .  38 

.72 

1 

.0 

0 

3 

2 

0 

WAUCHULA  2  N 

82  •  OM 

55  •  2M 

68  ,  6M 

42 

5 

10 

0 

0 

0 

1.96 

.94 

1 

.0 

0 

2 

2 

0 

WINTER  HAVEN 

82.2 

55.7 

69.0 

69 

28  + 

40 

5 

14 

0 

0 

0 

0 

2.12 

.96 

7 

•  0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

69.1 

- 

2.7 

2.28 

•  99 

•  0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

81.9 

56.6 

69.3 

1.5 

90 

16 

41 

5 

21 

1 

0 

0 

0 

2.08 

_ 

1.34 

.98 

1 

.0 

0 

3 

2 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

85  .  2M 

55  •  7M 

70  •  5M 

92 

28  + 

41 

1 9+ 

1  4 

6 

0 

0 

0 

2.28 

.80 

28 

.0 

0 

4 

3 

0 

CANAL   POINT  USDA 

81.7 

56.1 

68.9 

90 

28  + 

45 

14 

12 

2 

0 

0 

0 

2.03 

2.03 

1 

.0 

o 

1 

1 

1 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

81.7 

65.0 

73.4 

88 

15 

52 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

3*^7 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAPT 1 VA 

80.  7M 

64,7 

72  •  7M 

87 

30 

55 

1  i, 

0 

0 

0 

0 

2.98 

.0 

0 

3 

1 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

82.5 

60.9 

71.7 

91 

16 

50 

19 

1 

3 

0 

0 

0 

3.08 

3.01 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

84.2 

55,1 

69.7 

92 

28+ 

42 

1  9 

1  6 

5 

0 

0 

0 

.93 

.80 

8 

0 

1 

1 

0 

EVERGLADES 

84.9 

61.7 

73.3 

- 

.6 

90 

30 

50 

18+ 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

2.63 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

82.8 

58.8 

70.8 

2.2 

90 

28 

50 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

.46 

1.91 

.16 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

LA  BELLE 

84.6 

54.1 

69.4 

92 

15 

43 

14+ 

12 

5 

0 

0 

0 

2.08 

1.29 

1.92 

1 

.  0 

o 

2 

1 

1 

MILES  CITY  TOWER 

85. 7M 

53. 2M 

69. 5M 

92 

15 

36 

4 

19 

7 

0 

0 

0 

■  vt 

.  0 

0 

1 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

B3.0 

58.1 

70.6 

- 

1  .4 

92 

28 

45 

19+ 

7 

4 

0 

0 

0 

74 

0 

2 

1 

1 

NAPLES 

8  2  •  8M 

59  ,  qm 

71.  4M 

50 

5 

1 

0 

0 

0 

.0 

0 

1 

0 

0 

PUNTA  GORDA 

83.8 

61.4 

72,6 

1,1 

90 

30  + 

51 

18 

0 

3 

0 

0 

0 

1*35 

1.49 

1*30 

.0 

0 

1 

1 

1 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

85,1 

57.9 

71  .5 

92 

28 

44 

5 

3 

5 

0 

0 

0 

.50 

.40 

1 

.  0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

71.0 

- 

1.8 

1.39 

1.61 

.  0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

81.8 

65,6 

73.7 

_ 

,5 

90 

15 

50 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

1.93 

2.13 

1.84 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

FT   LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

81,9 

66.5 

74,2 

90 

10 

50 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

1  .76 

1.65 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

FT   LAUDERDALE  EXP  STA 

83.7 

59.1 

71.4 

91 

29 

46 

18+ 

3 

3 

0 

0 

0 

2.08 

1.87 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

HIALEAH 

83.8 

63.7 

73.8 

91 

17+ 

49 

5 

0 

4 

0 

0 

0 

.20 

.  0 

0 

2 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

84.6 

5  8.8 

71.7 

1.0 

92 

28 

46 

5 

3 

4 

0 

0 

0 

*04 

.02 

28 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

84.9 

56.6 

70.8 

92 

26+ 

43 

1  9 

7 

6 

0 

0 

0 

1  .98 

1.24 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

MIAMI  BEACH 

82.1 

70.1 

76.1 

.7 

91 

28  + 

56 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

.24 

2.37 

.12 

16+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

83.0 

65.2 

74.1 

.8 

91 

16 

51 

5 

1 

3 

0 

0 

0 

.56 

1 

3.43 

.37 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

MIAMI    12  SSW 

84.3 

64.3 

74.3 

.1 

92 

11 

45 

5 

1 

4 

0 

0 

0 

.21 

3.52 

.13 

29 

.0 

o 

1 

o 

0 

POMPANO  BEACH 

83.0 

61.5 

72.3 

91 

10 

45 

5 

4 

3 

0 

0 

0 

1  .40 

1.07 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

84.6 

57.9 

71.3 

92 

28 

42 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

.09 

04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

STUART   1  N 

81.9 

60.7 

71.3 

93 

27 

48 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

.0 

0 

4 

2 

0 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

82  •  4M 

65,9m 

74.  2M 

9  2 

1 0 

52 

5 

4 

0 

0 

0 

2.24 

1.50 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

82.5 

62.1 

72.3 

1.5 

93 

1 2 

50 

5 

1 

4 

0 

0 

0 

2.28 

1.85 

1.94 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

D I V I S I  ON 

73.0 

.6 

1.21 

2.64 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

81.7 

71.4 

76.6 

86 

28 

64 

3 

0 

0 

0 

0 

1  .44 

1.15 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

81.2 

71  .6 

76.4 

.6 

87 

10 

64 

5 

0 

0 

0 

0 

I 

1.75 

.65 

1.70 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

MARATHON  SHORES 

82.4 

70.3 

76.4 

88 

10 

59 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

.32 

.29 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAVERN  I ER 

82.5 

71  .2 

76.9 

S9 

29 

57 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

.10 

.10 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

76.6 

.1 

.90 

1.51 

.0 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


13     14     IS      16     17     18  j  19     20     21  1  22     23     24     25     26  ,  27     28     29  I  30  31 


ALEXANDER  SWINGS 
APALACHICOLA  W8  CITY  R 
ARCADIA 
AVON  PARK 
BAB SON  PARK 

BARTOW 
SAT  LAKE 
BAYPORT 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 

BITMLO 

Blount s Town  2  SE 
BRADENTON  EXP  STAT  ION 
BROOKSVlLLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 

CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE   1  NNW 
CARYV ILLE 

CHl PL  E  f   3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEW  I  ST  ON 
CLEWISTON  U  S  ENG 

CORnwEll  A  NW 

CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2 
DAN  I A  A  WNW 
DAY TON A  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

DEER  PARK 

OE  FUN  I AK  SPRINGS 

DE  LAND  3  N 

DE  SOTO  CITY  *  SW 

OEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  T  oft  TuG *  '"■ 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSNERE 

FERNANDINA  BEACH 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  G3EEN  12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE   3  WSW 

GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MART  NURSERIES 
HART  LAKE 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER   3  SE 

KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 
KI5SIMMEE  2 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELANO  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TR AFFORD 

LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOX AmATCHEE 
MADISON 

MARATHON  SHORES 

MAR  I  ANNA   I  NO  SCHOOL 

MAYO  5  NW 

MELBOURNE 

MELROSE 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 
MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
( MONT ICELLO  2  S 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 
NAPLES 
NICEVlLLE 

N I T  T Aw  1  S 
OCALA 

OCAL*  2  NE 

OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORLAN0O  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PARR  I SH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

PENSACOL A  WB  CITY  13 

PERRINE 

PERRY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 

PUNT*  GORDA 
OUINCT  EXP  STATION 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUST  I NE 
SAINT  LEO 


3.41 

.22 

2. 81 

1*73 

2.06 

1.06 

2.91 

2.20 

.53 

\\\\ 

.58 

1  .06 

.98 

2.28 

.79 

■  29 

1.55 

.56 

1.41 

.36 

1.3B 

.26 

2.03 

2.03 

2.9fl 

2.52 

2  . 

*.ei 

.24 

5*92 

.79 

•  30 

2.29 

2.25 

I.OI 

3.01 

2.23 

1*65 

1.23 

use 

1.86 

2.69 

.16 

2.16 

1  .  59 

1  ' 

20 

5.29 

.02 

;.»3 

.18 

2.21 

1.45 

.93 

1    1 5 

.00 

».u 

.12 

0.29 

.84 

1  .  -J8 

.  32 

2.09 

.96 

1.8* 

1.03 

l.<>\ 

1.84 

1.T6 

1.65 

2  •  01 

1.87 

.  .& 

•  13 

1.1* 

.53 

5.7} 

3.54 

.02 

2«9fl 

1.0« 

.58 

■  20 

3.93 

- 

- 

4.31 

.29 

•  ec 

.52 

A.  16 

.32 

2. A? 

.10 

•  IN 

.02 

1  .75 

1.70 

1.75 

1.67 

1.69 

i ,  a 

1.92 
~ 

- 

5.45 

.60 

1.21 

2*51 

1.67 

- 
1.48 

- 

.08 

4.26 

2.2X 

•  72 

1  .98 

1*24 

2.81 

.32 

.29 

4.*a 

2.94 

.20 

3.5* 

.10 

•24 

.12 

•  56 

.0 

•  21 

7.12 

A. IS 

2*4* 

2*27 

U2 

2." 

.36 

3.20 

4.72 

.30 

3.3 

1*07 

1.4G 

.80 

1.3C 

.95 

.21 

4.02 

•  15 

S.M 

1.71 

.50 

4.3! 

4.SS 

,0C 

3.01 

.03 

2.51 

.65 

1.4C 

1.07 

1.3' 

1.30 

5.21 

.09  .02 

4.00  .06 

1.36  .21 

1.1* 

1.06 


1.73 
.70 
.62 


1.03 
.10 


2.05 
3.05 


.70 


2.02 

1.55* 

1.03  .20 


T 


.05 
.65 
1-45 

.41  1.71 

.54  1.66 

1.40 

.25 


.10  .50 


2.70  2-03 
.28 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

— 

o 

H 

 1  1  ' 

12  3 

SAINT  MARKS  6  SE 

3.  67 

ST  PETERSBURG 

»o 

SANBORN  TOWER 

I«f1 

SANFORO  EX»  STATION 

1.07 

.23  7 

SARASOTA 

J.29 

2.11 

STEINHATCHtC  2 

2.28 

STUART    1  N 

TALLAHASSEE  WS  AP> 

2*3( 

.07 

T AM | AM |    TRL   %0  HI  BEND 

.50 
1.M 

.60 

TAMPA  WS  AIRPORT 

TARPON   SPGS  SEWAGE  PL 

2H 

•  *8 

TavERN I ER 

TITUSV1LLE  2  * 

:i! 

.57 

USHER  TOWER 

6.20 

.35 

VENICE 

3.87 

2.97 

VERO  BE ACM  FAA  AIRPORT 

1.31 

.72 

WAUCHULA  Z  N 

1  .96 

.9* 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

2.2<- 

1.50 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

2.29 

1  .9*. 

WEWAHI TCHKA 

3.73 

WINTER  HAVEN 

2.12 

.63 

WOOORL'F  OAM 

5.67 

.16 

Day  of  Month 


7  T 

8  9 

10  1  11  | 

12 

■  80 

.03 

1.37 

1.21 

.03 

.30 

60 

.50 

1  *07 

.05 

•  53 

.26 

7 

.06 

.35 

■  80 

.50 

.58 

.07  .06 

* 

1 

■  02 

*72 

.16 

7 

7 

,  .  !  J 

* 

.16 

.10 

.03 

.70 

1.70 

.20 

.11 

.31 

.35 

.50 

.02 

.10 

.06 

.83 

.0* 

.07 

.  38 

7 

.36 

.17 

.02  .09 

7 

.25 

1  .56 

.96 

•  12 

.15 

.93 

1.99 

13     14  15 


28     29  30 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p-  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1  :00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-.09 

.10-49 

.50-99 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

9.3 

39 

W 

12 

2 

2 

4 

1 

0 

0 

9 

89 

4.4  | 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

WSW 

13 

10.8 

37++ 

ssw 

12 

81 

82 

48 

58 

2 

1 

2 

2 

0 

0 

7 

4.6 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

9.2 

29++ 

SSW 

12 

82 

88 

52 

69 

3 

1 

3 

0 

0 

0 

7 

_ 

4.2 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

sw 

21 

11.3 

48 

SW 

12 

80 

82 

40 

52 

1 

1 

5 

0 

2 

0 

9 

76 

4.4 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ENE 

15 

12.1 

32 

s 

1 

76 

75 

62 

68 

2 

1 

0 

0 

1 

0 

4 

77 

4.3 

LAKELAND  WB  CITY 

8.4 

0 

2 

3 

1 

0 

0 

6 

77 

4.4 

U I  All  I    WB  AIRPORT 

ESE 

11 

11.0 

30++ 

NE 

20 

75 

77 

48 

62 

5 

2 

2 

0 

0 

0 

9 

760 

5.1  1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

10.2 

25++ 

SW 

12 

77 

81 

40 

49 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

4.2 

PENSACOLA  WB  CITY 

12.7 

33 

SE 

12+ 

1 

2 

1 

2 

2 

0 

8 

74 

- 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NW 

11 

11.2 

35++ 

w 

12 

89 

89 

46 

55 

1 

3 

2 

3 

0 

0 

9 

4.5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

12.5 

37++ 

WNW 

4 

77 

81 

48 

60 

3 

3 

1 

0 

1 

0 

8 

72 

4.5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

10 

11.7 

32++ 

WNW 

4 

77 

79 

50 

61 

3 

4 

1 

0 

1 

0 

9 

5.0 

&  City  Office  Data 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  1961 


Station 

Day  01  Month 

29 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

10 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30  31 

Avei 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

77 

72 

82 

75 

78 

85 

81 

78 

BO 

80 

79 

79 

78 

81 

89 

83 

7B 

90 

86 

8  7 

87 

82.1 

MIN 

59 

53 

42 

49 

36 

47 

59 

41 

53 

62 

45 

62 

52 

42 

52 

60 

40 

47 

48 

44 

46 

45 

50 

52 

55 

57 

66 

67 

51 

47 

51.0 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 

67 

67 

72 

66 

69 

69 

72 

68 

76 

73 

65 

74 

65 

71 

66 

72 

77 

71 

71 

70 

72 

75 

71.5 

MIN 

56 

51 

55 

50 

51 

54 

49 

49 

65 

52 

51 

56 

51 

53 

66 

48 

52 

60 

54 

55 

60 

59 

59 

66 

68 

69 

70 

66 

62 

61 

57.3 

ARCADIA 

MAX 

79 

74 

79 

78 

81 

80 

88 

85 

89 

83 

79 

82 

82 

83.2 

MIN 

6* 

56 

45 

55 

40 

48 

67 

59 

63 

68 

48 

67 

56 

43 

59 

66 

47 

44 

50 

5v 

50 

47 

52 

57 

57 

58 

64 

67 

53 

54 

55.1 

AVON  PARK 

MAX 

79 

78 

82 

89 

83 

82 

86 

91 

86 

82 

85 

90 

92 

85.7 

MIN 

64 

55 

48 

55 

41 

49 

66 

60 

64 

69 

54 

66 

54 

45 

sv 

65 

47 

48 

49 

53 

56 

52 

57 

58 

59 

63 

60 

69 

54 

57 

56.5 

BARTOW 

MAX 

78 

78 

72 

80 

82 

72 

80 

92 

86 

78 

81 

82.5 

MIN 

55 

55 

49 

53 

44 

51 

63 

55 

62 

67 

52 

65 

58 

45 

63 

61 

47 

51 

53 

53 

54 

51 

56 

60 

53 

52 

62 

62 

60 

57 

55.6 

BAYPORT 

MAX 

84 

80 

75 

76 

66 

79 

75 

84 

83 

75 

85 

66 

79.6 

MIN 

65 

54 

50 

48 

45 

45 

55 

48 

55 

65 

51 

54 

61 

49 

57 

62 

-.0 

51 

55 

52 

52 

53 

55 

58 

60 

64 

62 

65 

59 

56 

65.1 

BELLE   GLADE    EXP  STA 

MAX 

79 

76 

76 

81 

9U 

86 

75 

79 

81.9 

67 

59 

50 

60 

41 

51 

64 

69 

64 

70 

53 

63 

63 

44 

59 

70 

52 

49 

43 

50 

52 

54 

52 

51 

54 

57 

63 

64 

58 

53 

56.6 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

89 

80 

78 

80 

78 

80 

82 

89 

89 

84 

92 

86 

78 

85 

83 

81 

87 

92 

85.2 

MIN 

69 

63 

49 

60 

41 

47 

61 

60 

60 

69 

53 

66 

62 

44 

58 

70 

51 

45 

41 

47 

53 

49 

52 

55 

60 

62 

55.7 

8L0UNTST0WN  2  SE 

MAX 

75 

67 

72 

75 

65 

78 

70 

72 

71 

?  8 

77 

60 

65 

73 

78 

77 

80 

78 

80 

84 

84 

64 

64 

79 

64 

76.1 

MIN 

53 

42 

47 

46 

44 

46 

46 

45 

46 

48 

47 

50 

48 

46 

50 

45 

46 

50 

47 

52 

54 

54 

43 

52 

60 

66 

67 

59 

56 

52 

50.2 

BRADENTON   EXP  STATION 

MAX 

73 

70 

75 

76 

83 

85 

74 

80 

84 

79 

74 

75 

79 

83 

83 

84 

85 

87 

80.0 

M  N 

67 

59 

48 

63 

45 

49 

68 

56 

63 

59 

51 

65 

6  ) 

48 

60 

67 

52 

50 

49 

51 

55 

50 

55 

5  1 

58 

62 

59 

67 

57 

58 

56.7 

BROOKSVILLE   CHIN  MILL 

MAX 

87 

80 

75 

78 

86 

61.3 

M  N 

60 

54 

51 

50 

48 

52 

58 

50 

60 

63 

51 

64 

57 

50 

56 

59 

46 

55 

54 

55 

51 

52 

57 

60 

60 

62 

61 

68 

60 

57 

56.0 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

80 

88 

83 

78 

a  _ 

79 

79 

87 

87 

81.9 

M  I N 

60 

54 

43 

52 

38 

48 

59 

44 

60 

64 

46 

65 

54 

43 

50 

61 

43 

49 

47 

46 

46 

47 

50 

53 

54 

58 

58 

68 

52 

49 

52.1 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

74 

82 

90 

83 

77 

78 

77 

80 

90 

81.7 

MIN 

65 

55 

48 

56 

54 

48 

64 

59 

61 

67 

55 

63 

62 

45 

55 

65 

50 

46 

60 

56 

56 

54 

51 

48 

53 

62 

63 

55 

55 

56.1 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

88 

84 

64 

63 

82 

80 

81 

60 

8  2 

63 

81.7 

M  I N 

75 

66 

59 

67 

52 

59 

69 

65 

73 

75 

64 

75 

73 

57 

66 

69 

60 

57 

59 

59 

57 

61 

59 

61 

66 

73 

73 

67 

70 

65 

65.0 

CAPTIVA 

MAX 

84 

79 

78 

7  8 

7  8 

81 

85 

83 

82 

85 

83 

83 

6  4 

85 

8  7 

80.7 

MIN 

69 

66 

58 

67 

58 

66 

72 

63 

68 

71 

62 

70 

65 

55 

6  6 

60 

60 

63 

63 

62 

61 

62 

63 

62 

67 

66 

65 

73 

69 

66 

64.7 

CARRA8ELLE    1  NNW 

MAX 

70 

7  3 

73 

70 

76 

83 

77 

74 

75 

79 

79 

6 

80 

61 

82 

78 

78 

75.6 

MIN 

55 

41 

46 

47 

39 

56 

48 

37 

49 

45 

42 

56 

44 

41 

62 

44 

40 

51 

42 

46 

49 

48 

49 

66 

69 

69 

57 

56 

51 

49.8 

CHIPLEY    3  E 

MAX 

70 

77 

70 

77 

79 

71 

75 

75 

76 

61 

79 

80 

85 

84 

85 

62 

81 

82 

81 

83 

77.1 

MIN 

51 

39 

51 

45 

40 

52 

46 

44 

47 

46 

44 

53 

50 

46 

64 

44 

47 

50 

49 

52 

52 

54 

58 

66 

68 

67 

57 

56 

53 

CLEARWATER 

MAX 

67 

80 

82 

80 

78 

75 

78 

83 

78 

72 

75 

77 

79 

81 

61 

82 

83 

83 

85 

85 

8  7 

87 

87 

78.9 

MIN 

65 

56 

52 

59 

48 

54 

64 

52 

65 

64 

58 

61 

62 

49 

60 

61 

50 

61 

57 

54 

54 

53 

56 

58 

61 

69 

65 

72 

57 

56 

CLERMONT   6  S 

MAX 

78 

76 

89 

82 

78 

80 

83 

79 

80 

84 

89 

89 

89 

89 

88 

68 

66 

68 

62.3 

MIN 

64 

56 

47 

58 

43 

51 

61 

53 

63 

66 

53 

63 

58 

46 

58 

63 

46 

55 

56 

52 

56 

52 

54 

56 

60 

61 

63 

60 

56 

54 

clewiston  u  s  eng 

MAX 

84 

81 

91 

85 

74 

80 

79 

76 

76 

79 

82 

87 

89 

90 

90 

86 

85 

82.6 

MIN 

64 

63 

55 

64 

59 

59 

68 

64 

67 

69 

61 

66 

60 

51 

62 

70 

56 

53 

50 

57 

56 

60 

58 

56 

58 

58 

62 

69 

70 

61 

CROSS  CITY  2 

MAX 

72 

73 

70 

80 

76 

70 

80 

73 

75 

79 

79 

81 

6. 

81 

84 

83 

82 

83 

83 

8  5 

83 

85 

78.4 

MIN 

63 

45 

43 

48 

36 

47 

52 

44 

57 

55 

44 

61 

47 

41 

51 

52 

38 

48 

45 

46 

48 

46 

49 

49 

52 

59 

64 

60 

57 

48 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

82 

83 

81 

74 

76 

75 

79 

82 

74 

73 

76 

81 

81 

85 

69 

86 

90 

74 

75 

78.2 

MIN 

59 

47 

49 

47 

45 

54 

61 

53 

65 

62 

54 

59 

50 

51 

62 

56 

47 

52 

52 

59 

54 

56 

65 

62 

61 

63 

63 

67 

57 

57 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

69 

80 

67 

71 

82 

88 

76 

76 

79 

73 

73 

74 

75 

60 

63 

88 

86 

86 

75 

74 

78 

76.9 

MIN 

61 

51 

47 

47 

42 

52 

62 

49 

66 

59 

52 

63 

53 

49 

57 

52 

43 

49 

51 

6 

54 

52 

53 

56 

61 

6t 

62 

61 

53 

52 

DEER  PARK 

MAX 

75 

91 

85 

79 

82 

80 

76 

76 

80 

85 

89 

91 

91 

90 

65 

84 

84 

82.3 

M  I  N 

63 

58 

49 

54 

39 

47 

53 

55 

64 

68 

50 

65 

56 

43 

55 

63 

44 

49 

52 

49 

50 

50 

50 

54 

55 

61 

59 

69 

50 

49 

54.1 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

69 

80 

69 

75 

70 

76 

80 

82 

82 

83 

81 

87 

85 

85 

84 

81 

89 

82 

66 

76.5 

MIN 

49 

39 

50 

43 

46 

51 

43 

45 

55 

44 

44 

53 

44 

45 

63 

41 

44 

5. 

48 

51 

52 

52 

57 

59 

65 

69 

67 

51 

55 

55 

DE   LAND   3  N 

MAX 

81 

89 

86 

89 

81 

79 

74 

74 

80 

86 

89 

90 

89 

90 

86 

78 

85 

81.9 

MIN 

61 

54 

46 

52 

40 

61 

48 

59 

64 

54 

59 

61 

45 

56 

60 

50 

49 

46 

48 

49 

53 

56 

60 

59 

60 

69 

56 

51 

54.2 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

83 

7  6 

77 

7  8 

77 

87 

78 

86 

92 

86 

77 

83 

81 

77 

77 

61 

87 

88 

91 

90 

91 

92 

67 

68 

64.2 

MIN 

68 

61 

48 

62 

43 

50 

62 

56 

60 

70 

54 

66 

52 

43 

56 

69 

49 

46 

42 

47 

6  1 

51 

50 

50 

52 

58 

61 

62 

59 

52 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

85 

78 

79 

B4 

81 

84 

78 

8  3 

85 

83 

76 

77 

78 

78 

77 

79 

81 

82 

83 

85 

85 

86 

82 

62 

81.7 

MIN 

72 

69 

64 

70 

69 

70 

73 

68 

76 

72 

73 

72 

72 

67 

77 

69 

66 

69 

69 

69 

72 

69 

74 

72 

74 

73 

74 

70 

77 

80 

EVERGLADES 

MAX 

84 

85 

86 

87 

84 

81 

82 

85 

83 

85 

6  7 

85 

6  0 

85 

66 

65 

66 

62 

82 

81 

85 

85 

86 

66 

86 

86 

88 

89 

90 

64.9 

MIN 

68 

70 

69 

55 

54 

50 

69 

68 

62 

65 

60 

72 

69 

54 

60 

67 

56 

50 

64 

57 

56 

57 

59 

63 

59 

60 

66 

69 

70 

64 

61.7 

FEDERAL  POINT 

MAX 

75 

73 

60 

72 

78 

82 

70 

84 

60 

76 

78 

74 

73 

7  7 

83 

g  ■ 

91 

91 

66 

89 

82 

77 

60 

79.3 

MIN 

62 

51 

50 

50 

45 

52 

56 

46 

53 

60 

52 

46 

57 

58 

50 

56 

54 

50 

53 

50 

56 

56 

58 

59 

60 

64 

57 

51 

64.0 

FELLSMERE 

MAX 

82 

81 

80 

84 

9  6 

90 

65 

83 

60 

75 

76 

81 

64 

89 

91 

90 

92 

90 

89 

65 

83.8 

MIN 

57 

63 

49 

59 

44 

49 

65 

63 

64 

64 

53 

68 

57 

46 

50 

60 

50 

48 

52 

52 

54 

57 

54 

55 

56 

61 

63 

55 

52 

54 

55.6 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

76 

76 

81 

7; 

73 

77 

70 

77 

78 

74 

66 

69 

77 

86 

85 

91 

87 

85 

78 

73 

76 

76.6 

MIN 

59 

45 

47 

46 

42 

53 

51 

46 

62 

57 

48 

62 

51 

47 

60 

55 

43 

50 

47 

57 

59 

53 

53 

6  ' 

60 

63 

63 

60 

58 

49 

63.4 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

79 

74 

78 

77 

84 

76 

90 

85 

76 

81 

8  1 

78 

79 

81 

86 

88 

89 

90 

91 

88 
65 

87 

67 

82.5 

MIN 

64 

55 

50 

52 

41 

51 

64 

58 

62 

63 

53 

63 

55 

44 

59 

60 

48 

47 

47 

48 

50 

53 

52 

53 

51 

58 

58 

46 

64 

54.1 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

86 

77 

82 

80 

78 

75 

80 

76 

82 

88 

90 

67 

75 

8_ 

80 

73 

78 

8  1 

62 

62 

83 

83 

64 

73 

86 

87 

83 

81.6 

MIN 

73 

59 

60 

64 

50 

59 

68 

66 

72 

63 

55 

69 

',8 

59 

70 

66 

58 

59 

65 

68 

67 

68 

71 

71 

72 

73 

71 

69 

73 

65.6 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

80 

77 

80 

78 

75 

80 

83 

78 

90 

5  6 

87 

86 

SO 

80 

77 

rt 

76 

82 

82 

83 

84 

66 

86 

81 

63 

81.9 

MIN 

73 

61 

58 

65 

50 

59 

69 

66 

72 

72 

63 

75 

6  8 

55 

73 

76 

57 

58 

59 

6 

68 

67 

69 

70 

71 

72 

73 

67 

71 

72 

66.5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

89 

80 

79 

63 

81 

82 

84 

89 

66 

80 

83 

84 

78 

79 

61 

8  5 

83 

84 

67 

90 

91 

86 

83.7 

MIN 

71 

58 

52 

62 

46 

54 

64 

61 

69 

70 

58 

67 

66 

46 

59 

73 

55 

46 

47 

51 

57 

65 

56 

55 

56 

62 

66 

62 

62 

57 

59.1 

FORT   MYERS   WB  AP 

MAX 

78 

76 

75 

75 

78 

83 

81 

81 

88 

83 

86 

86 

76 

80 

88 

79 

79 

82 

82 

82 

81 

84 

87 

87 

86 

86 

87 

90 

89 

89 

82.6 

MIN 

66 

60 

53 

55 

50 

56 

64 

60 

66 

63 

56 

70 

58 

51 

65 

60 

53 

53 

53 

54 

55 

55 

66 

5» 

60 

61 

65 

66 

63 

57 

58.8 

FORT  PIERCE 

MAX 

81 

73 

78 

75 

73 

85 

76 

77 

81 

64 

82 

89 

79 

77 

66 

77 

74 

77 

76 

75 

75 

77 

79 

81 

83 

66 

62 

90 

88 
67 

82 

81 

79.9 

MIN 

62 

55 

52 

49 

48 

55 

66 

69 

71 

63 

55 

70 

55 

49 

64 

68 

52 

50 

54 

67 

67 

61 

56 

56 

57 

66 

58 

60 

59.  1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ot  Monlh 


FLORIDA 
APRIL  1961 


Sutton 

12  3 

4  5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

|  Avei 

FOUNTAIN   3  S 

MAI 

70 

71 

6  9 

72 

74 

•a 

72 

75 

76 

71 

78 

79 

78 

74 

79 

78 

82 

61 

80 

86 

63 

64 

82 

79 

85 

81 

84 

77.1  , 

M  IN 

51 

»1 

46 

45 

40 

53 

46 

65 

53 

46 

64 

54 

46 

41 

43 

41 

46 

43 

47 

50 

49 

49 

53 

65 

62 

67 

58 

57 

52 

-9.5 

GAINESVILLE    3  WSW 

MAX 

77 

72 

77 

73 

77 

60 

75 

76 

76 

77 

77 

79 

76 

79 

83 

77 

75 

80 

79 

76 

78 

81 

85 

66 

85 

85 

85 

82 

61 

84 

79.2 

MIN 

60 

<>6 

43 

47 

37 

48 

54 

43 

60 

58 

47 

63 

49 

44 

50 

56 

41 

50 

45 

46 

54 

48 

50 

53 

55 

60 

60 

62 

55 

53 

51.2 

GAINESVILLE    FAA  AP 

MAX 

7* 

71 

77 

66 

75 

78 

71 

76 

76 

75 

75 

79 

71 

78 

83 

74 

74 

79 

75 

76 

78 

81 

86 

85 

65 

86 

85 

81 

60 

60 

77.6 

MIN 

S7 

46 

46 

40 

37 

50 

54 

42 

53 

53 

45 

59 

48 

42 

47 

46 

40 

51 

46 

46 

50 

47 

49 

52 

54 

62 

59 

55 

52 

48 

49.2 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

73 

7* 

79 

75 

76 

7  6 

73 

75 

75 

74 

74 

80 

78 

60 

83 

79 

76 

79 

76 

75 

78 

60 

64 

86 

89 

87 

66 

83 

81 

79 

79.0 

MIN 

56 

61 

42 

46 

36 

52 

50 

38 

50 

55 

43 

59 

47 

43 

49 

53 

40 

48 

42 

66 

45 

46 

50 

53 

55 

60 

60 

55 

51 

44 

46.4 

HIALEAH 

MAX 

88 

92 

81 

83 

81 

77 

61 

87 

79 

83 

91 

85 

90 

87 

67 

87 

91 

62 

82 

83 

77 

76 

79 

81 

81 

63 

64 

88 

90 

85 

63.8 

MIN 

7* 

70 

56 

65 

49 

57 

69 

64 

72 

72 

63 

72 

69 

52 

64 

73 

57 

54 

53 

59 

62 

61 

59 

61 

68 

69 

70 

65 

68 

64 

63.7 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

77 

75 

76 

73 

80 

77 

78 

77 

79 

76 

77 

81 

72 

81 

83 

79 

76 

60 

60 

78 

80 

81 

68 

89 

88 

67 

68 

84 

80 

83 

60.1  1 

MIN 

60 

A3 

45 

47 

36 

49 

51 

42 

46 

54 

45 

42 

50 

44 

52 

51 

42 

52 

45 

47 

56 

66 

55 

54 

57 

60 

63 

60 

55 

50 

50.0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

61 

82 

83 

81 

77 

82 

86 

82 

83 

90 

86 

38 

e: 

88 

68 

90 

64 

84 

84 

80 

79 

60 

82 

62 

65 

66 

91 

92 

86 

86 

64.6 

MIN 

68 

63 

53 

55 

46 

51 

61 

60 

72 

70 

62 

69 

59 

52 

64 

67 

58 

51 

51 

57 

52 

56 

54 

54 

59 

59 

62 

62 

60 

56 

56.8  I 

INVERNESS 

MAX 

70 

70 

79 

71 

79 

66 

75 

80 

82 

79 

82 

80 

73 

82 

9  0 

83 

76 

79 

78 

79 

79 

82 

86 

87 

90 

89 

90 

85 

85 

86 

81.1 

MIN 

64 

56 

46 

53 

41 

50 

58 

49 

62 

62 

50 

66 

56 

45 

55 

61 

47 

52 

57 

53 

53 

51 

53 

56 

57 

61 

60 

69 

55 

56 

55.1 

JACKSONVILLE   HB  AP 

MAX 

73 

72 

79 

65 

77 

76 

68 

73 

77 

74 

70 

80 

7  1 

76 

84 

71 

76 

78 

72 

70 

73 

81 

86 

87 

89 

87 

86 

82 

76 

78 

76.8 

MIN 

57 

66 

51 

46 

44 

57 

50 

45 

60 

56 

47 

62 

53 

68 

62 

54 

68 

54 

50 

49 

51 

51 

55 

60 

63 

65 

65 

62 

56 

49 

54.0 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

75 

72 

79 

68 

70 

74 

68 

71 

74 

75 

69 

80 

77 

72 

6  5 

71 

76 

78 

70 

68 

74 

76 

82 

79 

90 

88 

68 

80 

70 

75 

75.8 

MIN 

61 

48 

50 

49 

46 

55 

54 

48 

63 

59 

50 

59 

52 

49 

59 

57 

44 

53 

50 

62 

58 

54 

56 

58 

60 

62 

61 

63 

59 

52 

55.0 

JASPER   3  SE 

MAX 

73 

76 

79 

70 

82 

75 

72 

70 

75 

76 

72 

83 

72 

82 

60 

78 

78 

BU 

77 

75 

79 

85 

89 

90 

88 

90 

87 

84 

86 

83 

79.6 

MIN 

58 

41 

43 

45 

36 

51 

46 

50 

55 

49 

40 

56 

46 

40 

49 

47 

37 

44 

39 

63 

41 

65 

67 

68 

54 

62 

62 

55 

52 

61 

47.5 

KEY   WEST   WB  AIRPORT 

MAX 

80 

78 

79 

79 

73 

80 

81 

81 

84 

67 

82 

85 

78 

81 

85 

66 

76 

79 

79 

80 

76 

79 

80 

81 

64 

83 

86 

86 

66 

82 

81.2 

MIN 

69 

69 

68 

67 

64 

72 

73 

70 

75 

75 

73 

77 

71 

70 

77 

72 

68 

69 

70 

69 

68 

69 

70 

73 

75 

75 

76 

74 

74 

76 

71.6 

KISSIMMEE  2 

MAX 

80 

79 

82 

77 

76 

B0 

83 

83 

85 

85 

83 

81 

75 

89 

85 

85 

82 

85 

81 

80 

77 

77 

83 

85 

89 

89 

90 

89 

07 

66 

83.0  , 

MIN 

70 

50 

51 

49 

45 

50 

53 

50 

55 

62 

52 

68 

57 

47 

45 

55 

61 

53 

55 

53 

56 

65 

56 

54 

54 

63 

63 

60 

55 

55 

54.1 

LA  BELLE 

MAX 

81 

76 

79 

77 

77 

87 

65 

88 

87 

86 

66 

89 

80 

84 

92 

82 

80 

86 

82 

79 

79 

82 

85 

88 

91 

91 

91 

91 

68 

68 

84.6 

MIN 

56 

59 

46 

62 

43 

46 

75 

51 

51 

56 

55 

53 

60 

43 

60 

69 

48 

44 

68 

46 

51 

68 

51 

51 

53 

57 

62 

66 

59 

56 

54.1 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

76 

72 

78 

74 

78 

82 

76 

78 

80 

81 

84 

82 

74 

79 

88 

82 

78 

61 

79 

77 

77 

81 

85 

87 

89 

66 

88 

86 

62 

85 

60.9 

MIN 

60 

54 

47 

55 

41 

51 

51 

52 

61 

66 

52 

67 

58 

46 

53 

60 

44 

51 

55 

49 

53 

50 

57 

62 

61 

62 

61 

56 

55 

53 

54.8 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

75 

75 

80 

75 

79 

75 

73 

79 

74 

78 

76 

83 

77 

80 

82 

77 

77 

81 

75 

72 

79 

83 

84 

89 

68 

63 

83 

88 

76 

80 

79.3 

MIN 

58 

45 

50 

50 

48 

50 

49 

50 

52 

52 

44 

45 

42 

43 

52 

50 

39 

43 

41 

48 

62 

67 

44 

53 

56 

57 

58 

57 

54 

51 

49.0 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

85 

75 

69 

79 

68 

77 

79 

70 

72 

81 

81 

82 

82 

72 

a  l 

91 

73 

77 

80 

77 

77 

75 

82 

86 

68 

90 

86 

89 

76 

83 

79.5 

MIN 

65 

58 

48 

55 

43 

51 

63 

48 

58 

66 

55 

65 

58 

47 

57 

64 

44 

53 

54 

50 

55 

51 

59 

56 

58 

62 

63 

71 

56 

53 

56.3 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

75 

69 

76 

68 

76 

63 

70 

76 

61 

79 

81 

81 

71 

80 

87 

75 

76 

76 

79 

75 

75 

79 

64 

87 

87 

66 

66 

86 

85 

66 

79.2 

MIN 

60 

56 

54 

52 

50 

56 

58 

54 

64 

58 

55 

63 

54 

54 

62 

53 

51 

56 

56 

56 

55 

56 

62 

63 

64 

65 

65 

67 

63 

60 

58.1  | 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

80 

77 

79 

75 

78 

86 

77 

00 

85 

83 

88 

87 

79 

62 

91 

82 

79 

84 

62 

80 

81 

84 

86 

89 

91 

91 

90 

89 

88 

69 

83.7 

MIN 

67 

59 

48 

60 

42 

48 

66 

64 

61 

70 

53 

67 

58 

48 

59 

68 

48 

53 

52 

51 

55 

51 

55 

56 

55 

60 

62 

70 

54 

55 

57.1 

LISBON 

MAX 

75 

71 

79 

69 

76 

84 

72 

72 

61 

78 

81 

80 

75 

79 

8  9 

84 

77 

77 

78 

78 

78 

81 

86 

87 

90 

88 

69 

85 

64 

66 

80.2 

MIN 

63 

53 

46 

53 

43 

52 

59 

49 

59 

64 

49 

66 

55 

48 

56 

61 

46 

54 

53 

50 

51 

51 

55 

58 

60 

62 

63 

68 

58 

53 

55.3 

LIVE   OAK   2  ESE 

MAX 

73 

76 

76 

68 

78 

77 

72 

76 

79 

73 

72 

80 

72 

79 

82 

73 

77 

79 

76 

76 

78 

76 

85 

86 

65 

85 

62 

79 

80 

77.6 

MIN 

59 

A3 

44 

47 

37 

54 

47 

46 

58 

53 

45 

62 

48 

42 

54 

42 

39 

47 

42 

67 

49 

46 

4B 

51 

57 

65 

56 

55 

65 

49.3 

LOXAHATCHEE 

MAX 

84 

79 

78 

77 

80 

85 

83 

83 

84 

88 

89 

90 

81 

85 

90 

89 

78 

83 

83 

76 

78 

84 

86 

69 

92 

92 

91 

89 

90 

89 

84.9 

MIN 

66 

52 

49 

60 

45 

49 

65 

64 

64 

70 

50 

68 

62 

45 

58 

56 

55 

46 

43 

49 

57 

56 

53 

53 

53 

58 

63 

63 

62 

59 

56.6 

MADISON 

MAX 

71 

74 

78 

66 

80 

7* 

71 

74 

78 

71 

73 

80 

71 

79 

76 

70 

76 

79 

75 

78 

80 

83 

86 

87 

85 

84 

84 

82 

78 

84 

77.6 

MIN 

56 

65 

55 

47 

44 

55 

47 

43 

56 

48 

44 

56 

49 

46 

57 

55 

43 

50 

47 

50 

48 

53 

54 

56 

61 

63 

67 

56 

57 

53 

52.0 

MARATHON  SHORES 

MAX 

80 

75 

78 

80 

78 

81 

82 

81 

64 

68 

85 

85 

84 

84 

85 

86 

so 

82 

61 

80 

78 

61 

82 

80 

64 

86 

87 

85 

85 

64 

82.6 

MIN 

72 

69 

68 

61 

59 

64 

75 

73 

74 

74 

71 

76 

74 

67 

75 

72 

65 

69 

66 

66 

67 

69 

70 

72 

72 

73 

75 

70 

75 

73 

70.3 

MAR  I  ANNA    1  NO  SCHOOL 

MAX 

71 

72 

75 

68 

78 

69 

70 

72 

80 

76 

76 

77 

69 

79 

80 

70 

75 

75 

76 

79 

80 

60 

65 

85 

65 

83 

79 

83 

81 

62 

77.0 

MIN 

51 

61 

51 

44 

42 

53 

45 

44 

52 

47 

44 

54 

50 

44 

62 

43 

46 

52 

45 

69 

51 

51 

53 

51 

65 

66 

67 

58 

56 

52 

51.0 

MAYO   5  Nw 

MAX 

7". 

76 

74 

75 

79 

76 

72 

76 

78 

74 

73 

78 

72 

78 

80 

66 

74 

81 

77 

77 

79 

82 

85 

84 

83 

63 

84 

83 

81 

63 

76.0 

MIN 

44 

44 

47 

47 

38 

52 

49 

41 

57 

52 

46 

59 

46 

43 

55 

50 

43 

49 

43 

43 

44 

47 

49 

50 

54 

62 

66 

59 

58 

47 

49.5 

MELBOURNE 

MAX 

82 

62 

82 

77 

71 

85 

81 

76 

80 

84 

83 

86 

83 

78 

91 

90 

80 

83 

82 

75 

75 

80 

81 

86 

89 

86 

93 

91 

80 

60 

82.6 

MIN 

69 

58 

52 

57 

46 

52 

64 

65 

68 

68 

53 

70 

59 

50 

63 

64 

49 

53 

54 

65 

66 

54 

56 

58 

60 

64 

65 

70 

56 

57 

59.6 

MELROSE 

MAX 

78 

TO 

80 

72 

78 

82 

76 

77 

75 

78 

77 

75 

72 

80 

84 

78 

78 

80 

60 

76 

76 

84 

86 

86 

69 

90 

86 

86 

86 

60 

79.8 

MIN 

57 

52 

46 

46 

41 

49 

54 

46 

55 

55 

50 

62 

50 

46 

54 

52 

41 

50 

51 

49 

52 

51 

52 

56 

57 

61 

61 

60 

51 

53 

52.0 

MIAMI  BEACH 

MAX 

81 

83 

84 

83 

79 

60 

86 

80 

78 

91 

88 

85 

8M 

65 

64 

88 

85 

80 

80 

76 

74 

75 

77 

78 

60 

81 

83 

91 

61 

60 

82.1 

M  |  N 

76 

66 

64 

69 

56 

71 

74 

69 

76 

75 

67 

77 

71 

60 

72 

73 

61 

64 

68 

72 

62 

70 

71 

73 

73 

7* 

75 

73 

75 

75 

70.1 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

79 

60 

82 

62 

76 

81 

87 

79 

82 

90 

86 

88 

86 

85 

88 

91 

81 

62 

82 

76 

77 

78 

80 

61 

83 

84 

86 

90 

64 

62 

83.0 

MIN 

68 

66 

58 

56 

51 

61 

68 

65 

73 

72 

65 

75 

63 

55 

72 

66 

56 

5b 

56 

60 

67 

69 

65 

66 

71 

71 

73 

67 

72 

68 

65.2 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

69 

81 

83 

84 

63 

76 

84 

89 

81 

83 

92 

84 

89 

86 

82 

90 

91 

60 

84 

85 

79 

79 

80 

81 

61 

84 

83 

68 

91 

85 

84.3 

MIN 

75 

6  I 

54 

63 

45 

55 

67 

62 

71 

70 

62 

72 

69 

52 

63 

75 

58 

53 

52 

55 

67 

68 

67 

70 

71 

72 

73 

63 

73 

70 

64.3 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

82 

80 

79 

81 

86 

81 

80 

90 

90 

89 

68 

82 

86 

92 

87 

79 

85 

64 

81 

81 

84 

89 

89 

90 

90 

91 

90 

89 

69 

85.7 

MIN 

53 

45 

36 

56 

44 

60 

56 

61 

64 

55 

69 

68 

49 

54 

66 

51 

41 

36 

42 

50 

50 

66 

46 

51 

54 

57 

60 

63 

51 

53.2 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

68 

73 

72 

68 

74 

68 

69 

73 

76 

75 

70 

70 

70 

71 

75 

73 

76 

76 

80 

79 

74 

77 

81 

80 

61 

60 

65 

86 

66 

64 

75.7 

MIN 

50 

18 

52 

43 

43 

50 

44 

44 

54 

42 

45 

55 

45 

44 

63 

40 

42 

51 

44 

48 

54 

51 

56 

64 

67 

66 

68 

56 

60 

66 

51.6 

MONT ICELLO  2  S 

MAX 

70 

73 

79 

70 

78 

75 

72 

72 

74 

74 

72 

62 

75 

76 

76 

74 

77 

60 

78 

77 

78 

81 

65 

86 

64 

82 

82 

83 

62 

77 

77.4 

MIN 

55 

63 

50 

46 

40 

54 

46 

45 

55 

47 

45 

57 

48 

62 

56 

44 

40 

68 

44 

46 

49 

51 

51 

53 

61 

66 

68 

56 

56 

49 

50.4 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

MAX 

87 

62 

77 

77 

76 

76 

84 

80 

78 

85 

87 

85 

87 

80 

80 

90 

84 

79 

83 

81 

76 

77 

80 

84 

67 

91 

90 

92 

89 

66 

83.0 

MIN 

62 

61 

51 

58 

45 

S3 

65 

-.1 

64 

71 

56 

63 

58 

66 

58 

69 

52 

51 

45 

54 

56 

57 

59 

58 

56 

60 

63 

67 

61 

60 

56.1 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

79 

78 

79 

74 

77 

83 

82 

77 

8] 

60 

81 

84 

77 

80 

90 

95 

77 

60 

76 

78 

77 

79 

85 

86 

89 

66 

86 

81.7 

MIN 

66 

56 

48 

56 

40 

50 

59 

57 

64 

66 

52 

67 

56 

45 

56 

64 

48 

50 

50 

50 

54 

51 

55 

62 

60 

61 

65 

72 

54 

54 

56.5 

MYAKKA  RIVER    ST  PARK 

MAX 

87 

76 

75 

76 

75 

85 

81 

80 

80 

79 

80 

83 

79 

80 

82 

65 

66 

84 

85 

87 

90 

69 

81.6 

MIN 

66 

57 

47 

57 

43 

50 

56 

54 

59 

69 

69 

60 

60 

45 

54 

65 

46 

46 

46 

50 

49 

49 

52 

53 

56 

56 

66 

63 

55 

56 

56.4 

NAPLES 

MAX 

79 

77 

76 

78 

83 

83 

83 

66 

85 

85 

79 

87 

66 

80 

80 

80 

80 

84 

84 

85 

85 

86 

85 

85 

68 

62.8 

MIN 

67 

59 

66 

50 

a 

69 

66 

66 

58 

68 

52 

57 

54 

54 

51 

55 

56 

56 

57 

58 

61 

63 

66 

69 

65 

59.  9 

So©  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  1961 


Day  01  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Aver 

NICEVILLE 

MAX 

72 

70 

71 

74 

62 

70 

70 

71 

73 

77 

70 

70 

75 

70 

to 

73 

5o 

75 

80 

80 

80 

76 

75 

78 

79 

79 

r; 

80 

82 

HO 

74.2 

MIN 

45 

39 

40 

45 

38 

50 

45 

44 

50 

45 

43 

50 

43 

40 

51 

42 

40 

51 

40 

41 

44 

47 

52 

60 

65 

66 

71 

57 

55 

61 

48.4 

OCALA 

MAX 

75 

73 

78 

73 

81 

B» 

73 

80 

80 

80 

78 

81 

76 

83 

87 

82 

79 

82 

SO 

79 

81 

85 

90 

89 

90 

89 

90 

86 

85 

87 

81.8 

MIN 

61 

52 

50 

50 

46 

47 

57 

47 

59 

60 

50 

61 

52 

48 

56 

59 

48 

S3 

51 

51 

57 

52 

54 

59 

59 

63 

62 

66 

59 

54 

54.8 

OCALA  2  NE 

MAX 

72 

80 

68 

80 

85 

72 

80 

80 

78 

82 

80 

71 

81 

8  7 

77 

SO 

78 

78 

SO 

83 

89 

88 

91 

89 

90 

84 

83 

87 

81.2 

MIN 

59 

52 

44 

50 

37 

46 

56 

41 

56 

60 

43 

62 

52 

41 

50 

60 

40 

48 

44 

42 

47 

44 

43 

52 

54 

57 

59 

65 

50 

47 

50.1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

84 

78 

7* 

76 

73 

74 

79 

77 

77 

77 

81 

83 

82 

76 

76 

86 

81 

77 

80 

79 

77 

76 

80 

79 

81 

84 

83 

88 

86 

85 

79.6 

MIN 

69 

59 

S3 

57 

45 

54 

64 

60 

65 

72 

54 

60 

59 

50 

58 

72 

51 

54 

50 

it 

56 

58 

57 

60 

62 

71 

66 

69 

59 

60 

59.3 

ORLANOO  MB  AIRPORT 

MAX 

77 

70 

82 

69 

80 

84 

70 

77 

82 

S3 

82 

S3 

73 

83 

94 

77 

79 

80 

SO 

77 

77 

83 

66 

88 

92 

89 

90 

66 

84 

88 

81.5 

62 

57 

49 

53 

47 

54 

58 

54 

62 

60 

56 

64 

55 

50 

58 

56 

49 

56 

57 

56 

56 

55 

58 

61 

63 

65 

65 

64 

61 

68 

57.3 

PALATKA 

MAX 

77 

75 

81 

75 

81 

65 

75 

75 

76 

80 

75 

81 

74 

84 

87 

82 

78 

81 

78 

75 

76 

83 

89 

93 

94 

91 

90 

83 

79 

82 

81.2 

MIN 

60 

50 

48 

48 

42 

52 

55 

42 

52 

59 

50 

62 

49 

48 

58 

57 

46 

52 

51 

49 

51 

53 

56 

60 

61 

63 

63 

63 

58 

52 

53.7 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

72 

73 

75 

68 

73 

o8 

71 

75 

76 

74 

76 

76 

72 

78 

80 

79 

75 

80 

78 

83 

80 

82 

84 

B4 

85 

83 

79 

86 

82 

85 

77.8 

MIN 

50 

45 

46 

47 

42 

53 

47 

46 

55 

47 

45 

55 

45 

42 

44 

40 

49 

44 

50 

51 

49 

50 

52 

65 

62 

6  8 

58 

60 

56 

50.4 

PARR  ISM 

MAX 

60 

80 

79 

79 

72 

73 

75 

78 

79 

84 

80 

88 

84 

71 

77 

80 

79 

78 

84 

88 

90 

89 

89 

86 

90 

91 

90 

91 

90 

91 

82.9 

MIN 

67 

55 

50 

47 

42 

46 

54 

52 

58 

57 

52 

57 

63 

44 

46 

49 

48 

49 

55 

54 

56 

60 

62 

60 

62 

63 

55 

59 

62 

55 

54.6 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

65 

66 

72 

68 

71 

65 

70 

70 

76 

72 

70 

76 

70 

74 

74 

66 

73 

Bl 

79 

75 

73 

76 

79 

79 

82 

84 

80 

86 

83 

80 

74.5 

MIN 

49 

43 

51 

46 

51 

47 

47 

50 

56 

45 

53 

55 

50 

52 

49 

44 

SO 

56 

52 

54 

61 

60 

65 

67 

70 

71 

69 

59 

64 

65 

55.0 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 

66 

65 

71 

69 

70 

66 

70 

66 

77 

70 

65 

71 

65 

68 

72 

67 

73 

73 

73 

72 

70 

73 

75 

77 

77 

78 

ri 

79 

75 

76 

71.5 

MIN 

51 

45 

52 

47 

52 

46 

47 

52 

57 

46 

53 

52 

47 

51 

51 

44 

53 

50 

53 

56 

62 

64 

67 

68 

70 

72 

69 

61 

61 

63 

5S.7 

PERRY 

MAX 

77 

78 

75 

70 

83 

79 

73 

77 

76 

73 

73 

80 

72 

74 

76 

72 

73 

76 

79 

78 

81 

78 

80 

81 

81 

80 

80 

83 

79 

83 

77.3 

MIN 

46 

45 

42 

46 

48 

SO 

47 

40 

50 

53 

45 

45 

46 

41 

57 

47 

49 

51 

42 

44 

45 

48 

48 

56 

60 

64 

66 

54 

52 

48 

49.2 

PLANT  CITY 

MAX 

82 

61 

79 

76 

79 

84 

80 

81 

84 

81 

S3 

82 

77 

81 

89 

87 

78 

81 

81 

81 

81 

81 

85 

88 

88 

87 

BO 

88 

87 

87 

82.9 

MIN 

63 

54 

46 

54 

40 

50 

63 

50 

62 

62 

48 

68 

57 

44 

57 

62 

43 

49 

50 

51 

50 

49 

55 

54 

60 

61 

62 

70 

54 

54 

54.7 

POMPANO  BEACH 

MAX 

SO 

79 

82 

80 

77 

81 

83 

78 

82 

91 

81 

90 

86 

82 

89 

89 

82 

82 

83 

78 

79 

80 

82 

81 

83 

85 

86 

90 

85 

83 

83.0 

MIN 

69 

56 

53 

65 

45 

53 

65 

63 

67 

70 

59 

76 

63 

50 

63 

71 

54 

52 

50 

54 

65 

65 

62 

60 

70 

70 

67 

63 

63 

61 

61.6 

PUNTA  GOROA 

MAX 

80 

82 

77 

76 

82 

83 

82 

80 

86 

82 

88 

83 

79 

83 

87 

78 

84 

84 

87 

80 

82 

84 

88 

86 

86 

86 

87 

90 

90 

90 

83.8 

MIN 

68 

62 

52 

65 

52 

55 

70 

62 

65 

72 

56 

69 

63 

57 

65 

67 

53 

51 

56 

57 

57 

56 

58 

61 

62 

64 

6  ■ 

74 

64 

61 

61.4 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

68 

71 

7* 

72 

78 

75 

71 

72 

78 

77 

74 

78 

70 

77 

81 

73 

74 

77 

77 

78 

78 

79 

84 

85 

S3 

82 

80 

81 

81 

81 

77.0 

MIN 

53 

42 

47 

46 

40 

54 

45 

42 

54 

49 

43 

54 

48 

42 

59 

44 

44 

48 

44 

47 

47 

49 

51 

53 

64 

67 

67 

56 

56 

50 

50.2 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

85 

83 

84 

81 

78 

82 

85 

85 

80 

89 

87 

88 

86 

86 

88 

89 

85 

84 

85 

80 

79 

79 

81 

87 

84 

86 

88 

92 

86 

85 

84.6 

M  I  N 

72 

60 

51 

60 

42 

50 

59 

57 

65 

68 

59 

72 

45 

51 

67 

69 

56 

48 

47 

50 

50 

61 

51 

55 

53 

62 

64 

60 

59 

55 

57.9 

SAINT   AUGUST  I NE 

MAX 

78 

73 

80 

72 

73 

82 

70 

72 

74 

78 

73 

79 

73 

73 

81 

72 

77 

82 

76 

71 

76 

77 

83 

84 

92 

86 

88 

80 

72 

78 

77.5 

M  I N 

59 

49 

48 

49 

41 

^8 

56 

44 

57 

59 

49 

65 

51 

47 

58 

59 

45 

51 

50 

59 

61 

50 

54 

58 

57 

61 

59 

63 

56 

49 

53.7 

SAINT  LEO 

MAX 

75 

71 

78 

69 

79 

85 

74 

SO 

S3 

76 

83 

79 

71 

82 

58 

77 

78 

79 

81 

80 

80 

83 

87 

89 

89 

89 

89 

88 

86 

87 

61.2 

M  I N 

63 

56 

50 

55 

46 

53 

61 

51 

60 

63 

53 

66 

58 

49 

59 

59 

49 

54 

57 

55 

53 

54 

57 

60 

61 

64 

63 

70 

60 

57 

57.2 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

72 

77 

73 

7* 

75 

74 

74 

71 

78 

79 

73 

72 

70 

76 

80 

78 

75 

73 

74 

74 

76 

78 

76 

78 

80 

80 

75. S 

M  I N 

55 

43 

42 

48 

47 

41 

56 

50 

46 

59 

48 

45 

45 

53 

46 

50 

50 

54 

53 

55 

66 

69 

70 

58 

52 

52.0 

ST  PETERSBURG 

MAX 

73 

67 

73 

66 

77 

81 

72 

81 

84 

72 

83 

78 

67 

77 

85 

82 

75 

75 

77 

80 

81 

83 

84 

82 

83 

83 

84 

86 

86 

86 

78.8 

MIN 

68 

59 

57 

62 

53 

58 

66 

60 

67 

69 

59 

69 

62 

54 

66 

64 

54 

59 

60 

60 

59 

62 

65 

65 

67 

69 

68 

70 

64 

65 

62.7 

SANBORN  TOWER 

MAX 

71 

74 

77 

71 

74 

78 

73 

75 

78 

75 

73 

80 

74 

74 

76 

72 

75 

SI 

80 

77 

77 

77 

81 

83 

SI 

84 

82 

85 

83 

79 

77.3 

MIN 

55 

40 

49 

46 

37 

48 

47 

38 

46 

45 

41 

44 

46 

40 

56 

44 

38 

46 

42 

45 

46 

47 

47 

50 

61 

63 

62 

55 

51 

49 

47.5 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

79 

74 

80 

75 

76 

84 

80 

78 

82 

81 

79 

81 

78 

80 

90 

86 

77 

SO 

77 

76 

77 

81 

86 

89 

91 

89 

9. 

88 

82 

85 

81.7 

MIN 

65 

56 

»7 

54 

44 

50 

64 

55 

60 

66 

57 

64 

56 

47 

59 

62 

44 

52 

54 

53 

56 

52 

53 

55 

60 

61 

62 

70 

55 

51 

56.  1 

SARASOTA 

MAX 

77 

72 

75 

72 

76 

79 

75 

81 

84 

76 

85 

79 

75 

77 

85 

85 

76 

76 

81 

81 

81 

82 

82 

82 

82 

83 

84 

88 

89 

87 

80.2 

MIN 

66 

59 

50 

64 

46 

51 

63 

55 

63 

68 

51 

66 

64 

48 

57 

65 

44 

54 

51 

57 

59 

61 

59 

73 

57 

57 

58.0 

STE I NHATCHEE  2 

MAX 

72 

70 

70 

69 

77 

79 

72 

74 

79 

69 

74 

79 

78 

74 

82 

71 

69 

69 

71 

72 

79 

73 

72 

71 

78 

78 

79 

83 

78 

82 

74.8 

MIN 

48 

50 

52 

39 

35 

47 

50 

48 

58 

55 

41 

43 

40 

44 

50 

45 

41 

50 

46 

48 

48 

49 

47 

51 

56 

66 

69 

60 

59 

50 

49.  5 

STUART   1  N 

MAX 

84 

78 

79 

80 

78 

82 

79 

76 

79 

89 

82 

88 

81 

77 

86 

87 

75 

80 

SI 

77 

76 

77 

80 

82 

85 

86 

93 

87 

87 

87 

81.9 

MIN 

69 

58 

51 

63 

48 

55 

68 

67 

66 

66 

54 

72 

61 

50 

66 

66 

54 

50 

52 

5  -. 

66 

66 

57 

58 

57 

66 

67 

69 

62 

57 

60.  7 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

68 

71 

76 

64 

74 

72 

70 

73 

77 

70 

73 

80 

70 

73 

77 

65 

7* 

78 

74 

76 

77 

77 

82 

84 

83 

82 

80 

82 

76 

81 

75.3 

MIN 

52 

41 

47 

45 

38 

SO 

44 

40 

58 

47 

46 

55 

48 

41 

60 

45 

41 

45 

40 

45 

48 

47 

46 

SO 

61 

66 

69 

54 

53 

49 

48.9 

TAMIAMI    TRL   40  Ml  BEND 

MAX 

81 

82 

80 

80 

80 

84 

86 

81 

84 

89 

90 

90 

85 

88 

91 

87 

82 

S3 

85 

79 

80 

82 

85 

85 

88 

89 

91 

92 

88 

85 

85.1 

MIN 

70 

59 

58 

53 

44 

55 

62 

62 

63 

70 

59 

66 

66 

49 

64 

60 

56 

48 

49 

52 

53 

54 

53 

60 

57 

59 

59 

58 

63 

57 

5  7.9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

68 

7* 

70 

75 

80 

73 

82 

83 

75 

83 

80 

70 

76 

S3 

75 

74 

77 

79 

82 

82 

83 

83 

S3 

84 

82 

65 

88 

87 

86 

79.2 

MIN 

62 

56 

53 

53 

49 

56 

59 

53 

65 

59 

55 

66 

57 

51 

62 

54 

50 

56 

57 

55 

56 

56 

60 

61 

63 

66 

65 

66 

56 

69 

57.9 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 

84 

72 

72 

74 

71 

75 

83 

78 

81 

82 

71 

83 

88 

72 

75 

85 

65 

73 

76 

77 

81 

82 

81 

80 

81 

83 

84 

86 

85 

85 

78.8 

MIN 

67 

59 

50 

55 

45 

46 

58 

56 

65 

65 

53 

55 

62 

48 

55 

63 

49 

53 

55 

54 

54 

55 

56 

58 

61 

64 

63 

68 

59 

69 

57.0 

TAVERN  I ER 

MAX 

80 

79 

78 

82 

76 

82 

84 

31 

82 

86 

83 

86 

S3 

80 

87 

87 

81 

83 

81 

81 

80 

79 

80 

81 

62 

84 

Of 

88 

89 

86 

82.5 

MIN 

73 

69 

65 

72 

57 

70 

75 

67 

74 

77 

71 

77 

76 

63 

76 

78 

69 

66 

66 

69 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

76 

72 

73 

75 

71.2 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

75 

74 

82 

72 

73 

87 

74 

79 

82 

86 

78 

85 

78 

81 

93 

86 

61 

84 

79 

75 

77 

62 

86 

89 

92 

92 

92 

83 

78 

86 

82.0 

MIN 

56 

57 

55 

55 

44 

47 

63 

62 

64 

68 

53 

64 

54 

54 

58 

64 

41 

SO 

51 

62 

54 

53 

52 

53 

56 

64 

6.. 

68 

51 

50 

56.1 

USHER  TOWER 

MAX 

71 

72 

74 

73 

75 

77 

73 

77 

78 

74 

74 

78 

70 

76 

80 

79 

73 

76 

77 

76 

78 

80 

81 

82 

81 

82 

63 

S3 

85 

82 

77.3 

MIN 

45 

48 

42 

43 

37 

48 

54 

42 

59 

57 

46 

61 

48 

44 

SI 

51 

41 

5t 

42 

47 

48 

48 

51 

53 

56 

58 

61 

54 

49 

51 

49.5 

VENICE 

MAX 

77 

72 

75 

72 

77 

BO 

80 

81 

83 

77 

85 

SO 

75 

76 

84 

79 

77 

76 

79 

SO 

81 

81 

80 

61 

81 

82 

64 

65 

85 

65 

79.7 

MIN 

68 

63 

50 

66 

46 

54 

69 

59 

65 

70 

55 

69 

65 

51 

65 

63 

52 

52 

52 

54 

54 

54 

56 

56 

62 

65 

64 

72 

59 

68 

59.7 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

79 

74 

79 

73 

71 

80 

74 

77 

78 

83 

81 

87 

78 

77 

92 

84 

72 

81 

78 

75 

75 

79 

82 

83 

84 

85 

90 

79 

79 

81 

79.7 

MIN 

70 

56 

53 

52 

49 

56 

67 

67 

70 

63 

56 

69 

57 

50 

63 

58 

53 

S3 

64 

5. 

67 

61 

58 

58 

61 

65 

66 

63 

58 

58 

59.8 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

79 

72 

78 

74 

78 

86 

81 

78 

86 

85 

84 

75 

82 

SO 

60 

79 

79 

66 

89 

89 

90 

88 

87 

82.0 

MIN 

65 

57 

49 

55 

42 

49 

67 

59 

63 

51 

69 

55 

45 

47 

48 

49 

52 

53 

49 

57 

59 

63 

6V 

53 

55.  2 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 

78 

80 

83 

81 

74 

8^ 

85 

76 

81 

92 

83 

90 

86 

81 

87 

90 

SO 

78 

79 

76 

79 

81 

84 

83 

84 

91 

82 

83 

81 

82.4 

MIN 

69 

59 

67 

52 

58 

69 

68 

72 

79 

59 

75 

65 

54 

70 

75 

58 

56 

55 

60 

69 

72 

70 

64 

64 

74 

73 

67 

65 

73 

65.9 

WEST    PALM  BEACH   WB  AP 

MAX 

81 

77 

81 

79 

78 

8C 

85 

76 

81 

90 

84 

93 

83 

80 

87 

91 

79 

82 

82 

76 

77 

78 

S2 

62 

83 

85 

90 

84 

86 

83 

82.  5 

MIN 

63 

61 

57 

55 

50 

5  7 

67 

66 

71 

70 

58 

76 

60 

53 

66 

66 

57 

54 

51 

58 

67 

67 

63 

62 

61 

65 

69 

66 

63 

63 

62. 1 

WEWAH 1 TCHKA 

MAX 

71 

80 

82 

79 

79 

71 

75 

78 

85 

82 

83 

84 

82 

82 

81 

82 

S3 

au 

79 

80 

81 

81 

80 

63 

82 

84 

85 

85 

84 

84 

80.9 

MIN 

55 

44 

56 

49 

49 

44 

49 

43 

44 

48 

45 

47 

48 

47 

55 

44 

46 

48 

49 

49 

52 

51 

50 

S3 

64 

65 

65 

54 

52 

50.6 

See  Reference  No  tea 


Following  Station  Index 

57  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  .  i  

Day  Of  Month  §1 


Hum 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

WINTER  HAVEN 

«<l 

78 

77 

rg 

74 

T» 

a* 

82 

82 

83 

84 

77 

80 

89 

84 

78 

81 

81 

77 

78 

82 

85 

88 

88 

88 

87 

89 

87 

86 

82 

2 

HIN 

56 

46 

S3 

40 

49 

62 

68 

53 

67 

56 

44 

55 

63 

50 

47 

49 

56 

58 

50 

52 

57 

5a 

59 

58 

70 

52 

58 

55 

7 

WOODRUFF  DAN 

MAX 

ra 

65 

7| 

77 

63 

6  I: 

69  70 

74 

78 

68 

76 

79 

68 

79 

82 

65 

75 

74 

75 

80 

80 

81 

85 

86 

86 

83 

80 

83 

76 

76 

2 

HIN 

54 

49 

5  0 

40 

38 

48 

39  45 

51 

40 

48 

46 

48 

51 

40 

34 

52 

48 

52 

54 

53 

57 

57 

60 

67 

69 

60 

60 

53 

50 

4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


sunt  d 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

ft 

9 

10 

11 

12 

1  i 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BAY  LAKE 

EVAP 

.20 

.28 

.25 

.25 

.31 

.26 

.18 

.22 

.18 

.32 

.16 

.18 

.29 

.20 

.24 

.29 

.26 

.29 

.32 

.13 

.30 

.28 

.28 

.30 

.29 

.29 

.43 

.31 

B7.81 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.22 

.22 

.  36 

.15 

.  26 

.  23 

.  21 

.  29 

.  28 

.16 

.23 

.27 

7.09 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.20 

.18 

.16 

.21 

.15 

.24 

.17 

.21 

.02 

.20 

.21 

.19 

.32 

.20 

.16 

.25 

.28 

.18 

.36 

.30 

.28 

.06 

.29 

.23 

.16 

.23 

.22 

.35 

.20 

B6.42 

MAX 

72 

75 

78 

75 

82 

76 

83 

78 

74 

83 

83 

84 

83 

82 

81 

74 

B0 

75 

81 

82 

7  9 

79 

81 

85 

85 

88 

88 

87 

90 

81 

80.8 

HIN 

69 

60 

54 

54 

59 

54 

69 

64 

65 

67 

65 

65 

67 

63 

62 

64 

61 

60 

62 

63 

64 

64 

68 

67 

68 

68 

67 

72 

71 

64 

64.0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.37 

.13 

.  28 

.  24 

.30 

.15 

.23 

.11 

.16 

.20 

.26 

.17 

.37 

.22 

.  1  5 

.24 

.38 

.22 

.20 

.24 

.13 

.42 

.18 

.23 

.26 

.28 

.25 

.21 

.25 

.26 

7.09 

WIND 

88 

12 

11 

46 

49 

21 

48 

60 

50 

59 

40 

38 

98 

24 

30 

53 

68 

34 

33 

23 

34 

140 

27 

25 

17 

22 

47 

33 

29 

21 

1280 

GAINESVILLE  3  »SW 

EVAP 

.17 

.30 

.29 

.24 

.20 

.17 

.20 

.21 

.17 

.18 

.20 

.18 

.29 

.19 

.20 

.31 

.33 

.28 

.24 

.15 

.32 

.21 

.  21 

.30 

.26 

.27 

.20 

.24 

.21 

.22 

6.94 

WIND 

100 

80 

711 

130 

30 

30 

70 

30 

75 

100 

35 

60 

185 

35 

60 

110 

65 

70 

45 

45 

65 

25 

20 

30 

45 

45 

50 

50 

30 

25 

1810 

UAX 

77 

77 

77 

75 

81 

80 

79 

82 

81 

81 

79 

71 

76 

84 

84 

78 

77 

80 

82 

83 

85 

88 

90 

90 

88 

89 

86 

89 

86 

87 

82.1 

VIN 

60 

50 

48 

51 1 

41 

52 

5  6 

48 

62 

58 

50 

61 

49 

50 

5  5 

61 

47 

52 

50 

52 

50 

54 

58 

59 

61 

64 

63 

64 

57 

55 

54.6 

HIALEAH 

EVAP 

.18 

.  14 

.25 

.24 

.30 

.22 

.16 

.13 

.22 

.15 

.21 

.17 

.27 

.29 

.37 

.19 

.22 

.33 

.30 

.33 

.32 

.25 

.29 

.27 

.26 

.23 

.11 

.30 

B7.1B 

WIND 

108 

47 

36 

61 

85 

35 

64 

66 

127 

64 

43 

47 

110 

59 

53 

49 

88 

40 

32 

29 

129 

102 

118 

36 

54 

52 

46 

44 

36 

55 

1915 

LISBON 

EVAP 

.  22 

.24 

.23 

.24 

.20 

.24 

.14 

.16 

.19 

.23 

.23 

.01 

.25 

.19 

.21 

.28 

.22 

.24 

.32 

.25 

.18 

.21 

.25 

.25 

.22 

.24 

.34 

.24 

.26 

.23 

6.71 

WIND 

70 

55 

35 

80 

25 

30 

45 

30 

90 

60 

30 

110 

BO 

25 

45 

70 

30 

40 

40 

30 

30 

25 

30 

25 

30 

30 

30 

35 

20 

25 

1300 

HILES  CITY  TOWER 

EVAP 

* 

.03 

.33 

.60 

.40 

.47 

.34 

.33 

.33 

.61 

.25 

.33 

.46 

.38 

.51 

.27 

.34 

.38 

.44 

.34 

.37 

.35 

.32 

.32 

.39 

.31 

BIO . 62 

WIND 

• 

53 

30 

71 

20 

40 

24 

65 

56 

33 

2  7 

79 

37 

21 

30 

25 

51 

19 

37 

46 

72 

38 

32 

16 

37 

26 

10 

33 

33 

45 

1106 

HOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.22 

.25 

.20 

.29 

.  2(1 

.26 

.17 

.25 

.19 

.20 

.23 

.23 

.24 

.20 

.31 

.21 

.25 

.24 

.31 

.34 

.29 

.27 

.28 

.28 

.28 

.26 

.27 

.27 

.30 

B7.54 

WIND 

1  30 

20 

28 

67 

40 

30 

82 

103 

102 

97 

28 

61 

111 

24 

20 

114 

58 

35 

21 

77 

102 

85 

45 

29 

31 

35 

32 

36 

39 

38 

1720 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.  19 

.26 

.29 

.41 

.25 

.22 

.17 

.23 

.  24 

.25 

.25 

.22 

.27 

.35 

.30 

.25 

.28 

.27 

.25 

.34 

.30 

.28 

.27 

.25 

.38 

.25 

.31 

.31 

.33 

B8.45 

TAH 1  All  I   TRL  40  III  BEND 

EVAP 

.  1  1 

.11 

.19 

.27 

.16 

.14 

.12 

.20 

.17 

.12 

.22 

.20 

.22 

.13 

.17 

.24 

.14 

.15 

.15 

.24 

.20 

.20 

.24 

.15 

.21 

.13 

.15 

.18 

.24 

.22 

5.43 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.33 

.39 

.25 

.26 

.41 

.21 

.20 

.46 

.37 

.20 

.24 

.22 

.29 

.24 

.26 

.24 

.23 

.26 

.25 

.25 

.42 

.50 

.  23 

.17 

.30 

.27 

.21 

.35 

.30 

.46 

8.77 

WOODRUFF  DA1I 

EVAP 

.07 

.30 

.  20 

.29 

.22 

.27 

.08 

.30 

.  25 

.20 

.  22 

.38 

.39 

.21 

.24 

.20 

.26 

.29 

.24 

.28 

.25 

.26 

.20 

.26 

.23 

.23 

.20 

.15 

.30 

.23 

7.20 

WIND 

115 

169 

59 

137 

103 

4  2 

124 

127 

125 

121 

103 

115 

179 

75 

64 

175 

96 

80 

85 

40 

89 

43 

31 

27 

38 

54 

41 

48 

64 

43 

2612 

(a)     Evaporation  Measured  In  a  sunken  pan  36  x  36  Inches. 
Moore  Haven  Lock  1   -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  HRCN  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vero  Beach  FAA  AP  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  over  rock. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  ol  month 

■ 

9 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave; 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

UAX 
UIN 

83 

65 

84 

63 

83 
64 

87 
59 

84 

65 

82 

66 

84 

60 

85 
65 

82 

63 

78 

69 

80 
62 

84 

62 

83 

65 

84 

68 

83 

62 

82 
64 

86 
65 

85 

65 

84 

66 

87 

65 

89 

66 

89 
69 

90 
69 

91 

73 

89 

73 

89 
73 

90 
69 

90 
68 

85.3 
65.8 

4  INCHES 

UAX 
UIN 

77 
69 

80 
66 

82 
67 

77 
63 

77 
66 

76 
68 

75 
64 

77 
68 

77 

66 

75 
69 

74 

65 

77 

65 

77 
67 

76 
70 

76 
65 

76 
67 

77 
66 

77 
68 

78 
68 

79 
68 

60 
69 

81 
70 

83 
72 

84 
74 

83 
74 

82 
74 

82 
72 

81 
71 

78.4 
68.3 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

74 
71 

74 

70 

76 
69 

72 
66 

72 
68 

72 
69 

72 
66 

71 
69 

74 
67 

72 
69 

72 
67 

72 
66 

72 
68 

72 
70 

73 
66 

73 
68 

73 
68 

74 

69 

73 
69 

74 

69 

75 
71 

77 
71 

78 
72 

80 
74 

78 
75 

80 
74 

79 
74 

78 
73 

74.4 
69.6 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.     Instrumentation:     3  point 
Foxboro  Thermograph. 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
APRIL  1961 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
APRIL  1961 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO 

COUNTY 

DRAINAGE 

u 
§ 

H 

5 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

| 

i 

< 

— i — Nog*.  — Issii — 

A#ALACmKOLA   Vf  CITY 

0211 

2*  A* 

■4 

V, 

19 

HIO 

10 

c 

J 

022ft 

92 

ft* 

01** 

ai 

10 

1*9 

ft*1 

c 

IUUW  PA*K 

03*0 

POt< 

it 

190 

HAIR Y  M.  TOLSON 

t. 

SO 

US 

9* 

C  I  TV  Of  BARTOW 

0520 

2B  0* 

B2 

3C 

91 

•  2 

)» 

10 

7* 

AIll'    j*.  *C    II'  '•** 

0*11 

2*  AO 

•0 

18 

b» 

ftA 

BA 

Mul                 MRCN  GATE  * 

Ml* 

PALM  REACH 

2*  47 

•0 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

■1 

00 

1T 

SP 

OAtfID  B.  JAMIESON 

079* 

•i   21  99 

Bl 

06 

69 

flood  control  dist. 

0  7*9 

86 

200 

c 

MRS.   S.  TOunGBlOOD 

0*0* 

3D  26 

as 

02 

SI 

T* 

BOCA  *  A  TON 

09*9 

PALM  BC ACM 

OS 

c 

GUS  P.  MAGEP 

M 

JJ 

10 

SP 

SP 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

}A 

39 

160 

c 

MISS  CLMA  SHULER 

28  3T 

S2 

22 

SP 

c 

M-CENTBAL  FlA.EIP.STA. 

11*) 

2B  40 

•2 

OS 

75 

MRS*  A.  H.  NELSON 

CA<UL  POINT  GATE  9 

PALM  BCACH 

BO 

9* 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

127* 

10 

j, 

29 

MIO 

ju&ao  plant  fld.  sta. 

1909 

BO 

39 

SP 

2*  32 

B2 

11 

1 

SP 

ALLEN   T  *  MECKS 

SP 

SP 

MRS.    HAZEL    F.  COOK 

CABYVlLL*  " 

WASHINGTON 

30  AT 

B9 

TO 

7A 

LONNIE  H.  mh I T  TAKER 

163)2 

29  OB 

89 

02 

19 

ftp 

MISS  haBBIETTE  WHJDDON 

30  <.7 

e-, 

29 

190 

SP 

1*12 

82 

20 

CLEARWATER  F 1 P£  DEPT. 

1*0 

ED  OLIVENBAUM 

CLEHlSTON 

1*** 

HENDRY 

80 

S3 

IB 

GERvIN  Mi  PIT2EN 

CLCHlSTON  U  s  etc 

1*9* 

6  0 

„ 

20 

BA 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

IB** 

10 

40 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

19TB 

29  2* 

81 

10 

30  a* 

276 

RADIO  STATION  WJSB 

CROSS  CITY 

?  '  " ' 

DIXIC 

2*  38 

83 

OT 

4? 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  ClTv  2 

200* 

Dim  i 

29  )8 

83 

07 

43 

SP 

B  I  CHARD   W.    DA  V  I E  S 

BROmARD 

26  OA 

80 

12 

ID 

FLA.    POWER   *  LIGHT 

OAT  TON  A  BEACh 

29  13 

81 

DA  t  T  ON  A  BCACh  wB  AP 

219* 

29  11 

03 

31 

[0 

u.s.  weather  bureau 

DCE*  PARK 

2200 

OSCeOLA 

I 

80 

43 

• :' 

GEORGE  H.  KEMPFER 

DC   'UN  J  AK    SPB INGS 

2220 

MA L TON 

86 

07 

299 

SP 

H.   C.  STORRs 

PI 

1  7 

221* 

81 

28 

86 

22»B 

81 

ftp 

DOwiING  MM 

29*1 

SUHANNCC 

10 

83 

13 

78 

OTHER  L.  6AILEY 

0**  T0*TUGAS 

2*1* 

MONPOE 

82 

)2 

ftp 

NATIONAL   PARK  SERVICE 

2B90 

29  91 

Bl 

21 

ftp 

'  '-    1  J  1  .  POINT 

2*19 

29  ** 

81 

92 

ftp 

2*2) 

26  33 

a; 

26 

IB 

rCLLSMCHC 

INDIAN  RIVER 

27  A6 

36 

23 

*p 

OKEELANTA  SUG.  REF.INC. 

F[BNAM01NA  BE AC" 

2*** 

30  AO 

tl 

28 

90 

9P 

*C*T  0*UM  *>  Nw 

3137 

BO 

51 

60 

9P 

F0*T   GRfCN    1?  WSW 

9191 

27  34 

B2 

Dl 

120 

FOOT  kAuDCOALC 

lit  3 

QROwARD 

26  06 

BO 

10 

bP 

Fl  lAudE'DalF  Bamia  mab 

BROWARD 

26  07 

07 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HARBOR 

f  1    LAUDE*DAlE    [AO   ST  A 

1ITI 

t    26  06 

80 

7 

ftA 

BA 

S  A 

OF 

91  •* 

81 

IS 

MID 

ID 

J 

FOOT  pierce 

10 

HIO 

H- 

FOUNTAIN   )  S 

30  26 

14^ 

5P 

GAINESVILLE    1  WSM 

3921 

ALACHUA 

29  38 

82 

86 

4P 

CC 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

GAINESVILLE    FAA  AP 

992* 

29  42 

82 

133 

Hit 

ID 

FED 

GLEN  SI    KA A t  NURSERIES 

3*T0 

30  13 

82 

140 

4P 

GRACE vl LLE 

30  39 

■s 

160 

10 

24  98 

30 

MART  L AC  C 

ORANGE 

81 

70 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

HIALCAH 

3*0* 

DADt 

29  30 

BO 

a 

ftA 

8  A 

MIA  ATER 

m|OM  springs 

)♦** 

10 

29  30 

82 

79 

9P 

HILLSBOROUGH  RvR  ST  PI 

28  09 

82 

30 

mO**e s t c a o  cap  sta 

29  JO 

80 

11 

-1 1 

ID 

INDIAN  LAIC  [STATES 

POLK 

81 

119 

ftP 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

IMC  IS 

•  2T) 

29  02 

82 

12 

FA 

INVERNESS 

28  90 

9P 

ISLAND  GROVE    2  HNW 

29  27 

B2 

60 

1    .■--  =  ••• 

49X1 

28  26 

Bl 

119 

JACKSONVILLE    MB  AP 

4398 

DUVAL 

30  23 

81 

24 

Ml 1 

ID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BEACH 

*9«* 

DUVAL 

30  17 

Bl 

10 

FIRE 

jasper  )  Sf 

10 

30  29 

82 

140 

9P 

FlA.  FOREST  SERVICE 

*sia 

BO 

18 

*(*  w(ST  MB  AIRPORT 

.  1 '  g 

s; 

6 

-1 

10 

uv  «est  mb  cnv 

MONROE 

81 

ID 

u.s.  heather  Bureau 

■ISSINNCE  2 

**29 

OSCEOLA 

81 

66 

HAROLO  L.  YOUNG 

LA  BELLE 

4**2 

M[ND*» 

1ft 

SP 

ATLANTIC  LAND  IPV.  CO. 

LAKE   AL'*ED  CI*  STA 

POLK 

81 

180 

CITRUS  EKP.  STATION 

LAKE   CITT    2  C 

COLUMOIA 

10 

82 

209 

5P 

FlA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  hIAhASSE 

ORANGE 

ei 

US 

9A 

SUBTROP  FRUIT  FLO*  STA. 

LAKELAND  MB  CITY 

POLK 

ai 

214 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  S« 

*B*9 

HIGHLANDS 

91 

90 

ftP 

ftP 

6P 

COLE  OANLCy ■  JR. 

LAKE  TRAFFORO 

COLLIE* 

Bl 

27 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

LA MONT    «  MMw 

JCFPMMN 

190 

TUNGSTON  PLANTATION 

LlGNUMVlTAE  CET 

MONPOE 

10 

8 

DR.  Ei  C.  LUNSFORO 

CTflTTON 
o  1  nl  lvJri 

d 

M 

COUNTY 

DRAINAGE  I  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP 

PHECIP 

$ 

|  SPECIAL 

LISBON 

^  it 

LAKE 

28  53 

81  48 

68 

3P 

SP 

C 

Oklawaha  MATER  AuTH. 

LIVE  OAK  2  CSE 

9099 

SUWANNEE 

30  17 

82  38 

120 

ftP 

b° 

RADIO  STATION  MNEB 

LONGBOAT  KET 

3124 

MANATEE 

!5 

G.  W.  HERRINGSHAM 

LOkAMATChEE 

S18<] 

PALM  BEACH 

*P 

c 

LYNNE    4  SE 

^21' 

MARION 

OTIS  B.  FORT 

MAO 1  SON 

!2  fS 

MAD  I  SON 

10 

30  28 

83  23 

145 

7P 

TP 

T.  C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

S351 

MONROE 

24  4- 

81  00 

9 

6P 

CHARLES  G.  HELTHAN.  JR. 

MAR  I ANN A    1  NO  SCHOOL 

JACKSON 

•>P 

3P 

FLA.    IND.   SCH,   FOR  BOYS 

MAR 1 NE  L  AND 

3991 

FLAGLER 

10 

c 

MARINE   STUDIO  INC. 

MA  TO  3  NAT 

SS39 

LAFAYETTE 

30  06 

83  14 

ftP 

6^ 

ROBERT  L.  ANN  I N 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

28  05 

80  37 

2* 

9P 

5P 

c 

CITY  OF  MELBOURNE 

MELROSE 

5*22 

ALACHUA 

;  0 

29  42 

B2  03 

130 

SP 

St 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

MIAMI    BAY  FRONT 

9693 

DADE 

25  *7 

80  11 

8 

SP 

CITY    OF  MIAMI 

MIAMI  BEACH 

^6■»e 

DADE 

25  47 

BO  08 

9 

5i> 

3P 

J 

life  guard  patrol 

MIAMI   MB  AIRPORT 

9663 

DADE 

25  4B 

80  16 

HID 

MID 

C  J 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

MIAMI    12  SSH 

567* 

DADE 

25  99 

80  17 

10 

a* 

8A 

U.S. PLANT    INTRODCTN  STA 

MILES  CITY  TOWER 

9719 

COLLIER 

ftP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

MILTON   EKP  STATION 

3793 

SANTA  ROSA 

30  »7 

87  09 

217 

*p 

9P 

AGR.  EXP.  STATION 

5879 

JEFFERSON 

30  32 

83  52 

209 

5P 

9P 

A.  M.  PHILLIPS 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

S89S 

GLADES 

26  50 

81  05 

22 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

3979 

POLK 

27  56 

81  36 

160 

9P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

MYAK.K A  RIVER    ST  PARK 

SARASOTA 

27  13 

20 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

26  09 

Bl  47 

9P 

9P 

CITY  OF  NAPLES 

NICEVILLE 

42*0 

OKALOOSA 

30  31 

86  30 

60 

BA 

8A 

c 

JACKSON  GUARD  FOR.  STA. 

NITTAM  1  S 

6251 

OSCEOLA 

27  56 

Bl  00 

60 

TA 

MRS .  ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH  NEM  RVR  CANAL  1 

S3  IB 

PALM  BEACH 

26  34 

BO  43 

13 

c 

U.S.  GEOL  *  SURVEY 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6923 

PALH  BEACH 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

OC  ALA 

6414 

MARION 

29  11 

82  08 

86 

9P 

HIO 

CITY  OF  OCALA 

OCALA    2  NE 

MAR  ION 

29  13 

82  07 

68 

BP 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE   9  M 

641 

OKEECHOBEE 

27  1* 

AO  59 

30 

9P 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

Okeechobee  hrcn  gate  6 

6485 

OKEECHOBEE 

27  13 

80  48 

3* 

BA 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITT 

6584 

JOHN  MARChEhKA 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

"  )8 

ORANGE 

28  33 

81  20 

106 

MID 

HID 

C  J 

u.s.  weather  bureau 

ORTONA  LOCK  2 

*ftS7 

26  47 

81  18 

21 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALATKA 

6  19  ! 

PUTNAM 

29  39 

81  36 

19 

6P 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA 

6826 

WAKULLA 

30  02 

86  2* 

5 

c 

CHARLES  C.  HlLES 

PANAMA    CITY  2 

6841 

BAY 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PARR  ISM 

M-8. 

MANATEE 

27  3S 

82  23 

BA 

BA 

c 

OTIE  B.  GODFREY 

PENNSUCO  4  NM 

S9BI 

DADE 

23  56 

BO  27 

7 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

PEN5ACOLA  FAA  AP 

I  991 

ESCAMBIA 

30  2B 

67  12 

no 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

30  25 

BT  13 

13 

MID 

MID 

C  J 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  0.   Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you^ 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "CI imatolog ical  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporat ion  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-f oot  d iameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  f ol lowing  the  "Evaporat ion 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;   Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

*  Amount   included  in  following  measurement ,   t ime  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage,      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual   Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 


ASHEVILLE:  1961 


FLORIDA  -  MAY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     99°  on  the  17th  at  Avon  Park 

Lowest  Temperature:     42°  on  the  27th  at  Crestview  Radio  WJSB 

Greatest  Total  Precipitation:     12.87  inches  at  Tavernier 
Least  Total  Precipitation:     0.43  inch  at  Orlando  WB  Airport 
Greatest  One-Day  Precipitation:     5.84  inches  on  the  2nd  at  Tavernier 
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.64 

.50 

.30     .10  .15 
2.62  .04 
•  .92 
.06  .17 
1.12  2.25  3.42 

.52 

.21 

.01 

PE  SABLE  RANGER  STA 
PT  1VA 

RRA8ELLE    1  NNW 
RYVILLE 
IPLEY  3  E 

7.2i 
2.90 
3.4% 
4.90 
♦  .32 

.30 
.75 

Z.19 
•  20 
.03 
.59 
.21 

.20 

.20 

T 

•  03 
2.00 
■  65 
.60 

1.20 
.93 

.40 

T 

.36 

T 

.38  .26 

.07 

.05 

.46 
.04 

T 

.37 
.46 
1  .08 

1  .61 
1.15  .45 
.32     .15  .26 
.66     .13  1.15 
•31    1.00  .28 

.35 

.01 

.45 

T 

EARWATER 
ERMONT   6  S 
EHISTON 

EWISTON  U  S  ENG 
ESCENT  CITY 

2.72 
1.91 
6.44 
9.43 
2.39 

.51 
•  OA 

.08 
•  OS 
.27 
.35 
.24 

T 
T 

.13 

T 

.09 

■  10 

■  A2 
•  33 

■  03 

■  02 

.79 
•  62 
.43 
.35 
1.46 

.09 

.02 
.02 

.32 

T 

.72  .06 
T  .49  .40 
2.60  2.00  .38 
2.33  4.08  1.36 

.02  .43 

.35 
.13 

•  02 
.22 

.41 

•  20 

ESTVIEW  RADIO  yJS8 
OSS  CITY  2 
N1A  4  WNW 
YTONA  BEACH 
YTONA  BEACH  H8  AP 

R 

10.7a 

2.391 
2.39 

.25 
.29 

T 

1.90 
.13 
•  OA 

.83 
.09 
.10 

T 

T 

1.63 
T 

•  12 
1.31 

.15 
.34 
1.A3 
.32 

T 

.01 

T 

.49 

.23 

.22 

T 

.86 
4.34  1.55 
.10  .18 

T          .13     T  j 

.10 

.58 

T 

ER  PARK 

FUN  I AK  SPRINGS 

LAND  3  H 

SOTO  CITY  4  SW 
VILS  GARDEN  TOWER 

3.73 
3.05 

3.2a 
a.sa 

.89 

.54 

•  04 
.10 

•  A3 
1.10 

T 

.90 

.26 

.16 

1.36 

.72 
.02 

.41 

.01 
.10 

.68 

.13 

.88 
.21 

T 

T  1 
1  .  14 

1.62 

T  .88 

.21      .26  .02 

.02      .24  .06! 

1.52 
.34   1.63  1.32 

.01 

r 

.87 
.32 

1.32 

1,07 

Y  TORTuGAS 
ERGLADES 
OERAL  POINT 
LLSMERE 

RNANOINA  BEACH 

1.67 
4.94. 
3.20 
7.02 
3.46, 

•  OA 

.87 
1  .45 
•  27 
.68 
.05 

.09 

.10 
.06 

.18 

•01 

.  1  0 
.03 

•  24 

•  58 

.  82 
1.46 
.21 
.67 

.23 
.30 

.02 

.60 

.06 

.42 

.32 

.01  .69 

1.20 
.04     .20  .31i 

I  .32 
.16      .46  .37 

.02 
1  .64 

.03 
2.16 

.  1  J 
■  49 

AT  DRUM  5  NW 

«T  GREEN  12  MSM 

«T  LAUDERDALE 
LAUDERDALE  BAH  1 A  MAR 
LAUDERDALE  EXP  STA 

4.12 
2.31 
7.31 
6.92 
9.94 

.04 

.99 

.37 
.40 
.31 

•  09 
.07 

.24 

.62 
.62 
1.70 

.05 
.05 

T 

•  06 

•  03 
.34 
.18 

.09 
•  41 
.14 
.10 
.65 

.12 

.09 

.11 

.11 

2.11  .06 
1.80  .18 
.55  2.09  1.98 
.05     .98  3.29 
.10      .91  4.80 

.73 
•  24 
.41 

.43 

1  .02 
.63 

T 

•  33 
.04 
■  13 

«T  MYERS  WB  AP 
«T  PIERCE 
NJNTAIN  3  S 
INESVILLE   3  WSW 
-INESVILLE  FAA  AP 

ft 

4.92 
7.18 
7.29 
1.07 
1.44 

T 

.35 

.30 
.06 
1.60 
.38 

T 

.23 
.01 

.06 
■  50 
.82 

T 
T 

.84 
.06 
.53 

.40 

.49 

.08 
.03 

T 

.43 

.26 

.30 
T 

.05 

T 

3.55 
T 

3.22  T 
.01    3.02  T 
.15  .30 

.16  .05 
.23  .02 

T 

1  .86 

.50 
1.01 

EN  ST  MARY  NURSERIES 
JtT  LAKE 
ALE  AH 

GH  SPRINGS 

LLS BOROUGH  RVR  ST  PK 

2.98 
2.38 
7.33 
2.06 
1.73 

.02 
.32 

.19 

.37 
•  20 

.33 

.02 
.09 

■  03 

.02 
T 

.03 

.30 

.80 
1.17 
.51 

.94 

.85 

.30 
.09 
.02 

.04 

.01 

.05 

•  56 
.01 
.63 

.12 

.36  .40 
.11  .41 
1.30     .52  1.18 
.52  .32 

.44 

.03 
2.58 

.01 

.14 

.10 
.01 

•CSTEAO  EXP  STA 
I01AN  LAKE  ESTATES 
IWERNESS 

.LAND  GROVE  2  WNW 
■LEWORTH 

9.23 
2.00 

2.8! 
3.23 

.30 

... 

2.20 

•  76 
.45 
.03 

.02 
T 

.01 

1.08 
■  30 
.09 

.20 

.03 
•  55 
1.12 
1.09 
.26 

1.31 

-02 

T 
T 

.02 

.20  2.28  .56 
.85 

•  .30 
.48  .08 

1  .88 
T 

.90 

2.20 

.01 

tCKSONVlLLE  WB  AP 
iCKSONVILLE  BEAOl 
iSPER  3  SE 

:noall  2  E 

Y  WEST  WB  AIRPORT 

R 

3.06 
7.06 
3.46 
12.44 

2.37 

.0. 

.13 

T 

•  01 
.11 
1.35 
.65 

T 

.13 

.01 

T 

.04 
.02 

■  31 

1.40 

T          T  .04 

.89 
1.16 
1.10 
1.20 

.90 

.02 
.27 

.20 

T 
T 

T 

.01 

.29 
.23 
.80 

.03 
.20 
.64 

.40  1.04  .03 
3.05     .25  .65 
.17      .50  .45 
.20     .44  • 

.55  .07 

• 

6.  16 
.01 

.10 
.12 

.Y  WEST  WB  CITY 
SS1HMEE  z 
1  BELLE 

iKE  ALFRED  EXP  STA 
*E  CITY  2  E 

3.18 
1.62 
3.01 
4.89 
4.10 

.85 

.22 
•  OA 

T 

.01 
.05 

T          T  .60 

1.10 
.04 

.92 
.72 
•  72 
.70 

1.50 

.27 

.23 

T 

.50 

2.03 

.55  T 
.75  .10 

.19   1.07  .43 
•79  .05 

.40      .76  .80 

.10 

1.31 

•  43 

IKE  HIAWASSE 
UtELAND  WB  CITY 
UtE  PLACID  2  SW 
IKE  TRAFFORD 
.SBON 

R 

2.20 
2.73 
4.  39 
3. AT 
3.23 

;* 

T 

.„ 

.07 
.06 
.16 

.18 

.62 

•  06 

.02 
.08 

.15 

•  07 

.25  .28 
.14 

.15 

•  79 

•  64 
.42 

•  6A 
1.6A 

•  06 
.03 

.01  .51 

.16  1.65 

1.70  .44 
.01      .13  .49 

1.64 

.31 

•  75 

•  54 

I  WE  OAK  2  ESE 
WGBOAT  KEY 
JXAHATCHEE 
IOIS0N 

WAT HON  SHORES 

1.82 
5.53 
5.31 
3.02 
2.64 

•20 
•  21 

- 

.01 
.17 
.39 
.02 
1.15 

•  04 
.04 

.06 

.20 

-15 

.14 

.09 
.26 
.10 

.50 
1.03 
.12 
.35 
•  60 

.02 

.21 

.06 

.03 

.73 

.67 

.15 
T 

.08  .11 

.16     .72  2.36 
1.19  .03 

.49 

.57 
.10 

U)  1 ANNA   1ND  SCHOOL 
■*-  5  NW 

llbourne 
:lrose 

iami  Bay  front 

A. 33 
2.11 
5.4C 

3.9; 

•51 
.2b 

.27 

.10 
•  A5 

.81 

.20 

.30 

•  06 

1.52 
.02 

1.41 

.10 
.60 
-70 

.04 
T 

• 

.80 

.65 

.57 

.35     .16  .13 
.25  .24 
2.50 

1.20  .15 
1.11      .31  3.10 

1*03 

2.00 
.02 

T 

IAM1  BEACH 
1AM1  WB  AIRPORT 
IAMI    12  SSW 
ILES  CITY  TOWER 
ILTON  EXP  STATION 

R 

'.30 
6.81 
11.97 
5.02 

2.70  .58 

.83 
.77 
.94 
•  22 

.01 
T 

•  1! 

T 

T 

T 

.38 

.48 

T  .6C 
.96 

.06 
•  31 
1.63 
.01 

.07 

I 

.80 

.03 

T 

T 

1  .25 
.70 
.70 

.45       .50  4.49 

■02    1 .45  2 . 90 
.25   1.07  3,95 
1.51      .44  ,36 
.02  .41 

•  46 

2^37 
.38 

.12 
•  16 

T 

■  13 

.01 

3nt 1cello  2  s 
wre  haven  lock  1 
Junta  in  lake 
1axxa  river  st  park 

XPLES 

3.22  .32 

6.12 

A. 69 

2.36 

A. 71 

.09 
.16 
•  19 
•21 
.96 

.20 
1  .00 

.03 
T 

.96 
.03 

.15 

.54 

1.57 
.27 
.75 

.11 

.31 

.50 

T 

.34  .72 
.10   1 . 44  2 . 08 
.53  2.30  .07 
.98  .63 
2.00 

.07 

.26 

1CEVILLE 
"ITTAW  1  S 

:ala 

ceechobee  hrcn  gate  6 
'lanoo  wb  airport 

R 

A. 10 
A. 08 

2.55  .35 
A. AS 
•  A3  T 

1.76 
.09 
.07 
.15 
T 

T 

1.37 
.32 

T 

.6! 
1.22 

.17 

■  OS 

.05 
.30 
.83 
.11 
.18 

.03 

1.08 

T 

•          .55  1.09 
Io8 

.10  1.01  .63 
T          .19  .04 

.32 
T 

.53 

ALATKA 

ANAMA  CITY  2 
WKISH 

ENSACOLA  FAA  AIRPORT 
ENSACOLA  WB  CITY 

R 

3. AO 

1.97  .05 
2.76 

3.A7  .54 
3.00  .54 

.37 

•  31 
.03 

•  03 
.02 

T 

.18 

.04  1.02 
.80 

.71 

1.01 
1.15 

•  AO 

I  T 

.04 

T 

T  T 

.75 
.22 

•  81 
.54 

T 

.25  .57 

1.66  .18 
.42  .44 
.26  .49 

ERR1NE 
ERR  Y 

LANT  CITY 
3MPANO  BEACH 
UNTA  GORDA 

1.92  .26 
2.55  .02 
11.43 
A. 38 

1.97 
.02 
.15 

.50 

.17  .35 
.05  .65 

T 

1.95 

.28                          .15  .40 
.73 
.64  .30 
.40  .67 

.0 

a 

.04 

1.50 

1.10  2.00  1.50 
.17 

1.40  .24 
1.92    3.30  3.40 
2.55 

.74 

.12 

.01 
•  29 
.06 

.14 

.06 

uincy  exp  station 
oyal  palm  ranger  sta 
aint  augustine 

A1NT  LEO 

AINT  MARKS  6  SE 

2.21  .33 
8.A9 
2.89  T 
2. ST 

2.7A  .13 

.13 

•  87 

•  21 
.03 
T 

.05 

.05  .01 

.50 

.36  .28 
.32  .05 
.06  1.51 
1.15 
2.23  .02 

T 

.03 

.88 

.02 
.17 
.02 

.02 
.18 

.53 
.63 

.09  .03  .42 
.06  2.66 

.20  .21  .26 
.30  .59 
.10  .24 

T 

2.79 

.16 

S>*ietMenepnw«  lolloping  Sution  ir.^, 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9 

1          A  1 

c  1 
5  1 

6  7 

8   j  9 

10 

[1  j 

12 

— 

 .  .  

13     14  15 

 1  1  

16     17  18 

 1  1  r 

19  1  20  |  21  | 

 r 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  | 

 r 

29 

30 
~ 

31 

SI  PE  TERSBuRG 

41 

.IS 

.61 

•  64 

•  66 

j  AHBORN  TOME*) 

2 

•  2 

•  30 

1.08 

!o8 

T 

.16 

.84 

.36 

jANt 080  tlP  STATION 

1 

12 

.30 

.li 

.21 

T  .17 

.17 

■  04 

•  01 

•  12 

SARASOTA 

4 

98 

.04 

.  1  4 

.07 

.97 

3.71 

•  01 

•  03 

SOuTh  MIAMI    5  m 

• 

IS 

.55 

T 

.10 

1.42 

.23 

.03 

.03 

•  09 

.23 

1.28 

2.40 

1.37 

•  42 

T 

T 

.22 

56  56 

92 

06 

■  20 

■  02 

# 

•  62 

S  T  t IMHATCHCC  2 

1 

0* 

•  40 

.10 

•  56 

3.67 

.54 

2*75 

STuART    1  H 

11 

02 

.11 

.50 

.06 

.34 

.21 

.05 

•  09 

.43 

2.3* 

TALLAHASSEE  W8  AP 

2 

40 

•  17 

1.08 

.20 

.01 

.06 

.01 

•  16 

T 

.62 

T 

T  AMI  AM  1    TRl   *0  Ml  BENO 

7 

05 

1.31 

1.4*. 

.53 

.03 

.08 

.66 

.53 

1 .80 

.67 

05 

T 

.66 

.06 

T AO PON  SP&S  SEHAOC  PL 

2 

87 

1.20 

1.14 

.53 

TAvERNIER 

12 

e  i 

5.84 

3.  10 

.41 

3.10 

.42 

T  1  TUS V 1 LLE  2  ■ 

2 

24 

.21 

.70 

.05 

.02 

.45 

.03 

.71 

.07 

•  10 

.20 

■  20 

VENICE 

3 

87 

.11 

.40 

2*43 

•  93 

VERO  BEACH  f AA  A  1 RPOR T 

2 

74 

.11 

.03 

.11 

.05 

.07 

.05 

1.67 

.15 

.30 

■AOCHULA  2  N 

S. 

30 

.20 

.32 

2.76 

.99 

.11 

T 

.92 

■  PALM  BEACH  RAO  10  HJNO 

90 

•  48 

.97  .01 

T 

.16  T 

T  .06 

.31 

.06  I 

.02 

.13 

2.08 

1.22 

1>21 

.19 

T 

«EST   PALM  8EACH  MB  AP  R 

5. 

09 

.35 

.27 

.29 

.26 

T  .08 

.44 

.64  I 

T 

•  02 

T 

1.46 

.58 

.45 

.24 

WINTER  HAVEN 

6 

06 

.87 

.IB 

.28 

1  .83 

.14 

1.64 

.12 

■OOORUFF  DAM 

A. 

00 

.11 

.71 

1.00 

T 

.50 

1.28 

.01 

.39 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 


Wind  speed 

m.  p.  h. 


Relative    humidity  averages 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


Station 

0* 

> 

<£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of  1 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

* 

O  H 

o  w 
■  ■  u 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-  49 

50-99 

1 

1  00-1  99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

APALACH ICOLA  WB  CITY 

7 

7 

26 

E 

24+ 

0 

0 

2 

1 

0 

5 

81 

4.6 

DAYTONA  BEACH  TO  AIRPORT 

SE 

10 

9 

5 

40+  + 

wsw 

26 

87 

86 

57 

72 

9 

1 

4 

0 

1 

0 

15 

5.6 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

7 

8 

25++ 

ESE 

5 

80 

84 

48 

63 

2 

1 

1 

2 

0 

1 

7 

- 

4.8 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NE 

11 

10 

4 

41 

23 

85 

87 

51 

66 

4 

4 

3 

1 

1 

0 

13 

60 

5.7 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ESE 

25 

9 

6 

34 

N 

2 

76 

76 

64 

68 

3 

5 

1 

3 

0 

0 

12 

76 

5.5 

LAKELAND  WB  CITY 

7 

4 

2 

4 

3 

1 

1 

0 

11 

72 

5.7 

MIAMI   WB  AIRPORT 

ESE 

13 

9 

3 

37++ 

NW 

24 

81 

83 

61 

72 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

16 

69a 

5.8 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ESE 

10 

9 

4 

23++ 

W 

26 

84 

88 

46 

57 

7 

2 

2 

0 

0 

11 

5.3 

PENSACOLA  WB  CITY 

9 

0 

31 

W 

1 

2 

1 

2 

1 

0 

8 

55 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

N 

10 

8 

5 

40++ 

WNW 

21 

89 

89 

51 

61 

3 

4 

3 

1 

1 

0 

12 

5.7 

TAMPA   WB  AIRPORT 

W 

13 

11 

1 

29++ 

w 

9 

81 

86 

53 

64 

1 

3 

2 

1 

1 

0 

8 

66 

5.1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

15 

10 

3 

35+  + 

w 

10 

81 

84 

56 

72 

4 

2 

7 

2 

1 

0 

16 

6.0 

0    City  Office  Data 



DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  1961 


Station 

DayOI  Month 

rage 

1 

— 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  j 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Avei 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

85 

85 

90 

90 

90 

91 

92 

IT 

"ao" 

90 

93 

93 

— y- 

86 

91 

90 
90 

Ob. 

6 

63 

62 

62 

57 

58 

60 

60 

59 

62 

61 

52 

53 

56 

58 

57 

59 

59 

66 

60 

65 

65 

69 

67 

61 

64 

70 

65 

56 

64 

56 

56 

60* 

7 

VPALACH1 COLA   WO  CITY 

MAX 

73 

77 

77 

80 

80 

80 

8  1 

60 

74 

71 

72 

76 

79 

81 

87 

80 

80 

64 

87 

89 

83 

80 

76 

80. 

M  1  N 

66 

64 

63 

62 

67 

71 

70 

70 

63 

57 

57 

67 

63 

66 

68 

69 

63 

65 

67 

72 

74 

71 

73 

66 

68 

69 

57 

58 

63 

65 

67 

65* 

8 

WON  PARK 

MAX 

89 

87 

89 

94 

92 

90 

91 

93 

93 

8  3 

84 

91 

9*. 

92 

92 

95 

99 

96 

93 

96 

97 

95 

95 

95 

91 

91. 

64 

63 

63 

61 

68 

65 

65 

65 

66 

62 

55 

58 

64 

64 

60 

63 

60 

69 

66 

64 

65 

63 

62 

65 

69 

63 

66 

65 

68 

67 

6  3 

63. 

9 

IARTOW 

MA  X 

85 

85 

87 

92 

91 

87 

89 

92 

92 

a  2 

82 

88 

8  9 

90 

90 

92 

94 

93 

92 

93 

93 

92 

92 

92 

93 

09 

B9. 

62 

62 

63 

62 

66 

63 

63 

65 

60 

60 

56 

57 

63 

63 

61 

64 

64 

11 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

67 

67 

66 

61 

64 

67 

6  5 

63. 

6 

IAYPORT 

MAX 

78 

80 

79 

82 

86 

90 

91 

90 

88 

86 

78 

80 

80 

85 

it. 

87 

89 

34. 

65 

62 

67 

62 

69 

66 

bb 

66 

67 

63 

63 

61 

63 

65 

62 

63 

66 

bU 

67 

68 

69 

69 

70 

65 

bo 

71 

6  1 

59 

66 

63 

6". 

65  . 

5 

IELLE  GLADE  EXP  SIA 

MAX 

86 

76 

85 

86 

66 

8  5 

85 

86 

86 

»« 

91 

67 

bb. 

58 

64 

64 

60 

61 

62 

62 

62 

59 

bi 

54 

58 

62 

65 

61 

61 

65 

66 

62 

64 

66 

61 

64 

11 

68 

68 

69 

68 

67 

65 

bl 

63. 

0 

IIS  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

91 

88 

76 

93 

85 

90 

91 

95 

92 

95 

93 

95 

89. 

53 

62 

59 

SB 

60 

58 

bu 

61 

52 

54 

58 

60 

63 

63 

61 

58 

60 

65 

66 

67 

6  0 

66 

65 

64 

60. 

9 

ILOUNTSTOWN   2  SE 

MAX 

78 

89 

83 

89 

86 

89 

89 

9  2 

95 

94 

92 

90 

83. 

5* 

61 

5b 

5* 

56 

65 

62 

64 

63 

53 

54 

55 

51 

59 

64 

67 

57 

60 

66 

66 

67 

67 

6  1 

67 

bb 

67 

5  2 

51 

55 

59 

bl 

60  • 

3 

IRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

83 

84 

86 

85 

90 

91 

89 

86 

66 

68 

0  / 

88 

90 

85 

85 

66. 

65 

64 

65 

60 

63 

66 

64 

65 

65 

63 

62 

60 

6  2 

63 

61 

63 

63 

67 

65 

66 

68 

62 

62 

68 

66 

67 

bO 

64 

69 

66 

64 

64 

4 

IROOXSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

79 

83 

84 

91 

90 

91 

69 

87 

79 

89 

88 

91 

90 

90 

90 

89 

88 

86 

90 

92 

90 

79 

86 

87. 

65 

60 

66 

62 

65 

66 

64 

65 

66 

61 

52 

59 

64 

64 

67 

64 

68 

bh 

69 

70 

69 

68 

65 

67 

69 

67 

57 

66 

65 

66 

64. 

8 

iUSHNELL   2  E 

MAX 

86 

83 

88 

91 

92 

90 

89 

92 

91 

80 

81 

87 

89 

86 

89 

91 

93 

91 

92 

94 

90 

95 

90 

79 

78 

88. 

64 

62 

60 

59 

69 

62 

60 

66 

65 

62 

53 

56 

57 

58 

57 

62 

60 

68 

62 

66 

67 

64 

64 

60 

66 

66 

67 

56 

65 

59 

5  9 

62 . 

0 

ANAL  POINT  USDA 

MAX 

85 

76 

83 

85 

87 

83 

61 

92 

86 

88 

90 

91 

90 

90 

9u 

69 

90 

89 

09 

85 

87 

84 

65 

66 

84 

86. 

9 

M  N 

55 

64 

66 

56 

61 

60 

si 

62 

58 

61 

53 

53 

60 

65 

61 

60 

60 

64 

62 

62 

66 

64 

65 

63 

66 

67 

67 

68 

66 

66 

65 

62. 

2 

APE  SABLE   RANGER  STA 

MAX 

82 

76 

80 

83 

83 

83 

83 

79 

?7 

84 

85 

88 

a  5 

86 

84 

87 

62 

62 

82 

03 

MIN 

7* 

65 

65 

67 

70 

75 

74 

73 

70 

bb 

60 

65 

6  9 

69 

70 

68 

69 

69 

69 

77 

70 

70 

70 

71 

63 

63 

69 

71 

69 

68 

68 

69. 

0 

1APT1VA 

MAX 

81 

85 

87 

85 

89 

87 

87 

85 

Bb 

68 

88 

89 

87 

69 

90 

85 

9 

M  1  N 

72 

67 

72 

66 

69 

72 

7  1 

70 

72 

63 

69 

65 

68 

74 

70 

70 

71 

7  3 

73 

70 

75 

73 

69 

72 

73 

72 

7  I 

69 

74 

72 

72 

70 

7 

ARRABELLE   1  NNW 

MAX 

81 

82 

84 

93 

88 

85 

86 

89 

94 

67 

89 

86 

81 

78 

79 

86 

86 

83 

5 

MIN 

51 

61 

57 

52 

58 

64 

6  ) 

60 

59 

53 

53 

63 

56 

57 

66 

68 

6  b 

58 

62 

67 

71 

63 

68 

65 

67 

64 

54 

53 

58 

56 

61 

60 

2 

iHIPLEY   3  E 

MAX 

86 

85 

0  6 

89 

92 

90 

68 

69 

89 

83 

80 

82 

73 

79 

64 

8  7 

90 

8  1 

MIN 

62 

61 

54 

51 

59 

65 

63 

63 

63 

53 

53 

61 

56 

58 

68 

65 

54 

60 

68 

65 

64 

68 

70 

66 

66 

67 

50 

46 

52 

57 

59 

3 

LEARWATER 

MAX 

79 

82 

90 

69 

89 

87 

86 

78 

83 

86 

85 

85 

86 

89 

66 

68 

86 

85 

86 

6  b 

89 

90 

84 

83 

82 

87 

Ob 

89 

85 

3 

MIN 

67 

64 

66 

61 

68 

70 

68 

70 

67 

63 

60 

60 

63 

64 

63 

65 

6b 

70 

67 

70 

74 

73 

66 

69 

70 

71 

71 

63 

67 

66 

67 

8 

LERMONT   6  S 

MAX 

86 

92 

89 

90 

69 

88 

90 

91 

92 

95 

95 

v<* 

94 

90 

90 

90 

92 

91 

89 

78 

75 

86 

92 

90 

88 

5 

65 

62 

65 

64 

69 

66 

66 

67 

65 

62 

56 

56 

bl 

61 

61 

64 

65 

69 

66 

66 

64 

69 

66 

63 

70 

70 

68 

62 

66 

64 

65 

6 

LEWISTON  U   S  ENG 

MAX 

86 

89 

80 

83 

86 

69 

86 

86 

88 

9 1 

84 

83 

90 

90 

86 

86 

88 

91 

88 

88 

90 

93 

90 

90 

8  9 

89 

89 

87 

85 

66 

87 

b  1 

6 

62 

65 

65 

61 

67 

71 

71 

69 

64 

63 

53 

59 

65 

67 

65 

66 

6b 

69 

bb 

66 

67 

61 

64 

67 

70 

66 

69 

73 

70 

69 

68 

9 

RESTV1EW  RADIO  WJSB 

MAX 

85 

82 

87 

88 

74 

65 

67 

80 

83 

90 

92 

96 

97 

9  6 

98 

90 

89 

89 

91 

90 

90 

76 

79 

90 

69 

06 

85 

,9 

MIN 

61 

61 

67 

60 

63 

63 

64 

67 

61 

50 

50 

60 

52 

60 

64 

68 

57 

58 

68 

61 

67 

64 

64 

67 

66 

63 

4  2 

44 

53 

62 

61 

.3 

ROSS  CITY  2 

MAX 

89 

92 

93 

93 

91 

95 

93 

91 

89 

84 

89 

84 

79 

66 

90 

92 

92 

o  1 

0 

MIN 

65 

63 

68 

57 

52 

60 

60 

63 

62 

b2 

50 

55 

5  2 

57 

52 

61 

53 

63 

62 

63 

62 

65 

70 

63 

63 

66 

58 

49 

60 

58 

60 

fl 

AYTONA  BEACH 

MAX 

79 

81 

91 

87 

87 

87 

94 

93 

9  2 

94 

83 

84 

92 

78 

76 

80 

b  i 

84 

.1 

MIN 

67 

61 

63 

61 

67 

67 

73 

67 

65 

59 

56 

60 

5  2 

68 

61 

65 

66 

69 

65 

67 

72 

70 

67 

63 

71 

67 

66 

71 

67 

62 

65 

.5 

AYTONA  BEACH   WB  AP 

MAX 

81 

90 

ah 

64 

86 

93 

91 

90 

91 

79 

85 

89 

71 

76 

60 

64 

0  2 

83 

.1 

MIN 

67 

62 

63 

56 

66 

67 

69 

65 

64 

60 

55 

56 

62 

62 

59 

64 

65 

67 

65 

66 

66 

70 

65 

62 

69 

69 

6  3 

65 

65 

60 

62 

6  3 

8 

EER  PARK 

MAX 

89 

93 

94 

91 

93 

95 

94 

92 

92 

91 

93 

68 

81 

77 

84 

68 

86 

06 

,1 

MIN 

61 

63 

61 

61 

64 

64 

bl 

63 

66 

59 

54 

54 

59 

61 

56 

59 

61 

65 

62 

61 

62 

61 

61 

63 

66 

67 

68 

62 

65 

61 

60 

•  6 

E  FUN  1 AK  SPRINGS 

MAX 

88 

90 

92 

93 

9  6 

95 

89 

90 

92 

86 

8  i 

81 

78 

85 

89 

92 

94 

66 

.4 

MIN 

64 

59 

53 

54 

59 

66 

62 

66 

62 

5  0 

52 

59 

5  6 

62 

67 

61 

55 

60 

66 

66 

66 

66 

69 

66 

6  5 

65 

48 

46 

56 

61 

62 

6U 

.3 

E  LAND   3  N 

MAX 

82 

H6 

87 

93 

92 

92 

90 

95 

93 

92 

93 

91 

92 

92 

75 

75 

84 

90 

86 

87 

.5 

MIN 

64 

61 

63 

59 

64 

65 

62 

64 

60 

56 

55 

6  1 

61 

58 

62 

64 

67 

63 

66 

66 

70 

65 

63 

61 

70 

66 

59 

67 

61 

62 

.8 

EVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

92 

89 

91 

9b 

92 

90 

94 

94 

96 

94 

95 

9  5 

90 

69 

86 

91 

66 

86 

90 

.1 

MIN 

59 

64 

62 

56 

62 

66 

64 

61 

61 

b2 

53 

55 

61 

63 

60 

60 

60 

67 

61 

59 

64 

56 

59 

63 

6  6 

68 

68 

bb 

68 

67 

64 

6  2 

.3 

RY  T0RTU6AS 

MAX 

85 

81 

85 

83 

85 

84 

8  3 

83 

83 

83 

87 

66 

84 

87 

8  7 

66 

89 

87 

8  I 

66 

b  7 

66 

87 

87 

67 

68 

64 

85 

.4 

MIN 

77 

67 

67 

72 

75 

74 

78 

75 

76 

75 

70 

72 

75 

75 

70 

76 

75 

74 

74 

76 

75 

75 

76 

75 

t  1 

77 

70 

76 

74 

76 

78 

74 

.3 

VERGLADES 

MAX 

86 

77 

82 

85 

91 

91 

90 

88 

83 

90 

89 

88 

93 

90 

89 

69 

90 

89 

89 

90 

86 

89 

8  I 

87 

84 

90 

8  I 

.1 

MIN 

62 

55 

65 

66 

66 

67 

67 

70 

65 

64 

63 

65 

65 

65 

65 

68 

69 

70 

69 

68 

69 

70 

70 

69 

(1 

69 

71 

70 

71 

68 

60 

.1 

EDERAL  POINT 

MAX 

85 

86 

91 

88 

87 

90 

94 

94 

91 

89 

82 

9  1 

90 

76 

bu 

83 

88 

86 

86 

.0 

M  1  N 

62 

63 

65 

62 

63 

64 

6  1 

63 

65 

60 

57 

58 

64 

65 

61 

64 

67 

67 

6  3 

69 

66 

68 

71 

65 

6  5 

64 

60 

55 

65 

59 

61 

63 

.  4 

ELLSMERE 

MAX 

89 

87 

85 

b7 

66 

84 

8  9 

88 

91 

85 

68 

91 

93 

91 

90 

96 

96 

96 

95 

91 

B9 

89 

83 

85 

81 

65 

84 

06 

.6 

MIN 

64 

65 

65 

63 

67 

66 

62 

64 

61 

53 

55 

58 

61 

63 

60 

60 

61 

67 

65 

63 

64 

64 

65 

65 

64 

69 

67 

64 

62 

63 

64 

63 

.0 

ERNANDINA  BEACH 

MAX 

77 

66 

82 

77 

81 

62 

93 

bb 

78 

86 

90 

91 

88 

92 

76 

79 

84 

72 

77 

78 

86 

79 

62 

.3 

MIN 

66 

63 

66 

63 

68 

68 

72 

68 

64 

bO 

52 

61 

60 

63 

67 

61 

62 

71 

63 

67 

65 

66 

65 

63 

70 

68 

57 

60 

62 

60 

65 

64 

.1 

ORT   DRUM  5  NW 

MAX 

85 

9  1 

91 

94 

96 

92 

93 

95 

94 

9'. 

93 

91 

91 

86 

B4 

1/ 

66 

66 

86 

68 

.8 

MIN 

61 

62 

60 

bl 

61 

61 

62 

63 

60 

64 

52 

56 

60 

62 

58 

60 

62 

68 

63 

62 

65 

63 

61 

61 

67 

67 

68 

6'. 

67 

64 

63 

62 

.2 

ORT  LAUDERDALE 

MAX 

84 

82 

62 

84 

84 

86 

85 

86 

87 

66 

89 

90 

90 

89 

89 

90 

87 

83 

86 

83 

64 

82 

65 

.2 

MIN 

65 

66 

65 

65 

75 

74 

74 

75 

74 

66 

63 

67 

73 

74 

68 

69 

71 

76 

77 

71 

70 

71 

71 

67 

6/ 

70 

72 

73 

71 

70 

72 

70 

.4 

T   LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

MAX 

84 

82 

82 

84 

64 

83 

8  3 

83 

65 

82 

62 

8  7 

85 

85 

87 

87 

87 

86 

90 

89 

86 

86 

70 

69 

85 

81 

84 

83 

81 

82 

84 

.9 

MIN 

73 

65 

65 

65 

74 

74 

7  4 

74 

69 

65 

62 

67 

73 

71 

67 

66 

70 

75 

69 

69 

72 

69 

70 

66 

66 

66 

71 

72 

70 

69 

69 

•  4 

T   LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 

85 

85 

75 

87 

87 

87 

85 

85 

84 

85 

82 

82 

91 

87 

91 

86 

88 

91 

OB 

86 

91 

93 

91 

91 

93 

89 

84 

84 

86 

86 

87 

87 

■  0 

MIN 

70 

65 

60 

61 

66 

73 

73 

71 

70 

63 

56 

64 

68 

67 

61 

60 

65 

64 

63 

64 

67 

65 

64 

63 

70 

66 

61 

69 

70 

67 

69 

65 

•  6 

ORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

88 

80 

85 

90 

92 

92 

9  1 

90 

90 

82 

60 

88 

92 

92 

92 

91 

92 

93 

93 

92 

90 

92 

91 

93 

94 

87 

89 

69 

91 

90 

90 

89 

.7 

MIN 

61 

63 

66 

62 

70 

67 

bb 

64 

66 

62 

64 

61 

65 

66 

65 

65 

64 

66 

66 

67 

67 

65 

65 

67 

70 

66 

71 

67 

70 

64 

66 

65 

.7 

ORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

83 
69 

82 
66 

60 
66 

83 
64 

84 

71 

83 
74 

84 
74 

88 
74 

85 
65 

84 

61 

82 
56 

89 
59 

85 

65 

81 
66 

84 

65 

89 
67 

87 
67 

85 
71 

05 
66 

67 
74 

90 
68 

90 
65 

90 
66 

83 
65 

86 

70 

82 

67 

86 
69 

76 
68 

82 
69 

82 
67 

•  2 
74 

84 
6  1 

.6 
•  4 

See  Reference  Notes 


Following  Station  Index 

71  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  OI  Month 


FLORID* 
MAY  1961 


Station 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MA  » 

76 

77 

82 

89 

90 

89 

87 

88 

79 

74 

77 

80 

86 

93 

88 

89 

90 

92 

93 

92 

93 

89 

89 

81 

85 

82 

75 

82 

67 

90 

92 

85. 

MIN 

62 

62 

56 

54 

52 

60 

54 

57 

66 

66 

57 

56 

59 

58 

59 

65 

68 

66 

66 

69 

50 

51 

56 

60 

60 

59.' 

GAINESVILLE   3  WSW 

MAX 

74 

BJ 

88 

88 

88 

87 

88 

88 

88 

79 

79 

85 

66 

88 

89 

92 

91 

91 

92 

93 

92 

91 

90 

89 

89 

87 

79 

82 

88 

90 

66 

67.. 

MIN 

69 

65 

65 

65 

61 

55 

57 

54 

59 

58 

63 

60 

66 

64 

65 

69 

71 

70 

60 

63 

70 

60 

56 

65 

58 

58 

62. 

GAINESVILLE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
65 

83 
62 

83 
62 

87 

87 

88 

88 

89 

83 

76 
55 

77 
54 

85 
55 

87 
54 

86 
58 

67 
56 

91 
63 

91 
56 

88 

67 

91 
62 

93 
65 

91 
69 

90 
71 

88 
65 

81 

60 

86 

62 

85 

70 

77 
56 

82 
46 

88 

60 

87 
56 

66 
56 

65. 
60. 

GLEN  ST  MART  NURSERIES 

MAX 

77 

84 

65 

89 

87 

86 

89 

86 

87 

79 

77 

87 

85 

85 

89 

91 

90 

86 

92 

94 

92 

92 

91 

82 

86 

86 

76 

81 

87 

90 

89 

86.! 

MIN 

63 

60 

59 

62 

60 

63 

61 

59 

54 

56 

63 

55 

63 

59 

64 

65 

65 

66 

61 

63 

65 

58 

47 

57 

56 

57 

60.. 

HIALEAH 

MAX 

83 

83 

77 

86 

86 

85 

85 

83 

86 

84 

64 

83 

88 

88 

90 

87 

86 

90 

87 

89 

90 

91 

90 

87 

92 

87 

87 

83 

86 

68 

87 

66.1 

MIN 

73 

6 

74 

65 

59 

66 

70 

66 

65 

68 

69 

66 

64 

63 

69 

70 

70 

67 

69 

70 

71 

73 

69 

66 

66.: 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

7* 

84 

83 

90 

92 

91 

92 

90 

SB 

79 

79 

84 

83 

90 

87 

94 

93 

94 

94 

96 

94 

93 

91 

89 

87 

85 

77 

85 

88 

92 

86 

87.' 

MIN 

70 

53 

55 

59 

88 

59 

60 

64 

56 

66 

62 

66 

73 

68 

69 

60 

64 

65 

57 

51 

60 

59 

62 

61.' 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

86 

75 

87 

86 

85 

85 

83 

84 

84 

83 

64 

88 

88 

89 

89 

88 

91 

88 

90 

91 

92 

91 

90 

92 

89 

89 

88 

86 

85 

86 

66 

67.. 

MIN 

69 

69 

61 

55 

62 

66 

66 

64 

62 

64 

66 

64 

63 

66 

65 

64 

66 

70 

71 

71 

71 

70 

69 

67 

66. ; 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

82 

86 

89 

88 

87 

BV 

86 

85 

92 

91 

62 

89 

88 

93 

92 

93 

91 

91 

90 

92 

93 

92 

93 

92 

93 

86 

84 

79 

86 

88 

90 

86.1 

MIN 

64 

58 

61 

62 

56 

55 

57 

62 

67 

63 

64 

72 

69 

67 

64 

66 

67 

67 

63 

67 

65 

62 

65 

68 

66 

63.! 

INVERNESS 

MAX 

85 

83 

87 

89 

90 

87 

89 

90 

87 

79 

80 

84 

88 

89 

89 

90 

92 

90 

91 

93 

91 

90 

90 

89 

95 

90 

89 

80 

88 

92 

90 

88.: 

MIN 

65 

65 

67 

62 

57 

56 

60 

62 

61 

61 

67 

69 

69 

70 

71 

69 

68 

64 

68 

67 

68 

69 

69 

63 

65 

64.' 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

77 

84 

84 

84 

84 

84 

86 

88 

86 

76 

77 

83 

85 

84 

85 

93 

87 

84 

91 

94 

92 

92 

91 

79 

85 

87 

70 

78 

82 

88 

83 

64.1 

MIN 

66 

68 

69 

67 

59 

57 

61 

62 

63 

61 

69 

62 

69 

63 

70 

66 

71 

64 

63 

69 

68 

59 

53 

61 

61 

64 

64.: 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

77 

85 

79 

79 

82 

83 

83 

82 

B5 

74 

79 

79 

85 

80 

81 

92 

84 

82 

84 

92 

91 

92 

92 

78 

84 

85 

73 

79 

79 

84 

81 

62. 

66 

65 

61 

57 

59 

63 

64 

63 

68 

61 

72 

65 

67 

67 

68 

66 

63 

66 

69 

59 

61 

70 

62 

62 

65.: 

JASPER   3  SE 

MAX 

76 

85 

88 

90 

91 

92 

94 

93 

90 

76 

76 

85 

89 

90 

93 

98 

93 

91 

95 

96 

95 

95 

94 

84 

89 

83 

76 

82 

89 

94 

96 

69.1 

60 

60 

60 

5  8 

64 

56 

55 

53 

59 

51 

55 

55 

62 

53 

61 

59 

60 

62 

64 

61 

62 

62 

64 

55 

45 

54 

54 

54 

57a! 

KEY   WEST   KB  AIRPORT 

MAX 

8* 

79 

83 

84 

85 

83 

83 

83 

82 

80 

82 

86 

86 

86 

85 

86 

85 

85 

86 

68 

87 

87 

89 

89 

87 

88 

67 

68 

88 

87 

68 

85.  < 

MIN 

76 

bB 

69 

73 

75 

7b 

7  7 

75 

75 

69 

70 

74 

77 

77 

75 

76 

77 

78 

78 

74 

75 

78 

79 

79 

80 

76 

78 

80 

75 

76 

76 

75.! 

KISS1MMEE  2 

MAX 

87 

87 

87 

89 

90 

89 

90 

90 

90 

86 

82 

84 

80 

85 

91 

92 

95 

94 

93 

94 

92 

95 

94 

91 

94 

92 

81 

80 

92 

85 

91 

89.1 

MIN 

65 

64 

63 

63 

69 

65 

60 

65 

69 

62 

58 

58 

62 

65 

59 

65 

63 

64 

68 

65 

65 

67 

65 

65 

69 

65 

70 

65 

64 

60 

63 

64.; 

LA  BELLE 

MAX 

92 

84 

89 

92 

89 

88 

89 

91 

92 

84 

84 

90 

92 

90 

90 

95 

95 

94 

91 

96 

95 

95 

94 

94 

95 

95 

89 

68 

89 

89 

86 

90.! 

63 

64 

59 

64 

65 

61 

61 

60 

53 

53 

56 

61 

62 

62 

64 

62 

65 

63 

61 

65 

59 

60 

60 

63 

62 

66 

63 

65 

66 

66 

61." 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

83 

85 

87 

90 

86 

87 

87 

87 

86 

80 

80 

84 

90 

88 

88 

91 

94 

92 

91 

92 

91 

90 

91 

9U 

90 

85 

79 

7  7 

84 

89 

88 

B7.i 

MIN 

64 

62 

62 

69 

65 

64 

65 

66 

62 

59 

57 

61 

61 

59 

61 

63 

69 

66 

64 

67 

69 

64 

65 

66 

69 

64 

61 

67 

62 

64 

63.1 

LAKE   CITY  2  E 

MAX 
MIN 

75 

84 

81 

85 

86 

85 

85 

74 

85 

81 

84 

84 

89 

92 

93 

90 

92 

93 

74 

82 

84 

86 

65 

84.; 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

86 

84 

84 

85 

90 

89 

87 

88 

90 

90 

78 

81 

85 

88 

86 

87 

90 

93 

92 

91 

93 

91 

91 

90 

89 

92 

89 

76 

75 

82 

89 

87.1 

63 

65 

62 

67 

63 

63 

64 

63 

62 

56 

57 

63 

63 

60 

64 

66 

71 

66 

65 

69 

69 

65 

64 

69 

70 

69 

61 

66 

64 

64 

64.4 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

81 

83 

85 

88 

88 

85 

85 

87 

87 

79 

79 

85 

88 

87 

88 

9U 

93 

90 

91 

91 

90 

89 

89 

90 

90 

66 

80 

75 

83 

68 

86 

86.; 

MIN 

67 

6<* 

65 

65 

69 

88 

67 

67 

68 

62 

59 

64 

67 

69 

67 

69 

66 

69 

69 

70 

88 

67 

67 

69 

70 

68 

64 

63 

68 

68 

69 

66.f 

LAKE   PLACID  2  SB 

MAX 

89 

87 

88 

92 

91 

89 

90 

91 

92 

84 

82 

88 

93 

89 

90 

93 

95 

94 

91 

95 

95 

94 

93 

91 

93 

86 

87 

86 

Bb 

89 

88 

90. ( 

MIN 

62 

65 

63 

59 

66 

bb 

65 

65 

65 

61 

53 

55 

61 

63 

56 

62 

59 

6b 

66 

64 

68 

67 

63 

64 

68 

69 

68 

65 

68 

66 

65 

63.1 

L ISBON 

MAX 

81 

83 

85 

88 

88 

B8 

86 

89 

BB 

79 

79 

84 

86 

87 

87 

90 

93 

89 

92 

91 

91 

90 

90 

67 

92 

89 

76 

77 

86 

91 

88 

86.  i 

MIN 

67 

62 

64 

63 

70 

65 

64 

68 

68 

61 

57 

58 

61 

62 

8*. 

64 

63 

bO 

65 

69 

70 

68 

69 

63 

68 

71 

65 

60 

65 

60 

63 

64.  < 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

77 

83 

Bb 

89 

91 

91 

90 

88 

82 

76 

75 

83 

88 

88 

90 

91 

91 

91 

94 

95 

95 

92 

90 

82 

87 

86 

76 

82 

88 

90 

89 

87. C 

MIN 

63 

64 

62 

53 

63 

62 

60 

65 

61 

59 

53 

61 

54 

56 

57 

65 

59 

65 

62 

63 

68 

64 

64 

63 

65 

67 

56 

51 

59 

56 

60 

60.1 

LOXAHATCHEE 

MAX 

89 

8  J 

90 

92 

90 

88 

89 

88 

90 

86 

91 

93 

90 

88 

90 

95 

92 

90 

90 

92 

93 

93 

94 

92 

93 

87 

86 

88 

86 

87 

65 

69.: 

MIN 

62 

65 

63 

61 

62 

68 

67 

68 

60 

63 

51 

60 

61 

61 

59 

63 

64 

62 

61 

62 

69 

62 

64 

64 

69 

69 

68 

69 

68 

60 

64 

MADISON 

MAX 

76 

81 

84 

90 

91 

92 

91 

90 

74 

72 

72 

80 

86 

89 

91 

90 

91 

91 

94 

95 

9* 

93 

91 

82 

88 

83 

74 

82 

86 

89 

69 

86.; 

MIN 

62 

64 

60 

55 

60 

64 

63 

65 

63 

58 

56 

61 

58 

62 

63 

67 

59 

65 

65 

65 

65 

66 

64 

62 

66 

65 

54 

50 

59 

61 

63 

MARATHON  SHORES 

MAX 

8* 

79 

85 

86 

86 

Bb 

85 

86 

83 

81 

84 

87 

87 

86 

88 

88 

90 

B8 

67 

88 

68 

87 

87 

88 

89 

87 

88 

89 

89 

89 

69 

86.6 

MIN 

'.8 

66 

70 

75 

76 

75 

75 

73 

68 

65 

70 

75 

72 

76 

70 

78 

72 

76 

72 

73 

74 

78 

75 

74 

79 

72 

76 

74 

73 

76 

MAR  1  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

78 

75 

79 

88 

91 

88 

88 

88 

82 

69 

78 

82 

85 

89 

87 

66 

87 

90 

94 

90 

90 

89 

89 

85 

81 

80 

73 

80 

85 

88 

91 

61 

54 

56 

58 

65 

6  3 

62 

62 

52 

54 

60 

64 

57 

61 

67 

65 

65 

66 

66 

66 

67 

49 

49 

52 

59 

60 

MAYO  5  NW 

MAX 

79 

84 

85 

89 

92 

91 

92 

86 

63 

75 

73 

82 

87 

89 

91 

89 

93 

91 

92 

95 

95 

90 

90 

84 

88 

85 

79 

85 

88 

90 

89 

67.; 

MIN 

63 

64 

65 

53 

64 

65 

53 

60 

56 

66 

64 

66 

66 

66 

65 

63 

67 

49 

59 

58 

MELBOURNE 

MAX 

83 

85 

85 

83 

85 

84 

88 

85 

89 

80 

85 

83 

86 

83 

84 

88 

87 

86 

84 

85 

95 

95 

95 

91 

89 

90 

80 

78 

82 

84 

S3 

85.8 

MIN 

71 

65 

64 

64 

71 

72 

72 

72 

64 

63 

56 

58 

65 

65 

62 

65 

63 

66 

66 

66 

68 

66 

65 

65 

70 

70 

68 

7 1 

MELROSE 

MAX 

76 

84 

84 

84 

86 

86 

88 

89 

88 

78 

78 

84 

87 

88 

90 

91 

92 

89 

92 

92 

90 

90 

88 

84 

88 

86 

78 

78 

Bb 

90 

86 

66. J 

MIN 

63 

59 

63 

63 

64 

64 

63 

63 

64 

60 

55 

56 

57 

61 

60 

65 

63 

67 

63 

66 

66 

70 

68 

63 

65 

69 

61 

56 

60 

62 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

82 

83 

83 

82 

82 

80 

80 

81 

86 

81 

85 

84 

86 

85 

87 

86 

84 

85 

93 

87 

86 

87 

86 

85 

85 

81 

83 

85 

64.2 

MIN 

75 

66 

69 

76 

76 

76 

75 

77 

65 

64 

71 

74 

75 

66 

70 

77 

73 

74 

76 

70 

75 

73 

71 

71 

72 

76 

73 

MIAMI  BEACH 

MAX 

81 

79 

80 

82 

81 

H0 

80 

80 

80 

83 

81 

83 

63 

88 

84 

86 

87 

83 

86 

87 

67 

86 

85 

65 

85 

85 

82 

82 

83 

84 

82 

83.2 

MIN 

75 

68 

72 

71 

76 

76 

75 

75 

72 

67 

66 

73 

77 

75 

74 

74 

78 

77 

77 

76 

77 

75 

76 

78 

75 

72 

73 

74 

75 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

8* 

77 

82 

86 

83 

83 

82 

82 

83 

82 

81 

87 

86 

87 

85 

87 

89 

87 

67 

69 

90 

89 

67 

87 

86 

86 

81 

84 

85 

86 

84 

84.9 

MIN 

73 

67 

66 

68 

74 

75 

75 

74 

70 

65 

62 

69 

71 

72 

69 

68 

70 

75 

69 

72 

73 

73 

74 

72 

75 

70 

71 

73 

73 

7  J 

71 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

86 

8  h 

75 

83 

85 

65 

84 

83 

84 

64 

83 

83 

86 

85 

86 

85 

86 

88 

66 

65 

90 

90 

68 

90 

88 

87 

65 

82 

85 

85 

86 

65.2 

MIN 

73 

81, 

62 

63 

74 

75 

74 

74 

74 

66 

57 

66 

68 

68 

65 

64 

65 

74 

67 

66 

69 

66 

67 

69 

71 

70 

70 

73 

MILES   CITY  TOWER 

MAX 

91 

88 

92 

90 

89 

89 

90 

BB 

64 

85 

91 

91 

91 

90 

91 

95 

93 

90 

93 

94 

93 

94 

93 

69 

88 

90 

86 

67 

90.2 

MIN 

36 

',8 

58 

59 

57 

62 

60 

60 

63 

53 

56 

58 

60 

60 

64 

67 

61 

59 

58 

59 

64 

65 

71 

69 

66 

64 

73 

MIL  TON  EXP  STATION 

MAX 

86 

74 

61 

85 

83 

Bb 

84 

83 

77 

70 

70 

79 

64 

87 

80 

88 

88 

92 

93 

91 

90 

87 

86 

84 

82 

80 

73 

81 

67 

89 

91 

83.5 

MIN 

54 

59 

53 

53 

57 

6  7 

65 

68 

60 

49 

52 

60 

53 

60 

53 

57 

63 

65 

65 

65 

69 

59.4 

MONT  1  CELLO  2  S 

MAX 

73 

83 

85 

89 

91 

90 

87 

87 

62 

72 

72 

77 

66 

89 

90 

90 

91 

89 

95 

95 

95 

92 

91 

80 

86 

80 

74 

82 

90 

92 

91 

86.0 

MIN 

61 

63 

59 

52 

62 

63 

62 

63 

62 

55 

54 

59 

56 

61 

62 

67 

56 

63 

64 

63 

64 

67 

69 

64 

66 

63 

54 

50 

58 

58 

61 

MOORl   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

85 

•7 

61 

87 

90 

66 

86 

86 

67 

90 

85 

83 

90 

91 

89 

88 

90 

93 

90 

90 

94 

94 

94 

93 

91 

92 

88 

88 

85 

88 

86 

88.7 

MIN 

63 

65 

64 

62 

65 

71 

7  1 

69 

64 

63 

55 

59 

65 

65 

69 

65.4 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

■3 

84 

66 

90 

88 

•6 

87 

87 

69 

81 

80 

87 

89 

88 

86 

92 

92 

90 

90 

93 

91 

92 

92 

9U 

90 

89 

80 

77 

85 

87 

66 

87.4 

MIN 

67 

66 

62 

61 

69 

66 

65 

68 

63 

62 

57 

57 

62 

62 

5. 

63 

61 

70 

65 

64 

67 

66 

63 

65 

69 

68 

68 

62 

68 

62 

65 

64.2 

Soo  Reference  Notes  Pol lowing  Station  Index 

-  72  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  01  Month 


FLORIDA 
MAY  1961 


1     1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MYAKXA  RIVER   SI  PARK. 

MAX 

87 

85 

84 

85 

86 

90 

30 

89 

90 

US 

81 

83 

86 

90 

92 

90 

92 

93 

92 

92 

V4 

90 

90 

69 

90 

91 

90 

68 

64 

91 

91 

88.8 

MIN 

62 

69 

65 

58 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

56 

56 

62 

62 

61 

60 

59 

66 

64 

63 

62 

59 

60 

66 

65 

66 

66 

64 

68 

63 

64 

62.6 

NAPLES 

MAX 

88 

85 

82 

84 

89 

89 

87 

81 

80 

88 

87 

87 

86 

86 

91 

86 

67 

88 

88 

88 

90 

87 

88 

89 

91 

86.9 

MIN 

56 

67 

65 

66 

64 

66 

66 

68 

64 

67 

66 

66 

66 

68 

66 

64 

67 

67 

72 

70 

70 

67 

69 

66 

66.4 

NICEVILLE 

MAX 

80 

76 

76 

82 

83 

84 

80 

SO 

82 

71 

70 

73 

72 

71 

85 

85 

90 

87 

68 

92 

90 

91 

90 

89 

85 

80 

83 

75 

79 

83 

81.8 

MIN 

67 

60 

55 

50 

52 

53 

61 

66 

63 

51 

50 

55 

51 

60 

64 

63 

53 

59 

60 

64 

64 

63 

68 

69 

67 

67 

48 

47 

51 

69 

58.7 

OCALA 

MAX 

84 

as 

89 

92 

91 

91 

92 

92 

88 

80 

80 

86 

bo 

89 

90 

93 

94 

92 

93 

94 

94 

92 

91 

88 

92 

90 

7* 

S3 

90 

92 

92 

89.2 

MIN 

66 

61 

64 

63 

66 

64 

63 

65 

64 

61 

56 

59 

59 

62 

61 

66 

63 

67 

66 

69 

71 

69 

69 

63 

66 

69 

63 

55 

60 

69 

63 

63.7 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

83 

81 

76 

80 

84 

80 

84 

83 

82 

84 

82 

78 

86 

64 

86 

65 

90 

88 

86 

89 

85 

81 

82 

86 

66 

85 

80 

84 

61 

0  1 

85 

S3. 6 

MIN 

67 

68 

67 

64 

68 

66 

65 

67 

67 

65 

61 

60 

65 

66 

65 

65 

68 

69 

67 

67 

69 

65 

66 

67 

70 

69 

69 

67 

70 

67 

66 

66.5 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

85 

86 

91 

90 

87 

89 

90 

90 

78 

83 

87 

88 

89 

91 

92 

96 

92 

91 

94 

94 

93 

92 

91 

94 

92 

78 

76 

86 

91 

86 

86.6 

MIN 

64 

64 

65 

63 

68 

66 

65 

64 

67 

62 

57 

58 

65 

65 

62 

67 

67 

71 

67 

68 

69 

69 

67 

66 

70 

70 

62 

62 

67 

65 

66 

65.4 

PALATKA 

MAX 

79 

86 

88 

87 

88 

86 

89 

92 

93 

78 

80 

83 

88 

87 

90 

94 

93 

89 

90 

97 

94 

92 

91 

84 

93 

92 

73 

79 

85 

89 

87 

87.6 

MIN 

65 

61 

63 

63 

65 

65 

65 

65 

67 

59 

57 

60 

64 

65 

62 

70 

63 

67 

65 

70 

69 

71 

70 

63 

69 

71 

61 

60 

64 

62 

65 

64.7 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

77 

78 

83 

88 

90 

91 

88 

87 

80 

75 

76 

6) 

bb 

94 

89 

89 

90 

92 

93 

92 

93 

90 

89 

80 

86 

83 

80 

67 

90 

92 

86.3 

MIN 

63 

58 

55 

58 

64 

62 

60 

63 

55 

53 

60 

55 

60 

67 

66 

60 

56 

60 

59 

60 

66 

67 

65 

67 

70 

50 

57 

61 

60 

60.6 

PARR  I SH 

MAX 

91 

85 

86 

86 

89 

90 

90 

89 

81 

81 

86 

92 

89 

87 

92 

96 

93 

94 

92 

92 

91 

92 

94 

91 

90 

91 

92 

94 

91 

89.9 

MIN 

6* 

64 

65 

67 

65 

65 

65 

65 

63 

57 

59 

62 

63 

62 

63 

61 

66 

65 

67 

63 

62 

68 

66 

68 

69 

67 

63 

63 

63 

64.1 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

81 

74 

80 

80 

80 

83 

80 

81 

77 

73 

77 

80 

83 

87 

89 

90 

67 

88 

95 

86 

92 

87 

90 

82 

80 

79 

74 

78 

64 

93 

92 

83.2 

M|N 

71 

62 

59 

59 

64 

71 

71 

73 

59 

53 

60 

64 

62 

71 

70 

65 

62 

64 

69 

74 

72 

72 

67 

67 

69 

59 

50 

55 

61 

67 

71 

64.9 

PENSACOLA  W8  CITY 

MAX 

75 

7* 

76 

78 

77 

78 

78 

80 

74 

70 

74 

76 

77 

60 

80 

86 

81 

83 

65 

83 

85 

83 

85 

60 

80 

80 

74 

75 

81 

89 

88 

79.5 

MIN 

65 

62 

59 

60 

68 

72 

72 

72 

57 

52 

55 

67 

67 

72 

71 

66 

62 

65 

68 

71 

72 

71 

68 

67 

69 

58 

51 

56 

61 

66 

67 

64.6 

PERRY 

MAX 

76 

81 

87 

86 

88 

91 

85 

85 

82 

76 

74 

83 

85 

90 

95 

90 

91 

92 

69 

92 

93 

89 

89 

80 

87 

e» 

79 

85 

88 

90 

91 

86.5 

MIN 

63 

61 

62 

60 

62 

64 

62 

64 

62 

58 

57 

56 

55 

60 

62 

67 

54 

64 

65 

65 

63 

66 

65 

64 

66 

66 

55 

49 

61 

56 

59 

61.1 

PLANT  CITY 

MAX 

83 

84 

87 

90 

91 

90 

89 

89 

89 

82 

81 

87 

90 

91 

92 

92 

94 

92 

93 

93 

92 

92 

90 

91 

93 

89 

63 

85 

88 

92 

90 

89.2 

MIN 

66 

62 

62 

59 

67 

65 

63 

66 

65 

62 

55 

58 

60 

60 

59 

62 

59 

69 

65 

66 

06 

64 

62 

66 

69 

68 

68 

60 

67 

63 

63 

63.4 

POHPANO  BEACH 

MAX 

85 

80 

85 

84 

85 

84 

8k 

84 

84 

85 

82 

89 

87 

87 

86 

88 

89 

87 

87 

89 

90 

91 

90 

90 

89 

81 

64 

86 

82 

81 

85 

85.8 

MIN 

67 

66 

61 

62 

62 

65 

68 

66 

67 

65 

58 

63 

66 

67 

62 

62 

65 

73 

65 

65 

66 

65 

65 

65 

67 

65 

68 

69 

71 

68 

66 

66.5 

punt a  gorda 

MAX 

86 

82 

85 

90 

86 

90 

91 

90 

87 

83 

82 

85 

90 

90 

92 

93 

92 

93 

90 

92 

89 

91 

90 

90 

92 

83 

85 

86 

88 

89 

90 

88.5 

MIN 

6* 

66 

68 

67 

66 

68 

67 

68 

66 

63 

64 

63 

66 

69 

68 

68 

66 

69 

69 

69 

69 

71 

68 

70 

70 

70 

69 

67 

71 

70 

69 

67.7 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

76 

79 

81 

86 

87 

86 

85 

86 

S3 

71 

71 

79 

85 

88 

87 

87 

88 

89 

93 

92 

94 

88 

88 

80 

80 

80 

74 

79 

85 

80 

90 

84.0 

MIN 

60 

63 

56 

52 

60 

66 

61 

61 

63 

53 

54 

59 

54 

57 

68 

67 

55 

61 

64 

67 

63 

66 

68 

64 

66 

63 

51 

50 

56 

56 

59 

60.2 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

84 

80 

85 

89 

86 

85 

85 

85 

83 

■4 

84 

88 

89 

92 

91 

90 

92 

89 

90 

91 

92 

90 

92 

93 

90 

89 

89 

86 

88 

88 

86 

87.9 

MIN 

59 

63 

58 

56 

61 

69 

68 

62 

67 

62 

54 

58 

62 

64 

63 

60 

63 

63 

62 

62 

66 

63 

63 

65 

68 

70 

69 

67 

66 

65 

6^ 

63.2 

SAINT  AUGUST  1 NE 

MAX 

77 

85 

SO 

80 

84 

83 

82 

83 

84 

74 

80 

81 

85 

82 

83 

91 

88 

85 

87 

95 

94 

91 

89 

81 

85 

89 

78 

80 

81 

68 

84 

84.2 

MIN 

66 

62 

63 

62 

60 

65 

70 

65 

65 

59 

55 

57 

61 

59 

59 

64 

60 

64 

61 

67 

72 

67 

68 

62 

69 

67 

59 

63 

69 

58 

59 

63.1 

SAINT  LEO 

MAX 

80 

84 

87 

90 

91 

89 

89 

91 

89 

79 

81 

88 

89 

89 

90 

90 

94 

92 

91 

91 

89 

91 

90 

94 

94 

89 

61 

78 

67 

91 

90 

88.3 

MIN 

66 

62 

64 

63 

69 

66 

64 

66 

67 

62 

58 

60 

63 

64 

63 

67 

67 

70 

69 

68 

69 

68 

69 

67 

67 

69 

69 

60 

67 

65 

66 

65.6 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

73 

83 

82 

83 

80 

80 

80 

78 

74 

72 

77 

74 

79 

84 

86 

89 

86 

63 

84 

90 

91 

89 

85 

81 

83 

86 

92 

60 

82.6 

MIN 

54 

52 

60 

56 

56 

57 

57 

55 

63 

55 

56 

61 

58 

60 

61 

60 

57 

63 

69 

73 

66 

65 

53 

50 

52 

59 

62 

58.9 

ST  PETERSBURG 

MAX 

81 

81 

83 

87 

92 

90 

90 

86 

85 

75 

79 

83 

87 

85 

87 

86 

90 

89 

88 

86 

85 

86 

87 

86 

90 

B4 

64 

84 

87 

09 

90 

85.9 

MIN 

67 

65 

70 

66 

71 

70 

70 

71 

71 

64 

64 

67 

69 

70 

70 

71 

70 

74 

73 

72 

7* 

72 

72 

74 

73 

71 

70 

66 

71 

71 

72 

70.0 

SANBORN  TOWER 

MAX 

74 

83 

85 

88 

85 

84 

83 

64 

78 

75 

71 

82 

86 

89 

88 

91 

91 

90 

91 

94 

93 

91 

90 

81 

82 

81 

77 

84 

88 

92 

89 

86.2 

MIN 

58 

62 

57 

50 

58 

64 

62 

58 

62 

53 

51 

59 

52 

55 

63 

65 

52 

57 

61 

63 

67 

61 

65 

62 

64 

61 

53 

49 

55 

55 

56 

58.4 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

84 

84 

86 

88 

88 

86 

87 

84 

91 

80 

83 

87 

88 

88 

89 

93 

93 

91 

91 

95 

93 

92 

93 

91 

94 

92 

77 

77 

84 

91 

87 

88.0 

MIN 

65 

63 

65 

62 

66 

64 

62 

64 

64 

62 

55 

55 

62 

63 

59 

64 

67 

71 

65 

67 

67 

70 

67 

63 

69 

71 

69 

62 

66 

61 

b» 

64.3 

SARASOTA 

MAX 

85 

83 

84 

87 

89 

90 

90 

86 

85 

78 

80 

84 

87 

88 

88 

86 

91 

89 

88 

87 

6b 

87 

87 

87 

90 

B- 

86 

85 

89 

91 

90 

84.7 

MIN 

6* 

64 

63 

61 

63 

65 

64 

63 

65 

64 

67 

61 

63 

65 

63 

64 

65 

62 

65 

62 

68 

61 

64 

69 

67 

60 

70 

64 

69 

61 

66 

64.5 

SOUTH  MIAMI   5  . 

MAX 

84 

7* 

84 

86 

85 

85 

84 

84 

85 

84 

84 

88 

88 

90 

88 

88 

90 

87 

68 

90 

94 

90 

90 

90 

88 

87 

87 

86 

88 

87 

06 

86.7 

MIN 

71 

66 

61 

62 

66 

73 

72 

71 

66 

64 

55 

64 

66 

67 

63 

63 

64 

66 

65 

65 

67 

67 

66 

67 

70 

62 

68 

69 

71 

69 

67 

66.2 

STARKE 

MAX 

75 

85 

84 

89 

89 

88 

90 

89 

88 

79 

84 

85 

89 

86 

88 

93 

91 

89 

92 

93 

93 

92 

90 

88 

95 

90 

77 

79 

87 

91 

90 

87.7 

MIN 

61 

56 

58 

55 

61 

58 

57 

57 

63 

57 

58 

59 

54 

59 

54 

61 

53 

61 

55 

62 

64 

64 

66 

59 

64 

66 

59 

48 

54 

53 

55 

58.4 

STEINMATCHEE  2 

MAX 

71 

7* 

82 

83 

82 

80 

82 

82 

82 

74 

71 

79 

78 

82 

80 

81 

82 

89 

82 

81 

83 

83 

85 

82 

82 

80 

80 

84 

82 

90 

91 

81.3 

MIN 

66 

69 

69 

56 

6* 

60 

63 

65 

62 

60 

49 

54 

56 

58 

60 

62 

59 

63 

63 

70 

72 

68 

62 

67 

60 

67 

57 

49 

61 

59 

63 

61«7 

STUART    1  N 

MAX 

80 

83 

87 

86 

82 

82 

82 

81 

85 

84 

80 

89 

89 

85 

86 

87 

90 

85 

89 

93 

96 

95 

94 

89 

84 

82 

89 

82 

65 

85 

S3 

86.1 

MIN 

67 

t>6 

67 

65 

70 

69 

70 

74 

6S 

66 

60 

59 

66 

65 

64 

65 

70 

73 

68 

67 

68 

67 

70 

67 

67 

60 

69 

69 

70 

68 

66 

67.4 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

74 

79 

81 

86 

8? 

85 

83 

85 

74 

70 

70 

76 

84 

87 

87 

87 

87 

88 

92 

92 

92 

88 

89 

79 

82 

79 

73 

80 

85 

00 

89 

83.2 

MIN 

63 

63 

56 

51 

62 

66 

62 

60 

59 

55 

54 

60 

5* 

57 

68 

61 

56 

60 

64 

65 

63 

66 

67 

67 

66 

63 

54 

53 

61 

57 

60 

60.4 

T  AMI  AM  I    TRL   40   MI  BEND 

MAX 

86 

78 

87 

89 

88 

87 

86 

86 

85 

86 

86 

92 

92 

93 

92 

92 

95 

91 

91 

94 

93 

94 

94 

95 

90 

89 

90 

88 

86 

9  0 

Oo 

89.5 

MIN 

57 

63 

57 

56 

62 

63 

62 

60 

62 

61 

59 

58 

62 

62 

62 

62 

63 

64 

63 

63 

65 

62 

62 

64 

65 

66 

68 

66 

67 

67 

64 

62.5 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

80 

81 

83 

87 

92 

91 

91 

87 

86 

77 

78 

83 

86 

88 

86 

86 

90 

66 

88 

88 

87 

87 

87 

80 

89 

83 

64 

84 

89 

87 

92 

86.2 

MIN 

65 

69 

68 

63 

70 

69 

66 

69 

69 

63 

64 

64 

6  5 

66 

65 

67 

64 

69 

69 

70 

72 

70 

70 

71 

71 

71 

66 

63 

68 

66 

66 

67.2 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

85 

79 

79 

82 

85 

90 

90 

90 

86 

85 

76 

78 

85 

86 

85 

84 

85 

89 

87 

87 

86 

86 

06 

88 

88 

88 

85 

82 

82 

85 

90 

85.3 

MIN 

69 

63 

67 

62 

67 

61 

65 

67 

67 

62 

63 

62 

64 

66 

63 

65 

67 

68 

67 

69 

7S 

73 

60 

60 

69 

71 

71 

62 

67 

65 

66 

66.4 

TAVERN  1 ER 

MAX 

82 

80 

83 

84 

83 

82 

82 

82 

81 

80 

64 

84 

85 

85 

85 

85 

86 

85 

84 

86 

85 

86 

67 

86 

87 

87 

84 

87 

85 

■4 

84 

84.2 

MIN 

75 

66 

68 

71 

76 

77 

76 

75 

69 

68 

69 

66 

76 

73 

73 

72 

73 

77 

77 

72 

73 

74 

73 

75 

79 

79 

69 

76 

73 

75 

T» 

73.2 

T1TUSVILLE  2  W 

MAX 

87 

B6 

87 

88 

87 

87 

87 

88 

91 

78 

86 

88 

88 

85 

85 

95 

89 

88 

87 

98 

97 

96 

95 

87 

90 

90 

76 

75 

81 

85 

86 

87.5 

MIN 

70 

62 

60 

59 

67 

70 

69 

67 

65 

63 

53 

55 

61 

61 

59 

61 

60 

60 

64 

64 

65 

68 

61 

63 

65 

69 

63 

57 

66 

60 

66 

USHER  TOWER 

MAX 

77 

8* 

85 

89 

90 

89 

87 

90 

81 

76 

78 

82 

84 

88 

86 

89 

91 

90 

88 

91 

90 

89 

88 

8- 

88 

85 

79 

80 

90 

92 

90 

86.1 

MIN 

66 

60 

62 

57 

65 

63 

62 

61 

65 

61 

53 

55 

5* 

59 

59 

61 

58 

61 

64 

64 

69 

66 

66 

61 

64 

66 

60 

60 

62 

58 

59 

61.1 

VENICE 

MAX 

83 

80 

83 

84 

89 

90 

91 

85 

86 

78 

80 

85 

87 

87 

85 

85 

90 

87 

86 

85 

85 

86 

88 

87 

88 

85 

86 

86 

86 

91 

90 

86.0 

MIN 

67 

65 

70 

64 

65 

66 

65 

64 

68 

65 

68 

61 

6". 

65 

64 

65 

65 

66 

66 

67 

69 

72 

65 

69 

67 

69 

72 

64 

64 

64 

66 

66.  1 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

82 

84 

80 

84 

86 

84 

84 

82 

85 

85 

82 

85 

85 

85 

84 

89 

90 

87 

84 

92 

94 

94 

94 

85 

85 

8  5 

85 

80 

81 

84 

83 

85.6 

MIN 

71 

66 

65 

61 

73 

74 

73 

73 

65 

64 

58 

59 

65 

68 

65 

65 

67 

70 

68 

66 

69 

67 

68 

67 

70 

70 

70 

71 

68 

66 

69 

67.5 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

87 

85 

86 

91 

90 

90 

91 

80 

82 

87 

90 

89 

92 

93 

90 

90 

93 

92 

90 

92 

89 

88 

89 

89.0 

MIN 

64 

63 

59 

67 

63 

63 

57 

57 

63 

61 

64 

61 

68 

66 

63 

62 

66 

68 

60 

63 

64 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•   PALM  8[ACM  RADIO  XJNO 

MAX 

83 

•2 

»5 

85 

o» 

81 

8) 

a» 

85 

87 

61 

88 

67 

84 

85 

85 

87 

66 

85 

86 

92 

90 

90 

85 

88 

82 

88 

S3 

84 

84 

83 

85.3 

MI  N 

74 

66 

67 

66 

76 

1 1 

72 

7  5 

76 

71 

59 

65 

70 

69 

70-6 

MSI   PALM  BEACH   Mb  AP 

MAX 

a» 

bo 

06 

86 

84 

85 

6- 

83 

85 

85 

80 

uo 

oo 

95 

85 

88 

90 

86 

88 

91 

95 

95 

93 

89 

88 

62 

66 

84 

62 

87 

85 

86.4 

MIN 

73 

65 

65 

65 

61 

re 

73 

7* 

70 

63 

57 

64 

69 

69 

65 

67 

69 

76 

68 

66 

70 

66 

68 

66 

72 

67 

71 

72 

71 

70 

69 

68.5 

■INTER  HAVEN 

MAX 

8* 

99 

06 

91 

89 

06 

87 

1. 

00 

81 

80 

85 

89 

89 

91 

92 

94 

93 

94 

92 

90 

90 

89 

93 

89 

89 

64 

77 

88 

91 

90 

88.3 

MIN 

65 

62 

60 

62 

66 

66 

66 

66 

64 

61 

55 

56 

60 

61 

56 

62 

60 

70 

66 

61 

65 

66 

63 

63 

67 

66 

67 

6* 

68 

66 

63 

63.5 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

83 

79 

77 

80 

84 

89 

87 

B  i 

91 

75 

70 

72 

82 

84 

69 

89 

85 

87 

89 

92 

90 

91 

90 

89 

84 

81 

81 

75 

61 

85 

88 

84.1 

MIN 

54 

61 

59 

5* 

58 

67 

67 

65 

63 

52 

55 

58 

57 

60 

64 

70 

64 

65 

67 

67 

66 

69 

70 

67 

68 

67 

54 

54 

56 

60 

62 

61.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

_ 

9 

10 

21 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.25 

.10 

.  2.1 

.28 

.26 

.30 

.29 

.25 

.27 

.29 

.18 

.29 

.27 

.31 

.26 

.28 

_ 

.25 

.25 

.36 

.31 

.33 

.26 

.23 

.28 

.11 

.26 

.19 

.17 

.33 

B7.95 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.29 

.  27 

.07 

22 

26 

26 

24 

15 

24 

29 

28 

23 

.  30 

20 

.  23 

17 

27 

07 

30 

B7.08 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.30 

.05 

.12 

.  1 1 

.14 

.22 

.20 

.35 

.15 

.18 

.29 

.11 

.17 

.14 

.30 

.26 

.17 

.29 

.28 

.28 

.20 

.34 

.22 

.26 

.08 

.17 

.18 

.20 

B6.38 

MAX 

88 

87 

78 

84 

88 

91 

90 

88 

87 

89 

83 

82 

Hi. 

89 

90 

90 

91 

92 

93 

80 

80 

91 

90 

89 

88 

89 

88 

85 

88 

87 

88 

87.4 

MIN 

72 

69 

68 

70 

70 

68 

72 

74 

72 

69 

65 

64 

67 

78 

72 

72 

73 

74 

75 

74 

67 

64 

75 

72 

74 

71 

71 

72 

75 

73 

72 

71  .1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.  23 

.21 

.1'': 

.35 

.21 

.26 

.29 

.29 

.21 

.19 

.29 

.14 

.23 

.24 

.26 

.19 

.23 

.28 

.29 

.22 

.25 

.27 

.19 

.34 

.25 

.18 

.23 

.14 

.08 

.31 

B7.13 

HIND 

39 

70 

12 

17 

18 

39 

19 

92 

36 

26 

37 

45 

30 

25 

34 

34 

28 

13 

28 

35 

23 

38 

28 

32 

34 

11 

59 

24 

15 

9 

123 

1073 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.18 

.18 

.21 

.30 

.30 

.28 

.31 

.31 

.22 

.15 

.16 

.20 

.22 

.31 

.18 

.28 

.29 

.27 

.25 

.32 

.35 

.31 

.28 

.19 

.20 

.25 

.17 

.23 

.23 

.34 

.30 

7.77 

WIND 

45 

60 

20 

10 

45 

50 

1. 

35 

40 

30 

25 

35 

30 

30 

15 

45 

25 

35 

30 

40 

65 

60 

75 

25 

40 

60 

35 

50 

35 

30 

30 

1195 

MAX 

77 

88 

88 

91 

92 

91 

91 

92 

88 

82 

83 

87 

88 

90 

92 

93 

94 

93 

94 

95 

94 

92 

88 

87 

89 

87 

86 

85 

90 

96 

89 

89.4 

MIN 

70 

61 

S6 

65 

67 

65 

h-l 

65 

67 

61 

57 

59 

.,n 

63 

62 

67 

63 

68 

67 

65 

68 

70 

69 

63 

66 

70 

64 

55 

64 

63 

65 

64.5 

HIALEAH 

EVAP 

.  35 

.21 

.18 

.12 

.16 

.29 

.31 

.30 

.24 

.03 

.21 

.25 

.22 

.26 

.28 

.30 

.19 

.36 

.35 

.18 

.17 

.28 

.30 

.17 

.22 

.22 

.25 

.14 

.16 

.30 

B7.23 

WIND 

in.' 

80 

29 

38 

40 

99 

119 

92 

74 

59 

54 

35 

37 

43 

28 

40 

41 

53 

66 

42 

41 

50 

33 

29 

28 

30 

66 

27 

33 

24 

50 

1587 

LISBON 

EVAP 

.17 

.14 

.21 

.24 

.26 

.26 

.25 

.29 

.21 

.22 

.21 

.20 

.23 

.23 

.20 

.24 

.29 

.22 

.22 

.26 

.28 

.32 

.27 

.29 

.23 

.20 

.14 

.15 

.18 

.23 

.26 

7.10 

WIND 

80 

30 

1 r. 

30 

45 

50 

60 

65 

55 

40 

35 

25 

25 

20 

10 

35 

20 

30 

15 

30 

50 

45 

45 

25 

30 

40 

40 

40 

25 

15 

25 

1095 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.39 

.06 

.29 

.48 

.31 

.20 

.35 

.27 

.33 

.37 

.32 

.33 

.38 

.45 

.27 

* 

.56 

WIND 

26 

42 

16 

33 

56 

40 

31 

40 

19 

15 

20 

24 

3 

29 

21 

16 

40 

15 

25 

50 

17 

19 

28 

21 

36 

27 

26 

34 

B  823 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.30 

.23 

.  1  1 

.24 

.26 

.29 

.35 

.  i.i 

.25 

.19 

.23 

.18 

.26 

.27 

.28 

.28 

.26 

.28 

.31 

.28 

.26 

.33 

.28 

.30 

.22 

.17 

.17 

.17 

.19 

.31 

B7.84 

WIND 

42 

66 

42 

16 

23 

72 

nil 

50 

37 

36 

45 

30 

21 

39 

45 

27 

21 

18 

32 

30 

17 

25 

17 

38 

22 

27 

60 

70 

58 

32 

60 

1219 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  G 

EVAP 

.30 

.29 

.18 

.22 

.33 

.17 

.27 

.29 

.34 

.23 

.30 

.34 

.34 

.35 

.32 

.31 

.36 

.32 

.30 

.32 

.37 

.38 

.33 

.33 

.22 

.36 

.13 

.32 

.11 

.25 

.22 

8.90 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.19 

.14 

.10 

.16 

.23 

.22 

.  22 

.21 

.22 

.12 

.11 

.23 

.19 

.19 

.20 

.17 

.22 

.27 

.17 

.23 

.20 

.21 

.21 

.27 

.18 

.25 

.05 

.20 

.30 

B5.85 

WIND 

97 

59 

42 

23 

8 

2 

1 

7 

6 

8 

9 

6 

17 

11 

12 

14 

10 

9 

16 

19 

16 

56 

13 

48 

B  607 

MAX 

90 

88 

Kh 

87 

82 

84 

85 

90 

91 

94 

87 

92 

97 

92 

92 

95 

94 

96 

96 

97 

97 

87 

92 

89 

92 

95 

93 

91  .2 

MIN 

83 

70 

69 

66 

64 

67 

65 

69 

72 

74 

72 

70 

73 

74 

79 

72 

74 

70 

72 

71 

72 

72 

75 

73 

78 

73 

70 

71.8 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.  29 

.24 

.15 

.  l  1 

.28 

.33 

.39 

.29 

.29 

.21 

.21 

.21 

.25 

.24 

.23 

.31 

.25 

.21 

.34 

.29 

.28 

.36 

.29 

.35 

.27 

.36 

.38 

.28 

.08 

.32 

.29 

8.41 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.09 

.30 

.19 

.27 

.26 

.24 

.28 

.28 

.07 

.22 

.10 

.20 

.27 

.23 

.27 

.40 

.28 

.26 

.29 

.34 

.26 

.24 

.20 

.14 

.13 

.22 

.29 

.26 

.25 

.27 

B7.34 

WIND 

54 

82 

63 

35 

37 

76 

56 

42 

52 

116 

112 

26 

30 

33 

22 

59 

106 

46 

26 

35 

47 

31 

48 

65 

41 

24 

135 

109 

57 

25 

38 

1728 

(a)     Evaporation  measured   In  a  sunken  pan  36   -   36  Inches. 
Moore  Haven  Lock  1   -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Hrcn  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vero  Beach  FAA  Airport   -  Evaporation  area  not  fenced. 


See  Reference  Note*.  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  ™»,d» 

MAY  1961 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

88 

69 

89 
73 

91 
73 

91 
74 

94 
74 

96 
75 

95 
76 

92 
73 

90 
74 

84 
69 

88 
69 

90 
70 

90 
73 

93 
72 

98 
76 

100 
74 

98 
79 

95 
77 

102 
77 

102 
79 

102 
80 

102 
79 

98 

76 

90 
76 

97 
79 

93 
75 

93 
70 

92 
75 

94 
74 

103 
76 

1 00 

76 

94.5 
74.6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

80 
71 

82 
74 

84 
73 

85 
76 

86 
76 

88 

76 

88 
78 

86 
76 

82 
75 

82 
73 

81 
72 

82 
72 

83 
74 

85 
75 

88 
77 

89 
77 

89 
80 

88 
79 

90 
78 

90 
80 

90 
80 

90 
80 

88 
7H 

84 

77 

87 
79 

85 
76 

84 

72 

84 

75 

86 
76 

90 
77 

89 
77 

86.0 
76.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

77 
71 

78 
74 

80 
74 

81 
77 

81 
77 

82 
78 

82 
79 

82 
76 

80 

76 

80 
74 

78 
74 

80 

73 

81 
76 

81 

76 

83 
78 

84 
78 

84 
81 

84 
80 

86 
80 

86 
82 

87 
82 

86 
82 

86 
80 

83 
80 

84 
81 

84 

76 

83 
76 

82 
78 

84 

79 

86 
80 

85 
80 

82.6 
77.7 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.     Instrumentation:     3  point 
Foxboro  Thermograph. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


STATION  INDEX 


CTITinM 

j 

m 

m  rniiNTY 
q      wun  i  i 

i 

a 

1 

Q 

LATITUDE 

3 

Z 
< 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

d 

z 

o 

| 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

U 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

£ 
1 
c 

i 

i 

i- 

Si 

£ 

SPECIAL 

ALflANM*  IMIMi 

00 T©  LAKE 

29  05 

81  14 

90 

IP 

»P 

ALEXANDER   SPGS.  ASSN. 

L  1  ^  BON 

LAKE 

8 

10 

29  93 

9P 

3P 

3P 

OK  LAW AHA  WATCH  AUTH* 

•  »»ilfi-!CX»  ■  «  ClTT 

0211  FRANKLIN 

29  66 

84  54 

11 

-It 

N1D 

C     J  U.S.  WEATHER  BUREAU 

SUWANNEE 

)0  IT 

82 

it 

120 

6P 

RADIO  STATION  UNER 

arcaoia 

022B  DE  SOTO 

27  14 

81  92 

TO 

ftp 

RADIO  STATION  »APG 

LONGBOAT  KEY 

MANATEE 

27  25 

10 

6P 

G.  W.  HERR 1  NO  SHAW 

AVON  PARK 

014*  HIOHLANOS 

27  »9 

81  )C 

161 

ftp 

C         J,  WILEY  COThR AN 

PALM  BEACH 

26  41 

80 

1* 

bP 

6P 

6P 

C 

BABSOM  PA4K 

190  POLK 

2T  90 

XI 

HARRY  M.  TOLSON 

LYNNE  4  SE 

929T 

MARION 

29  10 

81 

52 

90 

c 

OTIS  B.  FORT 

BARTOW 

04TB  POLK 

81  90 

129 

5P 

9P 

CITY  OF  BARTOW 

MADISON 

10 

30  28 

83 

23 

1*9 

7P 

7P 

■  AT  LAKf 

0920  HILLSBCWOUGM 

5     28  04 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MARATHON  SHORES 

MONROE 

81 

00 

9 

6P 

6P 

CHARLES  G.  HELTMAN.    jR , 

BAYPOnT 

09)9  HERNANDO 

28  12 

82  19 

10 

WILBUR  0.  GOOD 

MARIANNA    1  NO  SCHOOL 

JACKSON  1 

30  4! 

B3 

17 

SP 

FLA.    INO.   SCh.   FOR  BOYS 

•clle  glam  exp  in 

0611    PALM  BEACH 

26  40 

80  11 

11 

|A 

8« 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

MAR  I NEL AND 

FLAGLER 

29  40 

81 

13 

10 

c 

MAR  1 NE   S TUO 10  INC. 

ICLLE  GLAOf  HflCN  GATE  * 

0616  PAL"  BEACH 

26  42 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5531 

LAFAYETTE 

30  06 

83 

BP- 

6P 

ROBERT   L.  ANNIN 

BIO  CYPRESS  RESERVATION 

0  714  HE NOP  Y 

2*  1« 

81  00 

17 

9P 

-.P 

DAVID  B.  JAMIESON 

MELBOURNE 

BREVARD 

2     28  03 

BO 

»P 

5P 

■ITHLO 

oris  on ange 

28  )) 

81  06 

65 

FLOOD  CONTROL  DISK 

10     29  42 

62 

0  3 

130 

SP 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

BLACKMAN  *  WWW 

0769  OKALOOSA 

)0  5  7 

86  42 

200 

c 

MRS.  S.  YOUNGBLOOD 

MIAMI    BAY  FRONT 

OADE 

80 

1 

5P 

6LOUNTSTOWN  2  it 

OBOA  CALHOUN 

1     )0  24 

85  01 

31 

TA 

7A 

DAVID  HOWELL 

DADE 

23  *T 

80 

08 

9 

5P 

life  guard  patrol 

•OCA  RATON 

0449   PAL*  BEACH 

2    26  21 

c 

GUS  P.  HAGtR 

MIAMI  HB  AIRPORT 

566' 

DADE 

25  4S 

7 

MID 

M10 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

■■AOCMtON   It*  STATION 

09*0  MANATEE 

i  » 

82  1) 

10 

9P 

9P 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

DADE 

29  39 

80 

_ 

10 

BA 

6A 

U.S. PL ANT    INTRODCTN  ST A 

BRISTOL 

1020  LIBERTY 

1      )0  24 

8*  59 

160 

c 

HISS  ELMA  SHULER 

MILES  CITY  TOWER 

5719 

COLLIER 

26  11 

81 

21 

10 

6P 

FlA.  FOREST  SERVICE 

6POOK\VILLf   CHIN  HILL 

10A4  HERNANDO 

28  9T 

200 

9P 

9P 

c 

W -CENTRAL  'LA. EIP. STA. 

MIlTON  EIP  STATION 

SANTA  ROSA 

30  47 

21T 

SP 

8USHNCLL   2  t 

1161  SUMTER 

28  60 

82  01 

71 

6P 

6P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

MONT ICELLO  2  S 

JEFFERSON 

10  12 

S3 

52 

5P 

CANAL  POlN     GA  (  9 

1271  PALM  BCACH 

26  92 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

389! 

GLADES 

26  90 

81 

03 

22 

8A 

S  A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  U10A 

12Tb  PALM  BEACH 

26  92 

80  )8 

29 

MID 

SA 

SUGAR  PLANT  FLO.  STA. 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

27  96 

81 

36 

160 

9P 

SP 

CAPE  SABLE  RANGER  ST A 

1)05  MONROE 

29  08 

80  95 

1 

9P 

9P 

NATIONAL    PARK  SVC. 

SARASOTA  9 

27  13 

82 

n 

20 

BA 

CAPT|VA 

1110  LEE 

24  >2 

82  11 

9 

9P 

IP 

ALLEN  T.  WEEKS 

COLLIER  9 

26  09 

Bl 

47 

CITY  OF  NAPlE  S 

CARRA8ELLE    1  NNW 

1156  FRANKLIN 

5     29  92 

84  »C 

1C 

9P 

MRS.   HAZEL   Fa  COOK 

OKALOOSA  9 

30  31 

8b 

30 

60 

8A 

BA 

c 

JACKSON  GUARD  FOR.  STA. 

1)84  WASHINGTON 

)     10  4? 

85  49 

tA 

LONMIE   H.   MM! TTAKER 

NITTAW    1  S 

6291 

OSCEOLA 

27  56 

81 

DO 

60 

7A 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

CCOA"  t(» 

1*12  LEVY 

)     It  01 

8  J  02 

11 

6P 

6P 

MISS  HARRIETTt  WHIODON 

NORTH  NEW  RVR   CANAL  1 

PALM  BEACH 

26  34 

90 

Ki 

U.S.  GEOL.  SURvE* 

CmIPlEY    )  t 

194*  WASHINGTON 

)      10  4T 

89  29 

130 

9P 

ip 

A.  W.  0  STEEN 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6  3?  ■ 

PALM  BEACH 

26  20 

60 

32 

22 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CLEARWATER 

16)2  PINELLAS 

»    27  99 

20 

6P 

t>p 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

6414 

MARION 

29  11 

82 

0" 

5P 

MID 

CITY  OF  OCALA 

CLERMONT  4  S 

1661  LAKE 

8     28  29 

81  46 

14C 

6P 

ED  OLI VENBAUM 

64  1  9 

MARION 

29  13 

82 

07 

be 

H  p 

BP 

1669  HENDRT 

7    2*  49 

80  99 

no 

GERVIN  N.  PITIEN 

OKEECHOBEE  9  W 

64  80 

OKEECHOBEE 

27  1* 

80 

59 

30 

5P 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CLfWISTON  U  S  (NO 

J     26  45 

20 

SA 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6485 

OKEECHOBEE 

27  19 

80 

46 

34 

SA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1069  HIGHLANDS 

7    27  24 

40 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

ORANGE  CITY 

6564 

VOLUSIA 

28  37 

81 

18 

26 

c 

JOHN  MARCHEWKA 

CRESCENT  cit» 

1978  PUTNAM 

8    29  29 

Bl  10 

38 

6P 

WILLIAM  R>  RADTKE 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

66  38 

ORANGE 

26  11 

81 

20 

106 

MID 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CRCSTVIEN  RADIO  WJSB 

19S4  OKALOOSA 

9     10  4& 

86  15 

27* 

9P 

,P 

RADIO  STATION  WJSB 

6637 

GLAOES 

81 

1" 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2006  DIXIE 

9    29  38 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PALATKA 

6793 

PUTNAM 

S  }9 

81 

15 

6P 

6P 

C 1  TV  OF  PALATKA 

CROSS  CITY  J 

2004  DIXIE 

9    2*  98 

8)  07 

45 

3P 

SP 

RICHARD  W.  DAVIES 

6828 

WAKULLA 

9     30  02 

84 

CHARLES   C.  MILES 

2114  BROWARD 

2     26  04 

80  12 

MID 

'LA.  POWER  •  LIGHT 

6841  BAY 

9     30  10 

83 

40 

31 

5P 

c 

FLA.  FOREST  SERVICE 

r  OATTONA  BEaCh 

2190  VOLUSIA 

2,    29  1) 

9A 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

•>s?; 

MANATEE 

9,    27  35 

82 

23 

*P 

c 

HOWARO  0.  GUTHF IE 

OAVTONA   BEACH  MB  AP 

2196  VOLUSIA 

2      29    1  I 

81  03 

31 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

6988 

2     25  9b 

80 

27 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

2200  OSCEOLA 

8     28  09 

9P 

lp 

C         GEORGE  H.  KEMPFER 

PENSACOLA  FAA  AP 

ESCAMBIA 

5      10  2>t 

87 

12 

no 

MID 

MID 

FED.    AVIATION  AGENCY 

OE   'UN 1 AK  SPRINGS 

2220  WALTON 

1       10    4  3 

86  07 

255 

9P 

SP 

M.  C.  STORRS 

TOO  2 

ESCAMBIA 

9     90  29 

87 

"1  . 

MID 

OE  LAND  3  N 

2229  VOLUSIA 

8     29  04 

81  17 

40 

9P 

}P 

ROBERT    1 .  MAXWELL 

*  j:o 

DADE 

2     25  36 

80 

21 

11 

SOUTH  OADE  UTIL.  INC. 

OC  !OTO  CITY  A  Sw 

2288  HIGHLANDS 

27  29 

81  28 

|A 

CMESLEY  A.  SKIPPER 

7023 

TAYLOR 

5      10  01 

83 

45 

6P 

2P 

FlA.  FOREST  SERVICE 

DEVILS  GARDEN  TONE" 

2298  ME NOP Y 

26  16 

81  08 

20 

*P 

M 

FLA.  FOREST  SERVICE 

HILLSBOROUGH 

5,    28  01 

82 

OS 

121 

9P 

D.  A,  STORMS 

2)91  SUWANNEE 

10  16 

OTHER  L.  BAILEY 

POMPANO  BEACH 

T254 

BROWARD 

2b  14 

80 

09 

22 

5P 

STATE  FARMERS  MARKET 

DRY  TORTUGAS 

2418  MONROE 

24  )8 

(P 

ftp 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

7293 

MARTIN 

26  59 

80 

CORPS  OF  ENGINEERS 

E  VEPGL  ADE  S 

28S0  COLL  ICR 

29  91 

81  29 

3 

6P 

9P 

MANHATTAN  MERC.  CORP. 

PUNT  A  GORDA 

CHARLOTTE 

82 

03 

'b 

5P 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI ima t olog Is t  at  P.  0.   Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you^ 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;   Table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Dally  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA ,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary  )     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville,   N.  C.    6/30/61   —  900 
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FLORIDA  -  JUNE  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     100°  on  the  13+  at  4  stations 
Lowest  Temperature:     50°  on  the  2nd  at  Starke 

Greatest  Total  Precipitation:     12.49  inches  at  Milton  Exp  Station 

Least  Total  Precipitation:     1.50  inches  at  Plant  City 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.80  inches  on  the  20th  at  Milton 

Exp  Station 
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83. 2M 

75. 5M 

81.  9M 

95 

17 

70 

29+ 

0 

0 

r 

2.59 

.63 

28 

.0 

0 

2 

0 

uccr    oai  u    QCAf u    u[i    An  d 
*c  j  i    »*ML~    o  L  **•  v.  n    wo    »r  K 

88.6 

73.6 

81.1 

,  5 

95 

1 6 

69 

19  + 

0 

12 

0 

0 

0 

2  65 

A  24 

.88 

9 

0 

6 

2 

0 

D 1  V 1  S 1  ON 

80. A 

.3 

6.28 

-  1.19 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

88.6 

77, A 

33.0 

93 

27+ 

70 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

2.1A 

.81 

28 

.0 

0 

4 

: 

0  [ 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

87.8 

77. A 

82.6 

.0 

91 

27 

68 

28 

0 

5 

0 

D 

0 

5.60 

1.59 

3.30 

27 

.0 

0 

8 

;> 

1 

MARATHON  SHORES 

83.6 

76.9 

82.8 

92 

22 

71 

29+ 

9 

0 

0 

0 

2.76 

1.26 

28 

.0 

0 

6 

l 

TAVERNIER 

86.9 

77.2 

82.1 

90 

22  + 

71 

28 

s 

Z 

0 

0 

0 

3.80 

1.50 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

82.6 

.2 

3.58 

-  .91 

.0 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1 

6 

7      8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14  | 

15 

 1 

16 

 r 

17  [ 

— . — .. 
18 

19 

20 

21 

1 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

 1 

28 

29 

30 

.03 

.08 

.64 

.10 

.03 

.74 

.50 

.10 

T 

•  10 

.51 

.92 

.02 

.15 

.69 

T 

T 

.16 

3.07 

.54 

T 

.31 

1,87 

.12 

•  3< 

.42 

•  23 

.79 

.04 

.65 

.  .  - 

.95 

■  15 

.  15 

7 

.18 

.55 

2.25 

1.86 

.20 

.26 

.06 

.  78 

1.93 

•  71 

.60 

T 

T 

.06 

.32 

.20 

■  18 

•  43 

.16 

.17 

1.20 

.26 

.17 

.05 

.69 

.24 

.18 

.21 

• 

2.98 

.67 

.07 

•  51 

• 

1.28 

.13 

.45 

•  17 

.09 

.27 

.60 

2.75 

1.17 

•  17 

■  37 

.18 

.70 

•  04 

•  08 

.14 

•  15 

.04 

•  02 

.06 

.12 

1*11 

.65 

.11 

•  37 

•  05 

•  42 

•  76 

•  60 

1  .55 

.45 

•07 

.14 

.04 

.66 

1.37 

.02 

T 

•  63 

1-79 

•  90 

.15 

1  .68 

.02 

.70 

.72 

.09 

.12 

1.50 

.07 

.15 

.74 

1*55 

1.05 

•  23 

.56 

•  10 

.15 

2.00 

1  .90 

.46 

.25 

•  40 

.10 

.33 

1.52 

.12 

.60 

.01 

•  02 

.38 

.07 

.08 

.58 

.04 

•  02 

.80 

.  36 

•  04 

•37 

■  33 

.27 

.75 

.76 

.22 

.02 

2.26 

.01 

.17 

.0 

.  0 

.83 

.31 

.56 

T 

.02 

.79 

1*17 

.01 

.59 

.15 

•  11 

.34 

.02 

•05 

.06 

.04 

•  16 

.80 

.18 

•  71 

.72 

.21 

.01 

.20 

.04 

.09 

.01 

.02 

.5«i 

.78 

.06 

•  02 

.04 

.32 

.63 

.15 

.61 

.55 

1.41  .64 

.11 

■  61 

•  09 

.18 

.45 

2.05 

.77 

•  15 

.25 

T 

.70 

6.00 

.13 

1.10 

.20 

•  12 

.77 

."61 

.52 

.32 

.02 

.12 

2.07 

•*7 

T 

.04 

.  88 

•  12 

.04 

* 

•  04 

3.61 

1 .  89 

1.46 

T 

■  03 

.10 

■  75 

.  )1 

•  46 

•  05 

•  15 

•  02 

•  19 

.  :h 

2.43 

•  10 

1  .52 

.04 

.01 

.20 

1  .45 

.03 

.57 

.09 

.08 

.21 

.02 

•  22 

.07 

.02 

•  33 

T 

T 

.03 

.47 

•  06 

•  03 

■  18 

T 

•07 

1.03 

.44 

■  10 

.13 

T 

.02 

.04 

.10 

.48 

.03 

•  14 

1.10 

.11 

.01 

.24 

.98 

1.46 

.10 

.04 

.01 

T 

■  1  2 

•  10 

T 

1*75 

.11 

.15 

•  23 

.19 

•  90 

•  10 

T 

■  20 

T 

.05 

T 

T 

.25 

T 

T 

•  35 

.16 

.55 

1  ,00 

■  05 

•  25 

•  55 

•  02 

.03 

.32 

.86 

.03 

T 

.44 

.10 

•  95 

.32 

6.00 

.97 

.19 

•  67 

T 

•  05 

.61 

.08 

T 

2  .00 

.22 

•  34 

.60 

.80 

.72 

2.50 

2.00 

1   .  'VH 

.03 

T 

•  13 

1.84 

1.16 

.44 

T 

.62 

1.14 

.62 

•  12 

2.90 

.01 

T 

T 

.  30 

•  92 

.18 

T 

.  34 

•  65 

•  02 

•  73 

.14 

2.41 

T 

T 

T 

T 

1.67 

T 

T 

•  20 

T 

T 

T 

.12 

.04 

I 

•  49 

.06 

.16 

1.02 

.02 

T 

•  19 

.02 

.32 

.03 

•  07 

.16 

.29 

.21 

T 

•  1  7 

4.20 

•  56 

•  02 

•  53 

•  40 

•  02 

1.59 

.54 

T 

.45 

.06 

.20 

.24 

.37 

.15 

•  53 

•09 

T 

T 

2.90 

T 

7 

.16 

.64 

.04 

1  •  74 

•  11 

•  S3 

•  22 

1  .46 

.94 

.12 

.05 

.05 

.17 

.05 

2  •  94 

•  15 

.48 

.02 

•  04 

•  16 

1.30 

•  25 

.05 

1  .83 

.29 

.81 

■  04 

.45 

1  .60 

.27 

•  05 

•  20 

.25 

l .  v 

•  86 

•  25 

1.62 

.06 

•  12 

.20 

.82 

1.08 

.04 

.12 

.49 

.14 

.07 

.06 

1*46 

.26 

.02 

.26 

.05 

.04 

1.78 

•  29 

.37 

.48 

.67 

.06 

.38 

.-a 

1  .09 

.09 

.33 

•  12 

*  54 

■  02 

■  81 

T 

•  43 

T 

.67 

.32 

.04 

•  19 

.22 

.31 

.32 

T 

•  17 

1.70 

.23 

T 

•  40 

.27 

.45 

1.22 

■  48 

•  02 

•  70 

•  12 

.51 

•  63 

1.9* 

.82 

-09 

.02 

1.14 

.50 

.34 

.24 

1.13 

1.19 

■  02 

.10 

.68 

.90 

.32 

.15 

•  22 

T 

T 

T 

T 

.63 

•  16 

1.91 

.05 

1.58 

.22 

■  01 

1.17 

.  1  8 

.57 

.47 

■  02 

•  03 

.77 

T 

•  28 

2.09 

.80 

T,, 

.  30 

.18 

.03 

.90 

T 

. .  o: 

T 

2.  35 

•  02 

T 

T 

.68 

•  20 

■  40 

.15 

2.45 

.be 

.06 

.13 

•  07 

.05 

.22 

.03 

1*10 

2.74 

.  18 

.04 

1.01 

.0  3 

.10 

.43 

.30 

.30 

.20 

1.33 

.05 

1.60 

.,0 

.21 

.33 

.05 

.45 

.19 

.26 

.25 

T 

1.09 

T 

T 

•  45 

.14 

•  72 

T 

.85 

1.78 

.14 

.34 

.21 

.20 

T 

T 

.43 

.75 

.05 

2*25 

1  .04 

•  09 

.05 

•  61 

1*38 

.22 

.63 

.30 

2.20 

.40 

•  44 

1  .82 

1  .47 

.06 

.72 

•  19 

.05 

1.75 

.47 

.01 

.03 

.30 

.10 

T 

.13 

.04 

T 

.04 

T 

•62 

.06 

■  16 

.85 

.38 

1.05 

T 

.30 

.08 

2.19 

.49 

1.00 

.03 

.05 

.06 

.05 

•  13 

2.12 

.90 

•  05 

■  02 

1.93 

.47 

.51 

• 

* 

1.62 

2.28 

.06 

•  03 

.53 

.  14 

T 

.42 

1.70 

.51 

.05 

1.22 

.30 

•  26 

.58 

T 

.19 

.20 

1.27 

.39 

1.06 

.02 

.60 

•  03 

.35 

2.51 

1.73 

.08 

.58 

.38 

.45 

■  06 

.50 

1.95 

.42 

•  10 

.11 

•  10 

•  60 

.10 

.05 

. .  0 

.08 

.22 

.30 

.11 

.26 

.24 

.07 

.88 

1.32 

1.73 

1.21 

.82 

T 

.22 

.05 

•  39 

.08 

1.07 

T 

T 

1.09 

.57 

T 

T 

.10 

•  04 

.11 

.47 

.94 

.76 

1  .21 

.24 

.13 

1  .00 

.  64 

.37 

■  43 

•  32 

1*32 

.57 

.48 

.03 

.50 

.  0  'V 

•  50 

T 

T 

T 

•  33 

T 

T 

•  09 

1.43 

•  40 

•  01 

.55 

•  29 

.03 

.54 

.05 

1.56 

.03 

•  04 

.56 

T 

T 

T 

1.68 

.01 

.08 

.22 

.79 

1.18 

.18 

•  03 

1.60 

.02 

.15 

2.05 

.41 

.02 

.06 

.20 

1.30 

• 

• 

1.85 

•  70 

.05 

1.41 

.94 

T 

.14 

T 

.10 

T 

.02 

.  18 

.17 

•  36 

3.30 

•  70 

.03 

.12 

.28 

T 

.08 

.19 

.52 

1.20 

1.22 

•  02 

.15 

.97 

.05 

.15 

.66 

•  70 

■  78 

.  -  ■ 

•  1  8 

.79 

.06 

.12 

.11 

.05 

1*22 

.72 

.  19 

.40 

.45 

.31 

.10 

.24 

.17 

• 

■  18 

.68 

.91 

• 

.71 

.68 

.02 

• 

1.53 

.62 

.15 

1.58 

T 

T 

T 

.03 

.37 

T 

.05 

1.15 

T 

T 

.14 

1  .60 

•  02 

1.35 

•  05 

.08 

.  34 

.03 

.40 

1  .14 

T 

1*23 

.14 

.19 

.14 

.16 

1.01 

.18 

.56 

.80 

•  22 

.15 

.25 

•  20 

.34 

.40 

1.48 

.64 

* 

.04 

.17 

.01 

.13 

.30 

.01 

.13 

•  03 

•  79 

1.60 

1.11 

.58 

•  47 

.21 

.27 

1  .68 

•  09 

.26 

1.70 

.27 

1*61 

.02 

T 

.37 

T 

.53 

.50 

T 

T 

.11 

.02 

.37 

1  .44 

.07 

.50 

.  12 

.77 

.58 

.70 

.02 

.79 

.10 

.04 

2.12 

.72 

1.41 

.06 

.02 

.03 

*  30 

.23 

.32 

.01 

.02 

.04 

•  04 

.12 

1.26 

.09 

.36 

.  16 

•  16 

.05 

1  .45 

.51 

•  49 

.53 

•  16 

.05 

.20 

.01 

.08 

.08 

.87 

.09 

2.45 

.04 

1.51 

.45 

■  65 

.25 

1  .66 

•  30 

1.64 

.06 

.18 

1  .95 

.95 

T 

T 

I 

1.30 

.05 

■  1  3 

1.21 

.84 

.42 

.02 

.05 

.02 

-  - 

.98 

.02 

.28 

T 

.10 

T 

.40 

1.81 

T 

.45 

.13 

T 

T 

•  07 

•  07 

1.62 

2.54 

1.60 

.65 

.42 

1.31 

2,97 

.04 

.03 

T 

.03 

1.45 

.09 

.07 

•  74 

.40 

.39 

6.8k 

.50 

.76 

.39 

* 

T 

.29 

.02 

1.17 

.65 

T 

1.91 

1.85 

.04 

.39 

.26 

.03 

.38 

.14 

.56 

.51 

•  01 

•  61 

•  05 

3.34 

1.04 

.21 

.04 

.20 

.02 

•  55 

.28 

.20 

•01 

.96 

.16 

T 

.03 

.09 

•28 

.32 

1.42 

.  86 

•  75 

•  31 

.33 

* 

•  13 

1.00 

•  77 

•  13 

1.14 

■  36 

.04 

1*64 

•  29 

■  13 

.14 

.26 

1.20 

.35 

1.40 

3.5B 

.45 

•  26 

.46 

.65 

T 

a  11 

■  31 

.76 

.04 

1.16 

.24 

.46 

•  06 

■  25 

•  11 

1.10 

•  33 

.26 

.09 

T 

.04 

T 

1.98 

1.17 

T 

•  43 

•  05 

•  52 

•  41 

.06 

21 

T 

.24 

I 

1. 

.24 

1.41 

.55 

.05 

.09 

.01 

.07 

.01 

.06 

•  08 

1.16 

■  05 

.87 

.63 

T 

1*06 

T 

T 

T 

T 

1.40 

T 

•  62 

.03 

.45 

.83 

T 

T 

.27 

T 

.52 

.90 

.75 

1.25 

.03 

T 

.06 

.30 

.09 

.18 

.  - 

.81 

•  03 

•  15 

1.49 

.09 

1*64 

.03 

•  43 

.21 

.02 

1.44 

1.03 

.02 

.86 

.64 

.06 

.42 

.08 

1  .65 

T 

.02 

.10 

T 

.77 

1.76 

•  31 

•02 

•  02 

.22 

.21 

•  16 

T 

•09 

.43 

5.80 

2.25 

■  06 

.27 

•  01 

.05 

.  - 

.48 

5.01 

.79 

2.21 

.43 

2.76 

2.00 

1.25 

.10 

.30 

•  85 

.50 

.60 

1*90 

.34 

•  20 

.03 

.01 

•  01 

.20 

•01 

•  24 

.45 

.50 

1.96 

.18 

.47 

.18 

.06 

•  01 

•  17 

.03 

.09 

.08 

•  17 

•  04 

.06 

.07 

•06 

•  16 

.05 

.EXANDER  SPRINGS 
"ALACHlCOLA  WB  CITY  R 
•(CADI* 
'ON  PARK 
>BSON  PARK 

'iRTOW 
»Y  LAKE 
kvPORT 

;LLE  GLAOE  EXP  STA 
IG  CYPRESS  RESER VATN 

1THL0 

.OUNTSTOWN  2  SE 
JADENTON  EXP  STATION 
»OOKSVlLLE  CHIN  HILL 
JSHNELL  2  E 

ANAL  POINT  USDA 

APE  SABLE  RANGER  STA 

APTIVA 

ARRABELLE   1  NNW 
ARYVILLE 

EDAR  KEY 
H1PLEY  3  E 
LEARHATER 
LERMONT  6  5 
LEWISTON 

LEW1STON  U  S  ENG 
| ORNWELL  4  NW 
I RESCENT  CITY 
I RESTVIEW  RADIO  WJSB 

ROSS  CITY  2 

I  AN I  A  4  MNW 

AVTONA  BEACH 
i  AYTONA  8EACH  WB  AP  R 

EER  PARK 

E  FUN  I AK  SPRINGS 

I'E  LAND  3  N 

H  SOTO  CITY  4  SW 

.'EVILS  GARDEN  TOWER 

RY  TORTUGAS 

VERGLADES 

EDERAL  POINT 
,'ELLSHERE 
'  ERNANDINA  BEACH 

OR  T  DRUM  5  NW 

ORT  GREEN  12  WSW 

OflT  LAUDERDALE 

T  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 
:T  LAUDERDALE  EXP  STA 
:0RT  MYERS  MB  AP  R 
TORT  PIERCE 

r0UNT A  I N   3  S 
GAINESVILLE   3  WSW 
GAINESVILLE  FAA  AP 
SLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 

HI  ALE AH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

INVERNESS 

ISLAND  GROVE   2  WNW 
ISLEHORTh 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER    3  SE 
KENDALL   2  E 
KEY  WEST  MB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE  2 

LAKE  ALFRED  ExP  STA 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE   TP AFFORD 

L  I  SBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON  SHORES 

MAR ] ANN A    IND  SCHOOL 

MAYO  5  NW 

MELBOURNE 

MIAMI   BAY  FRONT 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 
MIAMI    12  SSV 
MILES  CITY  TOWER 
M I L TON  EXP  STATION 

MONT  I  CELLO  2  S 
MOORE  MAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 
MAPLES  CAR  1 8  GARDENS 

NICEVILLE 
NITTAW  I  S 
OCALA 

OCALA  2  NE 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORLANDO  W8  AIRPORT  R 

PALATKA 

PANAMA  CITY  2 

PARPISH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY  R 
PERRINE 
PERRY 

plant  city 

POMPano  BEACH 

PUNTA  GORDA 

OUINCY  E NO  STATION 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUST  1 NE 


5.77 
9.56 
4.25 


1  .96 
4.77 
4.26 


4.54 

5.32 
2*98 


5.13 

9.75 
9.01 
6.81 
3.97 
7.00 

7.81 
6.33; 
7.69 
2.14 
6.05 

4.88 
3.80 
4.87 


6.39 
6.22 
8.19 
9.75 
5.47 

4.611 
4.14 


9.59  1.03 


3.62 
5.15 
8.23 


6.06 
8.08 
5.00 
4.93 
5.15 

10.03 
9.10 

10.62 
4.05 
1.50 

3.58 
9.03 
5.59 
3*09 


1.48  1.38 

.11  *74 

.67  .26 


1.19  .01 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


cjlalion 

Tol 

1  |  2  |  3 

4      5  6 

7  1 

8  1 

9 

10  | 

n  | 

12 

13 

14  1 

1 

IS 

16 

17  I 

1 

13 

19  20 

21 

22 

23 

24 

— 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

',  A  ]  NT    L  £  0 

*. 93 

.27 

1.21 

•  20 

1  .40 

.10 

•  15 

.03 

.15 

.05 

.15 

.15 

.40 

.10 

.20 

.35 

5.751 

T 

1.98 

T 

3.67 

.31 

.06 

.10 

ST  PETEPS8URG 

1.20 

.15 

.29 

.06 

•  04 

.52 

•  03 

.03 

.20 

1.49 

SANBORN  TOWER 

A.  241 

.36 

.20 

.26 

.48 

.23 

1.65 

.30 

.66 

.20 

•  16 

SANFO«D  EXP  STATION 

5.37 

.10 

.17 

•  57 

.06 

.05 

.06 

.40 

.24 

.23 

2.89 

.05 

.25 

SARASOTA 

3.03 

•  01 

.02 

•  62 

.0* 

.05 

.47 

.51 

.32 

.26 

.50 

.03 

SOUTH  M 1 AM |    5  W 

11  .60 

.66     .11  .42 

T 

■  20 

•  23 

1.13 

1.79 

1.04 

T 

.11 

.76 

.03 

•  05 

T 

T 

.30 

.57 

2.62 

1.52 

.04 

9.271 

1  -00 

3.33 

•  IT 

2.13 

2.00 

.01 

.61 

.02 

STt  INHATCHCC  2 

STUART   1  N 

A. 33 

.03 

.01 

.50 

.72 

.02 

.68 

1.66 

T 

.45 

.20 

.06 

TALLAHASSEE  WB  AP 

4.53 

.78 

T 

.01 

T 

.64 

•  14 

.46 

T 

T  .65 

1.00 

.05 

.21 

■  42 

.11 

.06 

T  AM  I  AH  1    TRl  AO  HI  BEND 

7.65 

•  65 

.  1 1 

•  45 

.23 

.84 

1.30 

1.17 

.12 

.81 

.74 

1.20 

.03 

TAHPA  wb  AIRPORT  R 

2.6A 

.28 

.OA 

.77 

.OS 

•  26 

.65 

.06 

T 

.01 

.21 

T 

.31 

tarpon  spgs  sewage  pl 

3.13 

,42 

.50 

1.00 

.30 

.25 

.10 

.10 

.46 

.01 

T  AVERN 1 £R 

3.80 

.48 

.45 

.68 

.13 

.44 

1.50 

•  08 

TITUSVILlE  2  V 

3.02 

.02 

.19 

.75 

.09 

.67 

1.30 

USHER  TOWER 

7.10 

.30 

.20 

.10 

.  .00 

.70 

1.90 

2.00 

.30 

.60 

VENICE 

2.01 

.14 

.23 

.  :  S 

•  51 

.08 

.26 

.33 

.31 

.10 

•SERO  BEACH  F  AA  AIRPORT 

2.96 

T 

T 

.66 

.01 

.03 

.05 

.40 

.52 

.15 

.66 

T 

.03 

.03 

.34 

.06 

WAUCHULA  2  N 

A. 27 

.59 

.07 

.  !  | 

.02 

•  91 

T 

.69 

.04 

1.20 

.41 

.09 

.02 

.12 

| 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

2.59 

T 

.29 

.03 

.12 

T 

.07 

.05 

.33 

.23 

.23 

.10 

.63 

.51 

7 

WEST  PALH  BEACH  WB  AP  R 

2.65 

.08 

.23 

.68 

.16 

T 

T 

T 

.05 

.33 

7 

.02 

.12 

.04 

.65 

.09 

WINTER  HAVEN 

9. AO 

.31 

1.84 

.69 

.05 

.09 

.36 

.02 

.26 

.14 

.12 

2.08 

1.38 

.18 

.06 

1.57 

.05 

WOODRUFF  DAH 

2. A3 

T 

.08 

.04 

1.58 

.12 

.02 

7 

•  50 

.09 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ot 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

a 

o  e- 
o  w 
..  u 

7:00  p 
EST 

■ 

EH 

01-09 

.10-49 

.SO-99 

661-001 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 
sunshine 

Average 

E 

8 

APALACHICOLA  WB  CITY 

6.6 

29 

SW 

20 

4 

0 

3 

2 

0 

1 

10 

79 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

8 

7  .8 

37++ 

SSW 

15 

88 

88 

65 

77 

7 

2 

5 

4 

0 

1 

19 

6 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

6.9 

23++ 

NE 

12+ 

80 

80 

54 

66 

4 

3 

6 

3 

1 

2 

19 

6 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

SW 

15 

9.8 

32 

S 

21 

86 

88 

57 

71 

5 

4 

4 

4 

1 

0 

18 

58 

6 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ESE 

25 

10.0 

31 

NW 

28 

77 

77 

65 

70 

3 

6 

1 

0 

1 

18 

71 

7 

LAKELAND  WB  CITY 

6.0 

; 

5 

3 

0 

3 

0 

18 

63 

6 

MIAMI  WB  AIRPORT 

ESE 

18 

9.1 

2  5++ 

NW 

16 

82 

81 

66 

74 

5 

3 

6 

0 

2 

2 

18 

620 

7 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

SE 

12 

8.3 

30++ 

SE 

26+ 

86 

89 

53 

69 

10 

1 

2 

5 

3 

0 

21 

7 

PENSACOLA  WB  CITY 

9.0 

31 

SW 

20 

0 

4 

2 

1 

0 

2 

9 

57 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

S 

10 

7.6 

35++ 

SW 

14 

90 

92 

52 

66 

4 

3 

5 

3 

0 

16 

6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

E 

9 

10.2 

31++ 

SSE 

26 

81 

84 

56 

65 

3 

4 

4 

- 

: 

0 

13 

54 

6. 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

19 

9.4 

27++ 

SSE 

26 

84 

82 

65 

74 

4 

5 

4 

0 

15 

8 

<t>  City  Office  Data 

S«f  r.l.**nc*>  note»  lollowmq  Suno-i  IMw 

-  hi;  - 


DAILY  TEMPERATURES  """ft 


Station 

Day  01  Month 

23 

24 

25 

26 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

27 

28 

29 

30  31 

.EXANDER  SPRINGS 

MAX 

90 

93 

100 

97 

96 

V7 

98 

94 

90 

91 

96 

tb 

92 

94 

96 

90 

88 

63 

82 

06 

87 

09 

91 

91 

92 

95 

92 

92 

93 

97 

92*3 

M1N 

60 

56 

56 

61 

61 

59 

65 

66 

65 

67 

66 

69 

6  7 

66 

67 

70 

71 

60 

66 

64 

70 

71 

71 

66 

67 

67 

69 

69 

70 

70 

65*7 

"ALACHICOLA  KB  CITY 

MAX 

83 

83 

85 

83 

86 

87 

89 

86 

86 

89 

88 

87 

87 

87 

85 

85 

84 

78 

80 

82 

82 

82 

85 

05 

85 

86 

06 

07 

85 

66 

85.0 

MIN 

70 

69 

69 

69 

71 

71 

74 

73 

76 

73 

74 

75 

75 

76 

75 

74 

69 

65 

70 

74 

71 

67 

72 

72 

75 

76 

74 

72 

71 

72 

72  •  1 

RCAOIA 

MAX 

89 

89 

93 

93 

93 

95 

92 

91 

89 

90 

94 

93 

96 

94 

94 

91 

91 

69 

91 

91 

91 

91 

94 

92 

91 

09 

93 

92 

94 

91.9 

MIN 

61 

52 

59 

65 

61 

62 

65 

67 

67 

66 

73 

68 

70 

69 

68 

68 

71 

68 

63 

68 

73 

68 

69 

66 

68 

70 

67 

65 

67 

68 

66.5 

VON  PARK. 

MAX 

92 

93 

96 

99 

96 

100 

98 

95 

90 

93 

98 

97 

95 

96 

96 

94 

95 

92 

92 

92 

94 

93 

98 

96 

92 

94 

91 

93 

94 

97 

94.8 

MIN 

66 

61 

63 

65 

65 

66 

73 

70 

69 

68 

74 

69 

70 

70 

67 

70 

72 

70 

65 

69 

73 

71 

70 

66 

71 

70 

72 

70 

66 

69 

68.  7 

ARTOW 

MAX 

90 

90 

94 

95 

94 

95 

93 

94 

87 

92 

94 

94 

91 

95 

92 

92 

92 

87 

87 

91 

94 

91 

93 

92 

94 

96 

89 

92 

92.1 

MIN 

65 

61 

63 

65 

65 

64 

72 

67 

65 

68 

72 

68 

70 

70 

67 

69 

71 

68 

64 

67 

72 

69 

70 

67 

66 

68 

71 

69 

66 

67 

67.5 

AYPORT 

MAX 

93 

92 

87 

87 

88 

90 

90 

92 

90 

90 

90 

92 

93 

94 

92 

90 

90 

82 

64 

85 

66 

88 

88 

8  9 

88 

89 

91 

8  5 

69 

89.1 

MIN 

65 

64 

64 

65 

64 

65 

71 

68 

67 

68 

69 

72 

72 

69 

68 

70 

70 

65 

66 

64 

68 

70 

73 

69 

70 

73 

68 

70 

69 

70 

68.2 

ELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

85 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

89 

81 

81 

84 

90 

90 

89 

89 

93 

92 

88 

88 

86 

89 

93 

92 

91 

90 

88 

9 1 

67 

65 

90 

88.0 

MIN 

61 

59 

64 

66 

63 

68 

68 

67 

68 

71 

72 

70 

71 

71 

71 

68 

72 

7o 

66 

70 

74 

72 

67 

68 

71 

70 

72 

68 

67 

67 

68.4 

1G  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

89 

87 

90 

92 

92 

93 

90 

86 

92 

93 

91 

90 

94 

92 

94 

92 

92 

93 

92 

90 

90 

88 

92 

91.0 

MIN 

64 

60 

65 

62 

65 

67 

68 

67 

63 

68 

68 

70 

68 

64 

70 

70 

70 

72 

74 

70 

69 

67 

66 

67.3 

LOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

91 

92 

93 

91 

95 

92 

93 

95 

93 

91 

95 

96 

95 

96 

91 

85 

90 

87 

79 

80 

80 

65 

88 

93 

95 

89 

06 

87 

90 

92 

90.2 

MIN 

6* 

65 

64 

63 

67 

64 

66 

66 

69 

69 

69 

69 

68 

71 

71 

71 

67 

65 

63 

66 

66 

64 

65 

68 

66 

69 

68 

67 

68 

67 

66.9 

RAOENTON  EXP  STATION 

MAX 

92 

89 

86 

90 

94 

91 

90 

88 

87 

87 

89 

92 

91 

90 

89 

88 

66 

85 

88 

90 

90 

90 

91 

89 

92 

93 

90 

69 

89 

92 

69.6 

MIN 

64 

63 

62 

67 

68 

65 

70 

68 

67 

69 

73 

70 

70 

71 

69 

71 

73 

69 

65 

66 

74 

79 

73 

67 

68 

69 

73 

69 

69 

68 

ROOK.SVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

91 

91 

91 

95 

96 

95 

97 

94 

93 

92 

92 

92 

93 

92 

90 

87 

88 

85 

83 

89 

88 

85 

69 

9U 

91 

91 

89 

90 

91 

94 

90.8 

MIN 

65 

65 

64 

69 

68 

67 

70 

69 

67 

69 

72 

70 

72 

70 

69 

71 

71 

65 

57 

66 

67 

73 

73 

L  1 

72 

71 

68 

69 

64 

70 

68.4 

USHNELL   2  E 

MAX 

91 

91 

96 

97 

94 

95 

95 

95 

90 

95 

93 

95 

93 

93 

93 

89 

89 

83 

85 

90 

88 

85 

92 

90 

92 

93 

86 

68 

90 

96 

91.4 

MIN 

59 

58 

58 

66 

63 

61 

68 

67 

64 

69 

68 

69 

70 

72 

66 

72 

69 

66 

62 

67 

73 

69 

72 

65 

67 

69 

70 

69 

66 

68 

ANAL  POINT  USDA 

MAX 

86 

90 

91 

90 

89 

90 

87 

88 

82 

88 

91 

90 

90 

90 

93 

93 

90 

89 

89 

92 

95 

90 

91 

89 

69 

85 

87 

86 

90 

92 

69.4 

MIN 

64 

59 

65 

63 

61 

67 

69 

68 

66 

72 

73 

69 

70 

70 

69 

70 

76 

70 

67 

68 

72 

71 

67 

65 

70 

70 

6  b 

67 

67 

68 

APE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

82 

87 

85 

86 

87 

86 

86 

84 

85 

81 

83 

86 

87 

87 

66 

88 

88 

88 

90 

89 

88 

89 

90 

89 

90 

89 

88 

87 

87 

86 

86.9 

MIN 

67 

67 

71 

72 

69 

73 

73 

75 

71 

74 

76 

79 

76 

76 

80 

80 

74 

75 

74 

76 

75 

62 

75 

75 

75 

79 

74 

72 

70 

75 

74.3 

:aptiva 

MAX 

91 

88 

88 

68 

90 

91 

90 

90 

88 

88 

88 

93 

93 

91 

88 

89 

90 

88 

89 

89 

69 

89 

89 

91 

91 

89 

80 

69 

89 

87 

89.4 

MIN 

71 

70 

72 

69 

74 

73 

77 

75 

73 

72 

78 

77 

75 

73 

73 

74 

78 

77 

73 

76 

78 

74 

78 

75 

76 

75 

74 

73 

73 

75 

:arrabelle  1  NNW 

MAX 

85 

87 

89 

85 

90 

92 

93 

89 

89 

91 

92 

89 

90 

91 

86 

90 

68 

79 

81 

83 

81 

84 

88 

86 

87 

89 

87 

88 

68 

88 

87.6 

MIN 

62 

62 

61 

57 

62 

65 

68 

66 

70 

68 

70 

68 

68 

68 

70 

72 

68 

61 

63 

69 

70 

62 

63 

69 

67 

66 

67 

67 

63 

64 

65.9 

:eoar  key 

MAX 

81 

83 

83 

83 

89 

88 

88 

85 

88 

93 

9  0 

64 

86 

80 

81 

84 

82 

86 

89 

67 

69 

64 

87 

87 

88 

65.8 

MIN 

73 

71 

72 

72 

73 

78 

76 

71 

74 

76 

78 

74 

71 

65 

66 

74 

73 

76 

76 

78 

79 

68 

73 

73 

73 

73.3 

:hipley  3  e 

MAX 

90 

90 

89 

91 

92 

92 

92 

92 

89 

91 

94 

95 

95 

89 

81 

87 

84 

77 

76 

76 

85 

87 

89 

bo 

88 

60 

86 

86 

06 

69 

67.9 

MIN 

62 

61 

64 

62 

69 

59 

63 

64 

68 

68 

67 

72 

68 

69 

71 

70 

65 

61 

65 

66 

68 

65 

67 

65 

65 

69 

69 

63 

65 

66 

65.9 

:learuater 

MAX 

89 

87 

87 

87 

92 

91 

93 

89 

89 

66 

89 

89 

93 

92 

90 

87 

88 

83 

88 

92 

00 

69 

92 

87 

90 

90 

86 

88 

89 

90 

69.1 

MIN 

68 

69 

65 

67 

71 

72 

74 

70 

72 

69 

78 

70 

73 

72 

73 

74 

74 

66 

64 

73 

77 

79 

75 

71 

70 

69 

75 

71 

71 

70 

71.4 

1LERMONT  6  S 

MAX 

92 

94 

95 

97 

94 

97 

92 

94 

88 

93 

93 

96 

92 

93 

93 

90 

90 

85 

85 

86 

90 

92 

90 

90 

94 

91 

88 

89 

91 

95 

91.6 

MIN 

65 

63 

64 

64 

66 

66 

70 

69 

69 

71 

72 

71 

71 

72 

69 

72 

72 

67 

64 

71 

70 

75 

72 

67 

70 

72 

72 

71 

69 

71 

69.2 

clehiston  u  s  eng 

MAX 

85 

87 

85 

89 

90 

87 

90 

88 

88 

83 

89 

92 

90 

91 

91 

93 

92 

91 

69 

86 

87 

96 

96 

91 

92 

90 

90 

92 

87 

91 

89.6 

MIN 

73 

66 

70 

68 

72 

72 

75 

72 

70 

72 

73 

71 

73 

74 

73 

71 

72 

74 

70 

73 

72 

72 

71 

69 

73 

74 

74 

70 

75 

72 

71.9 

CRESTVIEn  radio  HJSB 

MAX 

92 

96 

9* 

94 

94 

94 

91 

92 

93 

91 

94 

85 

90 

93 

92 

93 

84 

82 

77 

88 

90 

92 

91 

92 

92 

93 

92 

93 

90 

90 

90.8 

MIN 

61 

67 

67 

68 

63 

62 

63 

66 

64 

66 

65 

68 

69 

68 

68 

64 

65 

62 

61 

67 

70 

67 

66 

70 

70 

69 

71 

70 

68 

67 

66.  5 

CROSS  CITY  2 

MAX 

92 

91 

94 

94 

92 

93 

95 

88 

94 

93 

96 

96 

95 

90 

90 

84 

84 

76 

84 

64 

83 

84 

80 

92 

94 

91 

86 

91 

92 

95 

90.0 

55 

58 

65 

61 

60 

64 

65 

68 

66 

67 

71 

68 

69 

68 

70 

72 

70 

61 

61 

67 

66 

64 

69 

68 

67 

70 

70 

70 

66 

65 

66.  1 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

83 

83 

83 

90 

86 

87 

87 

89 

88 

87 

92 

86 

89 

89 

90 

95 

85 

81 

78 

79 

82 

89 

91 

87 

89 

89 

89 

91 

B7 

86 

86.9 

72 

62 

62 

65 

68 

66 

70 

70 

71 

70 

72 

71 

72 

73 

71 

69 

70 

64 

62 

66 

73 

71 

73 

67 

75 

72 

73 

68 

70 

72 

69.3 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

83 

81 

88 

88 

85 

85 

88 

88 

87 

66 

90 

89 

88 

86 

94 

85 

83 

79 

79 

82 

86 

90 

87 

83 

87 

87 

88 

86 

85 

63 

86.0 

64 

59 

57 

64 

65 

63 

67 

70 

66 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

64 

62 

66 

73 

72 

ti 

67 

67 

70 

70 

66 

70 

71 

67.6 

DEER  PARK. 

MAX 

85 

87 

93 

93 

90 

85 

85 

90 

90 

93 

94 

93 

88 

92 

94 

92 

93 

89 

87 

65 

94 

91 

94 

91 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

90.4 

61 

58 

55 

60 

60 

60 

62 

67 

65 

68 

69 

71 

69 

67 

68 

72 

68 

61 

63 

73 

72 

67 

65 

68 

68 

70 

68 

66 

68 

66.8 

DE  FUNtAK.  SPRINGS 

MAX 

91 

93 

93 

96 

96 

95 

95 

94 

91 

91 

98 

95 

95 

91 

88 

87 

80 

77 

75 

75 

85 

89 

93 

87 

89 

95 

88 

91 

92 

95 

90.0 

64 

64 

65 

65 

67 

66 

65 

67 

69 

69 

68 

70 

68 

71 

70 

68 

63 

61 

63 

65 

69 

63 

66 

65 

66 

70 

67 

62 

64 

65 

66.2 

DE  LAND  3  N 

MAX 

85 

90 

90 

94 

92 

94 

93 

95 

89 

88 

94 

94 

92 

94 

(5 

89 

88 

66 

65 

87 

SO 

91 

90 

87 

90 

91 

87 

90 

90 

91 

90.0 

61 

59 

58 

59 

63 

61 

61 

61 

67 

71 

70 

71 

71 

69 

70 

69 

71 

60 

59 

60 

68 

73 

71 

66 

65 

69 

69 

68 

69 

71 

66.0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

87 

88 

89 

89 

88 

90 

90 

87 

83 

87 

92 

91 

89 

91 

93 

92 

92 

90 

89 

91 

94 

90 

93 

94 

91 

90 

90 

90 

93 

91 

90.1 

64 

61 

66 

66 

63 

67 

71 

69 

66 

70 

69 

68 

70 

72 

72 

70 

69 

70 

67 

70 

72 

72 

60 

6D 

68 

70 

71 

69 

67 

68 

68.5 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

83 

84 

85 

66 

66 

87 

66 

87 

86 

89 

89 

86 

87 

88 

90 

9U 

80 

90 

91 

90 

91 

93 

91 

90 

89 

90 

93 

92 

89 

90 

00.6 

70 

76 

77 

71 

76 

78 

77 

78 

75 

74 

77 

77 

78 

79 

78 

77 

77 

79 

79 

83 

84 

/'■ 

80 

78 

76 

79 

78 

77 

78 

77 

77.4 

EVERGLADES 

MAX 

89 

91 

92 

92 

92 

94 

91 

90 

86 

88 

86 

88 

90 

91 

88 

6r 

90 

92 

il 

92 

89 

90 

89 

89 

92 

90 

90 

89 

89 

69 

89.9 

66 

65 

70 

71 

70 

67 

67 

68 

68 

73 

74 

73 

7* 

70 

74 

75 

74 

72 

11 

70 

78 

76 

72 

72 

73 

72 

72 

70 

70 

73 

71.3 

FEDERAL  POINT 

MAX 

88 

89 

94 

94 

94 

92 

93 

95 

88 

87 

93 

96 

89 

90 

92 

80 

82 

75 

02 

84 

82 

91 

92 

9u 

94 

95 

90 

98 

89 

91 

69.9 

64 

57 

61 

64 

65 

64 

68 

69 

68 

70 

72 

70 

71 

70 

69 

75 

71 

63 

63 

67 

71 

72 

71 

7u 

69 

70 

69 

67 

70 

70 

66.0 

FELLSMERE 

MAX 

84 

85 

89 

85 

90 

89 

89 

90 

85 

94 

92 

90 

92 

94 

95 

94 

96 

94 

92 

69 

95 

93 

91 

9U 

90 

89 

90 

9o 

91 

91 

64 

62 

65 

63 

60 

66 

70 

69 

69 

69 

70 

71 

72 

71 

70 

" 

71 

68 

64 

63 

73 

73 

65 

68 

73 

69 

69 

78 

77 

71 

68.9 

FERNAND1NA  BEACH 

MAX 

61 

84 

92 

90 

91 

87 

89 

90 

87 

66 

88 

90 

91 

92 

89 

88 

72 

75 

79 

80 

76 

89 

92 

92 

88 

88 

69 

86 

84 

81 

64 

71 

MIN 

67 

62 

65 

67 

67 

70 

72 

72 

69 

72 

71 

71 

72 

70 

69 

70 

64 

60 

61 

65 

70 

71 

70 

70 

69 

70 

68 

70 

66.6 

FORT  DRUM  5  Nw 

MAX 

66 

88 

91 

92 

90 

91 

88 

88 

82 

93 

92 

9: 

90 

91 

92 

93 

87 

88 

88 

93 

90 

90 

91 

9u 

87 

89 

92 

92 

91 

89.9 

MIN 

63 

60 

59 

63 

62 

64 

6  9 

68 

68 

70 

72 

70 

71 

70 

69 

69 

71 

67 

63 

66 

73 

70 

68 

60 

70 

72 

70 

74 

67 

69 

67.8 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

83 

83 

64 

85 

83 

87 

88 

84 

82 

61 

82 

88 

87 

87 

89 

91 

90 

89 

85 

62 

9o 

90 

91 

91 

90 

91 

88 

85 

87 

66 

86.6 

MIN 

75 

76 

73 

74 

75 

76 

77 

72 

71 

74 

74 

78 

78 

78 

77 

74 

74 

73 

74 

76 

78 

80 

78 

80 

61 

75 

78 

70 

76 

74 

75.6 

FT  LAUDERDALE  BAH  1 A  MAR 

MAX 

83 

82 

84 

85 

84 

87 

87 

87 

80 

84 

86 

66 

86 

86 

89 

89 

90 

89 

86 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

87 

86 

86 

60 

■  7.1 

MIN 

73 

74 

72 

73 

75 

75 

75 

74 

69 

72 

71 

72 

7  7 

77 

77 

» 

73 

73 

70 

7  7 

79 

74.1 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 

85 

85 

87 

85 

87 

87 

90 

87 

80 

dH 

85 

87 

SB 

88 

89 

89 

90 

92 

91 

91 

90 

92 

93 

91 

90 

86 

73 

88 

73 

9u 

86 

91 

88.2 

MIN 

67 

62 

68 

65 

63 

71 

6  9 

74 

69 

72 

69 

71 

73 

75 

72 

69 

66 

69 

66 

71 

75 

74 

71 

71 

70 

69 

66 

69 

69.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE  1961 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

 1 

2 



3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

FORI    MYERS   HB  AP 

MAX 

91 

90 

92 

93 

9  3 

95 

91 

91 

89 

89 

91 

9  3 

9  3 

92 

90 

91 

92 

91 

91 

93 

92 

90 

91 

93 

92 

92 

89 

90 

92 

90 

M I N 

65 

65 

72 

71 

69 

69 

75 

73 

70 

72 

76 

74 

73 

72 

71 

73 

7* 

FORI  PIERCE 

MAX 

84 

82 

Ob 

85 

84 

67 

87 

86 

82 

66 

89 

86 

0  7 

67 

90 

92 

89 

64 

01 

65 

93 

90 

66 

87 

68 

86 

87 

84 

86 

87 

M1N 

74 

66 

66 

67 

70 

73 

74 

74 

73 

73 

74 

72 

7* 

74 

72 

71 

71 

73 

70 

7 

70 

1 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 

90 

92 

< 

94 

94 

94 

95 

94 

94 

95 

100 

95 

85 

91 

63 

84 

03 

06 

92 

9U 

90 

91 

90 

1  V 

92 

92 

MIN 

61 

61 

64 

60 

63 

62 

63 

63 

63 

65 

63 

62 

62 

60 

62 

63 

GAINESVILLE   3  WS* 

MAX 

90 

93 

94 

94 

95 

94 

96 

95 

92 

95 

98 

96 

96 

91 

06 

oO 

80 

78 

83 

84 

62 

87 

89 

09 

93 

91 

79 

91 

90 

93 

MIN 

60 

59 

59 

60 

63 

65 

68 

69 

66 

69 

71 

68 

7  G 

71 

69 

GAINESVILLE   FAA  AP 

MAX 

87 

91 

94 

95 

94 

93 

95 

<i 

90 

90 

95 

94 

91 

91 

06 

87 

82 

74 

81 

63 

77 

87 

90 

91 

92 

92 

81 

91 

89 

91 

MIN 

59 

55 

b  0 

61 

62 

64 

65 

68 

6 

60 

69 

67 

60 

69 

68 

66 

66 

68 

65 

67 

GLEN  ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

89 

93 

93 

95 

95 

93 

95 

95 

91 

93 

95 

96 

95 

91 

B  7 

oi 

64 

65 

81 

79 

87 

90 

93 

93 

92 

85 

90 

90 

92 

MIN 

60 

5 6 

56 

61 

62 

65 

67 

67 

64 

67 

66 

65 

68 

65 

HIALEAM 

MAX 

85 

85 

86 

87 

88 

67 

00 

86 

82 

06 

69 

92 

0  0 

88 

6  9 

o9 

90 

94 

9  6 

90 

69 

93 

92 

91 

90 

90 

89 

89 

90 

91 

70 

66 

7  0 

69 

67 

72 

77 

76 

71 

73 

70 

72 

75 

77 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

93 

95 

96 

96 

96 

97 

98 

94 

95 

96 

99 

96 

96 

93 

87 

86 

80 

77 

82 

84 

81 

86 

91 

93 

94 

93 

90 

92 

93 

94 

58 

58 

63 

63 

62 

70 

7 

69 

64 

65 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

85 

86 

66 

87 

88 

88 

67 

63 

82 

65 

88 

88 

87 

88 

89 

92 

94 

94 

91 

91 

90 

93 

91 

90 

89 

9C 

90 

86 

90 

9C 

MIN 

66 

63 

69 

66 

63 

69 

73 

7 1 

70 

73 

7  0 

71 

72 

73 

7' 

75 

70 

69 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

88 

89 

93 

94 

92 

96 

92 

94 

87 

92 

95 

92 

94 

95 

95 

93 

94 

89 

0  I 

89 

94 

92 

98 

92 

89 

92 

89 

69 

92 

9S 

59 

58 

66 

67 

65 

62 

70 

67 

67 

64 

70 

69 

72 

69 

67 

69 

69 

INVERNESS 

MAX 

92 

92 

9* 

95 

95 

97 

95 

94 

95 

94 

96 

93 

9;. 

93 

95 

90 

9U 

86 

6  6 

69 

67 

90 

94 

90 

94 

93 

90 

93 

92 

94 

65 

64 

6  3 

66 

66 

68 

7  1 

70 

67 

71 

72 

70 

3 

72 

70 

71 

69 

68 

70 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

85 

90 

93 

95 

92 

91 

95 

94 

88 

86 

93 

95 

93 

92 

66 

86 

75 

73 

62 

83 

79 

86 

91 

94 

92 

92 

84 

87 

67 

87 

65 

61 

68 

68 

72 

69 

7  1 

70 

72 

71 

7  1 

71 

75 

71 

71 

71 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

81 

83 

69 

88 

89 

85 

86 

87 

86 

86 

87 

68 

90 

87 

88 

90 

76 

73 

7S 

81 

80 

90 

91 

89 

86 

es 

87 

84 

83 

84 

72 

62 

65 

69 

63 

68 

70 

70 

70 

75 

72 

79 

70 

70 

66 

72 

JASPER  3  SE 

MAX 

89 

95 

94 

96 

97 

94 

95 

97 

95 

95 

95 

97 

98 

94 

89 

06 

70 

78 

85 

81 

78 

00 

93 

95 

95 

91 

90 

91 

94 

94 

54 

55 

61 

59 

56 

67 

69 

65 

69 

70 

72 

70 

65 

66 

65 

71 

64 

58 

65 

63 

65 

67 

67 

65 

70 

61 

67 

66 

KEY  WEST   MB  AIRPORT 

MAX 

85 

86 

87 

87 

66 

88 

84 

66 

86 

87 

87 

87 

86 

86 

88 

88 

68 

87 

8S 

89 

90 

90 

90 

90 

88 

69 

91 

88 

66 

ee 

74 

76 

77 

75 

78 

79 

74 

77 

75 

78 

78 

78 

76 

80 

8 

61 

82 

76 

80 

76 

61 

70 

68 

77 

78 

KISS1MMEE  2 

MAX 

89 

90 

91 

92 

95 

95 

95 

92 

88 

85 

90 

95 

90 

93 

93 

94 

90 

87 

n 

87 

93 

92 

69 

82 

00 

69 

66 

90 

92 

93 

66 

61 

60 

65 

61 

65 

71 

71 

69 

60 

65 

70 

74 

72 

70 

68 

75 

74 

65 

65 

72 

72 

1 

66 

71 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

88 

89 

92 

93 

92 

92 

92 

92 

87 

92 

94 

94 

9  u 

94 

89 

6  1 

90 

89 

9  3 

93 

94 

90 

93 

89 

9  J 

9S 

95 

92 

92 

92 

65 

61 

63 

65 

66 

65 

72 

69 

68 

68 

72 

70 

72 

72 

69 

66 

68 

LAKE  HI AWASSE 

MAX 

88 

90 

90 

92 

95 

\u 

95 

93 

92 

87 

90 

95 

94 

90 

93 

93 

87 

89 

9  1 

84 

86 

91 

es 

69 

00 

es 

69 

8S 

69 

90 

M  i  N 

66 

62 

62 

63 

66 

63 

69 

69 

67 

69 

71 

73 

72 

72 

69 

72 

LAKELAND  UB  CITY 

MAX 

86 

88 

VI 

92 

90 

92 

89 

92 

84 

91 

93 

92 

90 

93 

9( 

87 

9C 

86 

67 

67 

69 

06 

91 

89 

9  1 

9: 

86 

es 

93 

94 

MIN 

67 

7' 

71 

70 

72 

71 

73 

73 

70 

71 

69 

71 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

90 

88 

93 

94 

92 

95 

92 

90 

86 

93 

94 

93 

9  | 

96 

95 

95 

94 

92 

A 

91 

93 

9C 

96 

95 

9  3 

92 

69 

9t 

95 

90 

MIN 

66 

66 

69 

68 

70 

72 

71 

69 

69 

LISBON 

MAX 

86 

92 

94 

95 

91 

94 

93 

94 

86 

91 

94 

95 

91 

91 

91 

89 

00 

84 

84 

84 

87 

8£ 

es 

89 

9: 

92 

86 

es 

92 

93 

M  I N 

63 

61 

66 

64 

71 

70 

66 

69 

71 

" 

73 

6 

71 

LIVE   OAK   2  ESE 

MAX 

89 

93 

93 

94 

95 

94 

95 

93 

96 

95 

99 

95 

94 

90 

88 

Ob 

79 

76 

82 

80 

77 

B< 

86 

89 

94 

91 

84 

9a 

91 

92 

MIN 

68 

6  6 

69 

67 

65 

66 

68 

66 

68 

66 

67 

LOXAHATCHEE 

MAX 

87 

91 

91 

91 

92 

95 

94 

91 

83 

83 

91 

94 

9  ) 

92 

95 

9  3 

93 

90 

92 

93 

95 

98 

97 

97 

96 

94 

92 

89 

91 

90 

MIN 

61 

70 

69 

71 

69 

73 

6  ' 

70 

69 

" 

67 

67 

67 

70 

70 

66 

68 

67 

MAD  1  SON 

MAX 

90 

92 

93 

95 

96 

96 

95 

91 

90 

91 

97 

96 

9  1 

93 

e  1 

0  6 

74 

75 

00 

78 

79 

66 

90 

93 

91 

90 

87 

es 

90 

69 

MIN 

63 

67 

68 

66 

10 

71 

7  0 

70 

66 

63 

56 

bl 

66 

67 

64 

66 

66 

69 

61 

69 

67 

MARATHON  SHORES 

MAX 

87 

88 

3( 

89 

89 

89 

86 

87 

81 

66 

88 

89 

86 

86 

89 

es 

91 

9u 

91 

69 

88 

(. 

91 

90 

90 

69 

89 

87 

90 

90 

MIN 

73 

75 

78 

72 

0  0 

77 

" 

78 

60 

80 

61 

80 

8 

01 

75 

60 

71 

71 

77 

MAR  1  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

89 

91 

91 

93 

94 

94 

96 

93 

90 

>5 

96 

96 

94 

88 

87 

87 

83 

78 

•l  1 

74 

86 

6  9 

90 

66 

88 

9U 

66 

6  . 

87 

91 

MIN 

62 

62 

68 

63 

66 

65 

66 

66 

69 

72 

67 

70 

71 

6 

64 

61 

6  J 

66 

68 

6t 

66 

65 

67 

68 

65 

67 

66 

MAYO   5  NW 

MAX 

86 

93 

94 

93 

95 

95 

95 

91 

92 

9n 

97 

98 

9  6 

90 

90 

87 

90 

77 

04 

82 

61 

Oi 

88 

93 

9  3 

91 

86 

91 

92 

93 

MIN 

60 

60 

68 

72 

69 

67 

6  6 

70 

69 

68 

70 

70 

72 

67 

60 

68 

66 

66 

65 

7 

69 

69 

69 

7C 

67 

66 

MELBOURNE 

MAX 

83 

63 

87 

86 

85 

87 

0  7 

86 

86 

<0 

90 

90 

6  9 

89 

90 

96 

92 

94 

0  , 

84 

97 

9  4 

93 

86 

90 

87 

89 

90  86 

67 

MIN 

64 

62 

66 

67 

68 

72 

71 

73 

7  o 

72 

7 1 

70 

72 

71 

70 

6  1 

69 

6  3 

66 

75 

72 

69 

67 

72 

72 

71 

70 

72 

70 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

83 

65 

84 

84 

85 

86 

63 

60 

6  m 

85 

88 

85 

86 

88 

89 

87 

87 

89 

6b 

66 

6b 

87 

85 

67 

86 

74 

72 

73 

76 

73 

72 

72 

75 

75 

76 

80 

78 

76 

76 

!  6 

80 

84 

at 

60 

Oi1 

79 

80 

72 

80 

76 

MIAMI  BEACH 

MAX 

82 

82 

63 

64 

85 

84 

8, 

82 

80 

63 

64 

84 

84 

85 

63 

67 

88 

65 

0, 

66 

86 

06 

87 

87 

01 

87 

88 

B4 

87 

87 

MIN 

74 

7  7 

73 

79 

79 

76 

HO 

73 

71 

72 

74 

79 

77 

80 

80 

■  i 

78 

77 

76 

79 

82 

01 

80 

80 

ol 

79 

75 

73 

74 

78 

MIAMI    MB  AIRPORT 

MAX 

85 

86 

85 

66 

67 

87 

87 

82 

80 

83 

86 

66 

0  6 

87 

87 

66 

89 

91 

0  6 

69 

91 

9i 

91 

9u 

89 

89 

89 

63 

66 

69 

MIN 

72 

76 

'  ' 

72 

72 

72 

74 

75 

76 

79 

79 

76 

75 

75 

7  ) 

78 

81 

70 

77 

79 

76 

78 

72 

73 

72 

75 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

85 

85 

66 

85 

85 

86 

tl  1 

06 

80 

BO 

84 

89 

67 

67 

87 

88 

89 

69 

9  0 

67 

90 

91 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

66 

67 

MIN 

72 

7 1 

69 

7' 

72 

7S 

76 

78 

73 

73 

'  1 

7( 

80 

7  ! 

72 

76 

i  6 

Ti 

78 

72 

68 

71 

MILES  CITY  TONER 

MAX 

MIN 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

88 

86 

91 

93 

91 

91 

89 

66 

90 

90 

91 

90 

91 

86 

85 

82 

79 

76 

7  4 

77 

78 

86 

89 

66 

88 

64 

86 

87 

90 

91 

MIN 

62 

59 

67 

67 

66 

69 

68 

69 

7  0 

70 

63 

63 

66 

66 

68 

62 

67 

66 

67 

68 

66 

b  1 

64 

65 

MON T 1  CELLO  2  S 

MAX 

90 

92 

94 

94 

94 

97 

96 

94 

92 

94 

100 

98 

100 

98 

92 

93 

79 

79 

0. 

75 

77 

0  6 

92 

93 

90 

92 

86 

92 

90 

90 

MIN 

56 

61 

64 

62 

64 

64 

67 

66 

65 

65 

67 

68 

66 

66 

66 

69 

63 

55 

6, 

65 

66 

hi 

65 

67 

6  6 

68 

69 

67 

67 

67 

MOORE   HAVEN  LOCK  I 

MAX 

85 

66 

66 

89 

69 

88 

91 

86 

87 

86 

90 

93 

».' 

86 

92 

93 

91 

91 

9i 

86 

91 

7. 

8b 

94 

9l 

91 

90 

89 

69 

92 

MIN 

66 

61 

66 

67 

67 

66 

74 

72 

70 

70 

72 

71 

73 

74 

74 

73 

72 

72 

66 

71 

73 

:. 

7U 

69 

73 

71 

72 

7u 

66 

69 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

86 

66 

92 

92 

91 

93 

90 

90 

86 

92 

94 

92 

93 

93 

91 

68 

92 

90 

0  6 

86 

94 

••• 

92 

89 

bb 

89 

67 

88 

90 

92 

MIN 

63 

60 

62 

64 

65 

64 

73 

68 

68 

69 

73 

71 

71 

70 

68 

71 

73 

67 

63 

69 

74 

7  4 

71 

67 

70 

70 

73 

71 

67 

66 

MYAK • '       IVER   ST  PARK 

MAX 

89 

90 

90 

91 

93 

92 

94 

91 

92 

93 

90 

93 

90 

92 

92 

90 

9u 

91 

*i 

9U 

90 

6  9 

90 

91 

93 

90 

91 

67 

91 

92 

MIN 

62 

61 

60 

63 

65 

64 

70 

67 

66 

66 

71 

68 

69 

70 

6  0 

69 

72 

66 

68 

67 

74 

7. 

70 

67 

68 

69 

71 

66 

68 

67 

Sec  Reference  Notes  Fol lowing  Station  Index 


88  - 


DAILY  TEMPERATURES  ™>™ 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  | 

11  | 

12 

13  | 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

MA* 

89 

91 

90 

88 

94 

92 

87 

87 

86 

90 

93 

91 

69 

69 

90 

90 

90 

91 

90 

9u 

90 

91 

69 

89 

69 

88 

90 

90 

69. 

6 

MIN 

65 

64 

70 

66 

69 

71 

70 

68 

72 

7  3 

65 

73 

69 

73 

71 

72 

67 

73 

75 

73 

70 

68 

73 

70 

73 

70 

71 

70 

70. 

1 

'(ICEVILLE 

MAX 

90 

86 

88 

88 

91 

66 

90 

86 

88 

90 

95 

91 

90 

90 

66 

85 

86 

6^ 

75 

76 

76 

82 

84 

89 

82 

85 

67 

87 

89 

89 

66. 

5 

MIN 

66 

62 

59 

60 

64 

59 

60 

62 

69 

65 

70 

67 

71 

70 

72 

70 

63 

6  I 

64 

66 

67 

60 

64 

63 

65 

66 

67 

61 

63 

62 

64. 

9 

')CALA 

MAX 

94 

94 

96 

98 

97 

98 

98 

93 

93 

95 

94 

95 

95 

90 

94 

90 

86 

6* 

65 

87 

84 

92 

92 

92 

92 

95 

88 

92 

94 

96 

92. 

MIN 

64 

64 

64 

67 

69 

66 

66 

69 

66 

70 

72 

68 

71 

66 

63 

73 

70 

65 

62 

67 

69 

74 

72 

69 

67 

67 

69 

68 

67 

69 

67 

8 

fXALA  2  NE 

MAX 

94 

95 

97 

98 

97 

98 

5  7 

98 

93 

94 

97 

94 

94 

B9 

93 

89 

87 

77 

83 

67 

64 

93 

>1 

90 

93 

94 

66 

89 

91 

94 

92. 

0 

MIN 

59 

58 

59 

62 

64 

62 

6  6 

67 

63 

70 

70 

66 

70 

68 

66 

71 

71 

66 

61 

68 

71 

73 

71 

6d 

67 

69 

n 

69 

66 

69 

66. 

8 

'3KEECH0BEE  MRCN  GATE  6 

MAX 

84 

85 

87 

89 

89 

69 

a  > 

86 

84 

BO 

61 

o7 

88 

Br 

66 

88 

87 

69 

87 

86 

86 

69 

87 

69 

88 

66 

64 

85 

66 

69 

66. 

6 

66 

65 

66 

68 

66 

69 

73 

72 

70 

70 

74 

74 

74 

73 

76 

73 

73 

70 

66 

70 

78 

81 

72 

7o 

66 

73 

74 

72 

70 

72 

71. 

3 

'3RLAND0  MB  AIRPORT 

MAX 

88 

91 

95 

96 

93 

96 

94 

91 

88 

89 

97 

98 

91 

94 

96 

69 

89 

83 

65 

69 

93 

91 

90 

87 

89 

90 

89 

91 

93 

96 

91. 

68 

64 

65 

68 

69 

67 

72 

72 

70 

71 

73 

71 

72 

73 

72 

72 

71 

68 

66 

68 

73 

76 

70 

66 

71 

70 

70 

66 

68 

72 

69. 

9 

»ALATKA 

MAX 

90 

93 

94 

94 

95 

96 

9  7 

97 

91 

90 

96 

v7 

92 

94 

■9  6 

91 

84 

76 

85 

85 

84 

94 

94 

92 

94 

96 

90 

89 

91 

93 

91 

6 

MIN 

66 

62 

68 

66 

71 

66 

7  3 

73 

71 

70 

73 

71 

74 

71 

6  V 

75 

71 

62 

62 

62 

73 

74 

74 

70 

72 

72 

72 

69 

73 

69. 

9 

OANAMA  CITT  2 

MAX 

92 

92 

90 

95 

94 

•i 

95 

94 

93 

96 

97 

93 

95 

94 

67 

90 

84 

80 

84 

85 

83 

86 

93 

91 

91 

9U 

91 

92 

93 

94 

91 

0 

MIN 

62 

61 

65 

62 

65 

6  2 

64 

64 

65 

66 

64 

62 

66 

60 

61 

60 

63 

62 

63 

64 

62 

63 

61 

62 

61 

60 

62 

61 

58 

62 

5 

'PARR  I  SH 

MAX 

91 

92 

92 

95 

94 

97 

9* 

94 

92 

90 

94 

94 

94 

9  6 

93 

90 

96 

9^ 

91 

92 

92 

92 

92 

91 

90 

92 

67 

91 

93 

95 

92 

MIN 

62 

63 

62 

69 

65 

64 

71 

68 

66 

68 

75 

69 

70 

7! 

69 

71 

72 

66 

63 

68 

75 

74 

72 

66 

69 

69 

69 

69 

68 

67 

66 

3 

'PENSACOLA  fAA  AIRPORT 

MAX 

at 

86 

68 

92 

92 

9* 

91 

90 

89 

90 

93 

9  1 

88 

66 

66 

66 

82 

76 

76 

79 

78 

64 

89 

6! 

66 

83 

84 

87 

91 

90 

MIN 

71 

64 

69 

73 

73 

70 

7* 

73 

77 

75 

75 

1  6 

75 

7  6 

7  3 

70 

67 

67 

71 

72 

68 

66 

70 

70 

72 

71 

69 

66 

66 

FpENSACOLA  KB  CITY 

MAX 

61 

82 

84 

89 

84 

66 

85 

85 

86 

66 

86 

6  7 

86 

87 

6  6 

86 

81 

75 

77 

79 

77 

81 

67 

80 

84 

84 

64 

86 

87 

66 

83 

9 

69 

67 

67 

71 

73 

TO 

72 

73 

77 

73 

72 

74 

76 

76 

74 

67 

66 

66 

71 

70 

69 

66 

72 

68 

72 

71 

69 

67 

69 

'PERRY 

MAX 

91 

92 

93 

93 

96 

97 

92 

94 

94 

94 

96 

95 

96 

9* 

06 

89 

89 

78 

63 

66 

84 

87 

87 

91 

92 

90 

92 

90 

92 

91 

90 

9 

57 

59 

61 

61 

62 

65 

72 

70 

68 

68 

67 

66 

67 

69 

70 

76 

68 

58 

61 

61 

69 

69 

65 

70 

68 

68 

69 

68 

67 

[PLANT  CITY 

MAX 

90 

91 

94 

94 

95 

96 

»2 

94 

91 

93 

95 

95 

92 

1« 

90 

87 

92 

87 

89 

90 

92 

91 

94 

91 

94 

93 

87 

91 

93 

94 

92. 

0 

63 

62 

63 

65 

66 

65 

72 

66 

66 

67 

73 

69 

70 

71 

66 

72 

71 

65 

62 

68 

74 

74 

72 

6  6 

67 

70 

71 

70 

66 

68 

[POMPANO  BEACH 

MAX 

66 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

81 

80 

85 

83 

87 

87 

a  1 

88 

90 

92 

90 

89 

89 

92 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

83 

68 

90 

87 

6 

MIN 

71 

67 

69 

67 

71 

'5 

72 

69 

68 

70 

72 

71 

76 

77 

73 

70 

71 

71 

66 

74 

76 

75 

72 

73 

73 

76 

69 

70 

67 

69 

'PUNTA  GORDA 

MAX 

90 

89 

92 

93 

93 

95 

-  j 

92 

90 

90 

91 

94 

92 

92 

92 

9  : 

93 

93 

92 

90 

90 

92 

90 

92 

92 

91 

85 

88 

92 

92 

91 

3 

67 

67 

68 

•.6 

68 

70 

69 

71 

70 

71 

77 

7* 

72 

73 

72 

74 

76 

73 

70 

72 

75 

70 

74 

71 

73 

72 

71 

70 

72 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

89 

93 

91 

9  ) 

94 

94 

96 

95 

92 

92 

95 

95 

95 

92 

B3 

90 

86 

76 

78 

75 

85 

87 

90 

9^ 

66 

87 

65 

89 

89 

90 

89 

2 

59 

63 

68 

61 

64 

63 

65 

64 

68 

69 

70 

71 

67 

69 

7  0 

69 

65 

59 

63 

65 

66 

62 

65 

65 

64 

67 

6  1 

67 

68 

'ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

Bo 

87 

87 

89 

89 

B9 

66 

84 

82 

86 

89 

66 

88 

89 

69 

92 

92 

95 

93 

91 

90 

93 

92 

91 

90 

90 

91 

88 

90 

90 

69 

3 

64 

61 

66 

6  5 

62 

68 

70 

68 

68 

74 

72 

72 

70 

7  2 

73 

o  i 

69 

71 

69 

72 

69 

72 

71 

69 

69 

72 

73 

69 

67 

' SAINT  AUGUST  1 NE 

MAX 

85 

86 

92 

91 

90 

66 

89 

91 

87 

86 

90 

u 

90 

87 

,i 

87 

83 

71 

61 

82 

62 

91 

90 

86 

69 

88 

88 

88 

66 

66 

87 

1 

MIN 

71 

57 

61 

65 

66 

65 

6  9 

75 

68 

71 

70 

6  6 

71 

69 

69 

73 

69 

61 

3  6 

66 

7U 

72 

71 

6(1 

70 

69 

69 

66 

69 

[SAINT  LEO 

MAX 

90 

91 

93 

96 

94 

96 

94 

95 

92 

91 

92 

9  9 

93 

93 

90 

90 

90 

65 

66 

89 

86 

90 

92 

89 

92 

92 

88 

92 

94 

96 

91 

6 

65 

64 

66 

67 

68 

67 

71 

66 

68 

70 

71 

71 

72 

72 

70 

73 

72 

67 

65 

68 

74 

75 

73 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

[ SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

90 

91 

88 

95 

96 

92 

90 

95 

94 

93 

90 

9  0 

96 

82 

79 

82 

80 

60 

86 

87 

69 

86 

90 

90 

90 

66 

69 

88 

9 

65 

65 

65 

64 

69 

66 

71 

69 

69 

69 

76 

72 

74 

68 

59 

63 

67 

67 

64 

6  6 

70 

68 

70 

72 

68 

66 

|  ST  PETERSBURG 

MAX 

92 

88 

88 

92 

95 

94 

91 

93 

89 

86 

89 

92 

93 

91 

9  0 

86 

87 

83 

86 

92 

90 

90 

90 

63 

90 

91 

64 

88 

89 

93 

89 

.6 

MIN 

71 

72 

72 

72 

74 

74 

77 

72 

73 

73 

77 

75 

76 

75 

75 

77 

76 

71 

70 

74 

78 

80 

78 

74 

75 

76 

72 

74 

74 

SANBORN  TOWER 

MAX 

89 

89 

92 

91 

92 

95 

94 

93 

93 

94 

9  6 

94 

93 

94 

90 

91 

85 

80 

81 

80 

83 

83 

93 

93 

89 

89 

89 

91 

89 

91 

89 

9 

MIN 

57 

60 

60 

56 

61 

62 

63 

63 

63 

66 

66 

62 

66 

66 

68 

71 

67 

62 

62 

66 

67 

61 

61 

65 

63 

64 

65 

64 

64 

SANFORO  EXP  STATION 

MAX 

87 

90 

94 

95 

92 

94 

94 

95 

90 

91 

96 

94 

91 

95 

96 

a . 

90 

65 

85 

85 

91 

95 

92 

88 

91 

90 

91 

91 

91 

92 

91 

.3 

M  N 

65 

59 

58 

62 

65 

62 

6  9 

70 

68 

72 

71 

7  0 

73 

74 

70 

72 

72 

67 

67 

67 

74 

76 

72 

67 

69 

71 

72 

69 

70 

7 1 

68 

0 

SARASOTA 

MAX 

92 

88 

87 

to 

92 

90 

91 

91 

90 

87 

89 

91 

90 

89 

89 

89 

89 

B  l 

90 

91 

90 

89 

90 

91 

91 

91 

69 

69 

90 

93 

• 

•a 

64 

63 

63 

66 

67 

65 

72 

69 

67 

69 

75 

71 

70 

70 

70 

72 

76 

68 

65 

68 

76 

72 

73 

69 

69 

70 

79 

70 

70 

70 

69 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 

85 

86 

86 

87 

87 

88 

66 

82 

80 

86 

87 

88 

87 

66 

89 

90 

93 

92 

90 

90 

92 

92 

91 

9U 

9U 

89 

69 

67 

90 

69 

66 

.3 

MIN 

67 

64 

69 

68 

65 

71 

74 

70 

70 

70 

71 

70 

74 

74 

75 

70 

69 

72 

70 

73 

77 

74 

71 

73 

75 

71 

70 

69 

67 

70 

•  8 

STARKE 

MAX 

90 

92 

93 

96 

95 

94 

96 

96 

91 

92 

95 

96 

95 

9  ■  1 

89 

89 

89 

79 

78 

82 

81 

90 

92 

92 

95 

94 

90 

93 

91 

93 

90 

.9 

MIN 

57 

50 

55 

62 

56 

58 

64 

66 

65 

65 

65 

70 

67 

66 

(  > 

7u 

69 

57 

55 

62 

63 

66 

66 

6  i 

66 

66 

64 

65 

66 

65 

63 

,1 

STE INHATCHEE  2 

MAX 

82 

84 

90 

85 

91 

82 

89 

85 

80 

82 

82 

66 

85 

91 

81 

81 

63 

84 

85 

84 

83 

82 

82 

87 

87 

82 

85 

o2 

65 

64 

»5 

MIN 

64 

59 

60 

65 

62 

69 

67 

70 

72 

62 

70 

70 

60 

69 

75 

71 

62 

64 

61 

68 

69 

73 

72 

70 

69 

69 

70 

62 

65 

67 

0 

STUART   1  N 

MAX 

83 

84 

87 

87 

85 

86 

87 

87 

83 

88 

93 

87 

85 

66 

91 

95 

96 

92 

66 

67 

91 

92 

87 

66 

87 

86 

88 

66 

91 

MIN 

73 

68 

67 

67 

72 

72 

77 

76 

76 

75 

74 

73 

75 

ra 

76 

7  6 

74 

70 

66 

71 

77 

72 

69 

71 

71 

71 

73 

71 

71 

72 

t» 

TALLAHASSEE   W6  AP 

MAX 

88 

89 

91 

92 

93 

92 

92 

92 

90 

91 

93 

94 

93 

89 

6  6 

87 

76 

74 

79 

79 

63 

68 

90 

93 

66 

9u 

86 

88 

66 

MIN 

60 

64 

63 

6  0 

62 

64 

6  6 

66 

68 

69 

69 

70 

68 

69 

71 

69 

65 

61 

64 

68 

6V 

65 

64 

68 

66 

66 

68 

66 

69 

67 

66 

2 

TAMIAMI    TRL  40  Ml  BEND 

MAX 

87 

91 

90 

90 

91 

90 

88 

89 

84 

86 

90 

86 

89 

90 

93 

93 

95 

94 

93 

93 

92 

91 

93 

91 

90 

91 

92 

69 

92 

9  3 

>6 

MIN 

63 

62 

67 

67 

64 

67 

70 

66 

66 

68 

68 

70 

71 

71 

71 

70 

68 

72 

69 

69 

73 

72 

71 

72 

72 

70 

72 

70 

68 

70 

69 

•  0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

93 

90 

88 

91 

95 

91 

90 

90 

91 

89 

91 

90 

92 

92 

89 

56 

69 

0  5 

87 

91 

90 

89 

91 

86 

90 

91 

64 

90 

91 

93 

MIN 

67 

67 

69 

67 

71 

69 

73 

70 

70 

71 

76 

73 

72 

73 

73 

74 

75 

69 

67 

72 

76 

60 

74 

7u 

71 

73 

75 

71 

73 

71 

9 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

9C 

92 

86 

86 

87 

91 

91 

91 

90 

88 

90 

.0 

91 

91 

90 

91 

86 

88 

82 

91 

91 

86 

89 

90 

66 

68 

91 

66 

69 

/I 

69 

0 

MIN 

66 

67 

67 

67 

69 

69 

6  < 

69 

69 

70 

70 

72 

73 

6  ! 

71 

71 

74 

67 

65 

68 

72 

78 

75 

71 

70 

69 

74 

72 

70 

70 

0 

TAVERN  I ER 

MAX 

84 

85 

85 

65 

87 

86 

82 

86 

85 

87 

86 

87 

87 

87 

87 

60 

88 

9u 

88 

88 

67 

90 

86 

66 

68 

67 

89 

67 

07 

66 

66 

V 

MIN 

75 

77 

75 

78 

78 

79 

78 

74 

72 

77 

78 

80 

80 

77 

6  ' 

80 

75 

78 

72 

60 

81 

78 

75 

80 

79 

79 

79 

76 

7  7 

2 

TITUSWILLE  2  w 

MAX 

87 

86 

92 

92 

90 

90 

ri 

93 

92 

92 

96 

92 

91 

95 

99 

93 

94 

69 

61 

66 

96 

92 

92 

88 

66 

91 

92 

60 

. 

0 

MIN 

64 

60 

57 

64 

65 

63 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

71 

72 

71 

68 

70 

67 

61 

65 

75 

73 

65 

68 

68 

70 

7u 

68 

69 

67 

5 

USHER  TOWER 

MAX 

9  2 

94 

93 

92 

92 

95 

95 

93 

94 

96 

94 

93 

90 

91 

89 

84 

85 

80 

6-. 

85 

85 

87 

69 

9u 

92 

94 

88 

65 

MIN 

55 

60 

64 

6C 

61 

66 

65 

66 

67 

65 

71 

67 

66 

68 

67 

72 

70 

62 

61 

66 

67 

70 

66 

69 

68 

69 

66 

66 

65 

61 

b 

VENICE 

MAX 

90 

89 

86 

87 

87 

86 

89 

89 

87 

87 

89 

90 

91 

i  . 

89 

88 

89 

67 

89 

91 

9u 

88 

90 

9u 

90 

90 

88 

69 

'  1 

66 

MIN 

63 

65 

65 

66 

67 

66 

71 

69 

67 

68 

77 

72 

70 

71 

71 

72 

72 

69 

66 

70 

76 

73 

72 

70 

69 

70 

72 

6V 

71 

69 

6 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

85 

83 

86 

87 

85 

88 

86 

86 

85 

90 

88 

Be 

89 

31 

91 

92 

89 

84 

60 

66 

93 

90 

87 

87 

88 

87 

88 

89 

6  7 

o7 

67 

•  3 

MIN 

68 

65 

64 

68 

68 

71 

73 

73 

74 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

70 

6  6 

69 

77 

75 

72 

71 

74 

74 

73 

" 

72 

■ 

.5 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

90 

89 

93 

95 

94 

92 

89 

93 

92 

93 

'.  1 

9U 

90 

9u 

94 

91 

93 

92 

88 

67 

91 

.6 

MIN 

65 

60 

61 

65 

6  9 

68 

69 

68 

69 

TO 

69 

71 

65 

68 

72 

75 

71 

67 

73 

67 

69 

66 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE  1961 


Day  01  Month 


button 

TJ2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

■  PALM  BEACH  RADIO  «JNO 

MAX 

64 

66 

66 

86 

85 

88 

88 

84 

62 

89 

88 

88 

89 

91 

95 

89 

84 

88 

91 

90 

9u 

9U 

89 

90 

90 

88 

93 

90 

88 

2 

MIN 

74 

IS 

74 

71 

73 

ra 

75 

74 

75 

74 

74 

76 

79 

77 

76 

74 

79 

70 

78 

82 

79 

80 

81 

78 

74 

71 

70 

72 

75 

5 

■ESI   PALM  BEACH  MB  AP 

MAX 

85 

86 

86 

67 

66 

uu 

89 

84 

79 

82 

93 

89 

69 

88 

90 

95 

93 

93 

89 

88 

92 

90 

90 

90 

90 

89 

89 

88 

90 

90 

88 

6 

MIN 

74 

69 

72 

69 

70 

75 

78 

74 

72 

73 

75 

74 

78 

79 

76 

73 

74 

72 

69 

74 

78 

76 

74 

75 

75 

76 

72 

70 

70 

73 

73 

6 

-INTER  HAVEN 

MAX 

86 

90 

94 

95 

93 

96 

91 

94 

90 

92 

96 

95 

93 

93 

91 

88 

92 

88 

67 

89 

91 

88 

90 

9U 

91 

92 

88 

91 

94 

94 

91 

4 

MIN 

66 

61 

60 

62 

64 

64 

70 

66 

70 

67 

71 

68 

71 

71 

67 

69 

71 

68 

67 

68 

73 

73 

71 

65 

68 

68 

71 

70 

66 

66 

67 

9 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

92 

<- 

91 

92 

93 

93 

95 

95 

97 

94 

94 

95 

98 

94 

ee 

86 

89 

77 

77 

78 

77 

87 

91 

91 

87 

88 

91 

87 

89 

86 

89 

5 

MIN 

66 

65 

66 

65 

69 

66 

68 

67 

71 

72 

73 

73 

70 

73 

72 

72 

67 

62 

64 

66 

65 

65 

67 

70 

66 

70 

69 

69 

71 

68 

68 

3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ounoD 

2 

3 

4 

5 

7 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3SP 

BAY  LAKE 

EVAP 

.30 

.34 

.  i  1 

.29 

.  30 

.34 

.25 

.27 

.27 

.24 

.20 

.19 

.26 

.15 

.11 

.34 

.28 

.26 

.22 

.23 

.20 

.26 

.12 

.25 

.26 

.05 

.30 

.17 

B7.28 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.27 

.22 

.  22 

.25 

.25 

.  24 

.16 

.12 

5  . 78 

CLEWISTON  US  ENCRS 

EVAP 

.18 

.24 

.24 

.20 

.28 

.28 

.16 

.16 

.10 

.08 

.13 

.12 

.15 

.12 

.16 

.25 

.20 

.15 

.19 

.17 

.17 

.26 

.11 

.14 

.13 

.15 

.24 

.05 

.20 

.24 

5.25 

MAX 

87 

89 

89 

88 

93 

91 

94 

87 

85 

83 

86 

93 

94 

89 

88 

94 

94 

89 

89 

82 

93 

94 

89 

91 

93 

90 

87 

94 

92 

94 

90.0 

MIN 

71 

72 

72 

7  5 

76 

75 

77 

75 

72 

73 

74 

76 

75 

76 

76 

77 

77 

75 

75 

72 

76 

76 

76 

74 

75 

75 

76 

75 

75 

76 

74.8 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.14 

.14 

.25 

.22 

.23 

.24 

.23 

.14 

.09 

.07 

.03 

.18 

.19 

.23 

.14 

.34 

.22 

.22 

.22 

.31 

.14 

.37 

.21 

.19 

.26 

.29 

.23 

.27 

.22 

.14 

6.15 

WIND 

6 

50 

26 

30 

18 

27 

24 

19 

19 

43 

20 

10 

21 

32 

27 

30 

21 

21 

20 

15 

35 

55 

15 

22 

26 

42 

38 

25 

8 

4 

749 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.27 

.33 

.38 

.25 

.29 

.31 

.31 

.21 

.25 

.30 

.58 

.17 

.21 

.22 

.15 

.39 

.12 

.21 

.14 

.18 

.17 

.11 

.16 

.22 

.34 

.25 

.08 

.14 

.22 

.27 

7.23 

WIND 

45 

30 

30 

20 

15 

25 

30 

20 

30 

50 

30 

15 

25 

15 

30 

40 

10 

15 

60 

25 

30 

30 

35 

20 

15 

30 

10 

10 

25 

10 

775 

MAX 

93 

96 

95 

'.15 

101 

97 

97 

93 

94 

95 

101 

99 

98 

95 

88 

91 

88 

77 

87 

87 

81 

90 

94 

97 

101 

98 

88 

98 

100 

98 

93.7 

MIN 

63 

63 

65 

66 

68 

70 

70 

71 

67 

70 

73 

69 

72 

71 

70 

74 

70 

64 

63 

68 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

69 

69 

71 

68.9 

HIALEAH 

EVAP 

.27 

.37 

.20 

.12 

.37 

.25 

.26 

.36 

.24 

.25 

.28 

.28 

.20 

.18 

.18 

.30 

.22 

.26 

.30 

.28 

.17 

.26 

.29 

.32 

.11 

.18 

B6.96 

WIND 

92 

80 

68 

26 

57 

60 

65 

62 

78 

28 

50 

17 

49 

66 

44 

46 

26 

26 

21 

29 

58 

73 

29 

43 

53 

61 

65 

26 

22 

52 

1472 

L I SBON 

EVAP 

.27 

.27 

.26 

.28 

.28 

.31 

.31 

.29 

.11 

.20 

.21 

.16 

.29 

.20 

.22 

.18 

.23 

.22 

.16 

.19 

.13 

.09 

.13 

.16 

.25 

.21 

.14 

.11 

.22 

.34 

6.42 

WIND 

35 

20 

25 

25 

25 

35 

40 

30 

15 

25 

25 

20 

20 

20 

30 

30 

45 

40 

15 

45 

60 

25 

15 

25 

30 

30 

25 

15 

15 

15 

820 

UOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.33 

.30 

.30 

.33 

.27 

.31 

.25 

.18 

.16 

.17 

.24 

.25 

.22 

.18 

.30 

.27 

.27 

.25 

.27 

.24 

.23 

.34 

.14 

.23 

.21 

.23 

.11 

.15 

.23 

B7.20 

WIND 

86 

57 

42 

25 

26 

41 

31 

13 

21 

54 

60 

36 

22 

20 

28 

32 

27 

19 

31 

29 

39 

79 

19 

29 

21 

24 

15 

24 

19 

12 

981 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.38 

.31 

.31 

.30 

.35 

.30 

.31 

.24 

.33 

.13 

.25 

.31 

.30 

.24 

.35 

.34 

.29 

.20 

.32 

.29 

.26 

.37 

.21 

.21 

.46 

.27 

.26 

.18 

.25 

.30 

8.62 

TAMI AMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.22 

.18 

.18 

.22 

.11 

.34 

.22 

.26 

* 

.27 

.14 

.18 

.26 

.15 

.18 

.13 

.24 

.19 

.25 

.23 

.22 

.14 

.25 

.19 

.13 

.19 

.16 

* 

.15 

5.38 

WIND 

56 

28 

33 

33 

23 

55 

35 

28 

14 

14 

16 

26 

38 

42 

13 

7 

7 

11 

10 

24 

34 

17 

16 

14 

14 

28 

17 

6 

2 

13 

674 

MAX 

92 

93 

9fi 

96 

98 

'.15 

92 

91 

83 

86 

92 

86 

92 

96 

96 

96 

99 

100 

98 

97 

96 

91 

92 

91 

92 

96 

96 

86 

94 

100 

93.5 

MIN 

69 

71 

69 

72 

70 

7  1 

74 

74 

70 

76 

75 

77 

75 

75 

76 

75 

73 

76 

74 

77 

75 

76 

73 

75 

86 

83 

76 

73 

70 

74 

74.3 

VKRO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.36 

.30 

.26 

.28 

.32 

.31 

.25 

.13 

.25 

.18 

.43 

.18 

.15 

.27 

.21 

.24 

.36 

.26 

.21 

.22 

.16 

.25 

.28 

.15 

.19 

.20 

.13 

.12 

.24 

.19 

7.08 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.29 

.39 

.27 

.31 

.31 

.33 

* 

.57 

.28 

.21 

.23 

.32 

.26 

.18 

.07 

.24 

.15 

.19 

.09 

.03 

.16 

.14 

.29 

.36 

.13 

.16 

.16 

.36 

.16 

6.64 

WIND 

11 

55 

:  1 

31 

28 

30 

31 

28 

38 

42 

33 

26 

27 

23 

27 

105 

99 

51 

50 

109 

59 

30 

48 

39 

32 

26 

33 

44 

54 

1299 

(a)  Evaporation 

measured 

In 

a  sunken 

pan 

36 

x  36 

lnc 

ties . 

Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 


Okeechobee  Hurricane  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device 
Vero  Beach  FAA  Airport  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  over  rock. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season ol  I960  -  1961  FLORIDA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 
means 

July-June 

ALEXANDER  SPRINGS 

* 

354 

0 

0 

971 

apalachicola  wb  city 

85 

436 

463 

193 

7* 

1 

0 

1332 

1307 

ARCADIA 

0 

0 

0 

0 

5 

206 

196 

91 

29 

15 

0 

0 

542 

AVON  PARK 

0 

0 

0 

0 

3 

177 

172 

66 

1* 

3 

0 

0 

435 

BARTON 

• 

* 

0 

7 

221 

217 

90 

25 

■  3 

0 

0 

573 

B A  YPOR t 

■ 

59 

0 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

160 

1  64 

84 

0 

472 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

0 

0 

0 

0 

4 

144 

158 

61 

33 

14 

0 

0 

414 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

0 

0 

0 

20 

137 

556 

585 

240 

112 

92 

11 

0 

1761 

BR ADEN  TON  EXP  STATION 

0 

0 

0 

0 

4 

204 

204 

90 

33 

1  5 

0 

0 

550 

BROOKSVlLLc   CHIN  HILL 

° 

° 

~ 

25 

0 

0 

BUSHNELL  2  E 

0 

20 

331 

309 

142 

31 

881 

CANAL  POINT  USOA 

0 

0 

0 

0 

0 

119 

140 

82 

22 

12 

0 

0 

375 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

0 

0 

0 

0 

0 

64 

80 

33 

11 

0 

0 

0 

168 

CAPT IVA 

0 

0 

0 

0 

0 

1  36 

1  14 

41 

1 2 

0 

0 

0 

303 

CARRABELLE   1  NNW 

• 

' 

* 

- - 

49 

230 

158  2 

CEDAR  KEY 

CHIPLEY  3  E 

0 

0 

0 

25 

144 

473 

556 

193 

88 

12 

11 

0 

1572 

CLEARWATER 

0 

0 

0 

0 

9 

246 

242 

107 

29 

13 

0 

0 

646 

CLERMONT  6  S 

0 

0 

0 

0 

9 

2  87 

276 

111 

22 

1 1 

0 

0 

716 

CLEW  I STON  U  S  ENG 

0 

* 

\ 

0 

CRESTVIEW  RADIO  WJS8 

0 

0 

2  3 

1 11 

458 

568 

201 

69 

22 

J 

1  556 

CROSS  CITY  2 

0 

0 

0 

2 

47 

436 

404 

184 

72 

65 

3 

0 

1215 

DA Y TON A  BEACH 

0 

0 

0 

0 

12 

302 

280 

1  35 

39 

30 

0 

0 

798 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

0 

0 

0 

0 

22 

3  36 

336 

165 

62 

47 

0 

0 

966 

868 

DEER  PARK 

Q 

10 

277 

221 

*  * 

DE  FUN  I AK  SPR I NGS 

0 

0 

0 

1  6 

124 

46  3 

1  70 

72 

J 

1  477 

DE  LAND  3  N 

0 

0 

0 

0 

21 

290 

283 

128 

35 

17 

0 

0 

774 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

0 

0 

0 

0 

3 

144 

142 

67 

25 

16 

0 

0 

397 

DRY  TORTUGAS 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

23 

6 

2 

0 

0 

40 

EVERGLADES 

** 

0 

0 

" 

10 

FEDERAL  POINT 

0 

0 

0 

0 

25 

352 

332 

144 

3* 

91  3 

FELLSMERE 

0 

0 

0 

0 

175 

169 

83 

23 

6 

0 

0 

462 

FERNANDINA  BEACH 

0 

0 

0 

3 

61 

656 

446 

191 

62 

58 

1 

0 

1280 

FORT  DRUM  5  Nw 

0 

0 

0 

0 

12 

186 

1  81 

96 

25 

16 

0 

51  8 

0 

- 

. 

66 

09 

_ 

214 

FT  LAUDERDALE  8AHIA  MAR 

0 

0 

0 

0 

73 

27 

- 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

0 

0 

0 

0 

0 

85 

107 

47 

17 

3 

0 

0 

259 

FORT  MYERS  WB  AP 

0 

0 

0 

0 

i 

148 

131 

52 

17 

2 

0 

0 

353 

405 

FORT  PIERCE 

0 

0 

0 

0 

3 

146 

165 

91 

30 

CAi  itiTl  IN     1  C 
r  U  U n 1 Ain    3  9 

' 

~ 

- 

16 

1  1  4 

433 

, 

199 

8* 

91 

3 

1465 

GAINESVILLE  3  WSW 

0 

0 

47 

400 

5 1 

GAINESVILLE  FAA  AP 

0 

0 

0 

2 

74 

446 

451 

200 

79 

60 

0 

0 

1  332 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

0 

0 

0 

B 

81 

472 

459 

191 

66 

74 

1 

0 

1  352 

HI  ALE AH 

0 

0 

0 

0 

0 

80 

3 

1  3 

195 

HIGH  5PRINGS 

0 

0 

* 

41  7 

177 

57 

53 

o 

o 

1209 

HOMESTEAD  EXP  STA 

0 

0 

0 

0 

0 

68 

1  09 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

236 

2* 

0 

0 

804 

INVERNESS 

0 

0 

0 

0 

13 

312 

294 

133 

36 

16 

0 

0 

1243 

JACKSONVILLE  WB  AP 

0 

0 

0 

2 

65 

454 

441 

162 

60 

59 

0 

0 

1243 

JACK  SON V  I LLE  BEACH 

0 

0 

0 

0 

40 

410 

_ 

60 

48 

o 

o 

1147 

JASPER  3  SE 

0 

0 

0 

7 

496 

507 

201 

7, 

86 

1 

1468 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

0 

33 

39 

9 

3 

0 

0 

0 

84 

KISS IMMEE  2 

0 

0 

0 

0 

2 

256 

175 

84 

35 

13 

0 

0 

567 

LA  BELLE 

0 

0 

0 

0 

4 

177 

161 

73 

34 

2 

461 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

0 

0 

0 

0 

249 

102 

28 

J  7 

o 

0 

662 

LAKE  CITY  2  E 

0 

0 

0 

9 

74 

444 

456 

1  76 

67 

58 

o 

o 

1284 

LAKE  HIAWASSE 

0 

0 

0 

0 

14 

285 

280 

117 

38 

36 

0 

0 

770 

649 

LAKELAND  WB  CITY 

0 

0 

0 

0 

16 

263 

251 

91 

26 

14 

0 

0 

663 

LAKE  PLACID  2  SW 

0 

0 

0 

0 

6 

183 

69 

11 

0 

452 

L 1SBON 

0 

0 

0 

9 

32 

22 

o 

o 

778 

L I VE  OAK  2  ESE 

0 

0 

79 

488 

485 

202 

72 

84 

1 

o 

1419 

LOXAHATCHEE 

o 

0 

0 

0 

2 

106 

109 

61 

19 

7 

0 

0 

304 

MADISON 

0 

0 

0 

9 

99 

458 

502 

163 

55 

60 

2 

0 

1  348 

MARATHON  SHORES 

0 

0 

0 

0 

0 

33 

9 

2 

86 

MAR  1  ANNA    1  NO  SCHOOL 

0 

0 

1  9 

123 

551 

93 

80 

8 

o 

1  543 

MAYO   5  NW 

0 

0 

0 

is 

91 

501 

1  99 

?2 

77 

2 

o 

1414 

MELBOURNE 

o 

o 

o 

0 

0 

188 

172 

87 

24 

7 

0 

0 

478 

MELROSE 

0 

0 

0 

0 

26 

346 

353 

1*9 

34 

35 

0 

0 

94  3 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

0 

0 

0 

0 

0 

49 

53 

t  1 

o 

o 

M I  AM  1  BEACH 

0 

* 

« 

39 

46 

21 

7 

0 

0 

0 

113 

178 

MIAMI  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

0 

6  3 

29 

11 

1 

0 

o 

181 

MIAMI   12  SSW 

0 

0 

0 

0 

0 

74 

105 

40 

12 

1 

19 

0 

0 

232 

MILES  CITY  TOWER 

0 

0 

0 

0 

3 

122 

140 

70 

8 

0 

0 

362 

MILTON  EXP  STATION 

0 

0 

0 

26 

149 

478 

574 

195 

1  07 

102 

1 

o 

1  644 

MONT ICELLO  2  S 

0 

0 

0 

10 

98 

471 

499 

1  89 

69 

75 

4 

0 

1415 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

0 

0 

0 

0 

3 

163 

77 

29 

7 

o 

o 

451 

MOUNTAIN  LAKE 

o 

o 

o 

0 

12 

242 

237 

112 

34 

13 

0 

0 

650 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

0 

0 

0 

0 

16 

262 

242 

81 

36 

24 

0 

0 

661 

NAPLFS  CARIB  GARDENS 

0 

0 

0 

0 

0 

1  09 

1 1 1 

25 

16 

1 

o 

262 

N ICEV ILLE 

0 

0 

0 

3 

1  78 

552 

259 

1  59 

141 

1  7 

0 

OCALA 

0 

0 

0 

0 

13 

2B1 

283 

112 

22 

11 

0 

0 

722 

OCALA  2  NE 

o 

2 

43 

389 

357 

161 

60 

53 

0 

0 

1065 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

0 

0 

0 

0 

5 

183 

181 

88 

33 

10 

0 

o 

500 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

14 

250 

250 

25 

PALATKA 

0 

0 

0 

0 

29 

379 

359 

1*9 

34 

27 

0 

0 

977 

PANAMA  CITY  2 

0 

0 

0 

14 

108 

428 

507 

183 

63 

77 

o 

0 

1  380 

PARR  I SH 

0 

0 

0 

0 

2 

309 

238 

65 

58 

27 

0 

0 

699 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

20 
19 

121 
119 

438 
430 

531 
517 

192 
1  191 

97 
97 

85 
98 

5 

•  ; 

0 
0 

1489 

1477 

1*35 

PERRY 

0 

0 

0 

7 

66 

496 

453 

203 

59 

78 

i 

0 

1362 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GORDA 
OUINCV  EXP  STATION 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
15 

9 
0 
0 

117 

244 
77 
149 
472 

230 
93 
101 
500 

89 
45 
32 
198 

15 
15 
76 

,  j 

4 

OS 

0 
0 
7 

0 
0 
0 

61  3 
2  34 
297 
1470 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  I960  -  1961  FLORIDA 


July 

August 

September 

Octobei 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July- June 

ROYAL  PALH  RANGER  STA 

0 

0 

0 

0 

0 

68 

84 

43 

16 

5 

0 

0 

216 

SAINT   AUGUST  1  HE 

0 

0 

0 

0 

27 

3»5 

355 

165 

54 

47 

0 

0 

1043 

SAINT  LEO 

0 

0 

0 

0 

14 

269 

255 

104 

25 

8 

0 

0 

675 

SAINT   MARKS  6  SE 

0 

o 

0 

8 

88 

*  78 

467 

206 

93 

71 

2 

0 

1413 

ST  PETERSBURG 

0 

0 

0 

0 

I 

209 

197 

69 

25 

3 

0 

0 

508 

SANBORN  TOWER 

0 

0 

0 

u 

98 

461 

475 

206 

98 

106 

5 

0 

1460 

SANFORD  EXP   STAT  ION 

0 

0 

0 

0 

1A 

277 

262 

116 

31 

11 

0 

0 

693 

SARASOTA 

0 

0 

0 

0 

8 

26^5 

220 

S7 

28 

1 5 

0 

0 

623 

SHADY  OAKS   FISH  CAMP 

0 

0 

0 

SOUTH  MIAMI    5  W 

0 

0 

0 

0 

0 

72 

86 

39 

11 

0 

0 

STARKE 

0 

0 

0 

0 

47 

407 

410 

48 

53 

1 

0 

ST E 1 NHATCHEE  2 

0 

66 

439 

473 

241 

99 

117 

6 

0 

STUART    1  N 

0 

0 

0 

0 

1 

1  1  6 

125 

1  8 

3 

0 

340 

TALLAHASSEE   WB  AP 

0 

0 

0 

15 

1  30 

493 

525 

219 

92 

119 

6 

0 

1599 

1519 

T AM  1  AM  1    TRL   AO  Ml  BEND 

0 

0 

0 

0 

0 

69 

66 

23 

12 

3 

0 

0 

173 

TAMPA  MB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

16 

240 

231 

92 

22 

16 

0 

0 

616 

674 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

0 

0 

0 

0 

5 

297 

269 

128 

45 

33 

0 

0 

777 

TAVERNIER 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

6 

104 

T1TUSVILLE   2  W 

0 

0 

0 

0 

10 

236 

227 

115 

36 

11 

0 

0 

635 

USHER  TOWER 

0 

0 

0 

1 

SO 

418 

418 

165 

73 

80 

0 

0 

1225 

VENICE 

0 

0 

0 

0 

195 

181 

72 

21 

7 

0 

0 

480 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

: 

167 

162 

89 

28 

10 

0 

0 

464 

WAUCHULA   2  N 

0 

0 

0 

0 

69 

18 

10 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH 

0 

0 

0 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

16 

2 

0 

0 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

0 

0 

0 

0 

0 

85 

99 

47 

17 

1 

0 

0 

249 

248 

WEWAHI TCHKA 

0 

0 

0 

10 

89 

431 

478 

26 

WINTER  HAVEN 

0 

0 

0 

0 

1 

199 

224 

85 

25 

14 

0 

0 

548 

WOODRUFF  DAM 

0 

0 

0 

16 

131 

559 

592 

L_ 

258 

103 

104 

3 

0 

1766 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  fu»im 

JUNE  1961 


Station 
And 

Day  ot  month 

o 

? 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
UIN 

103 
76 

105 
76 

106 
76 

104 
77 

101 
79 

101 
79 

urn 
78 

98 
80 

98 
76 

100 
79 

106 
82 

98 
74 

100 
80 

98 
80 

92 
79 

94 
80 

93 
81 

85 
77 

98 
80 

84 
76 

80 
75 

90 
76 

93 
76 

96 
78 

98 
79 

88 
79 

84 
78 

97 
78 

96 
78 

97 
76 

96.1 
77.9 

4  INCHES 

MAX 
UIN 

91 
77 

92 
78 

91 
78 

91 
79 

92 
80 

91 
81 

91 
80 

90 
80 

89 
78 

91 

80 

94 

82 

92 
75 

90 
81 

88 
80 

85 
79 

87 
80 

86 
80 

82 
78 

90 
80 

82 
77 

78 

76 

83 
76 

86 
77 

88 
78 

■HI 

80 

88 
80 

82 
78 

88 
79 

89 
79 

89 
78 

88.2 
78.8 

8  INCHES 

MAX 
UIN 

86 
80 

87 
81 

87 
81 

87 
82 

88 
83 

89 
83 

88 

82 

86 
83 

87 
80 

88 
82 

89 
84 

89 
78 

87 
84 

86 
82 

85 
82 

86 
82 

85 
82 

82 
80 

86 
82 

81 

79 

80 
78 

82 
78 

84 

79 

86 
80 

87 
82 

87 
82 

B2 
80 

86 
82 

87 
81 

87 
80 

85.9 
81.1 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.  Inst: 
Foxboro  Thermograph. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Ten- 

peial 

uie 

Piecip 

itation 

No  of  Days 

Snow.  Sleol 

No  ol  Diyi 

Station 

Max 

Mm 

o 

1 

.  E 

2  e 

Me 

o 

s 

o  0 

1 

£ 

See 

E 

1 

<  £ 

<  s 

a  ^  ^ 

i 

Q 

Q 

Q 

S  5 

o 

JANUARY  1961 

LA  BELLE 

73.1 

47.8 

60.5 

85 

26 

28 

22 

161 

0 

0 

1 

0 

3. 

16 

1 

.69 

1.18 

14 

.0 

0 

3 

3 

2 

FEBRUARY  1961 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

75.3 

52.4 

63.9 

87 

19 

40 

12+ 

0 

0 

0 

0 

1. 

67 

1.00 

8 

.0 

0 

1 

1 

LAKE  CITY  2  E 

7*.  3 

47.2 

60.8 

3.0 

88 

21 

31 

4 

176 

0 

0 

1 

0 

3. 

45 

06 

1.20 

3 

.0 

0 

• 

4 

1 

APRIL  1961 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

76.1 

51.2 

73.7 

87 

25 

34 

16 

104 

0 

0 

0 

0 

5. 

54 

2.05 

12 

.0 

0 

STARKE 

79.5 

48.9 

64.2 

89 

25 

37 

5 

53 

0 

0 

0 

0 

3. 

33 

2  .  0  0 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

MAY  1961 

ARCADIA 

89  .2 

61.9 

75.6 

-1.4 

95 

18 

56 

12  + 

0 

20 

0 

0 

0 

4. 

0  1 

in 

1.70 

26 

.0 

0 

0CALA  2  NE 

86. 9M 

61.8 

75  .4M 

941  21  + 

i 

51 

28 

0 

17 

0 

0 

0 

2. 

.73 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Day  of  month 


Station 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(2 

BAT  LAKE 

.38 

.54 

.25 

.41 

.01 

.15 

.06 

.04 

1 .72 

CART  V I LLI 

.41 

.40 

T 

1.05 

.17 

.20 

.40 

.90 

.40 

3.94 

HART  LAKE 

,09 

.26 

.03 

.71 

.91 

.02 

.10 

.01 

2.12 

11 LLSBOROVGK  RVR  ST  PR 

.05 

.09 

.43 

.12 

.01 

.08 

.05 

.83 

ISLAND  GROVE  2  RMR 

.13 

.20 

.28 

.16 

T 

.08 

.05 

.05 

.01 

T 

.95 

.02 

2.68 

LA  BELLI 

.01 

1.10 

.72 

.01 

1.18 

.04 

.09 

3.16 

LAKE  TRAEFCRD 

1.25 

.80 

.46 

.40 

1.04 

3.95 

OKEECHOBEE  9  ■ 

.46 

.46 

.40 

.90 

2.22 

EKBRUARY  1961 

IMD1AN  LAKE  ESTATE 

.40 

1.00 

.07 

.20 

1.67 

LAKE  CITY  2  E 

1.20 

T 

.90 

.02 

.05 

.10 

.55 

.13 

.50 

3.43 

APRIL  1961 

CRESTVIER  RADIO  RJSB 

,10 

, 

1.19 

2.05 

1,80 

.40 

5.54 

BTARXE 

.09 

.35 

.35 

.01 

.54 

2.00 

3.33 

HAY  1961 

ARCADIA 

.49 

.03 

• 

1.33 

1.70 

.27 

.25 

4.07 

CORKWELL  4  MR 

2.00 

.10 

1.90 

1.59 

T 

.91 

T 

.20 

.10 

T 

T 

6.80 

OCALA  2  MB 

.06 

.41 

.71 

.73 

T 

.11 

2.02 

OKEECHOBEE  9  • 

.30 

T 

1.00 

.36 

.10 

.55 

.60 

1.00 

.20 

T 

.78 

4.89 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

• 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

JANUARY  1961 

LA  BELLE 

MAX 
UIN 

78 
62 

74 

55 

71 
43 

63 
39 

7  0 

43 

72 
49 

82 
53 

82 
54 

68 
55 

77 
51 

76 
53 

73 
61 

70 
60 

78 
63 

77 
51 

74 
46 

68 
44 

68 
36 

70 
35 

59 
44 

70 
36 

64 
28 

71 
33 

80 
40 

78 
47 

85 
53 

76 
61 

66 
44 

76 
51 

75 
46 

75 
47 

73 
47 

1 
8 

FEBRUARY  1961 

INDIAN  LAKE  ESTATE 

MAX 
MIN 

73 
47 

71 

55 

70 
r>r. 

62 
47 

68 

50 

70 
42 

72 
62 

67 
55 

65 
52 

60 
44 

64 
40 

71 
40 

75 
44 

76 
47 

77 
46 

77 
51 

81 
53 

82 
59 

87 
59 

85 
66 

86 
64 

86 
64 

84 

65 

86 
62 

78 

55 

70 
45 

80 
44 

85 
55 

75 
52 

3 
4 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

71 
36 

70 
40 

64 
41 

61 
31 

66 
33 

61 
42 

68 
52 

65 
49 

57 
37 

62 
36 

68 
34 

75 
39 

78 
45 

79 
40 

80 
42 

81 
54 

81 
51 

84 

58 

81 

59 

85 
65 

88 
62 

85 
66 

65 
59 

86 
60 

78 
59 

78 
38 

77 
42 

86 
52 

74 
47 

3 
2 

APRIL  1961 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

77 
62 

76 
49 

75 
40 

68 
45 

76 
44 

70 
42 

70 
43 

72 
39 

75 
44 

67 
44 

70 
60 

69 
48 

70 
49 

83 
61 

75 
49 

68 
34 

73 
49 

78 
39 

79 
47 

79 
51 

76 
51 

78 
49 

81 
61 

82 
50 

87 
58 

81 

65 

83 
h8 

82 
64 

83 
61 

81 

59 

76 
51 

1 

2 

STARKE 

MAX 
MIN 

75 
54 

76 
46 

78 
48 

71 

46 

78 

37 

80 
49 

75 
49 

77 
44 

78 
54 

75 
55 

76 
45 

72 
48 

81 
49 

80 
42 

85 
51 

76 
50 

80 
48 

80 
50 

77 
44 

75 
46 

78 
48 

82 
45 

85 
47 

88 

53 

89 
54 

87 
58 

87 
59 

82 
52 

82 
49 

81 
48 

79 
48 

5 
9 

MAY  1961 

ARCADIA 

MAX 
MIS 

86 

61 

85 
64 

86 
63 

90 
58 

91 
83 

90 
64 

89 
61 

90 
63 

91 

60 

81 

62 

81 

56 

86 
56 

91 
80 

90 
63 

90 
58 

91 
59 

93 
62 

95 
65 

92 
63 

93 
61 

92 
64 

92 
58 

90 
58 

90 
63 

91 
114 

88 
68 

87 
67 

86 
64 

90 
69 

90 
62 

89 
62 

89 
61 

2 
9 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

7rf 

66 

61 

87 

63 

91 
58 

92 
64 

91 
60 

92 
60 

92 
62 

lili 
64 

79 
61 

80 
54 

85 
57 

88 

56 

88 
59 

89 

57 

92 
62 

93 
58 

92 
67 

92 
63 

94 

69 

94 
71 

92 

69 

91 
68 

87 
60 

92 
64 

89 

71 

79 
64 

84 

51 

90 
65 

93 
56 

92 
57 

88 
61 

9 
8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg 

JANUAHY  1161 

BAY  LAKE 

EVAP 

.11 

.13 

.13 

.15 

.  10 

.10 

10 

.11 

.04 

.13 

.11 

.15 

.13 

.09 

,18 

.13 

.17 

.12 

.13 

.22 

.2* 

.13 

.13 

.17 

.11 

.12 

.17 

.06 

.03 

.16 

B3.98 

S4M>  relatione*  nolo*  following  Station  Indoi 
-  9-1  - 


CORRECTIONS 


FLORIDA 


MONTH:     SEPTEMBER  1960 


Climatological  Data  Table: 

Bradenton  Exp  Station 


Dally  Temperature  Table: 

Bradenton  Exp  Station 


Temperature  and  Precipitation  Extremes  Table: 


Climatological  Data  Table: 

Milton  Exp  Station 


Daily  Precipitation  Table: 

Milton  Exp  Station 


Climatological  Data  Table: 

Devils  Garden  Tower 


Lake  City  2 


Daily  Precipitation  Table: 
De  Soto  City  4  SW 


Devils  Garden  Tower 


MONTH:      DECEMBER  1960 


MONTH:     MARCH  1961 


Average  minimum  temperature  should  be 
72.5;  average  temperature,  81.0;  depar- 
ture from  long-term  average,  +  0.8. 


Minimum  temperature  on  the  11th  should  be 
79;  average  minimum  temperature,  72.5. 


Greatest  total  precipitation  should  be 
4.96  inches  at  Monticello  2  S. 


Total  precipitation  should  be  4.09;  No. 
days   .10  or  more,   6;  No.   days   .50  or  more, 
2.     Northwest  Division  average  should  be 
2.93;  departure  from  long-term  average, 
-1 .23. 


Precipitation  on  the  23rd  should  be  0; 
24th,  .02;  25th,  0;  26th,  .06;  monthly 
total,  4.09. 


Total  precipitation  should  be  1.47;  great- 
est day,  .98  on  the  14th;  No.  of  days  with 
precipitation  .10  or  more,  3;  .50  or  more, 
1;  1.00  or  more,  0.  Everglades  and  SW 
Coast  Division  precipitation  average  1.63; 
departure  from  long-term  average,  -0.81. 

Total  precipitation  should  be  0.76;  depar- 
ture from  long-term  average,   -2.89;   No.  of 
days  with  precipitation   .10  or  more,   2;  .50 
or  more,   1.     North  Division  precipitation 
average  1.69;   departure  from  long-term 
average,  -1.98. 


Amount  on  the  30th  should  be  0;  monthly 
total,  3.28. 

Amount  on  the  30th  should  be  0;  monthly 
total,  1.47. 


Lake  City  2 


Amount  on  the  30th  should  be  0;  monthly 
total,  0.76. 


MONTH :      APRIL  1961 


Climatological  Data  Table: 

Devils  Garden  Tower 


Daily  Precipitation  Table: 

Devils  Garden  Tower 


Total  precipitation  should  be  2.68;  great- 
est day,   1.75  on  the  1st;  No.  of  days  .10 
or  more,   2;    . 50  or  more,   2;   1.00  or  more, 
1;  average  precipitation  in  Everglades 
and  SW  Coast  Division  should  be  1.51;  depar- 
ture from  long-term  average,  -1.49. 


Precipitation  on  the  1st  should  be  1.75; 
monthly  total,  2.68. 


MONTH :     MAY  1961 


Daily  Precipitation  Table: 
Clewiston 


Precipitation  on  the  13th  should  be  0; 
14th,   0;   20th,  0. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JUNE  1961 


•  •  83  84  83  62  61 


Is..lin.s  .■>-.■  drawn  throuKh  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in  the 

pub  1  lea t Ion  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
JUNE  1961 


STATION  INDEX 


STATION 

X 

Q  COUNTY 

9 

B 

DRAINAGE  I 

Q 

5 

E 
g 

LONGITUDE 
ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoLn v  Ln 

1 

a  1 

ALtlANOfB  SPRINGS 

0610  LAKE 

19  04  8 

1  )4 

50 

SP 

»p 

A  L  E IAN  DC  P   IPOS.  ASSN. 

apalaChiCOla  «•  CITT 

0211  FRANKLIN 

29  44  8 

4  59 

IS 

NIO 

MID 

c  j 

U.S.  WEATHER  BUP-CAu 

AtC AO i a 

01 J •  DC  SOTO 

1  42 

70 

BP 

OH*  HIGHLANDS 

1    )G  144 

6P 

6P 

C 

J.    WILEY  COiHRAN 

* At ton  PARK 

0)90  POLK 

i  »i  140 

^ 

1 AH TOM 

OATB  POLK 

27  54  8 

1  40  124 

SP 

5P 

CITY   OF  BARTOW 

BAY  UUtC 

0420  HILLSBOROUGH 

* 

2B  04  1 

2  10 

51 

ft 

TA 

U.S.  6E0L.  SURVEY 

BAYPORT 

0414  HERNANDO 

10 

7A 

7A 

WILBUR  D.  GOOD 

BELLE    04.AM    CIP  ItA 

041 1   PALM  BEACH 

7 

it 

8* 

i    .  r.  .         1      ■         ClP.  STA. 

BELLE    GLAOt    M«CN  GATf  * 

041*  PALM  BEACH 

0  4) 

11 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIO  CYPRESS  RCSCRVATION 

OUt  HfNCRY 

26  19  ■ 

1  00 

17 

SP 

5P 

DAVID  6.  JAMIESOM 

B|YnL0 

]M|  ORANGE 

• 

28  11  1 

1  06 

89 

6P 

FLOOD  CONTROL  D1ST. 

07*4  OKALOOSA 

6  42  200 

c 

MBS.   S*  TOUNGBLOOO 

tiOIMf  STowN  7  SE 

5  02 

91 

7A 

7A 

•OCA  V A  TON 

0845  PALM  BEACH 

0  05 

21 

c 

GUS  P.  MAGCR 

8RADCNTON  HP  STATION 

0440  MANATEE 

27  29  ■ 

2  ») 

10 

if 

4P 

GULF  COAST  EKP.  STA. 

BRISTOL 

1020  LIBERTY 

10  26  a 

4  59  160 

c 

MISS  ELMA  SHULEft 

6ROO*SV|LLC  CHIN  mill 

1 0**  HERNANOO 

\ 

2  22  200 

5P 

9P 

c 

W -CENTRAL  FlA.EKP.STA. 

8'JShnCLL  1  C 

11*1  SUMTER 

S 

2  05 

T9 

6P 

p 

MRS.  A*  M.  NEL  SON 

CANAL  POINT  CATC  5 

1271    PALM  BEACH 

0  18 

» 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL    POINT  USDA 

1  2  T*  PALM  BEACH 

2*  »2  • 

19 

H  1 C 

SUGAR  PLANT  FLD.  STA. 

CAPf  SABLE  •ANSCH  STA 

1104  MONROE 

* 

25  08  1 

) 

8A 

NATIONAL  PARK  SVC. 

1  110  LEE 

(  11 

1 

sp 

9P 

ALLEN  T.  WEEKS 

CARRaBELLC    1  NNW 

1)46  FRANKLIN 

5 

6  401 

10 

sp 

»• 

MRS.  HA2EL  F.  COOK 

CARVVtLLf 

1  SB*  WASHINGTON 

»  49 1 

7  A 

LONMIE   H.  WHITTAKER 

CEDAR  KF* 

14)2  LEVY 

29  OS  8 

3  02 

11 

6P 

IP 

MISS  HARR1ETTE  WHIDDON 

ChIPlEY  I  C 

1)44  WASHINGTON 

10  47  8 

5  29  130 

5P 

A.  W.  0  STEEN 

ClI arhatc a 

1412    P  1  NELL AS 

I 

2  47 

20 

6P 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

CcC'mOmT  b  | 

8 

1   46  140 

6P 

ftp 

ED  OLIVENBAUM 

ClCwi jton 

0  » 

18 

■P 

GERviN  N>  PIT2EN 

CLfw) STON  U  S  ENG 

1654  HENDRT 

2b  44  8 

)  45 

20 

Ci 

» 

BA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CO»NW£LL  *  NW 

1849  HIGHLANDS 

27  24  B 

o 

U.S.  GCOL.  SURVEY 

18 

9  p 

CRlSwlCW  RADIO  WJSB 

1914  OKALOOSA 

6   35  276 

9P 

RADIO  STATION  WJSS 

3  07 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

cross  Clt*  : 

2008  DtllE 

29   ]B  B 

»  07 

45 

RICHARD  W.  DAVIES 

DANI A  *  WNW 

2114  BROWARD 

• 

26  04  I 

0  12 

-\V 

FLA.  POWER  »  LIGHT 

2150  VOLUSIA 

1  02 

9A 

NE  WS- JOURNAL  CORP. 

2 1  SB  VOL US  1  A 

1 

MID 

"  !  C 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DEE"  PARK 

2200  OSCEOLA 

0  44 

49 

9P 

4P 

GEORGE  H*  KEMPFER 

Of  'UMIAK  springs 

2220  WALTON 

30  4)  B 

6  07  244 

5P 

H.  C.  STORRS 

OE    LAND    9  M 

2229  VOLUSIA 

29  04  ( 

•.p 

4P 

ROBERT    I.  MAXWELL 

OE  SOTO  CITy  *  St* 

J 

1  28 

" 

CHtSLCT  A.   SK IPPER 

OFV|lS  1A*0EN  TOwE° 

T 

1  08 

10 

,P 

BA 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2)91  SUWANNEE 

10 

3  15 

78 

OTHER  L .  BAILEY 

0>r  TORTUGAS 

2418  MONROE 

24  38  1 

2  42 

6P 

6P 

national  park  service 

EVEDGLAOCS 

2850  COLLIER 

1  23 

) 

6P 

6P 

NANMATTAN  MERC.  CORP. 

FEOERAl  POINT 

2915  PUTNAM 

J 

1  )2 

9 

6P 

BRUCE  GRAY 

4 

1  26 

IB 

c 

H.   GREGORY  ATCHLEY 

29)6   INDIAN  RIvfR 

0  36 

29 

4P 

OKEELANTA  SUG.  REF.INC. 

fCRNANDINA  OCACm 

2944  NASSAU 

10  40  S 

1  28 

5P 

LEUIS  *.  NOLAN 

FORT  DRUM  4  NW 

)1)7  OKEECHOBEE 

27  35  S 

0  51 

60 

VP 

■p 

c 

R.  B.  COK 

2  08  120 

OWEN  J.  KEEN 

FORI  I AUOCROAlE 

3163  flROWARO 

2 

0  09 

10 

6P 

MRS.  AlENE  LA  HARRE 

3168  BROwARO 

0  07 

BP 

9P 

6AH | A— MAR    YACHT  HARBOR 

FT  lAUDEROALE  EKP  3TA 

51 Tl  BROWARD 

26  OA  8 

|j| 

6A 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

'0*T    MYfflJ    MO  AP 

3186  LEE 

26  35  1 

,  52 

IS 

MIC 

MIO 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3207  ST  LUCIE 

0  19 

10 

M10 

- 1  0 

CITY  OF   FT.  PIERCE 

9 

S  26  140 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

>32l  ALACHUA 

2  22 

9< 

CG 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

GAINESVILLE  FAA  AP 

1576  ALACHUA 

29  42  A 

2  16  144 

NIO 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

GLEN  5T  hart  nurseries 

)47o  BAKER 

30  14  6 

2  10  140 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

I  \l\ 

CHARLES  C.  L1DDON.  JR. 

10 

10 

ST.  REG! S  PAPER  CO. 

I  14 

TO 

Pa 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

Ml AVC AM 

1909  DAOE 

25  50  B 

0  17 

8 

BA 

tA 

c 

MIAMI    WATER  PLANT 

NIO  SPRINGS 

5956  ALACHUA 

29  50  6 

1  )6 

75 

SP 

5P 

GEO*  T.  ALEXANDER 

3986  HILLSBOROUGH 

28  09  8 

2  1* 

90 

flA 

STATE  P*RK 

2 

1 1 

-  ; 

c 

SUBTROPICAL  EXP.  STA, 

19 

6P 

6P 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

INGL IS 

427)  LEVY 

29  02  6 

12 

FLA.    POWER  COMPANY 

INVERNESS 

4289  CITRUS 

28  40  e 

2  20 

TO 

9P 

9P 

CI TY  OF  INVERNESS 

\ 

2  06 

(,0 

»A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

1    33  114 

Chase  *  company 

1  )9 

'* 

HIT 

HID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BE ACM 

4)66  OUVAL 

JO  1 7 '  8 

10 

TP 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER   1  Sf 

4)94  HAMILTON 

30  29  1 

2  44  140 

■.p 

9P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

0  IT 

18 

7A 

0A0E  CO.  NURSERIES 

*5TO  MONROE 

1  45 

6 

"ID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

1  48 

• 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KISStMWI  7 

4625  OSCEOLA 

28  18  8 

it 

5P 

9P 

c 

HAROLD  L.  YOUNG 

LA  BELLE 

2*  45  8 

24 

16 

9P 

8A 

ATLANTIC    LAND    IPv.  CO. 

LAC(    AL'RED  (IP  ST* 

4  TOT  POL* 

28  06  8 

1    43  180 

9P 

CI IfiUS  EXP.   STAT  ION 

LAKE    C 1 T¥    I  £ 

4731  COLUMBIA 

10 

10  12  8 

2   )5  i 

5P 

•A 

FLA.   FOREST  SERVICE 

LAM  H|AWASSC 

ATT1  ORANGE 

28  32  8 

1    28  115 

•)* 

fA 

SUBTROP  FRUIT  FLD.  STA. 

LAceiANO  WB  CITT 

4T»T  POLK 

28  02  8 

1   47  214 

MID 

MIO 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAlf  PLACIO  7  SW 

4845  HIGHLANDS 

27  17  8 

1  21 

90 

6P 

ftP 

COLE  DANLEY •  JR. 

LAtf  'o»r»o*C 

4866  COLLIER 

26  26  8 

27 

7* 

U.S.  GCOL .  SURVEY 

LAMONT  «  MNW 

4892  JFFTFR'.ON 

30  24  B 

)  55  190 

TUNGSTON  PLANTATION 

L IGNU»*V|  TAf   Kf.  V 

50)4  MONROE 

24  54  6 

0  42 

• 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

U 

E 
■e 

3 

M 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

LONG 

TEMP. 

PHECIP. 

|| 

LISBON 

L*KE 

28  53 

OKLAwAHA   HATER  AuTm. 

LIVE  OAK  2  CSC 

SUWANNEE 

4AD10  STATION  WNER 

LONGBOAT  KEY 

9124 

MANATEE 

27  25 

82  19 

10 

6P 

G.   H«  HERRlNGSHAw 

LOXAHatchCC 

si »: 

PALM  BEACH 

26  41 

14 

6P 

6P 

LYNNE  4  SE 

MARION 

29  10 

61  52 

OTIS  B.  FORT 

MAO 1  SON 

MADISON 

30  28 

T.  C.  MERCHANT 

MARATHON   SHORE  S 

CHARLES  G.  HCLTNANt  JR. 

MAR  1  ANNA    1 ND  SCHOOL 

4)72 

JACKSON 

SO  45 

84  17 

120 

9P 

5P 

FLA.    IND.   SCH.   FOR  BOYS 

MAR  1 NEL AND 

■■191 

FLAGLER 

81  14 

10 

MARINE  STUDIO  INC. 

MAYO  4  NW 

LAFAYCT7E 

30  06 

ROBERT  L.  ANNIN 

MELBOURNE 

BREVARD 

28  05 

CITY  OF  MELBOURNE 

MELROSE 

ALACHUA 

DR.  CECIL  R*  HOOK 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

DAOE 

25  47 

BO  11 

8 

9P 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

MIAMI  BEACH 

9651 

DAOE 

25  47 

10  08 

9 

9P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI  WB  AIRPORT 

DAOE 

25  48 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIAMI    12  SSW 

DADC 

25  19 

U.S. PLANT    1 NTROOCTN  STA 

MILCS  CITY  TOWER 

COLL  I ER 

26  1 1 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

MILTON   EKP  STATION 

4793 

SANTA  ROSA 

30  47 

87  09 

217 

SP 

5P 

AGR.  EXP .  STATION 

MONTKCLLO  2  S 

5879 

JEFFERSON 

30  32 

63  42 

209 

9P 

SP 

a.  m.  Phillips 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

GLADES 

26  50 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

27  56 

MOUNTAIN   LAKE  CORP. 

MYAKKA  RIVER  97  PARK 

SARASOTA 

27  19 

STATE  PARK  SERVICE 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

SI  47 

4 

9P 

9P 

CAR  1 BBEAN  GARDENS 

NICCVILLE 

!,2<.0 

OKALOOSA 

SO  31 

60 

6A 

JACKSON  GUARD  FOR.  STA. 

N1TTAW    1  S 

OSCEOLA 

27  56 

81  00 

7A 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

PALM  BEACH 

7 

26  34 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

NORTH  NFW  RVR  CANAL  2 

PALM  BEACH 

7 

26  20 

C 

U.S.  GCOL.  SURVEY 

OCALA 

6414 

MARION 

29  1  1 

82  OS 

86 

9P 

MID 

CITY  OF  OCALA 

OCALA  2  NE 

MARION 

29  13 

82  07 

6B 

BP 

6P 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE  *  W 

OKCECHOBEC 

27  14 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

OKCECMOBEC  HRCN  GATE  6 

OKEECHOBEE 

27  11 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

6964 

VOLUS I  A 

81  18 

C 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

28  33 

106 

MIO 

MID 

C  J 

U.S.  weather  Bureau 

OR TON A  LOCK  I 

6657 

GLAOES 

Bl  18 

21 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALA7KA 

6P 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA 

6826 

WAKULLA 

30  02 

5 

c 

CHARLES  C.  MILES 

84  40 

c 

FLA.   FOREST  SERVICE 

PARR  I  * H 

6BS0 

MANATEE 

27  34 

82  24 

44 

*p 

4P 

c 

HOWARD  0*  GUTHRIE 

PENNSUCO  4  NW 

ft  9  0 1 

DADE 

25  56 

80  27 

7 

U.S.  GEOL •  SURVEY 

PENSACOLA    FA A  AP 

ESCAMBIA 

30  21 

MIO 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

30  24 

U.S. HEATHER  BUREAU 

PERR  INE 

SOUTH  DADE  UTIL.  INC* 

PERRY 

'0  2S 

TAYLOR 

SO  07 

81  36 

45 

2P 

FlA.  FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

28  01 

82  08 

121 

5P 

D.  A.  STORMS 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

26  14 

STATE  FARMERS  MARKET 

PORT  MA Y AC A  S  L  CANAL 

MART  IN 

26  49 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNT A  GOROA 

CHARLOTTE 

C.  J.  MC  CANN 

OUINCY  EKP  STATION 

7424 

GADSDEN 

30  34 

84  35 

290 

5P 

9P 

N.   FLA.   EXP.  STATION 

RA | FORD  STATE  PRISON 

UNION 

10 

SO  04 

82  11 

120 

FLA.    STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

nil 

25  22 

SP 

NATIONAL  PARK  SVC. 

SAINT    AUGUST  I NE 

ST  JOHNS 

29  94 

CITY  OF  ST.  AUGUST INE 

SAINT  LEO 

28  20 

c 

BRO.  AUSTIN  VELTEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

MARHN 

60  18 

15 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT  MARKS  6  SE 

•B.  | 

WAKULLA 

17 

4P 

to 

FISH  *   WILDLIFE  SVC* 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

82  )8 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

SANBORN  TOWER 

7950 

WAKULLA 

30  04 

5P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SANFORD  EXP  STATION 

SEMINOLE 

CENTRAL  FLA.  EXP*  STA. 

SARASOTA 

902  1 

SARASOTA 

27  21 

82  32 

30 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

8169 

POLK 

81  13 

MRS.  PEARL  E.  BREWER 

SOUTH  MIAMI   4  W 

DADE 

25  42 

6fl 

SAMUEL  B .  H£ A TON 

STARKE 

8527 

BRADFORD 

29  56 

82  06 

48 

CITY  OF  STARKE 

STEINHATCHEE  2 

MRS.  ETHEL  V.  WOOD 

STUART    1  N 

: 

MARTIN 

27  13 

60  15 

10 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

LEON 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

T AM I  AM  I  CANAL 

8775 

DADE 

24  46 

U.S.  GCOL.  SURVEY 

TAHIAM1    TRL  40  HI  BENO 

8780 

DADE 

24  46 

BO  50 

12 

9P 

5P 

NATIONAL    PARK    SVC . 

HI?* 

Ml LL  SBOROuGH 

82  32 

MIO 

MID 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TARPON   SPOS  SEWAGE  PL 

8824 

PINELLAS 

2B  09 

82  45 

6 

8A 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

TAVERNIER 

8841 

MONROE 

24  01 

80  31 

5 

6P 

capt.  Eugene  lowe 

TlTUSVlLLC  2  W 

8942 

BREVARD 

2B  37 

80  50 

6P 

FRANK    B,  ROOF 

USHER  TOWER 

9120 

LEVY 

29  24 

82  49 

39 

5P 

8A 

FlA.  FOREST  SERVICE 

9]  7fl 

SARASOTA 

27  06 

10 

5P 

c 

E.   RAYMOND  WATSON 

VENUS  )  SE 

GLADES 

27  02 

70 

c 

VAN  T.  OXER 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

30  37 

85  43 

49 

c 

AROL  HUDSON 

VERO  BEACH  FAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

27  39 

80  25 

MID 

MID 

„ 

c 

FED.  AVIATION  AGENCY 

WAUCHULA   2  N 

9401 

HARDEE 

27  34 

81  49 

SP 

1VON  B.  TILYOU 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

PALM  BEACH 

2 

26  44 

80  03 

15 

RADIO  STATION  NJNO 

WEST    PALM  BEACH  WB  AP 

9425 

PALM  BEACH 

26  41 

19 

MIO 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WEWAHI TCHKA 

GULF 

SO  04 

85  12 

49 

SP 

EDWARD   A.  BANOJOUGH 

■INTEP  HAVEN 

9707 

POLK 

28  01 

61  45 

152 

RADIO  STATION  HSIR 

WOODRUFF  DAM 

JACKSON 

1 

30  43 

84  52 

IA 

6A 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

)-CHXTAWMAfCM(  E  i 


* -EVE  RGLAOES i     S-GULfi  6-OCHLOCKONEE, 


l-ST.    JOHNSi      9-ST.   MARY | 


10-SUWANNEE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  0.   Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of   this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions ,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps ,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall   in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;   Table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station   Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automat ic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  foil owing  measurement ,   t ime  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;   however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  bui Id ing . 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 


M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 


X    Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found   in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual   Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     103°  on  the  31st  at  Avon  Park  and  Palatka 
Lowest  Temperature:     62°  on  the  2+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:     11.96  inches  at  Milton  Exp  Station 

Least  Total  Precipitation:     0.12  inch  at  Dania  4  WNW 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.07  inches  on  the  31st  at  Milton 

Exp  Station 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORID 
JULY  196 

CONTINUED  . 


Tempeialufe 

P 

recip 

lation 

o  | 

2  £ 

ill 

tS  1  J 

J 

s 

i 

I 

No.  ol  Days 

_ 

|  J  1 
a  .r  2? 

3 
1 

»5 

Sno 

«.  SIM 

No  o!  0*r 

Max. 

Mm. 

— 
o 

"I  "2 

.?  i 

S  o 

• 

1 
I 

B 

X 
5 

■ 

: 

I 

li 

B 

*•! 

5  . 

"-i 

£>! 

FORT  PIERCE 

88.9 

72.8 

eo.9 

-  .8 

93 

31 

70 

31  + 

0 

1 1 

0 

0 

0 

1.25 

.41 

1 7 

•  0 

o 

o 

K1SSIMMEE  2 

92.3 

70.8 

81.6 

.2 

98 

31 

62 

2 

0 

2  9 

0 

0 

0 

3.47 

_ 

4.71 

.  82 

1 9 

.0 

o 

7 

4 

o 

LAKE  ALFREO  EXP  STA 

91.8 

71.5 

81.7 

•  1 

98 

31 

65 

18 

0 

26 

0 

0 

0 

3.83 

3.89 

.90 

22+ 

.  0 

o 

3 

o 

LAKELAND  WB  CITY  R 

91  .4 

73.1 

82.  3 

1*1 

96 

31 

70 

4 

0 

27 

0 

0 

0 

3.09 

5.07 

1.09 

11 

.0 

o 

7 

2 

1 

LAKE   PLACIO   2  SW 

93.6 

70.8 

82.2 

99 

31 

67 

31  + 

0 

2  9 

0 

0 

0 

5.89 

1  •  76 

3 

.0 

0 

12 

5 

1 

MELBOURNE 

90.7 

72.6 

81.7 

98 

31 

68 

19 

0 

23 

0 

0 

0 

6.54 

2.50 

19 

.0 

0 

8 

4 

3 

MOUNTAIN  LAKE 

91.6 

71.8 

81.7 

.3 

98 

31 

68 

27 

0 

27 

0 

0 

0 

4.97 

3.60 

1.22 

1  5 

.0 

0 

8 

1 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

91.9 

72.5 

82.2 

96 

31 

6  5 

0 

27 

0 

0 

0 

1.10 

20 

0 

11 

5 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

88.8 

73.4 

81.1 

93 

31  + 

71 

29+ 

0 

12 

0 

0 

0 

1.46 

.56 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

PARR  I SH 

93. 6M 

70. OM 

81. 8H 

99 

31 

66 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

5.75 

1.71 

3 

.0 

0 

1  2 

3 

2 

PLANT  CITY 

93.3 

M 

M 

98 

30 

29 

0 

0 

0 

7.02 

1.88 

1.98 

20 

.0 

0 

e 

5 

3 

ST  PETERSBURG 

91.5 

76.2 

83.9 

1.2 

96 

31 

72 

25+ 

0 

24 

0 

0 

0 

8.61 

.  33 

1.72 

19 

.0 

0 

13 

6 

4 

SARASOTA 

91.3 

72.5 

81.9 

95 

30+ 

68 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

6.80 

1.14 

19 

.0 

o 

1  2 

5 

2 

TAMPA  NB  AIRPORT  R 

91.3 

74.4 

82.9 

1.2 

96 

30+ 

7 1 

27 

0 

26 

0 

0 

0 

7.69 

_ 

2.16 

19 

.  0 

o 

1  2 

2 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

91.1 

73.2 

82.2 

.2 

96 

25 

71 

20  + 

0 

23 

0 

0 

0 

7.11 

1*99 

2.95 

20 

.0 

o 

1 « 

3 

I 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

90.7 

73.4 

62.1 

95 

31 

70 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

1.69 

.98 

9 

.0 

0 

4 

1 

; 

WINTER  HAVEN 

93.7 

70.4 

82.1 

100 

31 

67 

27+ 

0 

29 

0 

0 

0 

3.44 

1  .00 

19 

.0 

o 

5 

4 

D I V 1  S I  ON 

82.0 

*4 

5.17 

•  0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

90.5 

70.3 

80.4 

.3 

93 

9 

67 

21 

0 

25 

0 

0 

0 

6.00 

2.30 

2.01 

20 

.0 

o 

10 

i 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

M 

0 

0 

0 

0 

5.99 

1.44 

1  9 

.0 

o 

i 

CANAL  POINT  USDA 

91*3 

69.4 

80.4 

95 

1  4 

67 

31  + 

0 

24 

0 

0 

0 

9.25 

1.93 

3 

.  0 

o 

15 

g 

2 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

88.6 

76.5 

82.7 

91 

14 

72 

27 

0 

10 

0 

0 

0 

1  .46 

.41 

24 

.0 

o 

4 

o 

o 

CAPT I VA 

90.2 

75.6 

82.9 

9  3 

24  + 

71 

25 

0 

21 

0 

0 

0 

8.51 

1  .69 

1 8 

.0 

0 

14 

6 

3 

CLEWISTON  U  S  ENG 

92.1 

73.0 

82.6 

96 

12 

69 

5 

0 

29 

0 

0 

0 

5.31 

1.28 

20 

.0 

0 

9 

3 

1 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

91.7 

71.3 

81.5 

95 

31 

63 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

4.37 

1.05 

g 

•  0 

0 

9 

3 

1 

EVERGLAOES 

90.6 

73.9 

82.3 

.1 

94 

31  + 

69 

25 

0 

22 

o 

o 

o 

10.41 

2.01 

2.96 

25 

.0 

0 

10 

6 

6 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

92.3 

75.3 

83.8 

1.8 

96 

30 

71 

19 

0 

29 

o 

o 

o 

9.82 

1.10 

1.40 

2 

.0 

0 

15 

7 

5 

LA  BELLE 

93.2 

69.5 

81.4 

97 

22 

65 

31  + 

0 

29 

o 

o 

o 

5.73 

2.38 

2.20 

11 

.0 

7 

MILES  CITY  TOWER 

91.8 

69.0 

80.4 

95 

14 

64 

21  + 

0 

27 

0 

0 

0 

11.18 

1.70 

2 

.0 

o 

1  4 

10 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

92.0 

71.8 

81.9 

•  8 

95 

9 

68 

1 0 

0 

29 

0 

0 

0 

3.74 

4  31 

1.17 

11 

.  0 

o 

5 

2 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

91  •  4 

71.6 

81.5 

95 

22 

68 

27 

0 

26 

o 

o 

8.95 

i  'rJ 

•  0 

0 

1  3 

6 

3 

PUNTA  GORDA 

91.8 

73.4 

82.6 

•  7 

96 

31 

70 

27 

0 

2B 

0 

0 

o 

6.67 

1.31 

?  ^4 

37 

.0 

0 

13 

5 

1 

TAM1AMI    TRL   40  Ml  BEND 

92. 1M 

71  .9M 

82. OM 

96 

31 

68 

25 

0 

30 

o 

o 

o 

6.10 

* 

.0 

' 

j 

nun  ci 
V  1  V  1  5 1  UN 

81.9 

.  2 

6.90 

1.26 

•  0 

LOWER   EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

90.0 

78.1 

84.1 

2.4 

92 

27 

75 

19+ 

0 

2  4 

0 

0 

0 

1.28 

_ 

4.75 

49 

2  7 

.0 

o 

4 

n 

o 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

89.9 

76.9 

83.4 

92 

31  + 

73 

26 

0 

20 

0 

0 

0 

2.05 

•  68 

27 

.0 

o 

8 

1 

o 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

91.2 

70.8 

81.0 

93 

28  + 

65 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

3.22 

.97 

9 

•  0 

o 

7 

3 

o 

H I AL  EAH 

'  \ 

1 0 

11 

3q+ 

0 

20 

0 

0 

0 

1.81 

.32 

2 

.  0 

o 

8 

0 

c 

HOMESTEAD  EXP  STA 

89.8 

71  .5 

80.7 

•5 

9  3 

31 

6  0 

9 

0 

19 

0 

0 

0 

3.08 

5.64 

1.20 

20 

.  0 

0 

8 

1 

i 

LOXAHATCHEE 

94.6 

69.3 

82.0 

98 

30 

66 

31  + 

0 

26 

0 

0 

0 

1.95 

•  48 

26 

.0 

0 

7 

0 

c 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

87.5 

80.0 

83.8 

89 

31  + 

74 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

2.52 

.0 

0 

7 

1 

0 

MIAMI  BEACH 

86.7 

79.0 

82.9 

88 

31  + 

71 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

3.58 

.25 

2.45 

25 

.0 

0 

5 

1 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

89.  3 

77.7 

83.5 

.  o 

92 

31 

74 

26 

0 

15 

0 

0 

0 

1.91 

4.82 

.39 

25 

.0 

0 

6 

0 

0 

MIAMI    12  SSW 

89.2 

75.7 

82.5 

.9 

92 

22 

70 

10+ 

0 

12 

o 

o 

o 

1  .94 

r 

4.77 

.79 

10 

•  0 

0 

5 

1 

0 

POMPANO  BEACH 

89.7 

75.1 

82.4 

91 

31  + 

71 

31  + 

0 

21 

0 

0 

0 

2.10 

.35 

28 

.0 

o 

1  0 

o 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

90.6 

69.9 

80.3 

93 

31  + 

68 

29+ 

0 

26 

0 

0 

0 

3.61 

.89 

3 

.0 

o 

g 

3 

o 

90.0 

73.1 

81.6 

93 

31 

70 

31  + 

0 

2« 

0 

c 

0 

1.54 

.42 

14 

•  0 

o 

Q 

STUART   1  N 

89.9 

73.8 

61.9 

9  7 

31 

70 

30+ 

0 

14 

0 

c 

0 

1.13 

.53 

18 

.  0 

0 

4 

1 

0 

U     DAI  U     Of  Af"u     BAfiin     W  INI"! 

90.2 

78.1 

84.2 

92 

9 

72 

2 

0 

26 

0 

: 

0 

2.20 

1.20 

1 1 

.0 

0 

4 

1 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

90.5 

75.9 

83.2 

1.2 

93 

31  + 

72 

20 

0 

28 

0 

0 

0 

1.22 

5.48 

46 

.  j 

.0 

0 

3 

0 

c 

DIVISION 

82.5 

1.1 

2.20 

4.53 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

89. 6M 

78. 4M 

84. OM 

92 

24+ 

72 

18 

19 

0 

0 

0 

3.07 

.80 

17 

.0 

0 

7 

2 

c 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

89.1 

80.6 

84.9 

1.2 

90 

31  + 

76 

17+ 

s 

11 

0 

0 

0 

.54 

3.70 

.21 

17 

.0 

0 

3 

0 

c 

MARATHON  SHORES 

90.6 

79.2 

84.9 

93 

31 

76 

29 

0 

27 

0 

0 

0 

.31 

.13 

13 

.0 

0 

1 

0 

c 

TAVERN  1 ER 

88.5 

79.2 

83.9 

9, 

14  + 

73 

27 

o 

5 

0 

0 

0 

1.71 

.30 

24  + 

.0 

0 

6 

0 

c 

DIVISION 

84.4 

1.1 

1.41 

3.28 

.0 
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DAILY  PRECIPITATION 

F LOR I OA 
JULY  1961 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4  | 

5 

6 

1 

1 

9 

10  | 

1 

12 

13 

1 

14 

IS 

16 

1 

17  J 

18 

19  | 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25  1 
a  | 

26  [ 

27 

26  | 

29  | 

30 

31 

.EXANDER  SPRINGS 

a. 23 

.05 

1.26 

.  1  9 

2.35 

7 

.06 

1.02 

1.06 

.47 

•  04 

1.06 

7 

T 

•  69 

*ALACH  I  COL  A  MB  CITY 

.05 

.01 

T 

.53 

.37 

I 

7 

.09 

7 

.32 

•  09 
.44 

'ON  PARK 

4.09 

.07 

.07 

.05 

.04 

.07 

1  ..'5 

7 

.02 

.19 

1 

.90 

I 

18SON  PARK 

6.96 

.08 

38 

.96 

.38 

.29 

mftm 

2.91 

.10 

.23 

.03 

.58 

.55 

.03 

.12 

.61 

.30 

.11 

.03 

LYPORT 

7.27 

.  37 

T 

1.93 

•  93 

.45 

.36 

.23 

2.26 

.26 

•  35 

1 

.11 

..LLE  GLADE   EXP  STA 

.10 

.01 

.04 

.04 

•  53 

.03 

.01 

.  79 

.65 

.10 

2.01 

.65 

.07 

.24 

.19 

.54 

0  CYPRESS  RESERVATN 

5.99 

• 

* 

.76 

.04 

.15 

.24 

.07 

.01 

.20 

1.44 

•  62 

.96 

.1) 

1.15 

.10 

.12 

;Thlo 

4.37 

.62 

1  .  44 

.70 

.26 

.OUNTSTOWN  2  SE 

6*6% 

•  15 

•29 

.10 

1.40 

1.15 

1.20 

.10 

1.40 

.60 

.25 

•  05 

IADENTON  £XP  STATION 

8.9* 

1 .30 

.18 

.03 

.25 

.33 

1.34 

.98 

.05 

•  99 

1.60 

.55 

•09 

.24 

.63 

•  12 

•  10 

tOOKSVILLE  CHIN  HILL 

3 .60 

.19 

T 

T 

.23 

■  90 

.24 

1.41 

.36 

.10 

.30 

.26 

.70 

•  27 

•  50 

.  50 

■  04 

JSHNELL  2  E 

9.01 

.19 

.02 

.22 

•  36 

.02 

.24 

.29 

.64 

.78 

1.70 

.23 

.56 

.75 

.54 

.80 

.39 

.04 

1.10 

\NAL  POINT  USDA 

9.25 

.26 

.65 

.28 

.03 

1.32 

•  66 

•  63 

.25 

.30 

•  05 

.96 

.  14 

.90 

kPE  SABLE  RANGER  STA 

1.06 

T 

•  05 

.09 

.06 

.04 

.31 

.16 

.41 

.01 

.  33 

\PTIVA 

8.51 

1.62 

.08 

.15 

•  21 

.05 

.16 

.  36 

1.66 

.15 

.14 

.06 

1.69 

.29 

.57 

1 

.59 

.35 

.19 

\RRA8ELLE   1  NNW 

4.  3* 

.04 

.22 

1.97 

.31 

1.50 

.12 

.18 

»RYV 1 LLE 

3.27 

.09 

1.28 

.32 

.64 

.30 

.15 

.22 

7 

.19 

.  14 

:dar  KEY 

5.41 

1.74 

.06 

.23 

.26 

.  77 

41PLEY  3  E 

5.02 

.60 

T 

.99 

.06 

.44 

.03 

.20 

T 

•  90 

.60 

.59 

.  19 

.25 

.02 

.19 

.EARWAT£R 

9.64 

•  12 

.02 

.41 

.07 

.  16 

•  52 

7 

.13 

.40 

3.30 

.96 

.19 

.10 

.05 

2.52 

.67 

.ERMONT  6  S 

.05 

•  02 

.03 

.35 

.01 

.16 

.94 

.06 

.59 

7 

.50 

.49 

.31 

.21 

.EWISTON 

3.43 

.18 

.02 

T 

.15 

T 

•  21 

.02 

.12 

.42 

7 

.21 

.38 

•  63 

1.00 

.02 

.02 

.02 

.09 

.EWISTON  U  S  ENG 

5.31 

.06 

93 

.07 

IESCENT  CITY 

5.76 

.05 

.01 

1.25 

.42 

.04 

.22 

.02 

.76 

.11 

.02 

.50 

.02 

.01 

.31 

.42 

.75 

.03 

.20 

.62 

tESTVlEw  RADIO  WJSB 

3.95 

■54 

.46 

.03 

• 

,94 

.25 

.26 

.15 

.26 

.41 

•  12 

.12 

.14 

.06 

.21 

•  16 

.97 

.40 

.05 

.72 

.05 

.18 

.97 

1.95 

.17 

.34 

INI  A  A  WNW 

.12 

.05 

.02 

.02 

.03 

kYTONA  BEACH 

5.48 

1  05 

.01 

.YTONA  BEACH  H6  AP 

R 

5.16 

.26 

.44 

1.23 

T 

T 

.35 

.02 

.51 

.01 

2.10 

.23 

7 

7 

7 

.01 

;er  park 

7.29 

.26 

.53 

•  30 

2.50 

1.20 

.20 

.10 

1.20 

:  FUN1AK  SPRINGS 

.06 

.16 

T 

.73 

1.16 

•  09 

.12 

T 

.02 

.21 

.05 

.03 

.50 

.26 

.01 

1.46 

.11 

.10 

.07 

:  LAND  3  N 

3.76 

.09 

.56 

.92 

.13 

7 

T 

.25 

.37 

.05 

.08 

.41 

.65 

.09 

.19 

:  SOTO  CITY  4  sw 

6.14 

09 

* 

.17 

1VILS  GARDEN  TOWER 

4.37 

.52 

.45 

.06 

.29 

.20 

.02 

1.05 

.44 

.07 

.06 

.10 

.14 

.90 

.05 

.02 

(tY  TORTUGAS 

3.07 

.40 

.15 

.63 

.38 

.27 

.60 

.40 

.02 

'ERGLAOES 

10.41 

1.58 

1.53 

1.26 

.20 

.26 

.04 

1.03 

1.00 

.31 

.01 

.01 

2.96 

.11 

.07 

:deral  point 

6.37 

■  06 

.57 

•  06 

.16 

•  04 

1.31 

•  42 

.02 

.14 

2.99 

.12 

.06 

.27 

.04 

.09 

.llsmere 

3.13 

.01 

.46 

IRNANDINA  BEACh 

3.66 

T 

1.03 

.01 

.03 

.13 

.50 

.13 

.26 

.08 

T 

•  44 

.03 

.32 

.07 

.61 

)RT  DRUM  5  NW 

3.51 

.15 

.06 

.38 

.03 

.67 

T 

.0! 

.03 

•  11 

.13 

T 

T 

.09 

.32 

.05 

1.14 

.23 

.09 

)RT  GREEN  12  WSW 

5.22 

.64 

.24 

.22 

.72 

.05 

.95 

•  90 

.04 

.10 

.69 

.14 

.19 

.35 

)RT  LAUDEROALE 

1.2S 

.09 

.03 

.06 

.15 

.02 

.14 

.21 

.09 

.49 

'  LAUDERDALE  BAH  1 A  MAR 

2.05 

.10 

.16 

•  10 

10 

'  LAUDERDALE  EXP  STA 

3.22 

.01 

T 

T 

.18 

.97 

.06 

.63 

.16 

.04 

.36 

•  01 

.02 

.09 

.37 

.  12 

)RT  MYERS  WB  AP 

R 

9.82 

1.34 

1.40 

•  46 

7 

.57 

.09 

1.29 

.01 

1.04 

.54 

7 

.05 

.27 

.20 

.90 

1.25 

.05 

.11 

.25 

7 

.46 

.14 

7 

»T  PIERCE 

1.25 

.11 

.01 

.26 

•  01 

.14 

.01 

.23 

.41 

.07 

XJNTAIN  3  S 

4.11 

.15 

.03 

.05 

•  53 

1.47 

.42 

•  40 

.16 

.19 

.19 

.04 

.03 

.46 

VINESVILLE   3  WSW 

9.10 

2.45 

15 

68 

1  62 

WNESVlLLE  FAA  AP 

9.74, 

T 

.61 

.39 

.  3*. 

1.82 

.27 

.01 

2.13 

1  .46 

.07 

1.81 

.09 

.32 

.46 

.EN  ST  MARY  NURSERIES 

8.85 

.56 

.37 

.23 

2.30 

1.20 

2.23 

.05 

.44 

1.47 

\RT  LAKE 

2.94 

.11 

.25 

.07 

.15 

.26 

T 

.70 

1.00 

.14 

.2! 

.03 

I ALEAH 

1.91 

.32 

.01 

.03 

.10 

.03 

.19 

.22 

.02 

.01 

.09 

.23 

.28 

.12 

.1? 

1 GH  SPRINGS 

8.82 

.10 

.02 

.61 

.01 

1.08 

.40 

.05 

.68 

.63 

29 

20 

ILLSBOROUGH  RVR   ST  PK 

5.07 

.02 

.14 

.30 

.52 

.01 

1.10 

.65 

1.21 

.32 

.52 

.26 

JMESTEAD  ExP  STA 

3.08 

.09 

.24 

.02 

.39 

.31 

.06 

.03 

.01 

•  13 

7 

.02 

.31 

.12 

1.20 

.13 

.02 

4VERNES5 

7.65 

.88 

.07 

1.13 

.0) 

.36 

2.10 

.28 

.84 

.65 

.12 

.41 

.07 

.22 

.42 

.07 

'LAND  GROVE   2  WNW 

6.60 

7 

T 

.19 

.17 

.82 

.27 

.50 

.19 

7 

.20 

.20 

1.14 

.  .6 

7 

7 

2.5» 

.10 

1  jLEWORTh 

7.21 

1.81 

.03 

.50 

.43 

.90 

.21 

| ICKSONV I LLE  WB  AP 

R 

3.48 

.22 

T 

.56 

.14 

.45 

.05 

.65 

T 

.03 

.89 

•  02 

.09 

.33 

.05 

JACKSONVILLE  BEACH 

5.39 

.85 

.02 

.42 

.02 

.38 

.36 

1.77 

.06 

1.14  .06 

.01 

.29 

'iSPER  3  SE 

5.78 

.35 

.05 

•  60 

.72 

•  35 

.60 

1.06 

.65 

.et 

7 

INDALL  2  E 

2.28 

• 

.26 

.12 

.60 

.02 

.01 

.68 

.02 

.25 

.02 

.12 

.16 

•Y  WEST  wB  AIRPORT 

.54 

.01 

.02 

,;Y  WEST  WB  CITY 

1.27 

T 

T 

.0< 

T 

7 

.37 

.05 

7 

.06 

.49 

I 

.27 

llSSIMMEE  2 

3.47 

•  67 

•  75 

.10 

.39 

.90 

.82 

•  25 

Y  BELLE 

5.73 

1.20 

•  07 

1.05 

.11 

.11 

2.20 

.02 

.07 

.05 

.09 

.04 

.43 

.20 

.09 

,WE  ALFRED  EXP  STA 

3.83 

.05 

.17 

.43 

.  32 

•  23 

.90 

.39 

.90 

WE  CITY  2  E 

3.47 

.20 

11*5 

07 

•  01 

01 

1 .50 

'WE  HIAWASSE 

5.87 

.41 

.13 

.19 

.76 

.63 

.95 

.50 

1.23 

.57 

•  6( 

1 WELAND  WB  CITY 

R 

3.09 

.05 

7 

T 

■  11 

T 

7 

.22 

1.09 

•  06 

.39 

.15 

7 

.69 

.19 

.03 

7 

•  04 

.01 

.05 

WE  PLACID  2  SW 

5.89 

.76 

.47 

.80 

•  50 

.56 

.19 

.51 

.20 

.01 

.22 

.05 

.03 

.01 

■  21 

.19 

.17 

.05 

'we  TRAFFORD 

2.26 

.90 

•  96 

1.00 

■  SBON 

3.42 

■  01 

.04 

.46 

.23 

.99 

01 

01 

07 

IIVE  OAK  2  ESE 

4.80 

■  20 

.  D6 

.61 

.06 

•  42 

.2, 

. 

.01 

2.48 

.10 

.02 

.41 

iNGBOAT  KEY 

8.45 

.11 

•  49 

.23 

.41 

1.35 

.6. 

2.64 

.55 

1.00 

1.00 

.02 

.07 

iXAHATCMEE 

1.95 

.40 

.10 

.24 

-01 

.07 

.04 

.34 

•  07 

.10 

.10 

.48 

UDISON 

4.83 

1.07 

.15 

,28 

.82 

.03 

■  04 

.35 

.61 

.26 

.01 

.02 

.93 

T 

.01 

VRATHON  SHORES 

.31 

.03 

.01 

.04 

•  06 

XRIANNA   1ND  SCHOOL 

5.51 

.31 

.20 

.03 

.65 

III 

.18 

.67 

.28 

.10 

2.  78 

.15 

.04 

WQ  5  NW 

3.34 

.18 

.02 

.25 

.14 

.25 

.06 

.02 

•  10 

.20 

.20 

.06 

.02 

•  It 

.29 

.05 

.05 

1.26 

.LBOUBNE 

6.54 

.20 

1.10 

.23 

•  16 

1.35 

.10 

2.90 

.90 

■  07 

•  01 

IAM1   BAT F RON T  PARK 

2.52 

.27 

.17 

.32 

.01 

.47 

.04 

.05 

•  1C 

.01 

.34 

.66 

1  AM]  BEACH 

3.58 

•03 

•  09 

2.45 

■  22 

.05 

'lAMI   WB  AIRPORT 

R 

1.91 

.27 

7 

7 

T 

.15 

7  ° 

7 

.  35 

.25 

7 

.09 

•  36| 

T 

T 

.03 

.39 

.02 

T 

•  IAMI    12  SSW 

1  .94 

•  79 

.02 

T 

.12 

.17 

.02 

.09 

.02 

.33 

.26 

.09 

■  01 

IlLES  CITY  TOWER 

11.18 

1.70 

•  90 

•  41 

1.30 

T 

T 

1.40 

T 

.20 

.2C 

.60 

.50 

1.15 

.10 

.52 

1.30 

.30 

.20 

6.07 

1 1 L TON  EXP  STATION 

11.96 

•  04 

.22 

.01 

1.18 

.30 

•  21 

.58 

•  50 

.12 

.12 

.96 

•  15 

.34 

.  1 1 

•  15 

3NT1CELL0  2  S 

7.00 

.09 

.3* 

.  0 

T 

02 

..I 

.06 

1.72 

X)RE  haven  lOC*  1 

3.74 

•  04 

.08 

.05 

.07 

1.17 

1.11 

■  01 

.04 

.35  .45 

.03 

.34 

.3UNTAIN  LAKE 

4.97 

.61 

.57 

.60 

.04 

•  47 

.05 

.83 

1.22 

.35  .15 

•  06 

■  02 

•  24 

fAKKA  RIVER   ST  PARK 

5.95 

.15 

•  03 

.02 

.81 
T 

.71 

.04 

.04 

.05 

.01 

.11 

.46  .79 

1.10 

•  08 

.04 

.02 

.75 

•  34 

•  16 

XPLES  CARIB  GARDENS 

8.95 

.  38 

.33 

.60 

.40 

T 

.33 

•  06 

.52 

1.51 

1.58 

1.67 

.35  .13 

7 

.06 

7 

•  12 

.09 

T 

•  02 

.79 

ICEVILLE 

4.04 

•  35 

1.44 

1.15 

.05 

I t  taw  i  s 

5.20 

•  71 

7 

7 

1.78 

T 

7 

.27 

1.07 

.09 

7 

.57 

.20 

.31 

7 

7 

:ala 

9.96 

.03 

.04 

•  06 

.84 

2.19 

1.53 

.02 

1  .66 

.26 

.53  .03 

.15 

.02 

1.90 

.65 

■  03 

:ala  2  NE 

7.98 

.15 

7 

•  19 

.09 

.75 

•  97 

1.35 

.06 

7 

7 

T 

1.95 

.93 

.62  .06 

.20 

.64 

.36 

.60 

.  06 

tEECHOQEE  9  W 

4.90 

1.10 

T 

1.40 

.30  .10 

•  90 

.20 

.  10 

•  03 

tEECHOOEE  hRCN  GATE  6 

1.46 

.04 

.16  .36 

06 

.20 

.21 

.05 

iLANDO  WB  AIRPORT 

R 

9.93 

T 

.20 

2.90 

T 

2.06 

.06 

.06 

.4* 

|  .05 

.10 

.36 

T 

.40  1.37 

7 

.41 

.91 

7 

.49 

I 

M.ATKA 

6.09 

.31 

1.73 

.04 

•  07 

•  02 

1.72 

.16 

.09 

1.38  .29 

.09 

.03 

.07 

.01 

.03 

1.65 

4NAMA  CITY  2 

3.43 

.16 

.10 

.03 

.55 

;  »*o 

.27 

.02 

.25 

.33 

.39 

•  13 

iRfilSH 

5.75 

1.71 

.02 

.98 

•  03 

.56 

.13  1.02 

.34 

•  11 

.07 

.23 

.  I  ft 

ENSACOLA  FAA  AIRPORT 

4.61 

.05 

.09 

07 

.53  .09 

■  01 

.39 

.15 

ENSACOLA  WB  CITY 

R 

4.60 

.89 

•  44 

.25 

•  12 

.5. 

.84 

.66 

•  14 

7 

.02 

.46 

.14 

.0. 

.10 

:RRINE 

2.71 

•  34 

.37 

•  10 

•  04 

.30 

.8 

.10 

.24 

.27 

•  12 

•  02 

:RRY 

2.4C 

.33 

.30 

•  20 

.02 

•  06 

■  It 

.33 

.11 

.90 

.ANT  CITY 

7.0! 

•  27 

.05 

.65 

1.5C 

.30 

.1' 

1.18 

1 .96 

.70 

.02 

.33 

3MPANO  BEACH 

2.1C 

.22 

•  20 

•  14 

.13 

.10 

•  11 

.28 

.12 

.29 

.27 

JNTA  GOROA 

6.61 

.84 

.05 

•25 

.11 

.01 

.62 

.34 

.42 

•4, 

.91 

.16 

.95 

1.04 

.36 

JINCY  EXP  STATION 

7.51 

7 

2.37 

.59 

•57 

.04 

.23 

1  .01 

.06 

2.6C 

.10 

.13 

.07 

•°*i 

.01 

T 

.07 

.57 

.06 

3YAL  PALM  P ANGER  STA 

3.61 

T 

.07 

•  89 

.15 

.01 

.03 

.01 

.11 

.13 

.66 

.22  t 

•04 

.72 

.39 

*  I  NT  AUGUSTINE 

10. 5e 

1.55 

.64 

.24 

.16 

2.32 

.01 

.07 

5.39  .17 

.01 

.20 

MNT  LEO 

6.47 

.05 

.05 

.45 

.4C 

•  30 

1.80 

.10 

■  24 

.40 

.36  1.00 

.27 

.01 

.65 

*  I  NT  MARKS  6  SE 

2.77 

.77 

1 

.10 

.03 

|  1*00 

.55 

•  20 

7 

.09 

.03 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIN 
JULY  1961 

Continued  


Day  of  Month 


sutxni 

To1 

1  | 

1 

2 

- 

3 

4 

! 

6 

1 
1 

1 

8 

9 

1 

lu 

1 
1 

1  I 

1 
1 

1 

15 

16  j 

17  | 

18 

19  ] 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25  j 

26  | 

27 

28     29  30 

31 

ST  PETERSBURG 

8.61 

•  16 

.  0  1 

•  23 

.  il 

1.53 

.  1  8 

.63 

1.72 

1  .03 

.02 

1  .38 

.29 

.06 

.11 

SANBORN  TOwE" 

2.6T 

•24 

■  60 

.22 

T 

T 

1 32 

•  OB 

.14 

.04 

•05 

.08 

•  90 

T 

SAMFOBD  CIP  STATION 

>.  72 

.06 

1.43 

.0* 

•01 

.46 

.25 

.02 

.34 

■  - 

.05 

.25 

.53 

.16 

.02 

.0 

SARASOTA 

6. BO 

.  36 

.06 

.46 

•  29 

1.05 

.  0 1 

.23 

1.14 

.69 

.29 

•  66 

•  33 

.07 

SOU  T  M   MIAMI    5  M 

•  to 

T 

T 

.01 

.  1  8 

r 

.06 

T 

.42 

.06 

.24 

.06 

.05 

.06 

STARK! 

5.68 

.12 

.10 

.26 

.58 

.79 

.  ia 

.26 

1.33 

.26 

.90 

.03 

•  10 

.39 

•  22 

STCINHATCHCE  2 

3.62 

.17 

•  08 

•  50 

.94 

1.93 

STUART    1  N 

1.1} 

.01 

.10 

.16 

.30 

•  S3 

.03 

T At L AMA 55EE  WB  AP 

6.40 

.10 

.12 

.06 

.39 

.15 

.01 

.65 

.03 

T 

.01 

T 

T 

T 

.47 

.50 

•  39 

.01 

T 

1.74 

T 

.02 

.10 

1.73 

T AM  I  AM  I    TftL  *>0  M[  BEND 

6.10 

.52 

.08 

.50 

.01 

.18 

.10 

.06 

•  46 

.44 

.02 

.07 

2.54 

•  24 

•  02 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

7.69 

.01 

.17 

T 

T 

T 

T 

.47 

T 

.02 

.01 

.05 

1.10 

.01 

.04 

2.16 

.52 

T 

.63 

.65 

.42 

.33 

.46 

.14 

.2 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

7.1] 

.90 

•  30 

.30 

.10 

.16 

.32 

.06 

.13 

.78 

2.95 

.22 

.02 

•  12 

.25 

.16 

.32 

TAVERN  ICR 

1.71 

•  20 

.30 

.30 

.25 

.30 

.11 

.12 

.13 

USHER  TOWER 

9.25 

.50 

.20 

.50 

.10 

.20 

3.0C 

2.00 

.30 

.60 

.15 

1.30 

.20 

•  20 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

1.69 

•  12 

.02 

.30 

T 

.03 

•OS 

.19 

T 

V  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

2.20 

.09 

1.20 

•  OS 

.45 

.02 

•  23 

.11 

.02 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

1*22 

T 

.11 

•  ^ 

•  06 

.46 

T 

.03 

.38 

.06 

T 

T 

T 

.07 

•INTER  HAVEN 

•  01 

.04 

.24 

.86 

•  04 

•  02 

.03 

1.00 

.54 

.62 

WOOOftUFF  DAM 

3.76 

.11 

1  .01 

.17 

T 

.04 

.05 

.26 

.  34 

.46 

.25 

.05 

.01 

.91 

.01 

.09 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

ph. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  witil  precipitation 

Percent  of 

poasibte 

sunshine 

Average 
sky  cover 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  « 
u.  a 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

01-.09 

.10-49 

.50— .99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

5 

6 

25 

E 

18 

4 

4 

1 

1 

1 

0 

11 

65 

5.3 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

16 

7 

5 

24++ 

WNW 

8 

89 

89 

69 

78 

6 

3 

4 

1 

1 

1 

16 

6.1 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

6 

3 

29++ 

NE 

1 

81 

80 

55 

70 

4 

4 

8 

2 

5 

0 

23 

6.9 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

SW 

18 

9 

2 

41 

W 

8 

86 

89 

55 

72 

3 

5 

4 

3 

0 

0 

15 

59 

6.2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ESE 

50 

10 

6 

31 

SE 

17 

74 

74 

63 

70 

7 

3 

3 

0 

0 

0 

13 

74 

6.4 

LAKELAND  WB  CITY 

5 

4 

6 

5 

5 

1 

1 

0 

18 

68 

6.6 

MIAMI   WB  AIRPORT 

ESE 

28 

9 

1 

21++ 

WNW 

26+ 

79 

80 

60 

71 

9 

3 

6 

0 

0 

0 

18 

670 

6.6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

SE 

16 

7 

1 

46++ 

SE 

26 

88 

90 

51 

71 

6 

3 

7 

1 

1 

2 

20 

6.1 

PENSACOLA  WB  CITY 

7 

8 

28 

W 

21 

1 

2 

7 

4 

0 

0 

14 

68 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

S 

10 

6 

8 

35++ 

SSW 

27 

93 

94 

58 

75 

6 

6 

7 

2 

2 

0 

23 

6.5 

TAMPA   WB  AIRPORT 

ESE 

12 

9 

2 

35++ 

NE 

23 

83 

85 

58 

71 

6 

6 

6 

4 

1 

1 

24 

58 

6.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

25 

8 

8 

23++ 

SSE 

11 

83 

82 

60 

71 

5 

5 

3 

0 

0 

0 

13 

6.3 

CiJ  City  Office  Data 

i 


I 

>: 
I 


t 
1 
i 

'. 
'. 
v 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slallon 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2  | 

3 

4 

1 

5  ! 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEXANDER  SPRINGS 

MAX 

94 

93 

91 

92 

92 

97 

95 

91 

91 

95 

95 

93 

97 

91 

94 

97 

97 

95 

80 

84 

95 

95 

95 

96 

97 

97 

95 

96 

95 

97 

98 

93.9 

MIN 

66 

69 

68 

65 

67 

67 

69 

69 

70 

69 

67 

70 

69 

70 

67 

71 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

68 

69 

69 

69 

66 

68 

70 

ro 

71 

68.6 

PALACHI COL A   W8  CITY 

MAX 

86 

86 

85 

89 

88 

88 

88 

89 

80 

80 

86 

87 

89 

88 

88 

89 

91 

90 

85 

89 

86 

89 

89 

90 

91 

92 

67 

88 

89 

9( 

92 

87.9 

MIN 

73 

73 

75 

76 

76 

76 

77 

79 

73 

72 

72 

80 

80 

75 

77 

78 

78 

75 

75 

72 

74 

76 

74 

77 

77 

74 

74 

75 

76 

77 

77 

75.6 

VON  PARK 

MAX 

99 

98 

96 

91 

96 

97 

99 

96 

9f 

96 

97 

96 

99 

100 

97 

99 

98 

94 

87 

92 

V6 

96 

96 

96 

96 

95 

96 

97 

100 

99 

103 

96.7 

MIN 

68 

70 

69 

68 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

70 

71 

73 

75 

67 

73 

73 

75 

72 

72 

7  c 

71 

70 

73 

72 

68 

68 

72 

73 

73 

70 

71.0 

ARTOW 

MAX 

94 

95 

95 

93 

94 

96 

95 

92 

93 

95 

97 

95 

96 

96 

97 

96 

95 

89 

80 

65 

93 

93 

95 

95 

96 

95 

95 

92 

96 

97 

99 

94.0 

MIN 

66 

71 

71 

67 

69 

7  0 

71 

71 

71 

70 

69 

70 

70 

74 

71 

71 

70 

72 

70 

70 

68 

72 

71 

71 

71 

71 

67 

66 

75 

75 

72 

70.4 

AYPORI 

MAX 

90 

89 

89 

89 

90 

9  2 

86 

90 

92 

90 

92 

91 

94 

95 

92 

93 

93 

94 

89 

78 

86 

91 

89 

91 

92 

93 

93 

91 

91 

92 

90.6 

MIN 

69 

71 

72 

69 

70 

70 

73 

74 

80 

76 

69 

70 

72 

72 

71 

73 

76 

7'. 

70 

70 

71 

72 

70 

74 

73 

71 

70 

70 

72 

75 

76 

72.1 

ELLE  GLADE    EXP  STA 

MAX 

92 

91 

92 

90 

91 

90 

85 

91 

93 

92 

91 

92 

91 

92 

91 

91 

91 

88 

89 

91 

88 

91 

9 1 

91 

91 

9 1 

89 

88 

92 

91 

90 

90.5 

MIN 

68 

73 

72 

68 

71 

69 

69 

70 

72 

71 

69 

72 

72 

72 

72 

71 

66 

72 

70 

69 

67 

71 

71 

71 

72 

69 

70 

71 

69 

69 

66 

70.3 

IG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

94 

92 

87 

95 

91 

90 

90 

93 

93 

87 

89 

90 

y. 

95 

92 

92 

89 

90 

92 

MIN 

69 

70 

69 

70 

70 

71 

69 

71 

69 

7  2 

69 

70 

68 

75 

75 

69 

72 

70 

70 

LOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

91 

91 

90 

93 

94 

90 

91 

90 

92 

94 

87 

85 

90 

93 

93 

94 

89 

89 

92 

90 

94 

91 

94 

94 

94 

9  6 

96 

93 

95 

95 

95 

92.1 

MIN 

71 

68 

68 

70 

69 

6  9 

70 

73 

71 

69 

70 

71 

72 

7  0 

70 

72 

72 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

70 

69 

69 

70 

71 

70.3 

RADENTON  EXP  STATION 

MAX 

93 

93 

90 

90 

93 

93 

92 

91 

91 

90 

92 

95 

93 

92 

94 

92 

96 

8  2 

80 

88 

90 

93 

93 

95 

9  4 

91 

91 

95 

95 

94 

91.7 

MIN 

69 

72 

70 

68 

70 

70 

69 

71 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

72 

70 

72 

70 

72 

72 

71 

69 

71 

72 

73 

70.7 

ROOXSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 

93 

94 

88 

92 

93 

96 

94 

92 

90 

90 

93 

93 

94 

94 

94 

88 

85 

80 

89 

92 

9  4 

95 

94 

91 

94 

94 

95 

95 

92.0 

MIN 

69 

72 

71 

68 

70 

7  0 

71 

72 

73 

72 

70 

67 

72 

72 

70 

74 

69 

71 

70 

73 

71 

74 

71 

69 

73 

73 

75 

77 

71  .4 

USHNELL   2  E 

MAX 

93 

94 

88 

93 

92 

95 

93 

92 

90 

90 

94 

94 

95 

95 

94 

94 

94 

89 

78 

60 

90 

94 

93 

94 

96 

95 

94 

96 

95 

96 

97 

92.5 

MIN 

66 

69 

69 

66 

68 

69 

69 

70 

71 

70 

69 

70 

72 

69 

69 

72 

73 

68 

68 

72 

69 

71 

69 

73 

72 

69 

69 

70 

71 

73 

72 

69.9 

ANAL   POINT  USDA 

MAX 

90 

91 

90 

92 

89 

89 

91 

89 

92 

94 

93 

93 

92 

95 

92 

92 

91 

87 

93 

87 

93 

90 

92 

92 

92 

89 

89 

92 

94 

94 

92 

91.3 

MIN 

69 

72 

70 

68 

69 

70 

68 

68 

72 

69 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

69 

72 

67 

68 

67 

70 

70 

o9 

69 

68 

66 

68 

68 

67 

67 

69.4 

APE  SA8LE  RANGER  STA 

MAX 

88 

89 

89 

89 

89 

89 

88 

68 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

89 

83 

88 

86 

86 

69 

90 

90 

89 

69 

90 

69 

69 

68 

90 

68.8 

MIN 

76 

76 

81 

76 

75 

8  0 

79 

80 

74 

75 

74 

75 

75 

75 

77 

79 

80 

76 

74 

81 

81 

80 

75 

76 

75 

75 

72 

74 

75 

75 

74 

76.5 

APTIVA 

MAX 

91 

91 

89 

91 

91 

89 

90 

89 

88 

89 

90 

93 

92 

90 

92 

91 

93 

85 

84 

86 

89 

92 

93 

93 

91 

88 

90 

90 

91 

92 

92 

90.2 

M  I N 

75 

72 

74 

77 

78 

77 

77 

75 

74 

77 

77 

75 

74 

76 

76 

77 

78 

72 

73 

74 

rt 

76 

76 

76 

71 

75 

74 

76 

75 

78 

80 

75.6 

ARR ABEL  L  E    1  NNW 

MAX 

89 

88 

91 

92 

87 

90 

90 

94 

88 

83 

87 

89 

90 

91 

90 

91 

93 

91 

84 

91 

91 

90 

92 

92 

93 

4  4 

92 

91 

92 

93 

95 

90.5 

MIN 

64 

65 

69 

68 

68 

68 

70 

71 

69 

69 

70 

74 

72 

71 

69 

70 

71 

71 

72 

73 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

69 

78 

76 

69 

72 

70.4 

:edar  key 

MAX 

87 

88 

89 

90 

88 

90 

89 

84 

92 

8V 

90 

90 

91 

90 

92 

87 

79 

85 

84 

88 

88 

92 

69 

90 

92 

92 

88.7 

MIN 

7* 

76 

7* 

77 

78 

80 

75 

73 

75 

76 

79 

79 

78 

75 

78 

75 

73 

74 

75 

75 

75 

77 

71 

79 

77 

78 

76.0 

:hipley  3  E 

MAX 

91 

91 

89 

84 

92 

90 

90 

89 

88 

87 

84 

91 

9  3 

93 

90 

90 

90 

91 

90 

93 

92 

92 

93 

92 

95 

95 

93 

92 

93 

93 

95 

91.0 

MIN 

66 

68 

66 

70 

68 

70 

70 

70 

70 

68 

70 

72 

73 

66 

70 

72 

71 

69 

69 

70 

69 

72 

71 

69 

70 

72 

70 

69 

70 

68 

70 

69.7 

:learwater 

MAX 

92 

93 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

92 

95 

93 

93 

92 

92 

93 

88 

76 

86 

90 

92 

92 

92 

93 

91 

90 

91 

93 

92 

93 

90.7 

MIN 

73 

73 

72 

71 

72 

74 

74 

74 

76 

72 

72 

73 

75 

74 

74 

76 

73 

72 

72 

74 

73 

75 

74 

74 

72 

74 

75 

74 

72 

76 

76 

73.6 

ILERMONT  6  S 

MAX 

95 

94 

90 

94 

93 

96 

97 

93 

92 

90 

91 

93 

94 

95 

95 

96 

95 

88 

78 

83 

92 

92 

94 

95 

95 

96 

95 

95 

98 

100 

101 

93.4 

MIN 

70 

74 

72 

69 

72 

72 

73 

71 

73 

70 

70 

70 

75 

75 

72 

75 

74 

70 

70 

72 

71 

75 

74 

74 

75 

72 

70 

74 

72 

75 

74 

72.4 

:lewiston  u  s  eng 

MAX 

91 

93 

92 

93 

93 

95 

88 

90 

94 

94 

95 

96 

94 

92 

91 

93 

93 

89 

90 

91 

92 

90 

93 

92 

93 

92 

90 

90 

93 

91 

92 

92.1 

MIN 

72 

73 

74 

73 

69 

76 

72 

71 

71 

71 

72 

74 

77 

74 

78 

74 

73 

74 

74 

71 

70 

74 

75 

76 

76 

72 

71 

72 

73 

72 

70 

73.0 

:restview  raoio  wjsb 

MAX 

90 

92 

89 

91 

91 

93- 

91 

92 

91 

88 

85 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

90 

91 

94 

89 

94 

91 

94 

96 

96 

93 

92 

93 

92 

95 

91.6 

MIN 

67 

66 

68 

67 

68 

70 

72 

71 

72 

71 

70 

69 

72 

70 

70 

71 

72 

67 

70 

70 

69 

71 

69 

71 

72 

72 

70 

68 

70 

70 

71 

69.9 

CROSS  CITY  2 

MAX 

95 

94 

89 

93 

96 

92 

94 

94 

88 

85 

91 

92 

91 

95 

93 

90 

93 

93 

80 

88 

85 

91 

95 

96 

96 

95 

95 

94 

96 

97 

99 

92.4 

MIN 

65 

66 

70 

67 

68 

69 

69 

68 

68 

72 

72 

67 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

70 

72 

71 

70 

70 

71 

72 

68 

67 

71 

72 

72 

72 

70.0 

5AYTONA  beach 

MAX 

91 

91 

92 

87 

87 

89 

89 

96 

95 

92 

87 

87 

87 

87 

88 

92 

89 

89 

88 

88 

87 

90 

91 

89 

90 

90 

92 

90 

90 

90 

92 

89.7 

MIN 

71 

74 

72 

72 

67 

72 

72 

76 

74 

74 

72 

72 

72 

73 

72 

74 

74 

74 

72 

72 

70 

74 

73 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

74 

72 

72.5 

5AYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

87 

89 

85 

86 

87 

89 

90 

90 

89 

84 

85 

89 

88 

88 

89 

89 

88 

84 

78 

85 

68 

88 

87 

88 

89 

89 

88 

66 

89 

91 

94 

87.7 

MIN 

71 

73 

70 

68 

70 

72 

73 

73 

73 

72 

70 

72 

72 

73 

72 

73 

74 

71 

71 

72 

73 

74 

71 

72 

72 

73 

71 

72 

73 

73 

73 

72.0 

JEEB  PARK 

MAX 

91 

93 

93 

92 

94 

94 

95 

95 

95 

94 

91 

92 

90 

93 

93 

94 

93 

93 

90 

90 

90 

92 

92 

93 

95 

95 

94 

95 

95 

95 

98 

93.2 

MIN 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

69 

72 

72 

69 

66 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

74 

70 

71 

70 

71 

69 

69 

69 

69 

68 

69 

67 

69 

67 

69.3 

0£  FUNIAX,  SPRINGS 

MAX 

90 

94 

95 

90 

93 

94 

92 

94 

90 

88 

88 

94 

95 

95 

95 

94 

94 

90 

95 

98 

95 

92 

96 

97 

99 

98 

97 

93 

96 

97 

96 

94.2 

MIN 

66 

68 

68 

68 

66 

69 

69 

68 

68 

67 

68 

69 

72 

69 

71 

72 

72 

67 

68 

70 

66 

71 

70 

70 

69 

70 

68 

66 

69 

70 

71 

68.9 

3E  LAND  3  N 

MAX 

92 

94 

91 

92 

93 

92 

94 

91 

92 

91 

90 

92 

95 

95 

96 

96 

95 

90 

81 

87 

92 

95 

93 

95 

94 

96 

93 

95 

96 

98 

100 

93.1 

MIN 

68 

70 

68 

68 

69 

70 

69 

72 

71 

71 

70 

64 

69 

73 

71 

74 

74 

71 

70 

71 

72 

70 

71 

71 

71 

72 

69 

70 

72 

72 

73 

70.5 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

91 

92 

92 

92 

92 

89 

93 

93 

92 

93 

93 

93 

89 

93 

92 

91 

87 

89 

90 

91 

9  3 

92 

92 

93 

92 

91 

93 

92 

91 

93 

95 

91.7 

MIN 

70 

70 

72 

70 

71 

72 

70 

70 

71 

72 

71 

74 

75 

74 

73 

74 

71 

74 

72 

69 

69 

73 

72 

73 

74 

71 

69 

70 

71 

70 

63 

71.3 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

91 

90 

90 

90 

89 

90 

91 

92 

91 

91 

91 

91 

90 

89 

89 

90 

83 

88 

90 

90 

89 

89 

92 

86 

89 

90 

89 

89 

69 

90 

89.6 

MIN 

75 

79 

77 

79 

78 

78 

77 

77 

78 

81 

82 

76 

78 

74 

74 

73 

72 

78 

77 

81 

82 

81 

80 

79 

80 

81 

SC 

82 

81 

81 

78.4 

EVERGLADES 

MAX 

90 

90 

92 

89 

89 

90 

91 

90 

90 

91 

92 

93 

92 

90 

91 

92 

88 

88 

87 

89 

90 

92 

94 

90 

88 

89 

89 

92 

93 

94 

94 

90.6 

MIN 

7* 

73 

74 

70 

71 

73 

73 

72 

74 

74 

75 

76 

78 

73 

75 

71 

75 

75 

74 

74 

75 

77 

78 

77 

69 

72 

72 

72 

75 

7» 

75 

73.9 

FEDERAL  POINT 

MAX 

94 

96 

90 

94 

95 

92 

90 

69 

80 

91 

94 

95 

94 

95 

96 

95 

95 

85 

84 

91 

93 

93 

95 

95 

95 

97 

97 

97 

97 

100 

93.1 

MIN 

64 

70 

73 

69 

68 

71 

73 

74 

71 

68 

70 

73 

74 

70 

73 

72 

70 

69 

71 

71 

72 

69 

72 

72 

72 

69 

71 

71 

75 

77 

71.1 

FELLSMERE 

MAX 

90 

92 

93 

93 

92 

92 

95 

95 

93 

94 

92 

93 

93 

94 

93 

91 

89 

90 

90 

90 

94 

93 

94 

93 

94 

93 

94 

95 

95 

94 

97 

92.9 

MIN 

70 

71 

70 

68 

72 

71 

67 

71 

72 

71 

70 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

74 

69 

71 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

77 

7  7 

71 

72 

79 

71.5 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

88 

91 

93 

91 

87 

93 

95 

92 

87 

83 

86 

88 

90 

91 

91 

92 

90 

89 

82 

82 

90 

88 

91 

93 

92 

92 

90 

91 

95 

97 

99 

90.3 

MIN 

71 

71 

72 

70 

69 

72 

71 

71 

71 

70 

74 

71 

75 

72 

73 

75 

71 

73 

69 

72 

73 

71 

70 

74 

70 

70 

69 

73 

73 

73 

74 

71.7 

FORT  DRUM  5  Nw 

MAX 

9  3 

94 

91 

92 

91 

90 

91 

93 

90 

88 

90 

92 

92 

95 

93 

93 

91 

92 

90 

91 

92 

94 

93 

94 

95 

92 

92 

93 

94 

95 

98 

92.4 

MIN 

68 

70 

70 

67 

72 

70 

71 

67 

71 

68 

68 

71 

72 

71 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

72 

69 

69 

69 

68 

67 

69 

67 

69 

65 

69.2 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

89 

89 

90 

91 

90 

89 

90 

91 

91 

91 

90 

91 

91 

90 

90 

89 

88 

89 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

90 

90 

90 

90 

90.0 

MIN 

76 

75 

79 

77 

78 

80 

79 

80 

77 

77 

76 

77 

75 

78 

79 

78 

79 

79 

75 

76 

76 

80 

81 

60 

80 

79 

80 

76 

80 

80 

79 

7S.1 

FT  LAUDERDALE  BAH I A  MAR 

MAX 

87 

89 

91 

89 

90 

89 

91 

91 

91 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

89 

89 

88 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

92 

89 

90 

89 

69 

92 

89.9 

MIN 

74 

78 

78 

75 

77 

75 

79 

78 

74 

75 

77 

75 

75 

77 

79 

77 

79 

78 

74 

76 

76 

79 

79 

79 

79 

73 

79 

75 

79 

78 

78 

76.9 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 

91 

90 

90 

89 

91 

90 

90 

91 

92 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

92 

91 

91 

92 

93 

93 

93 

93 

91 

93 

93 

93 

91 

90 

92 

91.2 

MIN 

69 

71 

71 

69 

70 

74 

71 

69 

68 

69 

70 

72 

75 

73 

71 

73 

74 

73 

72 

69 

6V 

71 

71 

75 

74 

69 

70 

70 

71 

65 

67 

70.6 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

95 

95 

90 

92 

94 

91 

92 

93 

92 

90 

94 

93 

92 

93 

94 

92 

93 

86 

87 

90 

92 

94 

94 

94 

92 

90 

92 

92 

92 

96 

95 

92.3 

MIN 

74 

72 

75 

75 

'6 

77 

74 

79 

78 

77 

75 

74 

77 

7S 

77 

77 

76 

76 

71 

74 

74 

73 

74 

77 

75 

74 

74 

74 

76 

77 

76 

75.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JULY  1961 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

IU 

11 

12 

13 
I J 

u 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I  Avei 

FORT  RICRCE 

MAX 

88 

88 

89 

87 

87 

67 

88 

91 

88 

90 

89 

89 

87 

88 

88 

88 

88 

68 

89 

86 

88 

89 

90 

90 

91 

90 

91 

90 

90 

91 

93 

68 

■ 

MIN 

72 

75 

71 

71 

72 

73 

73 

71 

72 

71 

71 

74 

72 

74 

7* 

76 

73 

74 

72 

71 

71 

75 

79 

79 

74 

72 

74 

71 

70 

71 

70 

72 

t 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 
MIN 

91 

92 

93 

89 

90 

91 

90 

90 

85 

81 

83 

92 

94 

96 

92 

94 

90 

93 

91 

96 

91 

93 

97 

95 

97 

95 

94 

92 

94 

96 

97 

92 

.. 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 

93 

93 

94 

93 

92 

92 

93 

91 

91 

86 

90 

91 

94 

94 

94 

92 

94 

69 

82 

85 

90 

92 

94 

96 

97 

95 

95 

93 

96 

97 

97 

92 

.4 

MIN 

67 

69 

72 

68 

68 

68 

70 

70 

70 

72 

70 

69 

72 

71 

70 

73 

72 

72 

70 

72 

72 

71 

70 

72 

72 

69 

69 

71 

72 

71 

71 

70 

.s 

GAINESVILLE    FAA  AR 

MAX 

92 

91 

it 

91 

91 

91 

88 

"8 

86 

83 

90 

92 

94 

94 

95 

93 

95 

90 

83 

82 

90 

92 

93 

94 

96 

95 

94 

93 

94 

97 

97 

91 

MIN 

69 

67 

70 

67 

68 

67 

70 

69 

70 

72 

69 

8  8 

70 

71 

70 

73 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

72 

71 

69 

69 

73 

71 

71 

72 

70 

■  2 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

95 

95 

90 

91 

94 

94 

96 

92 

89 

84 

91 

92 

91 

95 

96 

95 

95 

90 

85 

80 

90 

91 

95 

96 

96 

95 

95 

95 

96 

97 

98 

92 

.7 

MIN 

66 

67 

68 

67 

67 

67 

68 

69 

69 

70 

70 

67 

67 

67 

70 

70 

69 

70 

67 

70 

70 

70 

69 

71 

69 

68 

66 

70 

71 

71 

72 

68 

e 

MIALEAM 

MAX 

90 

89 

89 

89 

90 

89 

91 

91 

93 

91 

)0 

92 

90 

88 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

89 

90 

90 

89 

MIN 

73 

74 

73 

72 

74 

77 

78 

75 

72 

73 

77 

75 

78 

75 

72 

76 

78 

76 

74 

74 

75 

78 

76 

75 

80 

74 

72 

74 

75 

72 

72 

7* 

•  f 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

95 

95 

95 

96 

96 

93 

91 

90 

90 

88 

90 

92 

94 

96 

98 

95 

97 

90 

S3 

82 

69 

94 

94 

98 

98 

98 

95 

95 

98 

99 

100 

93 

.7 

MIN 

65 

63 

65 

69 

70 

68 

73 

71 

72 

65 

70 

69 

71 

69 

71 

73 

76 

68 

69 

71 

72 

71 

70 

69 

71 

68 

65 

70 

72 

72 

79 

69 

.9 

HOMESTEAD  EXP   ST  A 

MAX 

88 

90 

90 

90 

89 

91 

92 

92 

90 

90 

89 

91 

90 

90 

89 

87 

69 

90 

90 

90 

89 

89 

89 

90 

89 

90 

90 

89 

91 

93 

89 

■  1 

MIN 

71 

72 

72 

70 

71 

7* 

70 

70 

68 

71 

71 

72 

74 

73 

72 

71 

73 

73 

71 

70 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

71 

73 

70 

71 

69 

71 

•  ; 

INVERNESS 

MAX 

95 

92 

87 

93 

90 

93 

94 

93 

90 

91 

94 

93 

94 

95 

94 

94 

94 

90 

78 

83 

91 

94 

93 

95 

94 

94 

95 

93 

97 

96 

97 

92 

.5 

MIN 

68 

71 

71 

69 

70 

71 

71 

73 

73 

72 

67 

69 

74 

71 

71 

74 

74 

71 

71 

70 

71 

72 

71 

72 

74 

72 

71 

73 

74 

76 

75 

71 

•  7 

JACKSONVILLE   KB  AP 

MAX 

91 

94 

91 

94 

92 

94 

94 

92 

86 

80 

88 

92 

93 

94 

96 

96 

95 

86 

87 

83 

90 

92 

94 

96 

95 

96 

96 

96 

97 

98 

99 

92 

.! 

MIN 

71 

73 

74 

73 

72 

72 

73 

74 

72 

72 

72 

70 

76 

73 

74 

72 

73 

71 

70 

75 

76 

74 

72 

77 

74 

72 

71 

75 

75 

76 

77 

TS 

■ : 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

86 

89 

91 

88 

88 

90 

92 

92 

86 

83 

85 

86 

87 

87 

86 

90 

87 

84 

82 

84 

68 

85 

85 

91 

90 

90 

66 

67 

89 

90 

94 

87 

.7 

MIN 

72 

73 

74 

69 

69 

70 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

74 

74 

71 

75 

73 

70 

70 

73 

73 

72 

71 

73 

72 

71 

70 

73 

72 

74 

76 

72 

•  1 

JASPER  3  SE 

MAX 

95 

96 

95 

92 

92 

95 

95 

93 

89 

86 

91 

92 

95 

97 

96 

95 

96 

92 

86 

87 

90 

95 

94 

97 

100 

96 

96 

97 

97 

100 

100 

94 

.1 

MIN 

64 

64 

67 

66 

65 

66 

68 

66 

64 

70 

70 

65 

68 

66 

69 

68 

68 

70 

67 

73 

72 

69 

70 

70 

69 

68 

68 

67 

68 

68 

67 

•  E 

KEY   WEST   WS  AIRPORT 

MAX 

89 

89 

90 

89 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

88 

90 

89 

69 

88 

86 

69 

90 

69 

89 

89 

88 

88 

90 

86 

89 

88 

89 

90 

89 

.1 

MIN 

81 

82 

81 

82 

82 

76 

82 

82 

82 

82 

81 

82 

80 

82 

82 

81 

76 

78 

80 

81 

81 

82 

82 

SO 

80 

82 

81 

60 

78 

79 

80 

80 

.6 

KISSIMMEE  2 

MAX 

90 

»0 

93 

92 

93 

92 

93 

90 

92 

94 

92 

92 

91 

91 

90 

90 

93 

95 

83 

84 

90 

91 

96 

95 

95 

95 

96 

95 

94 

95 

98 

92 

.3 

MIN 

65 

62 

68 

70 

69 

70 

76 

68 

65 

71 

7Q 

70 

73 

74 

71 

74 

76 

67 

72 

73 

73 

70 

74 

73 

71 

72 

70 

73 

70 

72 

72 

70 

.6 

LA  BELLE 

MAX 

93 

93 

92 

94 

92 

90 

96 

94 

93 

94 

94 

92 

92 

95 

94 

93 

93 

89 

86 

92 

95 

97 

94 

94 

94 

91 

93 

93 

94 

94 

96 

93 

.2 

MIN 

69 

71 

70 

72 

70 

71 

68 

72 

73 

71 

68 

72 

72 

73 

72 

67 

68 

74 

72 

71 

66 

70 

67 

66 

66 

65 

65 

68 

69 

69 

65 

69 

■  •> 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

93 

94 

92 

92 

95 

95 

91 

92 

B6 

91 

94 

92 

92 

93 

95 

95 

95 

89 

79 

82 

91 

88 

92 

92 

93 

93 

92 

91 

95 

95 

98 

91 

.6 

MIN 

74 

72 

73 

69 

72 

70 

72 

74 

73 

71 

70 

71 

72 

75 

72 

73 

72 

65 

69 

70 

72 

75 

72 

73 

71 

72 

72 

71 

70 

70 

69 

71 

•  5 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

MIN 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

94 

93 

94 

91 

92 

93 

94 

94 

93 

91 

90 

93 

92 

93 

95 

94 

96 

95 

90 

82 

83 

91 

93 

93 

95 

95 

95 

94 

96 

95 

97 

92 

.6 

MIN 

70 

72 

73 

69 

73 

71 

76 

72 

72 

71 

70 

70 

73 

74 

72 

73 

73 

74 

67 

70 

71 

72 

72 

74 

72 

73 

69 

73 

73 

7* 

73 

72 

•  0 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

92 

92 

92 

89 

92 

92 

91 

93 

91 

93 

92 

92 

91 

92 

92 

93 

91 

86 

76 

83 

92 

93 

93 

92 

93 

93 

93 

93 

94 

95 

96 

91 

•4 

M  I N 

71 

7* 

72 

70 

73 

74 

74 

73 

74 

72 

71 

72 

74 

74 

7* 

75 

75 

72 

71 

71 

71 

75 

74 

74 

74 

71 

71 

74 

76 

76 

75 

73 

■  1 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

94 

95 

95 

92 

93 

92 

96 

94 

95 

92 

92 

90 

94 

96 

93 

95 

94 

86 

88 

93 

91 

95 

94 

95 

94 

93 

94 

95 

96 

98 

99 

93 

.6 

MIN 

69 

70 

68 

69 

71 

69 

70 

73 

72 

70 

70 

72 

73 

75 

71 

73 

70 

73 

72 

72 

69 

71 

70 

71 

73 

70 

67 

72 

71 

72 

67 

70 

.6 

LISBON 

MAX 

93 

94 

ae 

92 

93 

94 

93 

90 

90 

88 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

87 

79 

82 

91 

93 

94 

95 

94 

95 

94 

95 

94 

98 

96 

92 

.2 

MIN 

69 

7* 

72 

69 

68 

70 

72 

70 

73 

72 

72 

72 

73 

75 

71 

76 

75 

70 

71 

74 

72 

73 

71 

75 

74 

72 

69 

72 

72 

73 

75 

72 

.1 

LIVE   OAK   2  ESE 

MAX 

92 

92 

v. 

89 

91 

93 

87 

86 

89 

85 

93 

91 

91 

94 

95 

93 

94 

68 

85 

86 

91 

95 

95 

96 

97 

94 

94 

95 

96 

97 

97 

92 

.0 

MIN 

66 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

68 

66 

69 

70 

70 

67 

71 

65 

71 

72 

71 

70 

71 

72 

70 

67 

69 

69 

70 

70 

69 

.0 

LOXAHATCMEE 

MAX 

94 

94 

AS 

89 

94 

88 

95 

94 

95 

94 

95 

95 

97 

97 

96 

97 

90 

92 

96 

97 

97 

96 

96 

96 

97 

93 

96 

96 

94 

98 

95 

9» 

.6 

M I  N 

69 

73 

72 

68 

68 

69 

69 

68 

69 

69 

69 

71 

70 

72 

69 

68 

70 

72 

70 

67 

68 

68 

70 

70 

71 

70 

69 

70 

68 

66 

66 

69 

.3 

MAD  1  SON 

MAX 

92 

92 

92 

92 

91 

93 

93 

91 

85 

84 

88 

91 

94 

93 

95 

94 

90 

87 

81 

86 

91 

92 

93 

95 

95 

95 

94 

94 

95 

97 

97 

91 

.7 

MIN 

66 

68 

70 

69 

67 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

69 

70 

69 

71 

71 

71 

68 

66 

69 

70 

71 

70 

70 

72 

69 

67 

69 

70 

71 

71 

69 

.4 

MARATHON  SHORES 

MAX 

89 

90 

92 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

91 

91 

91 

90 

92 

91 

90 

90 

87 

91 

90 

92 

91 

90 

91 

89 

92 

92 

90 

89 

92 

93 

90 

.6 

MIN 

79 

8  0 

80 

79 

79 

80 

80 

79 

BO 

79 

79 

81 

77 

77 

79 

80 

80 

77 

80 

79 

80 

81 

80 

80 

80 

80 

77 

78 

76 

79 

80 

79 

.2 

MAR  1  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

94 

92 

91 

88 

91 

90 

91 

90 

89 

88 

83 

92 

92 

94 

91 

68 

69 

92 

90 

95 

92 

92 

94 

94 

97 

94 

92 

93 

95 

94 

95 

91 

.7 

M  I  N 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

70 

71 

70 

67 

70 

72 

71 

72 

69 

71 

70 

66 

69 

69 

68 

71 

71 

70 

71 

72 

69 

67 

66 

70 

70 

69 

.5 

MAYO   5  NW 

MAX 

94 

94 

93 

91 

91 

92 

93 

90 

88 

84 

89 

90 

93 

95 

94 

92 

92 

81 

82 

88 

90 

95 

95 

97 

97 

94 

94 

95 

96 

99 

99 

92 

.3 

M I  N 

67 

66 

69 

68 

69 

70 

70 

71 

69 

73 

71 

69 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

69 

72 

71 

70 

71 

70 

72 

69 

68 

69 

70 

69 

68 

69 

.9 

MELBOURNE 

MAX 

88 

91 

90 

91 

88 

91 

92 

96 

95 

91 

88 

89 

91 

92 

90 

90 

89 

90 

88 

90 

90 

91 

87 

89 

90 

90 

90 

91 

92 

95 

98 

90 

.7 

MIN 

70 

72 

73 

69 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

70 

74 

77 

73 

76 

SO 

74 

77 

68 

70 

70 

72 

74 

7* 

73 

72 

73 

72 

71 

72 

71 

72 

.6 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 

87 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

86 

88 

89 

88 

87 

88 

87 

8  7 

87 

86 

86 

86 

66 

67 

87 

86 

67 

88 

88 

86 

87 

88 

89 

89 

87 

.5 

M  I N 

84 

77 

81 

84 

84 

83 

83 

84 

75 

81 

85 

83 

82 

77 

76 

77 

81 

77 

79 

74 

79 

82 

82 

83 

75 

77 

75 

79 

79 

81 

82 

80 

.0 

MIAMI  BEACH 

MAX 

86 

84 

86 

87 

87 

86 

87 

88 

88 

88 

87 

66 

87 

87 

87 

87 

85 

67 

86 

87 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

85 

87 

87 

87 

88 

86 

.7 

MIN 

81 

78 

75 

79 

82 

78 

81 

81 

80 

80 

82 

73 

82 

81 

79 

79 

80 

79 

78 

78 

80 

82 

82 

80 

72 

77 

71 

76 

79 

81 

83 

79 

.0 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

8? 

•7 

88 

88 

89 

89 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

91 

89 

88 

89 

87 

87 

88 

89 

89 

90 

90 

90 

88 

89 

90 

91 

90 

91 

92 

89 

.3 

76 

78 

76 

76 

79 

81 

80 

77 

76 

76 

81 

78 

80 

76 

75 

79 

78 

76 

77 

77 

79 

81 

81 

77 

77 

74 

75 

78 

79 

77 

78 

77 

.7 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

88 

87 

89 

90 

ev 

88 

88 

89 

90 

90 

90 

89 

89 

89 

90 

90 

87 

87 

90 

90 

90 

92 

90 

89 

89 

90 

89 

89 

69 

89 

89 

89 

.2 

77 

77 

76 

72 

72 

79 

80 

75 

70 

70 

78 

77 

80 

77 

76 

79 

80 

77 

74 

74 

75 

80 

80 

73 

80 

75 

72 

73 

73 

73 

73 

75 

.7 

MILES   CITY  TOWER 

MAX 

91 

93 

<C 

90 

90 

89 

93 

93 

92 

94 

93 

93 

90 

95 

93 

92 

87 

87 

69 

92 

93 

94 

93 

9* 

90 

92 

92 

93 

91 

93 

94 

91 

.8 

MIN 

66 

66 

68 

67 

64 

69 

67 

68 

70 

67 

69 

71 

70 

69 

71 

73 

69 

70 

71 

71 

64 

70 

71 

70 

71 

69 

69 

69 

71 

71 

69 

69 

.0 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

88 

>0 

89 

83 

90 

94 

90 

91 

67 

86 

83 

88 

88 

89 

92 

90 

91 

91 

93 

92 

86 

89 

90 

91 

95 

96 

92 

89 

91 

92 

94 

90 

.0 

MIN 

63 

66 

69 

68 

68 

69 

70 

68 

71 

68 

70 

70 

71 

69 

70 

71 

72 

66 

69 

69 

68 

70 

70 

70 

70 

72 

70 

69 

68 

70 

69 

69 

■  1 

MONT  1  CELLO  2  S 

MAX 

9* 

94 

93 

92 

92 

92 

94 

92 

86 

84 

67 

92 

93 

96 

96 

94 

68 

90 

86 

91 

92 

96 

97 

97 

97 

94 

94 

93 

95 

97 

98 

92 

.7 

MIN 

64 

67 

70 

67 

65 

67 

70 

69 

69 

71 

70 

69 

70 

68 

69 

66 

71 

69 

66 

68 

66 

70 

68 

68 

71 

69 

66 

66 

67 

70 

71 

68 

•  4 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

91 

91 

92 

94 

94 

91 

90 

93 

9S 

94 

94 

93 

92 

90 

93 

92 

92 

89 

88 

90 

92 

93 

93 

92 

91 

92 

92 

92 

93 

93 

92 

92 

.0 

MIN 

71 

7* 

7» 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

68 

69 

74 

72 

74 

73 

69 

73 

7* 

72 

72 

70 

74 

71 

73 

75 

72 

69 

73 

70 

72 

70 

71 

.8 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

92 

g  ■ 

92 

89 

91 

93 

94 

91 

91 

93 

91 

90 

91 

93 

92 

93 

91 

87 

83 

85 

90 

91 

92 

93 

93 

93 

94 

93 

93 

95 

98 

91 

.6 

MIN 

69 

72 

73 

69 

71 

72 

72 

73 

72 

70 

70 

72 

73 

75 

71 

72 

73 

7* 

72 

74 

70 

76 

72 

71 

70 

71 

68 

71 

72 

73 

72 

71 

.8 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

92 

93 

94 

94 

89 

90 

92 

94 

69 

90 

92 

92 

93 

91 

93 

94 

94 

94 

83 

60 

90 

92 

94 

95 

95 

92 

92 

93 

93 

94 

96 

91 

,9 

MIN 

65 

ro 

1,9 

67 

69 

70 

69 

68 

70 

69 

69 

70 

70 

73 

71 

69 

70 

73 

75 

74 

76 

78 

80 

79 

80 

78 

76 

76 

74 

72 

76 

72 

.5 

Hoc  Reference  Votm  Following  Station  Index 

-  108  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Bay 
15 

01  Month 

« 
< 

1  1 

|| 

3 

4 

5 

I 

7 

8 

10 

„ 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

u 

29 

30 

1 

31 

NAPLES  CAR  1 8  GARDENS 

MAX 

90 

93 

88 

91 

92 

91 

91 

91 

91 

93 

93 

94 

93 

90 

93 

89 

91 

86 

86 

89 

92 

95 

94 

91 

93 

90 

93 

93 

9  2 

92 

94 

91 

6 

MIN 

70 

7  1 

71 

71 

72 

74 

71 

72 

73 

7  3 

73 

73 

74 

72 

7  n 

69 

69 

72 

73 

7 

73 

70 

68 

69 

72 

74 

72 

71 

6 

NICEVILLE 

MAX 

90 

89 

91 

92 

88 

90 

91 

89 

92 

99 

89 

88 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

9  3 

93 

93 

90 

89 

91 

92 

95 

96 

96 

91 

92 

96 

91 

0 

MIN 

62 

66 

65 

69 

66 

67 

70 

69 

70 

68 

70 

68 

69 

69 

70 

72 

71 

70 

6 

70 

69 

69 

70 

70 

66 

6  9 

69 

71 

66 

7 

OCALA 

MAX 

96 

95 

'0 

93 

93 

94 

91 

92 

92 

87 

94 

94 

97 

96 

98 

96 

88 

60 

86 

93 

93 

97 

97 

97 

97 

95 

95 

98 

98 

100 

91 

a 

MIN 

68 

69 

70 

68 

68 

71 

73 

72 

70 

71 

68 

67 

72 

73 

70 

72 

73 

71 

70 

70 

69 

72 

68 

69 

67 

70 

'2 

73 

73 

1 D 

2 

OCALA   2  NE 

MAX 

9* 

93 

as 

93 

95 

95 

89 

90 

87 

86 

92 

93 

95 

94 

95 

94 

95 

89 

80 

86 

93 

93 

94 

96 

96 

95 

95 

95 

96 

97 

92 

4 

MIN 

68 

69 

71 

68 

68 

6  a 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

7 1 

71 

70 

1 '2 

71 

70 

67 

69 

72 

72 

72 

70 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

88 

88 

88 

88 

89 

89 

85 

88 

88 

86 

89 

90 

90 

91 

90 

91 

91 

91 

84 

86 

86 

88 

87 

92 

93 

90 

86 

89 

89 

90 

93 

06 

a 

MIN 

72 

74 

7» 

72 

75 

72 

77 

76 

77 

72 

72 

74 

74 

75 

73 

74 

73 

75 

71 

71 

71 

75 

74 

76 

74 

72 

71 

73 

71 

72 

73 

73 

4 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

96 

96 

91 

92 

93 

96 

94 

95 

94 

91 

93 

94 

94 

98 

97 

98 

97 

92 

i. 

85 

94 

92 

94 

95 

98 

97 

94 

96 

98 

100 

100 

96 

6 

MIN 

71 

70 

71 

69 

69 

72 

75 

73 

7  3 

72 

7 1 

71 

75 

75 

70 

71 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

75 

75 

72 

i 

PALATKA 

MAX 

94 

97 

»T 

96 

94 

96 

94 

91 

90 

80 

92 

96 

97 

94 

96 

96 

97 

92 

85 

86 

96 

94 

96 

97 

98 

97 

96 

97 

96 

99 

103 

96 

5 

MIN 

73 

73 

73 

72 

70 

72 

73 

74 

74 

71 

7 1 

72 

7 1 

76 

74 

73 

72 

73 

72 

* 

77 

76 

73 

1 

PANAMA  CITY  2 

MAX 
MIN 

92 

92 

93 

89 

91 

92 

91 

90 

86 

83 

83 

84 

93 

96 

92 

93 

93 

92 

96 

91 

96 

96 

95 

96 

95 

94 

93 

96 

95 

96 

92 

0 

PARR  I SM 

MAX 

94 

93 

91 

93 

92 

93 

93 

95 

93 

95 

95 

95 

96 

95 

89 

69 

66 

92 

95 

90 

97 

98 

93 

93 

94 

95 

94 

99 

93 

6 

MIN 

67 

67 

69 

6  9 

72 

70 

70 

71 

69 

71 

70 

71 

71 

70 

67 

71 

72 

7  1 

70 

0 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

87 

91 

90 

82 

86 

91 

91 

91 

82 

84 

86 

69 

89 

91 

88 

91 

92 

68 

92 

90 

86 

89 

86 

91 

94 

95 

92 

91 

93 

93 

95 

89 

7 

MIN 

69 

72 

6  9 

70 

75 

74 

74 

72 

73 

7  4 

72 

73 

72 

74 

75 

75 

74 

74 

75 

74 

73 

76 

78 

73 

5 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

86 

90 

91 

81 

85 

90 

69 

91 

8* 

83 

66 

87 

89 

69 

89 

88 

89 

69 

93 

89 

86 

89 

89 

89 

92 

92 

90 

B9 

89 

90 

92 

86 

6 

MIN 

70 

74 

69 

70 

73 

7  5 

75 

72 

74 

71 

73 

73 

7  7 

78 

75 

73 

75 

76 

76 

7 

75 

77 

75 

7* 

75 

76 

76 

7*. 

* 

PERRY 

MAX 

93 

90 

92 

93 

92 

90 

85 

85 

89 

90 

90 

96 

96 

91 

9 2 

87 

91 

91 

93 

94 

94 

94 

93 

94 

91 

94 

92 

94 

96 

91 

8 

MIN 

6  5 

69 

68 

69 

68 

68 

69 

70 

67 

68 

67 

70 

71 

66 

67 

68 

69 

70 

70 

69 

65 

66 

67 

68 

68 

70 

6  6 

3 

PLANT  CITY 

MAX 

95 

96 

92 

90 

94 

96 

94 

92 

95 

95 

94 

94 

94 

95 

96 

96 

95 

91 

77 

83 

92 

93 

95 

95 

94 

95 

93 

94 

95 

98 

97 

93 

3 

MIN 

67 

72 

70 

68 

71 

71 

70 

72 

70 

72 

72 

71 

POMPANO  BEACH 

MAX 

88 

89 

90 

89 

90 

89 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

89 

90 

9  0 

90 

90 

86 

69 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

91 

89 

7 

MIN 

71 

77 

75 

77 

7  5 

7  7 

77 

76 

76 

72 

80 

78 

7 

75 

76 

72 

2 

* 

72 

1 

Pun  t  a  GORDA 

MAX 

93 

94 

91 

88 

90 

92 

93 

91 

92 

91 

92 

93 

92 

92 

93 

93 

92 

83 

82 

91 

95 

94 

93 

93 

94 

91 

94 

92 

93 

94 

96 

91 

S 

MIN 

71 

73 

72 

71 

73 

74 

7  3 

75 

79 

74 

73 

73 

73 

7  5 

73 

73 

74 

72 

72 

73 

5 

7 

74 

75 

73 

70 

73 

7* 

75 

75 

'  3 

* 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

86 

85 

85 

88 

91 

93 

95 

91 

89 

89 

87 

90 

91 

93 

94 

94 

97 

94 

91 

91 

95 

95 

96 

91 

0 

MIN 

67 

67  ' 

69 

66 

67 

68 

70 

70 

69 

68 

70 

69 

68 

67 

67 

69 

70 

67 

68 

69 

68 

69 

68 

68 

67 

68 

70 

71 

68 

* 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

93 

92 

91 

90 

90 

90 

91 

86 

88 

91 

91 

92 

91 

91 

91 

91 

89 

90 

90 

90 

92 

93 

90 

6 

MIN 

69 

70 

71 

69 

70 

72 

69 

69 

68 

70 

71 

69 

71 

71 

70 

72 

71 

70 

69 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

90 

92 

91 

90 

91 

92 

93 

88 

89 

80 

87 

87 

89 

90 

92 

91 

9  1 

86 

84 

84 

91 

92 

91 

92 

92 

93 

91 

92 

92 

94 

97 

90 

1 

MIN 

70 

72 

72 

66 

67 

71 

70 

72 

71 

71 

66 

7  1 

74 

73 

7  0 

73 

73 

72 

1 

SAINT  LEO 

MAX 

9* 

94 

90 

92 

92 

97 

97 

93 

92 

91 

94 

94 

94 

95 

94 

95 

9** 

88 

76 

81 

93 

94 

94 

95 

95 

95 

93 

95 

96 

98 

97 

93 

0 

MIN 

70 

72 

71 

68 

70 

71 

71 

73 

74 

72 

69 

69 

73 

73 

71 

73 

73 

72 

71 

76 

7S 

72 

0 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

90 

91 

93 

91 

90 

91 

92 

91 

81 

90 

87 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

90 

87 

92 

92 

92 

94 

9* 

96 

95 

95 

91 

94 

97 

99 

91 

7 

MIN 

70 

75 

71 

74 

72 

69 

72 

7 

70 

7 

72 

71 

72 

69 

70 

71 

72 

71 

° 

ST  PETERSBURG 

MAX 

9* 

95 

89 

89 

94 

92 

92 

89 

90 

89 

92 

93 

94 

94 

95 

92 

95 

63 

7B 

82 

91 

93 

94 

94 

95 

93 

91 

92 

94 

94 

96 

91 

5 

MIN 

75 

74 

77 

78 

78 

76 

7  Q 

77 

72 

76 

77 

75 

76 

78 

76 

72 

74 

76 

* 

80 

* 

SANBORN  TOWER 

MAX 

92 

91 

91 

93 

91 

90 

91 

94 

83 

85 

86 

9  0 

92 

91 

94 

92 

91 

89 

64 

91 

90 

91 

92 

96 

97 

96 

93 

92 

94 

99 

100 

91 

6 

MIN 

63 

67 

69 

68 

66 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

93 

95 

88 

91 

92 

92 

95 

93 

93 

90 

91 

92 

92 

9* 

95 

91 

81 

85 

94 

95 

92 

93 

93 

96 

93 

94 

95 

96 

96 

92 

5 

MIN 

72 

72 

73 

73 

71 

72 

72 

71 

SARASOTA 

MAX 

92 

93 

91 

91 

93 

92 

90 

91 

91 

91 

93 

96 

92 

92 

92 

92 

82 

80 

69 

90 

91 

92 

93 

94 

89 

90 

92 

95 

95 

93 

91 

3 

MIN 

72 

71 

72 

7 

SOUTH  MIAMI   5  W 

MAX 

89 

88 

91 

90 

89 

90 

89 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

8  7 

87 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

90 

91 

93 

90 

0 

MIN 

71 

72 

75 

76 

72 

STARKE 

MAX 

95 

9* 

93 

92 

94 

99 

93 

92 

90 

81 

89 

93 

95 

94 

96 

96 

96 

87 

84 

85 

90 

92 

93 

96 

95 

97 

96 

96 

9? 

97 

95 

92 

8 

MIN 

67 

65 

71 

65 

70 

STE I NHATCHEE  2 

MAX 

86 

85 

85 

87 

87 

83 

81 

82 

85 

81 

89 

89 

89 

66 

89 

93 

86 

86 

83 

82 

92 

89 

89 

90 

90 

89 

08 

68 

69 

92 

95 

67 

* 

MIN 

64 

69 

69 

69 

68 

72 

70 

7 

71 

69 

70 

71 

73 

73 

73 

70 

STUART   1  N 

MAX 

86 

89 

91 

90 

88 

8? 

90 

94 

92 

91 

89 

90 

89 

89 

B8 

89 

8  9 

67 

87 

86 

90 

95 

89 

89 

89 

93 

89 

90 

90 

90 

97 

89 

9 

MIN 

73 

* 

72 

77 

73 

72 

74 

77 

71 

71 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

91 

91 

69 

89 

86 

90 

91 

91 

82 

83 

66 

91 

92 

91 

93 

94 

8  7 

87 

63 

91 

91 

91 

93 

9  3 

93 

94 

91 

92 

95 

95 

96 

9  0 

5 

MIN 

66 

66 

& 

70 

69 

70 

70 

69 

72 

TAM1AMI   TRL   40  Ml  BEND 

MAX 

87 

90 

93 

9* 

92 

91 

93 

92 

95 

92 

92 

92 

92 

92 

9  1 

91 

92 

93 

93 

92 

93 

92 

90 

92 

91 

91 

95 

96 

92 

1 

MIN 

70 

1 

72 

74 

72 

74 

73 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

93 

93 

88 

90 

91 

93 

91 

92 

92 

92 

93 

94 

96 

92 

93 

85 

76 

81 

69 

92 

93 

7  6 

93 

92 

90 

92 

91 

96 

93 

91 

3 

MIN 

7  3 

72 

72 

T* 

76 

74 

74 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

91 

92 

91 

89 

92 

93 

94 

90 

69 

89 

90 

92 

94 

94 

91 

93 

94 

94 

85 

78 

87 

89 

90 

9  3 

96 

94 

93 

87 

96 

95 

91 

91 

1 

MIN 

71 

71 

73 

71 

73 

75 

76 

TAVERN1ER 

MAX 

87 

87 

88 

86 

88 

89 

89 

89 

86 

90 

91 

90 

89 

91 

90 

87 

86 

88 

88 

89 

89 

88 

88 

88 

88 

89 

88 

66 

86 

86 

89 

66 

5 

MIN 

80 

81 

80 

80 

80 

79 

80 

6  0 

81 

8^ 

8 

81 

77 

USHER  TOWER 

MAX 

93 

93 

92 

92 

89 

95 

89 

91 

90 

66 

91 

93 

95 

94 

94 

93 

95 

92 

90 

87 

87 

93 

94 

95 

95 

95 

92 

93 

94 

95 

96 

9  2 

4 

MIN 

65 

62 

6 

64 

64 

70 

66 

73 

70 

71 

69 

72 

71 

70 

69 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

68 

90 

9  0 

90 

88 

91 

91 

94 

90 

89 

90 

89 

90 

91 

90 

90 

86 

90 

90 

90 

90 

92 

92 

91 

92 

92 

92 

93 

92 

93 

95 

9  0 

7 

MIN 

71 

70 

77 

75 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 

89 

90 

90 

91 

90 

90 

89 

90 

92 

91 

90 

9  0 

91 

91 

90 

91 

88 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

91 

90 

90 

9  1 

90 

89 

89 

90 

2 

MIN 

75 

72 

81 

75 

80 

80 

80 

76 

76 

80 

SO 

80 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

69 

90 

90 

90 

90 

87 

91 

90 

93 

91 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

89 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

91 

91 

93 

90 

S 

MIN 

73 

78 

76 

73 

76 

78 

79 

73 

73 

74 

73 

79 

81 

79 

76 

80 

76 

73 

73 

72 

74 

SO 

SO 

SI 

77 

75 

76 

76 

75 

73 

73 

75 

9 

WINTER  HAVEN 

MAX 

9* 

95 

92 

93 

92 

96 

94 

92 

90 

94 

94 

93 

95 

95 

96 

97 

95 

91 

80 

•4 

92 

92 

96 

97 

96 

97 

93 

95 

97 

99 

100 

93 

7 

MIN 

68 

70 

72 

67 

70 

71 

69 

70 

70 

68 

69 

71 

68 

74 

71 

70 

71 

73 

72 

71 

68 

72 

72 

73 

72 

70 

67 

70 

70 

72 

70 

ro 

4 

See  Reference  Rotes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


. .  /"II   M ,.  _  . U 

Uay  vi  Monm 

o 

Station 

2 

3 

• 

S 

6 

7 

8 

9 

!0 

11 

12 

13 

14 

15    16  17 

18 

19 

20 

2! 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 

< 

XOOORUFF  OAM 

MAX 

90 

91 

92 

91 

69 

92 

91 

95 

91 

90 

87 

84 

95 

96 

93    92  89 

89 

91 

90 

93 

90 

93 

94 

94 

96 

95 

96 

96 

94 

94 

92.0 

1  H1N 

I 

69 

71 

70 

72 

72 

74 

72 

70 

72 

72 

69    72  73 

70 

70 

70 

71 

72 

74 

72 

73 

72 

70 

70 

70 

72 

73 

71.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


SUQOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.20 

.23 

.17 

.  14 

.14 

.24 

.10 

.21 

.25 

.27 

.19 

.28 

.18 

.25 

.20 

.27 

.30 

.  12 

.  14 

.34 

.13 

.  14 

.24 

.  29 

.  28 

.22 

.10 

.12 

.  28 

.19 

.20 

6.41 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.23 

.20 

.18 

.22 

.08 

.22 

.03 

.22 

.15 

.28 

.21 

.17 

.21 

.22 

.17 

.12 

.27 

.16 

.03 

.18 

.20 

.12 

.16 

.20 

.05 

.32 

.11 

.03 

.18 

.26 

.32 

5.50 

MAX 

92 

94 

96 

96 

96 

90 

87 

92 

94 

96 

96 

91 

96 

92 

96 

93 

97 

85 

88 

90 

90 

92 

95 

95 

94 

94 

87 

91 

93 

94 

95 

92.8 

MIN 

75 

77 

79 

78 

76 

74 

76 

73 

72 

78 

77 

75 

74 

76 

77 

72 

76 

75 

75 

75 

74 

75 

79 

80 

79 

79 

77 

76 

79 

79 

78 

76.3 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.16 

.21 

.19 

.10 

.21 

2  1 

.18 

.33 

.14 

.11 

.27 

.29 

.29 

.26 

.33 

.28 

.24 

.17 

.15 

.25 

.25 

.26 

.29 

.34 

.31 

.37 

.20 

.29 

.28 

.13 

.30 

7.41 

WIND 

14 

14 

21 

7 

35 

12 

38 

23 

11 

18 

7 

41 

36 

43 

41 

30 

27 

43 

25 

29 

30 

46 

26 

39 

59 

24 

31 

21 

24 

45 

9 

869 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.23 

.21 

.21 

.25 

.19 

.22 

.17 

.21 

.19 

.11 

.24 

.20 

.23 

.23 

.24 

.21 

.16 

.09 

.41 

.88 

.22 

.29 

.29 

.24 

.25 

.26 

.36 

B7.26 

WIND 

20 

1  5 

15 

15 

20 

20 

25 

35 

25 

10 

20 

20 

15 

25 

10 

15 

20 

20 

25 

40 

20 

15 

5 

10 

10 

20 

30 

10 

10 

20 

30 

590 

MAX 

97 

98 

97 

97 

97 

97 

97 

94 

94 

90 

95 

96 

100 

99 

103 

98 

103 

95 

81 

83 

96 

101 

103 

104 

105 

103 

100 

98 

101 

101 

101 

97.5 

MIN 

70 

73 

74 

69 

71 

711 

73 

71 

73 

73 

71 

71 

73 

74 

72 

75 

73 

72 

70 

70 

72 

70 

68 

75 

74 

70 

69 

73 

74 

73 

73 

71 .9 

HIALEAH 

EVAP 

.20 

.21 

.  1  » 

.09 

.23 

.25 

.11 

.09 

.36 

.05 

.15 

.24 

.28 

.38 

.43 

.18 

.18 

.18 

.21 

.19 

.29 

WIND 

5 

45 

34 

16 

31 

57 

50 

48 

27 

20 

34 

52 

64 

51 

48 

56 

25 

105 

40 

32 

46 

40 

32 

90 

67 

33 

34 

26 

36 

24 

32 

1300 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

EVAP 

.23 

.29 

.26 

.18 

.22 

.27 

.12 

.22 

.29 

.30 

.28 

.23 

.25 

.21 

.23 

.30 

.29 

.18 

.13 

.17 

.17 

.26 

.26 

.32 

.31 

.26 

.18 

.17 

.27 

.23 

.31 

7.39 

WIND 

17 

16 

28 

20 

17 

27 

6 

19 

20 

20 

30 

20 

28 

20 

21 

22 

25 

37 

17 

20 

21 

18 

16 

35 

36 

29 

15 

12 

18 

15 

19 

664 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.32 

.31 

.37 

.24 

.30 

.33 

.20 

.28 

.38 

.21 

.30 

.28 

.34 

.35 

.25 

.37 

.39 

.23 

.23 

.24 

.18 

.30 

.29 

.23 

.34 

.29 

.21 

.15 

.36 

.28 

.31 

8.86 

TAM I  AM  I  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.15 

.16 

.16 

.10 

.26 

.16 

.29 

.05 

.61 

.24 

.13 

.27 

.23 

.45 

.04 

.14 

.22 

.23 

.24 

.14 

.21 

.14 

.25 

.18 

B5.40 

WIND 

14 

30 

10 

9 

30 

14 

10 

7 

86 

49 

24 

36 

45 

34 

33 

34 

12 

23 

31 

43 

101 

11 

15 

28 

20 

25 

14 

788 

MAX 

90 

94 

95 

100 

93 

99 

96 

101 

97 

98 

98 

96 

97 

95 

95 

96 

93 

94 

96 

97 

96 

96 

94 

94 

91 

101 

102 

96.1 

MIN 

76 

76 

76 

73 

75 

73 

77 

76 

76 

76 

78 

77 

77 

75 

74 

74 

77 

73 

76 

76 

78 

73 

72 

78 

78 

76 

77 

75.7 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.27 

.24 

.19 

.21 

.19 

.20 

.19 

.23 

.29 

.17 

.20 

* 

.44 

.33 

.21 

.25 

.31 

.13 

.30 

.13 

.18 

.30 

.33 

.35 

.28 

.25 

.27 

.30 

.26 

.29 

B7.53 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.25 

.82 

.24 

.19 

.20 

.25 

.24 

.19 

.23 

.24 

.21 

.04 

.38 

.16 

.31 

.21 

.13 

.11 

.23 

.30 

.24 

.31 

.22 

.32 

.32 

.19 

.22 

.28 

.25 

.20 

.29 

7.20 

WIND 

41 

24 

33 

35 

41 

29 

35 

35 

43 

43 

94 

48 

43 

39 

42 

26 

31 

29 

52 

54 

52 

17 

36 

30 

39 

38 

42 

33 

22 

29 

39 

1194 

(a)     Evaporation  measured  In  a  sunken  pan  36  x  36  Inches. 
Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Hrcn  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vcro  Beach  FAA  AP  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  over  rock. 


Soo  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JULY  1961 


Station  Dav ol  monlh  | 


una 
Depth 

1 

2 

3 

4 

- 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 

98 

98 

89 

96 

96 

98 

90 

93 

91 

92 

95 

96 

98 

96 

99 

96 

99 

9  1 

88 

86 

96 

96 

98 

97 

96 

96 

96 

95 

98 

98 

95.2 

MIN 

79 

81 

79 

78 

80 

78 

80 

80 

80 

80 

78 

79 

80 

81 

81 

82 

82 

80 

78 

79 

80 

80 

80 

82 

82 

81 

82 

82 

82 

83 

83 

80.4 

4  INCHES 

MAX 

89 

90 

86 

88 

88 

90 

86 

88 

85 

86 

87 

88 

90 

90 

92 

90 

92 

89 

84 

82 

88 

88 

90 

92 

91 

91 

91 

90 

92 

92 

92 

88.9 

MIN 

80 

81 

79 

79 

80 

80 

81 

80 

80 

80 

78 

80 

80 

81 

81 

82 

82 

80 

79 

78 

79 

79 

80 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

84 

84 

80.6 

8  INCHES 

MAX 

87 

88 

85 

86 

86 

88 

86 

86 

84 

84 

86 

86 

88 

88 

89 

88 

89 

87 

83 

82 

86 

86 

88 

89 

89 

90 

'"> 

89 

90 

90 

9(1 

87.2 

MIN 

82 

83 

81 

81 

82 

82 

84 

83 

82 

82 

80 

82 

82 

84 

83 

85 

85 

82 

Bl 

80 

8 1 

81 

82 

84 

84 

84 

84 

85 

86 

86 

«. 

82.9 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.     Instrumentation:     3  point 
Foxboro  Thermograph . 


See  reference  note*  fallowing  Station  Index. 
-  Ill  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


FL0RI1 
JULY  19( 


Isollnes  ire  dra»n  through  polDta  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Dart  a"  . 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
JULY  1961 


STATiOH  L£G£*D 
O     •      »     Prtt.frtot**  a/y, 

■°"  ♦  *feifi>re'*n  me  r»*vratur. 

4     >    Pr*cip.Hit*».  T,mt»ra>*ft  on*  (^porttr. 

Trt*  of  pop*       o    *a*., tearing , 


i  *'£K»5  mm*»oro*o?icot  dam 


Imj  ■•■(  CD  cur 


Isolines  are 
publication 


drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in  the 
'Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


STATION 

6 
z 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

0 

1 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

H 

U 

TLMP 

PHECD?.  , 

SPECIAL 

i 

E 

U 

si 
s 

IE 

E  | 

alExanwR  SPRIGS 

0070 

LAKE 

ALE'ANDER  SPGS.  ASSN. 

LISBON 

LAKE 

8 

28  93 

5P 

OKLAWAHA   WATER  AuTH. 

APAlachkOlA  «e  CITY 

0211 

FRANKLIN 

C  J 

u.s.  weather  Bureau 

LIVE  Oak  2  ESE 

SUWANNEE 

10 

30  17 

6P 

*P 

Radio  station  wner 

It  14 

81  92 

70 

IP 

*P 

RAO  10  STATION  WAPG 

LONGBOAT  KEY 

512* 

MANATEE 

27  29 

82  39 

10 

6F 

G.  W.  HERRINGSHAW 

HIGHLANDS 

27  39 

81  30 

163 

*P 

»p 

C 

LOXAHATCHEE 

9112 

PALM  BEACH 

2*  41 

80  16 

p 

C.  A.  KING 

HARRY  Ni  TOlSON 

LYNNE  4  SE 

MARION 

6      29  1C 

90 

OTIS  B.  FORT 

■ANTON 

04TB 

POLK 

CITY  OF  BAR TOM 

MADISON 

MADISON 

10     30  26 

T.   C.  MERCHANT 

BAY  L*lt 

0}20 

HILLSBOROUGH 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MARATHON  SHORES 

24  44 

6P 

6P 

CHARLES  G.  MELT MAN .  JR. 

HERNANDO 

26  32 

82  39 

10 

7A 

I  * 

MAR  I ANNA   IND  SCHOOL 

5  3  7  2 

JACKSON 

30  49 

85  17 

120 

ip 

5P 

FLA.    IND.   SCH.   FOR  BOYS 

6ELLE  GLADE  ExP  sta 

PALM  BEACH 

26  40 

80  36 

16 

•A 

•A 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

MARINELANO 

9391 

Flagler 

29  40 

81  13 

10 

MARINE   STUDIO  INC. 

6ELLC   GLAOE  hRCN  GATE  A 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAYO  9  NW 

5539 

LAFAYETTE 

30  0* 

ROBERT  La  ANN  IN 

016  CYPRESS  RESERVATION 

0  J  19 

HENDRY 

DAV10  B.  JAMIESON 

MELBOURNE 

5612 

BREVARO 

28  09 

SP 

SP 

CITy  OF  MELBOURNE 

BITHlO 

07SI 

ORANGE 

FLOOO  CONTROL  D1ST. 

MELROSE 

10 

29  42 

SP 

9P 

OR.  CECIL  R.  HOOK 

30  57 

86  42 

200 

c 

MRS.    S.  YOUNGflLOOO 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

5653 

OAOE 

2     25  47 

60  11 

8 

SP 

5P 

ALEXANDER  N.  ALCOTT 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

CALHOUN 

89  02 

51 

7A 

7A 

DAVID  HOWELL 

MIAMI  BEACH 

5656 

DADE 

2    25  47 

80  08 

9 

LIFE  GUARD  PATROL 

1.4* 

26  21 

MIAMI    W8  AIRPORT 

5663 

DADE 

2    25  46 

u.s.  weather  bureau 

B»AOCNTOW  EXP  STATION 

MANATEE 

27  29 

GULF  COAST  ElP.  STA. 

MIAMI    12  SSW 

9*78 

DAOE 

23  39 

u.s. plant  introoctn  sta 

BRISTOL 

LlBEftTY 

30  26 

MISS  ELMA  SHULER 

MILES  CITY  TOWER 

5719 

COLLIER 

2*  11 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

SROOKSVILLE    CHIN  MILL 

HERNANDO 

82  22 

200 

5P 

BP 

C 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

30  47 

87  09 

217 

9P 

5P 

AGR.  EXP.  STATION 

SUMTER 

26  40 

82  05 

73 

4P 

ftp 

MONT ICELLO  2  S 

JEFFERSON 

30  32 

83  52 

209 

A.  M.  PHILLIPS 

CANAL         INI    GATE  9 

127! 

PALM  BEACH 

26  92 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

GLAOES 

26  50 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USOA 

PALM  BEACH 

SUGAR  PLANT  FLO.  STA. 

MOUNTAIN  LAKE 

9973 

POLK 

27  36 

SP 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

CAPE  SABLE  RANGE ft  STA 

1305 

MONROE 

25  08 

NAT IONAL  PARK  SVC. 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

60*9 

SARASOTA 

27  13 

OA 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

1110 

LEE 

26  32 

82  U 

3 

9P 

IF 

ALLEN  T.  WEEKS 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

*076 

COLLIER 

26  10 

81  47 

* 

if 

SP 

CARIBBEAN  GAROENS 

CARRA6ELLE    1  NNw 

1396  FRANKLIN 

29  32 

84  40 

10 

9P 

9P 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

NICEV1LLE 

62*0 

OKALOOSA 

30  31 

B6  30 

60 

jackson  guard  for,  sta. 

tssi 

WASHINGTON 

30  47 

LONNIE  M.  WHlTTAKER 

NITTAW  1  S 

6251  OSCEOLA 

27  36 

MRS .  ANNIE  M.  STEVENS 

CEOAA  kEt 

LEVY 

MISS  HARRIETTE  WHIODON 

NORTH  NEW  RvR  CANAL  1 

6311 

PALM  BEACH 

26  34 

80  45 

15 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CmIPlEY  J  E 

30  4T 

A.  W.  0  STEEN 

632  3 

PALM  BEACH 

26  20 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

27  39 

82  47 

20 

6P 

Clearwater  fire  dept. 

OCALA 

6*1'. 

MARION 

29  11 

82  08 

86 

SP 

MID 

CITr  OF  OCALA 

28  29 

61  46 

140 

6P 

SP 

ED  OLI VENBAUM 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

29  13 

82  07 

68 

AIRWAY  OBSERVER 

CLEMI S  TON 

1*4* 

HENDRY 

GERV1N  N.  P|T2EM 

OKEECHOBEE  9  W 

6*8'' 

OKEECHOBEE 

27  14 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CLEwl ston  u  s  eng 

1654 

HENDRY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6485  OKEECHOBEE 

27  13 

60  48 

3* 

8A 

6A 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNwELL  a  nh 

HIGHLANDS 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

ORANGE  CITY 

6564 

VOL US  I  A 

28  57 

c 

JOHN  MARCHEWKA 

CftESCENT  CITY 

PUTNAM 

81  3C 

38 

SP 

WILLIAM  R.  RADTKE 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

663t 

ORANGE 

28  33 

61  20 

106 

HIO 

HID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CRESTvlEW  RADIO  WJSB 

OKALOOSA 

S     JO  46 

86  35 

27* 

9P 

»p 

c 

RADIO  STATION  WJSB 

OR  TON A  LOCK  2 

GLADES 

81  18 

21 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CROSS  CITY 

200* 

OIIIE 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PALATKA 

6733 

PUTNAM 

29  39 

81  38 

13 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

CROSS  CITY  2 

OWE 

29  38 

63  07 

45 

SP 

3P 

RICHARD  W.  DAVIES 

PANACEA 

6826 

30  02 

84  2* 

5 

c 

CHARLES  C.  HUES 

BROWARO 

26  04 

FLA.    POWER   4  LIGHT 

PANAMA   CITY  2 

664  l 

BAY 

30  10 

85  40 

37 

5P 

SP 

c 

FLA .  FOREST  SER V  ICE 

DA 1 1 ON A  BEACH 

2190 

VOLUSIA 

29  13 

81  02 

4 

9A 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

PARR  1 SH 

CBS. 

MANATEE 

27  35 

82  23 

44 

*P 

*P 

c 

HOWARD  0.  GUTHRJE 

OA Y ? ON A  BEACH  MB  AP 

2158 

VOLUSIA 

29   1  1 

61  03 

HID 

"in 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PENNSUCO  4  NW 

DADE 

25  36 

80  27 

7 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

DCER  PARK 

2200 

OSCEOLA 

28  03 

GEORGE  H.  KEMPFER 

PENSACOLA  FAA  AP 

M" 

E  SCANS  1  A 

30  28 

MID 

HIO 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

DE  PUN  1 AK  SPRINGS 

MAL  TON 

30  43 

H.  C.  STORRS 

* 

PENSACOLA  WB  CITY 

70  0  2 

ESCAMBIA 

30  29 

87  13 

MID 

MIO 

C  J 

U.S. WEATHER  BUREAU 

VOLUSIA 

29  04 

ROBERT    I.  MAXWELL 

PERR 1 NE 

2020 

DADE 

2      2  5  36 

BA 

SOUTH  DADE  UTIL.  INC. 

OC   SOTO  CITY  *  SW 

HIGHLANDS 

81  28 

88 

II 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

PERRY 

7025 

TAYLOR 

5      30  07 

83  36 

45 

6P 

2P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2298 

HENDRY 

81  08 

20 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

9    28  01 

82  08 

121 

D.  A.  STORMS 

DO ML  I NG  PARK 

SUWANNEE 

i  1 

30  16 

OTHER  L .  BAILEY 

POMPANO  BEACH 

725* 

BROWARO 

26  1* 

STATE  FARMERS  MARKET 

OR Y  TOO TUG AS 

MONROE 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

7293 

MARTIN 

26  39 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EVERGLADES 

2690 

COLLIER 

25  51 

MANHATTAN  MERC.  CORP. 

PUNT A  GORDA 

7395  CHARLOTTE 

26  56 

SP 

SP 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

29  ** 

81  32 

9 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

QUINCY  EXP  STAT  ION 

7624 

GADSDEN 

30  35 

84  39 

230 

SP 

SP 

N.  FLA.   EXP.  STATION 

FILM 

HENDRY 

26  33 

ei  26 

18 

c 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

RA 1  FORD  STATE  PRISON 

7640 

UNION 

10 

30  04 

82  11 

120 

FLA.   STATE  PRISON 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

OKEELANTA  SUG.  REF.INC. 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7  760 

DADE 

25  22 

NATIONAL   PARK  SVC. 

FERNAND1NA  BEACH 

NASSAU 

LEWIS  K.  NOLAN 

SAINT  AUGUST  I NE 

7812 

ST  JOHNS 

29  54 

CITY  OF  ST.  AUGUST INE 

FORT  OftUM  9  NH 

OKEECHOBEE 

R.  6 .  COX 

785  1 

PA  SCO 

28  20 

7P 

7P 

c 

BRO.  AUSTIN  VELTEN 

FORT  GREEN   12  WSw 

3193 

MANATEE 

82  08 

120 

7P 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

78S9 

MARTIN 

27  05 

BO  18 

19 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  LAUOERDALE 

BROWARD 

2     2b  06 

80  09 

10 

6P 

*P 

MRS.  ALENE  LA  marre 

SAINT  MARKS  6  SE 

7B67 

30  09 

84  10 

17 

FISH  *  WILDLIFE  SVCa 

FT   LAUDERDALE    BAH | A  MAR 

3166 

BROWARD 

ST  PETERSBURG 

78B6 

PINELLAS 

27  47 

CITy  OF  ST.  PETERSBURG 

FT  LAUDERDALE  EKP  STA 

9171 

BROWARD 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

SANBORN  TOWER 

7950 

30  04 

SP 

U.S.   FOREST  SERVICE 

FORT  MYERS  -  AP 

3166 

LEE 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SANFORD  EXP  STATION 

7982 

SEMINOLE 

28  48 

SP 

5P 

CENTRAL  FLA.  EXP.  STA. 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

27  25 

8C  19 

10 

MID 

Nil 

SARASOTA 

80  2  1 

SARASOTA 

27  21 

82  32 

50 

SP 

SP 

CITY  OF  SARASOTA 

FOUNTAIN  )  S 

3230 

BAY 

30  26 

85  26 

140 

SP 

3P 

FlA.  forest  service 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

8165, POLK 

27  49 

81  13 

60 

MRS.  PEARL  E.  BREWER 

GAINESVILLE   3  WSW, 

3321 

ALACHUA 

29  38 

AGRONOMY    DEPT    U.OF  FLA. 

SOUTH  MIAMI   9  W 

S396 

OAOE 

25  42 

SAMUEL  B.  HEATON 

GAINESVILLE    FAA  AP 

ALACHUA 

29  42 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

STARKE 

B327 

BRADFORD 

29  56 

CITY  OF  STARKE 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

34  7C 

BAKER 

30  15 

G.ST.  M.  NURSERIES 

STEINHATCHEE  2 

8565 

TAYLOR 

29  40 

4P 

*p 

MRS.  ETHEL  V.  WOOD 

GRACEVILLE 

JACKSON 

30  59 

85  30 

160 

c 

CHARLES  C.  LlDDON.  JR. 

STUART    1  N 

6620 

MARTIN 

27  13 

80  15 

10 

6P 

ftp 

RADIO  STATION  wSTU 

GRADY 

J543 

LAFAYETTE 

1  ! 

82  54 

30 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

TALLAHASSEE  WB  AP 

B758 

LEON 

30  26 

84  20 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MART  LACE 

16*0 

ORANGE 

U.S.  GEOL.  SURVEY 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  P.  O.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA ,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D .  C. 

USCOMM-WB-Asheville,    N.   C.  8/31/61    ---  900 
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ASH5VILLE:  1961 


FLORIDA  -  AUGUST  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     103°  on  the  1st  at  Kissimmee  2 
Lowest  Temperature:     59°  on  the  21st  at  Starke 

Greatest  Total  Precipitation:     16.19  inches  at  Inverness 

Least  Total  Precipitation:     2.29  inches  at  Miami  Beach 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5.70  inches  on  the  25th  at  Bayport 
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.02 

-ANT  CITY 

4 

.84 

•  11 

.59 

•  10 

.08 

•  74 

1.65 

•23 

.02 

•  29 

.08 

.29 

1.15 

.30 

•  03 

.20 

•  03 

.42 

.26 

•  10 

3MPANO  BEACH 

7 

.71 

.31 

.05 

.35 

.35 

.01 

1.22 

.05 

.25 

.26 

•  . 

1.21 

.04 

.03 

.16 

1.14 

2.90 

.03 

JNTA  GORDA 

4 

.81 

.06 

i  .40 

•  04 

.05 

.35 

.26 

.33 

1.11 

•02 

1.65 

.06 

.09 

.45 

.26 

.69 

.27 

.05 

•17 

.15 

JINCY  EXP  STATION 

14 

.31 

T 

.90 

1  '» 

.20 

.28 

1  .26 

1.18 

•  01 

.04 

.32 

1.56 

.04 

.60 

•  72 

.23 

T 

.15 

5.60 

1.38 
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DAILY  PRECIPITATION 

floric 

AUGUST  196 

Continued  


Day  of  Month 


suuoa 

r-  -i 

1    -  1 

1  |  2  | 

3 

4  | 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10  | 

11  1 

12 

13  | 

14 

IS 

16 

17  j 

18 

19  [ 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25  | 

26 

27 

28  J 

29  | 

30 

3 

RO'AL     J   -  RANGER  MA 

7  .  SB 

2.03 

T 

•  33 

.j. 

T 

T 

1.55 

.01 

.14 

.  i  ? 

.22 

.24 

.16 

.02 

T 

.26 

T 

1. 1 

.14 

1.07 

•03 

SAINT   AUGUST  I NC 

5.42 

.72 

.53 

.02 

.39 

.41 

.63 

.64 

.26 

.20 

1.62 

T 

SAINT  LEO 

6.  42 

.12 

.35 

.04 

• 

1  .40 

.17 

.48 

.10 

.02 

1.66 

.06 

.29 

•  27 

.29 

•  15 

» 

.30 

SAINT   HARKS  6  SE 

7  *  I* 

T 

T 

.40 

.35 

.05 

.20 

.26 

2.24 

.68 

.40 

2.23 

ST  PETERSBURG 

T 

.04 

.64 

.09 

.28 

"** 

.06 

1  .64 

2.68 

1.64 

.65 

.29 

.14 

•  22 

.13 

.83 

.66 

.14 

* ' 

SANBORN  TOWER 

.30 

1.46 

.58 

.10 

T 

•  12 

1  .04 

.66 

.20 

.10 

1.03 

.04 

1.14 

.80 

•  40 

.26 

.  58 

3.  . 

SANFORO  EXP  STATION 

I'.li 

.09  .36 

.05 

.18 

.02 

T 

.01 

■  06 

.36 

.41 

.41 

.20 

.07 

.12 

.09 

.63 

1.24 

.44 

.30 

1.67 

.04 

SARASOTA 

7.95 

.04 

.05 

.86 

.86 

1.35 

.84 

.20 

.05 

.53 

.14 

1.30 

.14 

.06 

.40 

•  09 

SOUTH  MIAMI    5  W 

6.03 

1 

.43 

.55 

.13 

.13 

T 

.02 

T 

.95 

.03 

.40 

.15 

.01 

.04 

.01 

.76 

1.27 

.17 

STARKE 

11.81 

1  .20 

.07 

.06 

1.90 

.12 

2.70 

1.23 

*' 

1.20 

.63 

.26 

•  64 

STEINHATCHCE  2 

.53 

1.43 

.54 

•  15 

1.35 

.71 

.85 

1.52 

3.^0 

STUART    1  N 

6.32 

.32 

•  12 

.07 

.42 

.01 

.59 

.36 

.06 

.52 

.46 

•  07 

1.16 

.35 

•  24 

.19 

1.34 

•  04 

TALLAHASSEE  WB  AP 

10.07 

.55 

T 

.92 

•  46 

.29 

.10 

.27 

.06 

T 

T 

.06 

T 

.01 

.52 

.07 

.70 

.36 

•47 

.34 

3.05 

1.  . 

T  AM  I  AM  1    TRL  40  MI  BEND 

.44  .02 

.39 

.15 

.04 

.14 

2.60 

.20 

1.10 

1.00 

.66 

.63 

.24 

•  18 

1.28 

Tampa  mb  airport  r 

6.22 

T  .04 

T 

T 

.96 

.09 

.06 

* 

.12 

.02 

.22 

.46 

1.22 

T 

1.19 

.17 

T 

.80 

.45 

.04 

.13 

.09 

.02 

.01 

T 

TARPON   SPGS  SEWAGE  PL 

10.87 

.02 

3.55 

.21 

.42 

•  71 

.10 

.20 

.28 

.50 

.10 

.97 

2.06 

.15 

.05 

1.12 

.10 

.19 

.12 

TAVERN  I ER 

2.91 

.50 

.15 

1.05 

.32 

.1. 

.33 

.10 

.30 

TITUSVILLE  2  W 

8.^2 

1.14 

.08 

USHER  TOWER 

14.59 

. ) :. 

1.95 

.20 

.30 

.30 

.10 

.30 

.40 

.15 

1  -  -  e 

.30 

2.10 

.20 

.25 

.30 

3.00 

.50 

1.50 

1.' 

VENICE 

5.70 

.10  .09 

•  IS 

1.01 

1.00 

.11 

.05 

.15 

.52 

.21 

.70 

.60 

•  12 

.70 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

4.89 

T 

.01 

T 

1.21 

.81 

•  08 

.04 

•  10 

.84 

.14 

.03 

1.60 

.03 

WAUCHULA  2  N 

8.20 

.43 

•  06 

.31 

.  36 

.04 

.46 

1.57 

.41 

.89 

T 

1.46 

.79 

.11 

1.22 

W  PALM  BEACH  RA0IO  WJNO 

5.46 

.30 

.04 

.39 

1.36 

.02 

T 

.99 

•  68 

.66 

.01 

.01 

.66 

.40 

•  02 

T 

WEST  PALM  BEACH  wB  AP  R 

6.39 

T 

.38 

T 

.  TO 

T 

T 

1.09 

1.54 

.41 

.69 

.13 

T 

.62 

.08 

I 

.13 

.37 

.05 

WEWAHI TCHKA 

12.59 

.75  .78 

.50 

1.24 

1.00 

.90 

.10 

.20 

.30 

.32 

.10 

1.00 

.92 

.20 

.10 

.40 

.42 

.94 

•  14 

.80 

.40 

.30 

.22 

.44 

WINTER  HAVEN 

7.31 

.63  .11 

.12 

.27 

-02 

.0* 

.53 

1.24 

.12 

.04 

T 

.04 

.97 

•  12 

.10 

.76 

.05 

.49 

.74 

WOODRUFF  DAM 

9.22 

.26 

•  33 

.21 

.41 

.41 

T 

.13 

•  65 

.34 

2.16 

.50 

.02 

.95 

.54 

.34 

•  44 

1.  . 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

ph. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-  49 

66 -OS 

1 00-1 99 

200 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

6.9 

27 

S 

31 

2 

4 

9 

5 

1 

1 

22 

51 

7.0 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

E 

14 

7.8 

32++ 

SW 

26 

86 

87 

65 

78 

2 

6 

5 

2 

0 

2 

17 

7.4 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

6.4 

31  +  + 

SW 

1 

S2 

82 

58 

74 

4 

3 

7 

6 

1 

2 

23 

6.7 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

SW 

12 

9.9 

40 

w 

13 

90 

93 

64 

78 

6 

3 

5 

3 

3 

1 

21 

47 

7.4 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ESE 

26 

8.4 

33 

s 

15 

75 

76 

63 

70 

7 

4 

4 

3 

0 

0 

18 

74 

5.5 

LAKELAND  WB  CITY 

5.8 

4 

2 

10 

2 

2 

1 

21 

58 

7.2 

MIAMI    WB  AIRPORT 

ESE 

17 

7.7 

22++ 

WNW 

21 

82 

84 

62 

73 

8 

6 

7 

0 

2 

0 

23 

630 

6.6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ESE 

13 

7.5 

23+  + 

E 

16+ 

91 

93 

57 

76 

6 

4 

7 

3 

1 

1 

22 

6.6 

PENSACOLA  WB  CITY 

8.4 

25 

NE 

3 

3 

5 

5 

1 

3 

2 

19 

64 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

ENE 

14 

8.1 

40+  + 

WSW 

5 

93 

95 

73 

78 

4 

4 

7 

4 

1 

1 

21 

7.6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

E 

12 

9.6 

38++ 

ESE 

9 

86 

90 

61 

74 

8 

8 

7 

2 

2 

0 

27 

57 

7.2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

20 

8.4 

23++ 

N 

16+ 

85 

87 

62 

75 

6 

2 

5 

3 

2 

0 

18 

- 

7.0 

«  City  Office  D.t. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1961 


■ 

Station 

Day  Oi  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  J 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave! 

ALEXANDER  SPRINGS 

I 

MAX 
MIN 

71 

68 

67 

71 

71 

69 

68 

70 

71 

po 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

71 

72 

69 

65 

91 
73 

86 
69 

91 
72 

91 

71 

92 
71 

9  3 

70 

86 

73 

91 
70 

91 
72 

92 
71 

92  .  7 
70.1 

APALACH I  COLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

77 

74 

74 

75 

74 

"1 

72 

77 

89 
75 

86 
76 

74 

88 

75 

90 
77 

87 
74 

85 
74 

74 

75 

73 

72 

83 
68 

86 

73 

6  6 

74 

85 

72 

80 
69 

62 

73 

78 
71 

8<* 

71 

86 

75 

87 
74 

63 
74 

83 
76 

86.7 
73.6 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

71 

64 

67 

71 

68 

68 

65 

69 

70 

71 

70 

93 
68 

69 

9  3 
69 

9  2 

7  0 

70 

69 

68 

72 

71 

67 

70 

67 

69 

69 

92 
70 

92 
72 

88 

75 

92 
74 

93 
71 

93 
73 

92.4 
69.6 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

100 
73 

68 

71 

71 

72 

72 

71 

71 

73 

73 

71 

71 

71 

95 

73 

98 
74 

73 

73 

71 

72 

93 
70 

70 

92 
72 

70 

73 

74 

97 
73 

7  ! 

73 

95 
73 

95 
74 

96 
73 

95.7 
72.0 

BARTOW 

MAX 
MIN 

72 

67 

69 

72 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

68 

96 
73 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

68 

92 
63 

68 

93 
70 

92 
70 

69 

70 

69 

7  2 

71 

93.3 
69.9 

8AYP0RT 

MAX 
MIN 

78 

72 

71 

74 

75 

73 

71 

68 

71 

72 

76 

73 

93 
72 

70 

7  i 

74 

70 

12 

72 

68 

69 

6  8 

71 

88 
69 

86 

70 

92 
71 

8  1 
71 

8  6 

71 

91 
72 

92 
73 

87 
73 

95 
73 

91.0 
71.9 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

70 

68 

69 

72 

71 

70 

71 

69 

71 

70 

69 

70 

7 ; 

71 

6  6 

72 

70 

69 

91 
70 

92 
71 

71 

8  9 
71 

69 

70 

72 

89 
69 

91 
69 

90 
72 

86 

72 

91 
73 

89 

70 

90.5 
70.3 

BIG  CYPRESS  R  ESER V AT  N 

MAX 
MIN 

94 
71 

95 
70 

71 

94 
72 

70 

68 

71 

84 

72 

70 

90 
69 

9  2 
6  6 

70 

71 

71 

91 

72 

90 
71 

86 

70 

70 

9 1 
72 

93 
70 

90 
71 

9  2 
72 

93 
72 

91.2 
70.6 

3LOUNTSTOWN   2  SE 

MAX 
MIN 

98 
71 

73 

72 

72 

74 

91 
72 

6  v 

70 

90 
71 

70 

93 
70 

71 

92 
71 

72 

95 
71 

71 

73 

72 

70 

7  0 

71 

65 

6  6 

89 
68 

67 
71 

70 

85 

70 

69 

71 

72 

74 

74 

90.0 
70.9 

'3RADENT0N  EXP  SI«'U*. 

MAX 
MIN 

75 

70 

71 

92 
73 

92 
71 

71 

69 

71 

68 

72 

71 

71 

70 

71 

72 

9  1 
72 

70 

69 

71 

71 

69 

71 

71 

71 

72 

71 

72 

T2 

75 

74 

73 

91.9 
71.3 

3ROOKSVILLE   CHIN  HlLi. 

MAX 
MIN 

73 

69 

72 

7* 

73 

72 

72 

72 

72 

74 

72 

73 

73 

71 

74 

71 

71 

72 

69 

67 

70 

71 

69 

72 

72 

71 

73 

73 

73 

73 

90.5 
71.8 

3USMNELL   2  E 

MAX 
IIIN 

74 

68 

68 

72 

72 

69 

68 

70 

71 

71 

68 

68 

6  9 

70 

74 

73 

71 

72 

71 

68 

68 

7  0 

69 

69 

72 

72 

73 

74 

74 

72 

91.9 
70.7 

:anal  point  usda 

MAX 
MIN 

71 

67 

68 

71 

71 

69 

68 

68 

71 

69 

71 

68 

72 

71 

69 

71 

69 

71 

72 

71 

70 

68 

69 

73 

69 

7t 

73 

90 
70 

80 

80 

61 

90.9 
71.0 

1APE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

74 

74 

74 

74 

82 

76 

76 

78 

75 

77 

74 

73 

76 

75 

72 

73 

73 

72 

75 

81 

76 

75 

76 

75 

76 

76 

76 

75 

75 

'6 

79 

89.6 
75.6 

iaptiva 

MAX 
MIN 

92 
77 

89 
75 

75 

68 
76 

80 

79 

76 

77 

74 

77 

78 

75 

77 

78 

74 

76 

76 

76 

77 

79 

72 

76 

75 

77 

76 

77 

77 

74 

78 

72 

89,9 
76.3 

IARRABELLE    1  NNW 

MAX 
MIN 

98 
73 

92 
74 

90 
6, 

91 
73 

90 
73 

86 

69 

90 
68 

89 

72 

92 
71 

89 
71 

89 
72 

92 
69 

95 
72 

9 1 

70 

75 

91 
73 

9  1 
71 

6  9 

66 

65 

88 

63 

68 

67 

88 

72 

69 

69 

69 

69 

71 

71 

73 

88.9 
70.3 

:edar  key 

MAX 
MIN 

94 
81 

88 
75 

89 
74 

90 
75 

69 
76 

90 
77 

90 
75 

89 
77 

92 
77 

92 
80 

91 
71 

91 
76 

75 

73 

6  9 

69 

73 

74 

76 

75 

74 

74 

75 

76 

73 

88.2 
74.8 

IHlPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

93 
70 

95 
72 

94 

71 

91 
69 

89 

73 

77 
70 

6  7 
69 

85 

70 

90 
69 

92 
66 

92 
71 

93 
70 

93 
69 

92 
70 

a  7 
70 

72 

68 

69 

69 

63 

65 

65 

69 

66 

68 

68 

6  6 

70 

76 

7- 

73 

88.5 
69.5 

:learwater 

MAX 
MIN 

93 
77 

91 
74 

89 
74 

91 
75 

91 

75 

91 
73 

95 
7* 

92 
74 

92 
73 

92 
74 

92 
75 

91 
74 

93 
74 

93 
69 

92 
75 

75 

72 

72 

71 

70 

70 

7, 

74 

74 

73 

74 

73 

74 

76 

73 

74 

89.9 
73.6 

:lermont  6  s 

MAX 
MIN 

100 
75 

9  3 

70 

70 

95 
7* 

95 

72 

96 

72 

97 
73 

98 

73 

76 

95 
76 

96 
71 

98 
72 

72 

72 

76 

72 

73 

73 

73 

71 

72 

72 

70 

92 
74 

91 
74 

93 
75 

9  6 
74 

87 
75 

90 
74 

93 
74 

92 
72 

92.9 
72.9 

ilLEWISTON  u  s  eng 

MAX 
MIN 

94 
70 

96 
71 

95 
70 

95 
71 

92 
71 

96 

71 

93 
72 

91 
73 

94 
74 

89 
74 

74 

90 
72 

73 

90 
72 

71 

73 

73 

71 

73 

71 

71 

73 

71 

74 

75 

76 

75 

9  J 

76 

71 

92 
76 

92 
73 

91.6 
72.6 

:restvieh  radio  wjsb 

MAX 
MIN 

96 
72 

95 
73 

90 
72 

91 
70 

84 
68 

90 
71 

84 
68 

87 
69 

93 
70 

92 
70 

92 
69 

93 
70 

93 
70 

95 
70 

87 
72 

72 

71 

70 

69 

64 

66 

66 

70 

69 

68 

65 

66 

71 

71 

70 

86 

72 

89.3 
69.5 

iross  city  2 

MAX 
MIN 

99 
72 

93 
73 

86 
72 

92 
70 

91 
71 

88 

71 

93 
66 

95 

71 

94 
71 

70 

95 
72 

94 

72 

68 

74 

72 

69 

71 

72 

66 

65 

70 

68 

70 

70 

70 

71 

70 

9  4 

7  1 

74 

8  6 
74 

93 
71 

90.9 
70.6 

>AYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

96 

73 

97 
71 

90 
71 

91 
73 

92 

73 

97 
74 

91 

73 

90 
75 

89 
74 

89 
76 

90 
75 

90 
72 

91 
74 

90 
74 

90 
75 

87 
74 

73 

72 

70 

70 

74 

72 

69 

75 

75 

74 

70 

76 

72 

'6 

75 

89.  1 

73.2 

IJAYTONA  BEACH   WB  AP 

MIN 

95 
72 

89 
72 

91 
70 

93 
7* 

93 
74 

93 

73 

89 
72 

88 

73 

88 
72 

89 
74 

89 
74 

91 
70 

92 
72 

90 
73 

69 
74 

86 

73 

74 

72 

7  2 

71 

70 

72 

69 

74 

75 

72 

72 

76 

74 

6  7 

75 

89 
73 

86.3 
72.7 

lEER  PARK 

MAX 
MIN 

99 
72 

95 
65 

95 
68 

94 

71 

95 
70 

96 

70 

95 
69 

95 
70 

94 
69 

93 
70 

93 
69 

91 

67 

93 
69 

90 
69 

89 
71 

89 

72 

88 

72 

89 

70 

91 
71 

88 

71 

70 

87 
71 

92 
66 

7L 

92 
72 

93 
71 

69 

72 

74 

71 

71 

92.1 
70.1 

»E  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

98 
71 

97 
72 

96 
70 

93 
68 

64 

71 

80 

69 

83 
67 

91 
68 

96 
67 

96 
71 

96 
66 

97 
70 

90 
72 

98 
69 

91 
69 

72 

68 

69 

69 

66 

65 

6  6 

64 

85 
64 

66 

65 

90 
66 

97 
69 

97 
70 

69 
71 

83 
73 

90.7 
68.5 

>E  LAND   3  N 

MAX 
MIN 

100 
68 

95 
71 

94 
69 

94 
73 

93 

72 

95 
73 

94 

72 

93 

73 

91 
72 

90 
72 

92 
72 

95 
70 

97 
69 

93 
72 

93 
72 

72 

73 

72 

7  i 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

74 

91 
71 

g  3 
7. 

85 
74 

90 
74 

g  2 
70 

93 
74 

91.2 
71.4 

•EVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

68 

73 

9 1 
71 

92 
72 

94 
73 

94 

71 

93 

73 

91 
73 

92 
72 

93 
74 

93 
72 

'RY  TORTUGAS 

MIN 

90 
81 

91 
81 

91 
81 

92 
80 

91 
81 

90 
61 

92 
82 

92 
82 

90 
76 

6v 
7  6 

90 
76 

90 
81 

90 
74 

90 
78 

80 

76 

80 

61 

a  : 

92 
80 

93 
80 

9  2 
80 

91 
60 

90 
80 

91 
81 

90 
77 

91 
80 

94 
81 

91 
81 

91 
79 

91 
77 

90.6 
79.5 

VERGLADES 

MAX 
MIN 

92 
75 

91 
75 

92 
74 

87 
75 

89 
76 

93 
70 

94 
71 

92 
71 

89 
75 

<: 

75 

93 
75 

90 
72 

92 
76 

92 
74 

90 
72 

73 

74 

7  ! 

76 

80 

77 

74 

74 

74 

75 

74 

91 

75 

90 
74 

90 
75 

92 
74 

93 
76 

91.0 
74.3 

EDERAL  POINT 

MIN 

99 

75 

95 

70 

95 
69 

92 
73 

93 
74 

95 
72 

95 
70 

93 
71 

92 
71 

92 
73 

92 
70 

95 
70 

94 
72 

93 
69 

6  - 
74 

73 

72 

71 

71 

69 

65 

71 

91 
68 

89 
73 

90 
7  3 

93 
72 

92 
71 

87 

73 

87 
74 

(2 
75 

93 
73 

90.9 
71.5 

ELLSMERE 

MIN 

99 
79 

96 
74 

94 
80 

94 

7  9 

95 
80 

95 
80 

92 
77 

91 
76 

91 
71 

94 
79 

94 
78 

96 
80 

90 
76 

93 
74 

92 
76 

76 

76 

76 

74 

75 

79 

74 

75 

82 

89 

60 

91 
79 

92 
78 

88 

74 

89 
73 

69 
75 

92 
79 

91.7 
77.0 

ERNAND I NA  BEACH 

MAX 
MIN 

97 

73 

89 

72 

91 
71 

96 
'9 

97 
74 

89 

71 

89 
68 

90 
71 

90 
72 

91 
75 

90 
73 

94 

73 

93 
74 

86 
70 

85 
76 

84 

75 

73 

71 

72 

69 

63 

72 

69 

73 

75 

85 
73 

6  6 
71 

88 
74 

83 
77 

90 
71 

90 
77 

88.2 
72.3 

ORT  DRUM   5  NW 

MAX 
MIN 

95 
71 

93 
68 

91 
69 

91 
69 

93 
70 

94 
69 

93 
70 

93 
70 

91 
70 

<2 
71 

92 
69 

91 
69 

91 

66 

90 
69 

90 
73 

90 
71 

86 
71 

90 
70 

89 
69 

90 
71 

92 

70 

84 

72 

91 
68 

92 
72 

69 

91 
71 

>. 

72 

88 

73 

91 
73 

90 
73 

91 
72 

90.8 
70.5 

ORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

92 
76 

92 
75 

92 
76 

92 

76 

91 
75 

90 
76 

91 
78 

91 

73 

87 
73 

90 
80 

89 
79 

91 
75 

90 
75 

90 
80 

90 
78 

91 
74 

89 

72 

89 
71 

88 

76 

89 
76 

90 
76 

85 
71 

88 

73 

86 

78 

89 
76 

88 

75 

89 
76 

89 
7* 

88 
78 

69 
77 

89 
76 

89.5 
75.7 

'  T  LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

MAX 
MIN 

92 
73 

92 
75 

92 
75 

91 
75 

90 
75 

91 
74 

92 
77 

91 
78 

89 
72 

89 
77 

89 
79 

91 
74 

91 
79 

91 
81 

91 
77 

88 

70 

88 
71 

88 

70 

66 
74 

89 
75 

82 
69 

67 

72 

87 
76 

88 

77 

68 

77 

89 
76 

69 
76 

88 

76 

86 
72 

89 

79 

89 
76 

89.3 
75.1 

1  1 T  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

93 
67 

94 
68 

94 
69 

95 

7; 

92 
69 

93 
68 

93 
72 

92 
69 

92 
71 

91 
71 

92 
70 

91 
69 

it 

70 

93 
71 

91 
71 

92 

71 

92 
69 

92 
6  6 

90 
69 

90 
69 

92 
71 

67 
70 

89 
69 

89 
67 

90 
71 

91 
72 

91 
72 

92 
73 

91 
70 

90 
73 

90 
71 

91.5 
70.0 

See  Reference  Notes 


Following  Station  Index 

123  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIi 
AUGUST  19 


Day  Of  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 ! 

15 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

, 

FORT  MYERS  W8  AP 

MAX 

93 

91 

91 

90 

92 

93 

V6 

93 

91 

94 

»  ! 

92 

93 

93 

92 

90 

91 

86 

90 

89 

92 

90 

93 

93 

91 

92 

94 

91 

92 

94 

94 

9 

MIN 

" 

75 

73 

1  6 

73 

74 

76 

76 

75 

77 

77 

76 

73 

75 

76 

77 

76 

76 

77 

79 

78 

75 

7 

FORT  PIERCE 

MAX 

93 

91 

93 

94 

94 

91 

»2 

68 

90 

91 

89 

90 

91 

91 

87 

89 

86 

86 

91 

93 

88 

86 

88 

89 

64 

90 

89 

82 

89 

89 

89 

8 

MIN 

72 

74 

74 

71 

72 

71 

72 

68 

69 

76 

75 

73 

73 

74 

72 

76 

74 

7 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 
MIN 

97 

97 

92 

97 

85 

80 

89 

90 

94 

92 

93 

95 

94 

94 

88 

89 

90 

69 

84 

90 

90 

84 

91 

86 

88 

78 

90 

95 

92 

62 

8 

GAINESVILLE   3  W$V 

MAX 

9« 

90 

90 

92 

91 

91 

14 

94 

93 

91 

96 

93 

96 

93 

92 

89 

88 

84 

61 

84 

88 

90 

90 

90 

90 

92 

93 

92 

68 

91 

91 

9 

MIN 

71 

73 

72 

72 

72 

68 

74 

73 

68 

72 

69 

68 

63 

71 

70 

74 

73 

73 

72 

74 

75 

74 

71 

7 

GAINESVILLE   F AA  AP 

MAX 

98 

91 

90 

93 

91 

88 

94 

93 

93 

89 

92 

91 

94 

91 

68 

67 

87 

84 

74 

85 

86 

86 

86 

88 

87 

91 

89 

89 

90 

91 

91 

8 

MIN 

72 

70 

70 

72 

71 

70 

67 

70 

72 

70 

72 

70 

70 

69 

73 

69 

67 

72 

67 

67 

64 

71 

70 

73 

70 

72 

7  1 

73 

75 

73 

71 

7 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

90 

93 

92 

94 

90 

95 

95 

94 

86 

94 

96 

94 

94 

89 

90 

86 

85 

81 

85 

91 

92 

90 

91 

69 

90 

94 

93 

85 

93 

93 

9 

MIN 

68 

69 

70 

66 

69 

70 

67 

70 

70 

68 

63 

69 

68 

71 

69 

70 

69 

70 

74 

74 

70 

6 

HI ALE AH 

MAX 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

91 

91 

90 

89 

)C 

91 

90 

90 

90 

92 

93 

92 

92 

91 

92 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

92 

89 

90 

90 

9<l 

MIN 

73 

73 

74 

74 

73 

7  3 

73 

75 

75 

78 

72 

74 

74 

74 

72 

72 

69 

72 

75 

73 

71 

72 

73 

74 

74 

75 

75 

73 

79 

76 

7  1 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

100 

95 

91 

93 

94 

93 

95 

97 

95 

94 

95 

97 

99 

94 

95 

90 

87 

86 

84 

86 

91 

91 

90 

91 

90 

92 

92 

93 

87 

93 

93 

9. 

MIN 

72 

72 

72 

67 

64 

65 

71 

75 

72 

72 

74 

67 

72 

73 

66 

69 

68 

68 

64 

71 

68 

69 

70 

69 

72 

74 

73 

7Cl 

HOMESTEAO   ExP  STA 

MAX 

93 

93 

93 

93 

93 

92 

93 

92 

90 

90 

92 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

91 

91 

87 

89 

88 

90 

89 

90 

90 

93 

90 

90 

90 

91 1 

MIN 

71 

69 

70 

70 

72 

72 

72 

71 

71 

74 

71 

73 

73 

73 

75 

74 

7ll 

INVERNESS 

MAX 

98 

91 

90 

92 

94 

95 

94 

93 

93 

93 

93 

95 

95 

94 

94 

87 

85 

84 

78 

87 

89 

90 

89 

89 

92 

91 

92 

90 

85 

93 

92 

90  1 

MIN 

70 

70 

73 

72 

73 

73 

70 

68 

70 

73 

70 

74 

71 

71 

73 

74 

74 

74 

73 

72  I 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

te 

91 

93 

93 

94 

90 

93 

92 

92 

89 

92 

94 

94 

69 

86 

87 

86 

85 

76 

84 

88 

89 

68 

89 

86 

89 

90 

89 

85 

90 

93 

89  1 

MIN 

72 

73 

70 

75 

72 

73 

75 

72 

73 

70 

68 

69 

66 

71 

72 

72 

73 

73 

72 

75 

72  1 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

96 

88 

87 

95 

94 

86 

88 

87 

88 

88 

88 

92 

93 

88 

86 

66 

87 

61 

79 

85 

87 

87 

85 

89 

68 

87 

86 

89 

86 

88 

88 

87 

MIN 

76 

72 

77 

76 

77 

72 

69 

65 

73 

70 

75 

76 

74 

7  $ 

77 

1 

JASPER  3  SE 

l  00 

95 

95 

95 

93 

91 

95 

92 

91 

91 

94 

97 

96 

92 

90 

90 

88 

87 

93 

93 

86 

87 

86 

91 

91 

94 

95 

83 

89 

92 

91  1 

MIN 

69 

65 

6  0 

62 

67 

69 

60 

60 

60 

65 

64 

69 

69 

7 1 

7  j 

7  5 

66  1 

KEY   WEST    w8   Al RPOR T 

MAX 

91 

91 

90 

89 

90 

91 

90 

90 

89 

89 

89 

89 

90 

88 

90 

91 

92 

91 

91 

93 

92 

90 

92 

90 

87 

89 

92 

90 

90 

86 

90 

90  1 

MIN 

82 

82 

8  1 

82 

82 

82 

63 

82 

8 1 

75 

61 

80 

6  0 

75 

77 

77 

61 

80 

80 

80 

74 

78 

76 

81 

76 

82 

82 

77 

77 

62 

81 

79  I 

K 1 SS I MMEE  2 

MAX 

103 

9". 

95 

92 

95 

90 

97 

97 

94 

94 

94 

91 

90 

95 

90 

93 

93 

88 

90 

88 

90 

91 

92 

93 

89 

90 

93 

93 

91 

90 

92 

92  1 

MIN 

72 

68 

70 

70 

65 

7 1 

74 

7 1 

74 

72 

72 

72 

75 

73 

73 

72 

69 

71 

74 

71 

74 

72 

74 

70 

75 

71  1 

LA  BELLE 

96 

95 

94 

92 

94 

96 

>i 

93 

91 

93 

94 

92 

94 

95 

93 

92 

92 

95 

91 

93 

94 

87 

93 

93 

94 

95 

94 

91 

93 

92 

93 

93.1 

MIN 

70 

70 

68 

69 

71 

68 

71 

68 

71 

71 

69 

70 

71 

73 

72 

71 

69 

LAKE   ALFREO   EXP  STA 

MAX 

96 

93 

94 

93 

93 

95 

95 

96 

91 

94 

95 

94 

95 

94 

95 

88 

90 

87 

86 

89 

90 

89 

92 

93 

91 

92 

90 

90 

91 

93 

91 

92.1 

MIN 

72 

68 

70 

73 

74 

7  J 

70 

70 

70 

72 

72 

7 1 

71 

68 

72 

72 

73 

74 

72 

72 

73 

70 

71.1 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

100 

100 

1U0 

100 

99 

99 

95 

95 

95 

94 

94 

97 

97 

93 

93 

94 

94 

87 

87 

87 

90 

93 

92 

86 

90 

90 

91 

94 

91 

90 

93 

93.1 

MIN 

70 

68 

69 

69 

67 

63 

6<* 

65 

64 

65 

67 

70 

72 

73 

70 

69 

68.1 

LAKE   H I A WASSE 

MAX 

97 

96 

91 

92 

93 

92 

95 

95 

95 

91 

89 

91 

92 

95 

90 

92 

87 

87 

87 

84 

85 

90 

87 

90 

91 

86 

68 

93 

85 

92 

92 

90.  1 

MIN 

70 

75 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

69 

75 

74 

74 

71 

73 

74 

74 

74 

72.  1 

LAKELAND   WB  CITY 

96 

92 

92 

92 

91 

93 

93 

93 

92 

91 

93 

93 

93 

91 

94 

B6 

89 

86 

83 

87 

91 

90 

92 

90 

91 

91 

92 

87 

86 

90 

90 

90. 

MIN 

73 

71 

72 

71 

72 

72 

72 

68 

70 

74 

72 

74 

73 

7  3 

74 

72 

74 

72. 

lake  placid  2  sw 

98 

98 

95 

92 

95 

96 

95 

95 

87 

92 

92 

92 

93 

95 

93 

90 

91 

91 

91 

90 

95 

91 

94 

93 

92 

93 

94 

90 

93 

93 

92 

92.  1 

MIN 

7 1 

67 

69 

7 1 

72 

7  i 

69 

70 

73 

73 

7  C 

73 

72 

72 

70 

71 

68 

68 

70 

72 

71 

72 

72 

74 

73 

73 

72 

71. 

LISBON 

99 

91 

93 

91 

92 

94 

93 

94 

93 

92 

95 

94 

95 

93 

91 

89 

84 

64 

78 

86 

89 

90 

91 

88 

89 

89 

93 

68 

90 

91 

90 

90. 

MIN 

'  6 

70 

70 

74 

72 

7  3 

7 1 

74 

73 

74 

72 

72 

72 

69 

69 

7  i 

71 

75 

75 

74 

72 

75 

74. 

72 

73 

72.. 

L I VE  OAK   2  ESE 

98 

91 

90 

92 

90 

89 

94 

93 

92 

92 

93 

95 

96 

92 

69 

89 

87 

86 

80 

86 

88 

88 

86 

85 

90 

88 

91 

93 

85 

88 

90 

a 

9. 

MIN 

71 

71 

70 

7 1 

70 

67 

69 

70 

68 

69 

70 

67 

66 

69 

66 

70 

69 

68 

72 

70 

69. 

LOX AHA T  CHEE 

96 

98 

96 

96 

97 

98 

98 

97 

92 

96 

97 

94 

95 

98 

95 

92 

93 

94 

88 

95 

95 

93 

89 

94 

88 

93 

92 

8b 

94 

94 

95 

94.; 

MIN 

6  9 

66 

69 

72 

70 

68 

67 

72 

69 

70 

70.! 

MAD  1  SON 

MAX 

98 

87 

96 

93 

91 

86 

92 

91 

91 

92 

93 

95 

96 

91 

69 

89 

89 

87 

75 

84 

90 

88 

87 

81 

87 

80 

91 

94 

86 

86 

93 

89.: 

MIN 

72 

73 

70 

70 

71 

71 

67 

68 

69 

67 

68 

72 

68 

67 

72 

69 

67 

68 

66 

64 

66 

67 

68 

69 

68 

67 

68 

70 

72 

70 

70 

68.1 

maratmon  shores 

93 

91 

93 

92 

92 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

90 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

91 

88 

91 

91 

88 

90 

90 

90 

91 

90 

91 

90.4 

MIN 

7  g 

80 

79 

78 

80 

79 

6 1 

80 

75 

78 

75 

78 

79 

76 

75 

76 

80 

79 

80 

60 

79 

79 

79 

81 

78.3 

maRIANNA    1ND  SCHOOL 

95 

96 

95 

92 

84 

84 

90 

89 

94 

92 

94 

95 

95 

93 

89 

89 

90 

89 

86 

90 

89 

86 

88 

82 

8» 

79 

90 

94 

92 

66 

87 

89.7 

MIN 

72 

73 

7  1 

69 

72 

70 

67 

69 

63 

72 

69 

69 

69 

65 

65 

69.3 

MAYO  5  NW 

99 

93 

90 

90 

90 

89 

93 

90 

97 

93 

93 

95 

vs 

91 

92 

89 

86 

87 

84 

65 

90 

89 

89 

85 

89 

84 

91 

93 

85 

88 

92 

90.3 

MIN 

70 

73 

72 

72 

72 

72 

67 

70 

71 

69 

7 1 

70 

70.8 

m£  l  BOURNE 

97 

94 

94 

95 

94 

90 

88 

90 

87 

90 

90 

90 

91 

90 

H 

88 

85 

89 

92 

92 

90 

88 

68 

86 

90 

90 

69 

86 

90 

89 

90 

90.1 

MIN 

75 

70 

71 

73 

74 

73 

7  i 

75 

73 

75 

72 

72 

71 

72 

72 

73 

78 

77 

74 

73.3 

ME  LROSE 

96 

92 

93 

94 

94 

90 

94 

92 

93 

92 

94 

89 

96 

91 

90 

88 

68 

83 

83 

86 

88 

89 

90 

90 

89 

86 

90 

92 

86 

90 

91 

90.4 

MIN 

74 

70 

70 

72 

72 

72 

7  l 

72 

73 

74 

72 

73 

70 

72 

69 

68 

65 

71 

70 

73 

74 

71.3 

MIAH]    8AYFRONT  PARK 

89 

90 

89 

90 

89 

89 

89 

88 

86 

87 

89 

90 

89 

90 

at. 

89 

63 

89 

69 

89 

89 

88 

88 

88 

89 

88 

89 

88 

86 

86 

87 

88.4 

MIN 

77 

75 

78 

81 

79 

79 

60 

81 

76 

76 

78 

70 

76 

79 

75 

73 

75 

79 

79 

81 

83 

77.8 

MIAMI    BE  ACh 

ee 

88 

88 

89 

88 

88 

67 

86 

86 

66 

88 

88 

86 

87 

86 

89 

87 

88 

68 

88 

88 

66 

66 

87 

88 

88 

86 

87 

66 

67 

87 

87.5 

MIN 

78 

83 

79 

82 

81 

81 

7  5 

82 

79 

79 

75 

75 

78 

78 

79 

78.9 

MIAMI    Md  AIRPORT 

92 

93 

91 

92 

91 

91 

'. 

92 

89 

91 

91 

89 

91 

91 

92 

89 

89 

89 

90 

87 

87 

68 

90 

89 

89 

90 

88 

69 

89 

90 

90.1 

MIN 

75 

77 

77 

78 

78 

77 

6 , 

78 

77 

74 

7  1 

74 

75 

78 

76.7 

MIAMI    \ 2  SSW 

90 

91 

92 

91 

93 

92 

91 

91 

90 

90 

91 

90 

91 

90 

91 

90 

92 

90 

91 

91 

91 

89 

90 

90 

89 

89 

90 

90 

67 

89 

89 

90.4 

MIN 

72 

73 

72 

75 

73 

76 

76 

72 

76 

72 

72 

7 1 

71 

74.1 

MH.ES  CITY  TOWER 

MAX 

93 

94 

93 

92 

95 

95 

96 

93 

89 

92 

92 

93 

92 

93 

93 

92 

93 

93 

92 

93 

95 

89 

92 

92 

92 

92 

94 

92 

92 

94 

93 

92.7 

MIN 

70 

71 

72 

69 

71 

7  I 

66 

65 

7  i 

71 

70 

71 

78 

7 1 

70 

7 1 

70.5 

M 1 L  TON  EXO  STATION 

MAX 

95 

93 

91 

90 

83 

80 

60 

85 

89 

91 

92 

95 

93 

94 

86 

88 

68 

88 

89 

92 

86 

87 

86 

81 

77 

79 

89 

92 

94 

92 

90 

88.4 

MIN 

70 

73 

70 

70 

72 

70 

68 

69 

68 

69 

69 

71 

73 

70 

re 

71 

70 

71 

69 

66 

64 

66 

69 

68 

69 

66 

64 

69 

71 

72 

72 

69.3 

HON  T I  CELLO  2  S 

MAX 

99 

96 

96 

95 

94 

93 

94 

90 

92 

92 

>2 

94 

98 

91 

90 

88 

88 

83 

86 

88 

89 

87 

66 

84 

84 

63 

92 

96 

90 

81 

90 

90.4 

MIN 

73 

74 

68 

70 

72 

71 

67 

69 

66 

68 

69 

70 

7: 

66 

72 

69 

67 

68 

68 

65 

70 

69 

72 

71 

69.2 

MOORE    MAVEN  LOCK  1 

MAX 

95 

95 

95 

93 

89 

93 

94 

93 

92 

88 

91 

90 

9C 

91 

91 

90 

91 

90 

90 

91 

94 

88 

92 

91 

93 

93 

91 

89 

92 

93 

91.6 

MIN 

72 

61 

66 

72 

71 

72 

71 

73 

75 

74 

72 

75 

ro 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

70 

73 

71 

74 

74 

72 

73 

74 

73 

74 

73 

71.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  OI  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26  | 

29 

30 

31 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

96 

95 

92 

94 

95 

94 

93 

90 

91 

92 

5.' 

V. 

91 

.. 

84 

87 

85 

87 

66 

90 

88 

90 

90 

89 

91 

93 

86 

92 

91 

90 

90 

MIN 

74 

68 

71 

73 

73 

73 

72 

74 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

75 

73 

71 

70 

74 

72 

72 

72 

6  ) 

73 

73 

75 

73 

74 

75 

7* 

72 

6 

MYAK.HA  RIVER   ST  PARK. 

MAX 

94 

95 

91 

91 

91 

92 

93 

94 

93 

93 

92 

92 

93 

94 

94 

92 

92 

89 

88 

66 

90 

90 

92 

92 

92 

91 

■9 

89 

93 

91 

MIN 

7«. 

74 

72 

73 

73 

72 

70 

70 

71 

73 

73 

71 

72 

71 

72 

72 

70 

69 

70 

72 

69 

71 

70 

72 

73 

74 

73 

72 

74 

74 

74 

71 

5 

NAPLES   CARIB  GAROENS 

MAX 

92 

92 

92 

91 

93 

94 

95 

94 

93 

94 

93 

92 

93 

92 

90 

88 

90 

90 

94 

91 

93 

92 

93 

94 

90 

90 

92 

90 

91 

93 

94 

92 

1 

MIN 

72 

72 

73 

73 

74 

73 

72 

71 

71 

73 

72 

69 

71 

72 

72 

67 

73 

72 

72 

73 

74 

73 

7* 

70 

72 

73 

73 

72 

73 

7* 

71 

1 

NICEVILLE 

MAX 

97 

99 

96 

95 

90 

80 

78 

82 

88 

>0 

93 

92 

94 

93 

92 

87 

89 

90 

90 

69 

89 

86 

96 

80 

75 

74 

75 

67 

91 

92 

68 

68 

3 

MIN 

71 

74 

70 

69 

7* 

70 

69 

70 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

ro 

72 

70 

70 

6  1 

65 

65 

70 

68 

66 

6* 

69 

70 

71 

74 

6  • 

5 

OCALA 

MAX 

99 

94 

94 

93 

95 

95 

98 

97 

96 

95 

95 

98 

96 

97 

92 

89 

87 

85 

78 

87 

89 

93 

92 

92 

89 

92 

94 

91 

88 

94 

94 

»J 

5 

MIN 

74 

67 

69 

72 

72 

72 

69 

71 

70 

72 

70 

71 

72 

68 

70 

72 

69 

69 

66 

66 

65 

69 

68 

71 

72 

71 

70 

72 

72 

71 

71 

1 

OCALA   2  NE 

MAX 

98 

92 

93 

92 

94 

94 

97 

96 

95 

93 

94 

96 

94 

97 

93 

89 

»» 

85 

75 

86 

87 

91 

9  0 

92 

92 

92 

92 

92 

88 

93 

93 

91 

MIN 

73 

69 

68 

73 

73 

72 

66 

71 

70 

72 

72 

71 

72 

69 

73 

73 

70 

71 

69 

66 

65 

71 

f,  9 

73 

73 

73 

72 

74 

74 

73 

72 

71 

2 

OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 

MAX 

91 

90 

90 

89 

OB 

90 

92 

92 

93 

06 

90 

91 

87 

86 

/  0 

87 

85 

86 

86 

86 

90 

0  i 

66 

5 

MIN 

76 

71 

73 

76 

73 

74 

73 

74 

74 

74 

72 

73 

73 

74 

75 

75 

73 

72 

74 

74 

73 

75 

71 

74 

76 

74 

74 

75 

75 

r4 

B 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

97 

93 

95 

97 

96 

97 

97 

97 

93 

92 

94 

95 

99 

94 

95 

86 

86 

86 

67 

68 

90 

87 

95 

91 

88 

95 

93 

84 

94 

93 

94 

(2 

6 

MIN 

67 

71 

72 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

75 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

70 

75 

75 

71 

71 

73 

74 

73 

72 

•  1 

PALATKA 

MAX 

99 

95 

96 

97 

96 

96 

97 

93 

94 

94 

94 

95 

96 

95 

92 

88 

89 

64 

77 

86 

69 

90 

92 

93 

93 

95 

93 

90 

90 

93 

93 

92 

5 

MIN 

75 

72 

71 

75 

75 

76 

74 

73 

75 

75 

73 

73 

75 

72 

76 

76 

72 

72 

70 

69 

69 

72 

72 

76 

75 

73 

72 

76 

75 

73 

re 

.5 

PANAMA   CITY  2 

MAX 
MIN 

96 

97 

93 

96 

66 

82 

89 

91 

90 

93 

93 

95 

)S 

86 

ft 

90 

90 

90 

85 

92 

91 

88 

90 

87 

89 

63 

91 

95 

92 

83 

»o 

90 

! 

PARR  1 SH 

MAX 

98 

95 

93 

93 

93 

95 

97 

94 

95 

93 

96 

97 

95 

96 

94 

93 

92 

90 

84 

90 

91 

92 

94 

94 

95 

92 

94 

93 

91 

94 

96 

93 

,5 

MIN 

74 

69 

70 

73 

72 

69 

68 

69 

69 

70 

69 

69 

70 

69 

71 

70 

69 

67 

70 

70 

67 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

72 

9 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

MAX 

97 

92 

87 

90 

63 

80 

85 

86 

90 

91 

91 

90 

90 

93 

88 

89 

89 

94 

89 

92 

66 

85 

07 

79 

79 

80 

85 

69 

94 

92 

88 

88 

tl 

MIN 

78 

74 

73 

73 

76 

71 

73 

73 

73 

73 

77 

79 

76 

73 

74 

75 

71 

71 

73 

70 

69 

71 

72 

71 

72 

70 

68 

74 

75 

74 

73 

73 

•  1 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

92 

94 

89 

86 

80 

81 

82 

86 

87 

87 

88 

90 

91 

90 

87 

85 

88 

90 

89 

92 

85 

85 

67 

81 

76 

79 

84 

87 

95 

93 

67 

86 

9 

MIN 

76 

75 

73 

74 

74 

72 

70 

75 

73 

74 

75 

76 

76 

74 

75 

76 

73 

73 

73 

71 

70 

70 

74 

70 

70 

69 

66 

74 

74 

74 

74 

1 

PERRY 

MAX 

96 

90 

96 

94 

90 

86 

89 

91 

92 

95 

93 

94 

95 

94 

92 

95 

89 

90 

86 

69 

88 

89 

87 

90 

86 

84 

94 

94 

86 

95 

90 

91 

tl 

M I N 

70 

68 

70 

67 

65 

64 

65 

68 

69 

68 

66 

71 

73 

74 

72 

70 

68 

67 

70 

65 

64 

66 

65 

69 

70 

69 

6  0 

67 

64 

70 

64 

.9 

PLANT  CITY 

MAX 

98 

93 

94 

93 

92 

94 

95 

95 

94 

93 

95 

95 

96 

94 

93 

67 

B9 

86 

85 

89 

92 

93 

91 

93 

90 

92 

94 

90 

68 

93 

92 

92 

2 

73 

67 

71 

74 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

70 

74 

72 

71 

70 

72 

72 

60 

71 

66 

71 

72 

71 

72 

73 

74 

74 

72 

6 

POMPANO  BEACH 

MAX 

91 

91 

90 

91 

90 

90 

90 

91 

90 

89 

90 

92 

92 

90 

>0 

90 

90 

88 

90 

90 

65 

88 

87 

90 

90 

90 

91 

90 

89 

69 

90 

89 

9 

70 

71 

72 

72 

72 

72 

77 

72 

72 

77 

76 

72 

72 

74 

73 

71 

70 

69 

72 

72 

70 

69 

71 

76 

74 

74 

75 

71 

71 

77 

72 

,2 

5 

PUNTA  GORDA 

MAX 

95 

93 

92 

86 

92 

94 

94 

94 

86 

94 

94 

92 

95 

94 

94 

91 

5  . 

88 

88 

91 

92 

91 

92 

94 

92 

91 

93 

90 

93 

92 

92 

92 

0 

MIN 

75 

71 

73 

71 

75 

76 

74 

72 

74 

74 

74 

72 

73 

72 

72 

74 

74 

73 

74 

73 

73 

75 

72 

74 

74 

73 

75 

73 

75 

76 

75 

6 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

97 

96 

93 

90 

Ss 

64 

90 

87 

89 

91 

91 

93 

93 

90 

87 

90 

90 

86 

83 

86 

69 

87 

86 

76 

83 

82 

90 

93 

90 

62 

84 

66 

s 

MIN 

73 

74 

68 

70 

72 

70 

68 

66 

66 

66 

70 

71 

74 

69 

70 

71 

68 

68 

69 

65 

65 

64 

60 

69 

70 

69 

70 

69 

70 

71 

71 

65 

3 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

94 

92 

91 

91 

92 

92 

93 

92 

90 

91 

92 

n 

93 

92 

tc 

92 

92 

69 

91 

92 

89 

86 

SO 

91 

89 

92 

■,! 

92 

90 

>0 

92 

91 

2 

MIN 

69 

68 

67 

71 

6  8 

66 

70 

68 

70 

72 

69 

67 

70 

70 

69 

68 

68 

67 

68 

70 

71 

70 

68 

66 

71 

69 

71 

70 

71 

71 

73 

69 

4 

SAINT  AUGUST  1 NE 

MAX 

98 

92 

92 

94 

93 

95 

90 

86 

89 

95 

89 

92 

93 

90 

89 

86 

88 

64 

78 

86 

87 

69 

87 

90 

90 

87 

90 

87 

85 

00 

89 

69 

4 

MIN 

73 

72 

69 

73 

73 

72 

70 

72 

71 

75 

71 

70 

72 

71 

74 

74 

71 

72 

72 

66 

65 

71 

70 

73 

75 

72 

72 

74 

75 

76 

75 

7  J 

0 

SAINT  LEO 

MAX 

97 

93 

95 

94 

96 

97 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

94 

94 

86 

87 

86 

77 

88 

93 

91 

92 

92 

94 

69 

93 

93 

69 

93 

94 

92 

5 

73 

70 

72 

74 

74 

72 

72 

73 

73 

74 

72 

73 

73 

72 

74 

72 

71 

72 

71 

71 

71 

73 

65 

72 

72 

73 

72 

72 

75 

74 

73 

72 

4 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

102 

99 

93 

92 

94 

66 

92 

90 

91 

92 

91 

>5 

97 

95 

94 

95 

89 

86 

87 

Ob 

90 

65 

65 

85 

89 

91 

90 

69 

87 

5  I 

1 

73 

73 

70 

73 

75 

73 

71 

71 

68 

69 

71 

71 

75 

70 

72 

72 

69 

71 

65 

71 

60 

ro 

77 

71 

70 

71 

75 

71 

74 

71 

1 

ST  PETERSBURG 

MAX 

95 

92 

92 

91 

92 

93 

96 

95 

93 

93 

94 

92 

93 

94 

93 

89 

86 

67 

62 

86 

90 

89 

52 

90 

91 

90 

i. 

91 

68 

92 

91 

91 

1 

80 

78 

77 

77 

79 

78 

79 

75 

74 

77 

76 

76 

75 

76 

79 

74 

76 

73 

72 

72 

72 

76 

76 

74 

77 

76 

75 

76 

76 

79 

76 

1 

SANBORN  TOWER 

MAX 

101 

98 

95 

93 

90 

85 

91 

91 

91 

90 

90 

94 

95 

93 

92 

92 

s  1 

89 

65 

90 

56 

89 

89 

82 

84 

81 

92 

94 

91 

84 

64 

69 

.9 

MIN 

69 

71 

68 

70 

66 

68 

66 

70 

69 

66 

69 

68 

70 

67 

71 

72 

69 

69 

71 

63 

6^ 

65 

66 

69 

70 

69 

60 

69 

69 

74 

71 

6  0 

•  6 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

98 

93 

94 

95 

95 

97 

93 

93 

93 

91 

93 

95 

97 

93 

92 

89 

87 

87 

67 

86 

85 

88 

93 

89 

85 

93 

94 

84 

91 

91 

92 

9  1 

6 

MIN 

72 

70 

69 

73 

74 

72 

70 

73 

71 

72 

70 

70 

72 

71 

74 

73 

72 

73 

72 

71 

n 

72 

6  ) 

74 

74 

73 

71 

75 

75 

75 

74 

72 

1 

SARASOTA 

MAX 

95 

92 

92 

91 

92 

93 

95 

91 

94 

93 

91 

91 

91 

95 

90 

91 

89 

67 

84 

66 

51 

92 

92 

92 

91 

90 

91 

91 

69 

93 

91 

91 

.2 

76 

71 

71 

74 

74 

73 

70 

70 

70 

73 

71 

70 

71 

72 

73 

73 

71 

70 

72 

73 

70 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

74 

74 

73 

72 

0 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 

94 

94 

92 

93 

92 

92 

92 

91 

90 

90 

90 

9C 

9  ) 

92 

92 

93 

>: 

90 

91 

93 

91 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

86 

89 

89 

89 

90 

9 

MIN 

69 

71 

70 

72 

71 

70 

76 

72 

73 

73 

74 

71 

7* 

74 

73 

70 

72 

71 

71 

72 

73 

69 

72 

73 

74 

72 

74 

74 

73 

73 

75 

72 

3 

STARKE 

MAX 

98 

91 

92 

93 

92 

92 

95 

96 

93 

95 

95 

95 

97 

94 

94 

94 

91 

86 

82 

65 

88 

90 

91 

93 

90 

92 

5j 

92 

89 

92 

92 

91 

9 

67 

66 

65 

66 

69 

69 

65 

64 

66 

68 

66 

66 

69 

64 

61 

60 

65 

66 

70 

63 

59 

60 

64 

61 

66 

69 

6  6 

69 

69 

6  0 

6  ' 

65 

6 

STE INHATCHEE  2 

MAX 

95 

95 

85 

88 

89 

80 

89 

88 

83 

89 

88 

90 

90 

91 

96 

89 

86 

62 

83 

85 

81 

80 

68 

85 

89 

88 

90 

89 

86 

64 

91 

e  r 

5 

MIN 

73 

72 

72 

76 

79 

73 

67 

70 

70 

69 

71 

73 

73 

69 

73 

71 

69 

70 

61 

72 

61 

62 

71 

72 

70 

69 

70 

71 

74 

71 

70 

5 

STUART    1  N 

MAX 

96 

92 

95 

91 

92 

90 

90 

90 

86 

69 

91 

90 

90 

89 

)6 

88 

85 

69 

90 

93 

It 

90 

69 

88 

88 

89 

90 

85 

68 

66 

69 

89 

S 

76 

71 

75 

76 

76 

76 

77 

75 

76 

80 

75 

74 

73 

73 

75 

74 

73 

73 

75 

75 

74 

71 

72 

74 

71 

73 

73 

74 

75 

75 

76 

74 

4 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

96 

93 

93 

91 

90 

65 

90 

87 

87 

89 

89 

94 

93 

91 

87 

90 

«« 

86 

79 

87 

88 

89 

86 

77 

82 

76 

87 

92 

65 

79 

84 

67 

.5 

MIN 

73 

73 

70 

72 

72 

71 

69 

71 

70 

71 

72 

71 

72 

71 

74 

73 

71 

71 

70 

67 

67 

66 

69 

71 

71 

70 

70 

70 

73 

74 

71 

70 

e 

TAMIAMI    TRL  40  Ml  BEND 

MAX 

96 

95 

93 

92 

95 

92 

94 

95 

90 

92 

93 

90 

93 

93 

97 

94 

97 

93 

93 

93 

94 

92 

93 

89 

93 

93 

93 

91 

92 

92 

92 

9 

MIN 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

71 

70 

73 

73 

74 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

ro 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

77 

73 

72 

3 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

95 

91 

90 

91 

92 

92 

96 

92 

95 

94 

92 

92 

91 

97 

92 

86 

36 

65 

80 

87 

90 

91 

91 

91 

90 

89 

90 

93 

87 

94 

93 

90 

9 

MIN 

75 

74 

75 

79 

77 

78 

75 

74 

74 

7* 

74 

75 

74 

73 

75 

73 

72 

72 

73 

73 

71 

74 

73 

74 

74 

73 

76 

74 

76 

77 

75 

74 

4 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 

95 

95 

92 

90 

90 

90 

90 

97 

92 

94 

93 

91 

93 

95 

95 

92 

92 

86 

65 

81 

86 

90 

90 

88 

90 

90 

88 

90 

92 

66 

93 

90 

7 

MIN 

78 

74 

72 

74 

75 

74 

74 

75 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

72 

73 

72 

73 

73 

71 

70 

74 

71 

72 

73 

73 

73 

73 

74 

75 

75 

73 

5 

TAVERN  I ER 

MAX 

89 

89 

89 

90 

69 

69 

90 

89 

90 

88 

89 

88 

88 

89 

88 

69 

69 

89 

89 

90 

89 

90 

89 

69 

69 

89 

90 

90 

89 

88 

69 

89 

1 

MIN 

80 

81 

79 

81 

78 

79 

61 

79 

61 

75 

81 

77 

79 

61 

76 

74 

74 

75 

76 

81 

81 

74 

80 

81 

80 

76 

SO 

79 

77 

79 

ei 

78 

' 

TITUSVILLE  2  w 

MAX 

99 

97 

94 

97 

96 

96 

94 

94 

91 

95 

93 

92 

?n 

90 

95 

86 

88 

90 

90 

89 

93 

87 

92 

93 

92 

93 

93 

66 

90 

92 

92 

92 

MIN 

73 

68 

69 

72 

72 

69 

69 

75 

70 

74 

72 

71 

70 

72 

73 

73 

72 

71 

71 

" 

71 

6 

USHER  TOWER 

MAX 

98 

91 

68 

91 

92 

91 

93 

94 

90 

93 

93 

94 

96 

91 

92 

86 

et 

84 

84 

86 

89 

90 

so 

86 

90 

90 

92 

91 

85 

90 

91 

90 

3 

MIN 

72 

71 

70 

73 

70 

71 

68 

70 

70 

71 

73 

72 

72 

69 

72 

72 

68 

70 

71 

68 

64 

71 

63 

71 

71 

72 

71 

70 

75 

74 

72 

70 

7 

VENICE 

MAX 

92 

91 

92 

91 

92 

92 

93 

94 

92 

93 

92 

91 

93 

93 

91 

90 

87 

68 

86 

88 

90 

90 

. 

92 

91 

92 

91 

91 

1 

MIN 

72 

70 

72 

74 

74 

73 

70 

74 

70 

71 

71 

70 

69 

72 

70 

72 

71 

70 

69 

68 

69 

68 

67 

67 

70 

5 

See 

Ref 

?rtace  Notes 

Following  S 

tatlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Contbwd  


Day  Of  Month  Si 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  J 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

vERO  beach  faa  airport 

MAX 
MIN 

96 
7  5 

9<. 
7  1 

VJ 
75 

9* 

75 

96 
75 

76 

92 
74 

o  . 

74 

7  1 

74 

92 
77 

91 
75 

90 
73 

90 
74 

92 
76 

91 
75 

91 
73 

85 
73 

90 
74 

91 
74 

V2 
73 

9C 
73 

86 

72 

86 

71 

89 

75 

91 
78 

9: 

74 

88 

75 

S3 
76 

87 

75 

90 
79 

90 
75 

90.5 
74.5 

WAUCHULA   2  N 

MAX 
MIN 

97 
73 

93 
66 

93 

93 
72 

96 
69 

i  : 

ro 

96 
71 

96 
72 

96 
69 

96 
69 

94 
73 

86 

72 

91 
68 

88 

70 

93 
69 

90 
71 

92 
68 

94 

71 

91 

93 
74 

93 
70 

93 
72 

93.2 

U   PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 

MIN 

92 

73 

93 
75 

.. 

91 
76 

91 
74 

»1 
74 

91 
75 

90 
76 

89 
75 

91 
61 

91 
60 

92 
75 

90 
76 

91 
76 

92 
78 

90 
74 

87 
73 

91 

72 

90 
75 

92 
76 

86 

75 

88 

74 

88 

75 

89 

80 

90 
79 

90 
80 

91 
74 

89 
77 

90 
80 

91 
81 

90 
80 

90.3 
76.3 

VEST   PALM  BEACH   HB  AP 

MAX 
MIN 

94 
72 

93- 
73 

92 

74 

90 
74 

92 
73 

92 
74 

92 
78 

91 
75 

9C 
74 

91 
81 

91 
78 

92 
76 

91 
77 

Sj 
80 

9( 
73 

90 
71 

89 

71 

91 

70 

90 
73 

94 

73 

84 
74 

87 

72 

88 

73 

90 
77 

91 
76 

91 
75 

91 
78 

86 
74 

90 
75 

91 
81 

90 
77 

90.5 
74.9 

WEWAH I TCHKA 

MAX 
MIN 

93 

92 

94 

95 

96 

95 

96 

92 

91 

91 

90 

89 

89 

90 

89 

91 

92 

92 

93 

90 

94 

95 

94 

93 

85 

96 

93 

92 

90 

90 

92.0 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

99 
72 

94 
66 

93 
69 

92 
71 

92 
70 

94 
70 

96 
71 

95 
72 

95 
73 

95 
73 

96 
70 

97 
70 

98 

70 

96 

70 

98 

71 

92 
72 

92 
70 

86 

71 

88 

70 

91 
70 

91 
71 

89 
69 

92 
67 

93 

73 

88 

75 

92 
73 

94 

72 

89 
71 

91 
74 

93 
72 

91 
73 

93.0 
71.0 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

95 
74 

74 

96 

n 

97 
72 

96 
74 

85 

72 

87 
69 

71 

87 
71 

91 
71 

91 
72 

93 
73 

95 
74 

94 
72 

92 
72 

88 

73 

90 
71 

91 
71 

89 
71 

81 
66 

89 
69 

92 
66 

89 
68 

86 

70 

78 
69 

85 
71 

79 
71 

89 

72 

94 

73 

97 
75 

79 
74 

89.7 
71.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

.  23 

.24 

.32 

.28 

.29 

.27 

.32 

.27 

.20 

.19 

.19 

.25 

.33 

.25 

.23 

.25 

.20 

.21 

.28 

.23 

.22 

.25 

.33 

.05 

.12 

.34 

.14 

.24 

.12 

.22 

.20 

7.26 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.26 

.23 

.22 

.26 

.09 

.27 

.20 

.13 

.14 

.16 

.27 

.  22 

.14 

.12 

.11 

.15 

.14 

.20 

.18 

.25 

.17 

.13 

.09 

.21 

.16 

.16 

.10 

.19 

.16 

B5.46 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.20 

.23 

.26 

.14 

.  18 

.20 

.30 

.19 

.25 

.15 

.17 

.16 

.12 

.10 

.23 

.15 

.17 

.20 

.10 

.17 

.20 

.26 

.11 

.19 

.24 

.12 

.18 

.11 

.13 

.13 

B5.52 

MAX 

96 

98 

96 

92 

96 

96 

95 

96 

91 

93 

94 

93 

93 

94 

95 

90 

93 

94 

92 

91 

93 

87 

90 

92 

92 

92 

92 

89 

89 

91 

92.9 

MIN 

7  9 

79 

79 

80 

77 

78 

80 

80 

78 

79 

79 

78 

78 

77 

77 

78 

77 

76 

77 

75 

77 

77 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

76 

77 

77.6 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.28 

.24 

.31 

.25 

.18 

.27 

.30 

.26 

.32 

.04 

.26 

.31 

.23 

.24 

.37 

.27 

.25 

.18 

.11 

.29 

.12 

.26 

.20 

.25 

.22 

.23 

B7.44 

WIND 

36 

29 

8 

11 

36 

21 

40 

36 

29 

22 

33 

33 

18 

32 

21 

34 

15 

15 

18 

36 

21 

17 

3 

6 

25 

19 

20 

22 

33 

23 

42 

754 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.  I] 

.45 

.12 

.22 

.27 

.21 

.  23 

.26 

.25 

.34 

.16 

.20 

.23 

.40 

.26 

.12 

.18 

.09 

.16 

.20 

.20 

.18 

.13 

.15 

.18 

.25 

.11 

.19 

.26 

B6.75 

WIND 

20 

20 

20 

55 

10 

30 

10 

20 

15 

15 

5 

10 

10 

20 

20 

15 

35 

20 

20 

20 

10 

10 

10 

10 

5 

15 

25 

30 

35 

20 

20 

580 

MAX 

101 

96 

94 

96 

94 

93 

100 

102 

99 

94 

101 

99 

102 

97 

96 

91 

91 

85 

82 

88 

94 

93 

94 

94 

91 

97 

99 

97 

89 

96 

94 

94.8 

MIN 

73 

71 

68 

73 

73 

72 

70 

71 

72 

70 

74 

73 

74 

67 

73 

71 

70 

70 

69 

66 

66 

72 

70 

73 

70 

73 

71 

74 

73 

71 

71 

71.1 

HIALEAH 

EVAP 

.24 

.22 

.  20 

.28 

.25 

.29 

.32 

.21 

.30 

.10 

.26 

.28 

.21 

.  22 

.21 

.18 

.13 

.22 

.17 

.25 

.24 

.18 

.  l  9 

.13 

.26 

.08 

.23 

.19 

.14 

.30 

.26 

6.74 

WIND 

38 

22 

24 

24 

40 

27 

53 

50 

48 

50 

62 

43 

37 

44 

42 

19 

20 

15 

15 

45 

33 

17 

16 

24 

31 

23 

21 

18 

17 

59 

51 

1028 

LISBON 

EVAP 

.23 

.16 

.17 

.18 

.21 

.20 

.24 

.30 

.25 

.21 

.13 

.20 

.23 

.29 

.16 

.11 

.09 

.04 

.10 

.13 

.15 

.18 

.20 

.14 

.13 

.12 

.19 

.17 

.13 

.33 

.28 

5.65 

WIND 

20 

15 

15 

20 

15 

15 

15 

25 

25 

15 

10 

15 

15 

30 

20 

10 

10 

10 

15 

25 

10 

20 

20 

15 

5 

10 

15 

15 

30 

35 

30 

545 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.  32 

.44 

.29 

.25 

.10 

.26 

.26 

.22 

.27 

.13 

.19 

.23 

.12 

.18 

.27 

.17 

.17 

.16 

.14 

.26 

.27 

.20 

.15 

.15 

.25 

.12 

.22 

.12 

.18 

.10 

.25 

6.44 

WIND 

1  6 

22 

18 

20 

18 

30 

10 

27 

25 

25 

21 

29 

20 

12 

26 

12 

22 

22 

11 

44 

43 

10 

9 

14 

29 

10 

20 

8 

41 

17 

27 

658 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.35 

33 

.30 

.22 

.37 

.32 

.25 

.27 

.14 

.32 

.30 

.14 

.16 

.30 

.20 

.14 

.11 

.22 

.32 

.33 

.26 

.17 

.15 

.28 

.27 

.26 

.28 

.19 

.31 

.19 

7.85 

TAM I  AM  I   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.36 

.23 

.07 

.10 

.21 

.18 

.16 

.13 

.14 

.24 

.32 

.08 

.22 

* 

* 

.45 

.08 

.10 

.28 

.23 

.23 

.31 

.28 

.15 

.27 

.13 

.21 

.21 

B5.74 

WIND 

21 

11 

6 

13 

19 

27 

35 

18 

26 

53 

34 

13 

12 

u 

15 

11 

12 

17 

19 

9 

8 

33 

29 

18 

16 

13 

7 

23 

49 

49 

647 

MAX 

103 

99 

91 

98 

97 

97 

100 

96 

97 

96 

96 

94 

94 

98 

102 

102 

98 

98 

101 

94 

95 

90 

94 

92 

98 

98 

98 

96 

97 

98 

96.9 

MIN 

78 

77 

77 

78 

78 

78 

77 

76 

72 

77 

78 

74 

75 

76 

78 

77 

76 

80 

79 

79 

80 

77 

74 

74 

78 

77 

74 

77 

77 

76 

76 

76.8 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.34 

.37 

.15 

.22 

.26 

.26 

.2:. 

.28 

.30 

.32 

.24 

.27 

.28 

.34 

.28 

.17 

.26 

.17 

.20 

.20 

.17 

.16 

.11 

.29 

.16 

.24 

.18 

.18 

.28 

B7.41 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.30 

.33 

.  30 

.32 

.20 

.10 

.15 

.15 

.23 

.21 

.28 

.29 

.26 

.23 

.09 

.43 

.27 

.25 

.17 

.20 

.30 

.22 

.22 

.18 

.04 

.22 

.24 

.20 

B7.06 

WIND 

48 

55 

46 

38 

28 

28 

34 

28 

47 

51 

50 

40 

27 

39 

80 

91 

52 

153 

133 

108 

30 

60 

48 

68 

47 

63 

41 

30 

39 

84 

121 

1807 

(a)     Evaporation  measured  In  a  sunken  pan  36  x  36  Inches. 
Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okoechobee  HRCN  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vcro  Beach  FAA  AP  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  over  rock. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  AUC  ™ 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

| 
> 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
KIN 

98 
83 

93 
82 

93 
80 

95 
82 

94 
82 

92 
82 

93 
80 

97 
82 

96 
82 

96 
80 

96 
82 

98 
82 

96 
83 

94 
80 

92 
82 

94 
82 

94 
81 

90 
82 

82 

76 

90 
76 

90 
76 

90 
79 

89 

Hi, 

92 
81 

S  2 
80 

93 
82 

94 
82 

94 

82 

92 
82 

92 
80 

90 
79 

92.9 
80.8 

4  INCHES 

UAX 
MIN 

92 
84 

89 
83 

88 

80 

90 
82 

89 
82 

87 
82 

90 
80 

91 
82 

91 
82 

88 
80 

90 
82 

91 
82 

92 
82 

89 
80 

88 
82 

88 
82 

88 
81 

86 
81 

80 

76 

84 
76 

84 

76 

86 
78 

86 
79 

87 
80 

86 
80 

88 
81 

89 
81 

88 
82 

86 
84 

88 
80 

88 
80 

88  0 
80^7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

90 
86 

88 
86 

87 
82 

88 
84 

88 
B< 

87 
84 

88 
83 

89 
84 

89 
85 

87 
82 

88 
84 

89 
84 

90 
85 

88 
83 

87 
84 

87 
84 

87 
83 

85 
83 

82 
78 

83 
78 

83 
78 

84 

80 

85 

HI 

86 
82 

8  6 
82 

86 
83 

87 
83 

86 
83 

86 
84 

86 
82 

86 
82 

86.7 
82.8 

Slope  of  Ground: 

No  perceptible  slope 
Foxboro  Thermograph. 

of 

surl 

ace , 

Sc 

11  Type: 

Arredc 

nda 

fine 

sand. 

Ground  C 

over 

Bahiagras 

s  sod. 

Inst 

ntatlon: 

3 

point 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
AUGUST  1961 


Isollnes  are  drawn  through  point.  7l  approximately  .qual  values.  Hourly  prectp, iatlon  data  from  recorder  substations  will  be  available  In  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 

FLOP  ID* 
AUGUST  1961 


STATION 

0 

q  COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE  i 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nncruum 
UBol.nVLn 

STATION 

1     INDEX  NO.  j 

b 
(- 

COUNTY  - 

c 

J  LATITUDE 

U 

3 

2 

2 

O 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OR^FWVFR 
vuoL.ii  v  en 

ei 

E 

0. 

Pa 

Ei 

SPECIAL 

1  TEMP. 

i 

E 

|  SPECIAL 

00 TO  LAKE 

29  05 

81  34 

30 

3" 

SP 

ALEiANOFP  5P0S.  ASSN. 

i  1  i6  0N 

5076 

LAKE 

1    26  53 

ei  48 

66 

SP 

3P 

30 

C 

OK  L  AM AHA   WATER   AUTH . 

aPalAChiCOla  wb  city 

0111  FRANKLIN 

29  44 

64  39 

1) 

C 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIVE  OAK  2  ESE 

SC  •J* 

SUWANNEE  1 

3     30  17 

62  56 

120 

6P 

RADIO  STATION  MNER 

ARCAOIA 

0228  DE  SOTO 

RAO  10  STATION  WAPG 

LONGBOAT  KEY 

3124 

MANATEE 

I    27  23 

82  39 

10 

6P 

G.   M.  HERRINGSHAM 

0369  HIGHLANDS 

J.  MILET  cotmran 

LOXAHATCHEE 

PALM  BEACH 

7    26  41 

80  16 

14 

6P 

6P 

c 

C.  A.  KING 

BAB SOW  PAR* 

0390  POLK 

"  " 

MARAT  M.  TOLSON 

LVNNE  4  SE 

5237 

MARION 

"  2*10 

61  52 

90 

C 

OTIS  B.  FORT 

BARTOW 

04  T6  POLK 

27  54 

61  30 

123 

9P 

SP 

city  of  bartom 

MADISON 

3275 

MADISON  1 

3    30  28 

83  23 

145 

TP 

7P 

T.   C.  MERCHANT 

1  BIT  LAKE 

0520  HILLSBOROUGH 

28  04 

62  30 

51 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MARATHON  SHORES 

S3S1 

MONROE 

61  00 

5 

6P 

6P 

CHARLES   G.    MELTMAN.  JR. 

BAYPO*T 

CMS  HERNANDO  3 

WILBUR  D.  GOOD 

MAR  I  ANNA  1  NO  SCHOOL 

S372 

JACKSON 

30  45 

63  17 

120 

SP 

FLA.    IND*  SCM.   FOR  BOYS 

6d.Lt  GLADE  l«P  ST* 

0611    PALM  BEACH         j  7 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

MARINEL AND 

5)91  FLAGLER 

Z     29  40 

81  13 

10 

c 

MARINE  STUDIO  INC. 

8CLLC  CLAOf  m»CN  Gate  4 

0616  PALM  BCACH         j  T 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAYO  5  NM 

1     30  06 

63  14 

" 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANN! N 

BIG  CyRRESS  RESERVATION 

0739  MEMORY  5 

26  19 

61  00 

17 

BP 

5t> 

DAVID  B.  JAMIESON 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

7     26  05 

80  17 

24 

5P 

iP 

c 

CITY  OF  MELBOURNE 

Bl ImlO 

0TS6  ORANGE 

2B  11 

61  06 

65 

FLOOD  CONTROL  DIST. 

MCLROSE 

ALACHUA  1 

0    29  42 

62  03 

110 

SP 

SP 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

6LACKMAN   4  WNW 

0763  OKALOOSA 

c 

MRS.  S.   YOUNG BLOOD 

MIAMI  8 A Y F RON T  PARK 

DADE 

2     23  47 

60  11 

6 

SP 

5P 

ALEXANDER  M.  ALCOTT 

flLOUNTSTOWN  2  SC 

OBOA  CALHOUN 

DAVID  HOWELL 

MIAMI  BEACH 

■■t-'.lr 

DAOE 

Z     23  47 

80  08 

9 

3P 

5P 

J 

life  Guard  patrol 

BOCA  RATON 

0843  PALM  BEACH 

GUS  P.  HAGER 

MIAMI   WB  AIRPORT 

2    23  46 

60  16 

7 

M|D 

- :  B 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BRaDENTON  CXP  ST AT  1  ON 

0940  MANATEE 

2T  29 

82  33 

10 

3P 

GULF  COAST  Exp.   STA . 

MIAMI    12  SSW 

I     23  39 

60  17 

10 

6A 

BA 

U.S. PLANT   INTROOCTN  STA 

BRISTOL 

1010  iLIBCRTV 

10  26 

64  39 

160 

c 

MISS  ELMA  SMULtR 

MILES  CITT  TOWER 

5719 

3    26  11 

61  22 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

BROOCSVILtC  CHIN  HUL 

1046  HERNANDO 

28  37 

62  22 

c 

M-CENTBAL  FLA. CXP. STA, 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

3     30  47 

87  09 

217 

SP 

AGR.  EXP.  STATION 

6 J \**Nf LL   2  C 

1)61  SUMTER 

MRS.  A.  H.  NELSON 

MONT ICELLO  2  S 

JB79 

JEFFERSON 

>     30  32 

83  32 

209 

3P 

•P 

A.  M.  PHILLIPS 

Canal  point  gate  3 

1271    PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

iMOO«E    HAVEN  LOCK  1 

61  03 

22 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL   POINT  gSDA 

1276  PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

25 

MID 

HO 

SUGAR  PLANT   FLO.  STA. 

MOUNTAIN  LAKE 

3973 

POLK 

7     27  36 

81  16 

160 

SP 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

CAPC  SABLt  ranger  STa 

1 105  MONROE 

25  08 

80  33 

3 

NATIONAL    PARK  SVC. 

MTAKKA  RIVER  ST  PARK 

C  1. 1 

SARASOTA 

3    27  13 

62  19 

20 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

CART  |VA 

ALLEN  T.  WEEKS 

NAPLES  CAR  18  GARDENS 

607B 

COLLIER 

3    26  10 

61  47 

5P 

SP 

CARIBBEAN  GARDENS 

CARRA8ELLE    1  NNW 

1356  FRANKLIN 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

10  11 

66  30 

60 

8  A 

8A 

c 

JACKSON  GUARD  FOR.  STA. 

(ACT VI LLC 

1)98  MASHINGTON 

LONN1E  H.  MH J TTAKER 

MITT  AW  1  S 

6      27  56 

61  00 

60 

7A 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

CCOAR  it' 

1*1!  LEVT 

29  06 

83  02 

11 

t>c 

6P 

MISS  HARRIETTS  MMIDOON 

NORTH  NEM  PVR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

7     26  14 

60  45 

15 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

ChiPlCt  1  C 

IS44  MASHINGTON 

)0  47 

85  29 

130 

A.  W.  0  STEEN 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

PALM  BEACH 

22 

c 

U.S.  GEOL.  SURVET 

ClCARmaTER 

1*1!  PINELLAS 

CLEARWATER  FIRE  OEPT. 

OCALA 

66  U 

MARION 

3     29  11 

62  08 

86 

SP 

MID 

CITY  OF  OCALA 

CLERMONT    6  s 

164]  LAKE 

ED  OL 1 VENBAUM 

OCALA  2  NE 

MARION 

5     29  13 

62  07 

68 

8P 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

ClEmISTON 

1649  HENORT 

GERV1N  N.  PIT2EN 

OKEECHOBEE  9  w 

MBO 

OKEECHOBEE 

7     27  14 

60  39 

30 

SP 

U.S.  GEOL.  SURVET 

CLtWlSTO*  U  &  CNG 

16S4  HENORv  7 

26  45 

80  53 

2P 

8A 

BA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

| OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6465 

OKEECHOBEE 

7     27  11 

80  46 

34 

BA 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORnwEll  *  NW 

186«  HIGHLANDS 

27  24 

61  10 

40 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

jORANGE  CITY 

6S64 

VOLUS I  A 

61  16 

26 

JOHN  NARCHEWKA 

CRESCENT  CIT* 

1976  1  PUTNAM 

38 

WILLIAM  R.  RADTKE 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

6636 

ORANGE 

1     28  33 

Bl  20 

106 

MID 

NID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CRESTVICM  RADIO  MJSB 

1984  OKALOOSA 

RADIO  STATION  WJSB 

ORTONA   LOCK  2 

6637 

GLADES 

81  16 

21 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CROSS  CITY 

2006  OKIE 

29  38 

83  07 

43 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

jPALATKA 

6733 

B     29  39 

81  3B 

13 

6P 

6P 

CITt  of  palatka 

CROSS  Cllf  2 

loos  ;dixie 

29  3B 

83  OT 

63 

SP 

9P 

RICHARD  M.  DAV1ES 

[PANACEA 

6828 

3     30  02 

84  24 

3 

c 

CHARLES  C.  HlLES 

2114  BROWARD 

26  04 

60  12 

FLA.  POWER  *  LIGHT 

'PANAMA  CITY  2 

6641 

85  40 

37 

11 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DAvTONA  BEACH 

2150  vOLUSIA            1  2 

29  1  1 

61  02 

I 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

PARR  1 SM 

6B80 

MANATEE 

3     27  35 

82  25 

hp 

c 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

0  A  Y  T ON A   BEACH  MB  AP 

21*6  VOLUSIA 

29  11 

61  03 

31 

c 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PENNSUCO  4  NW 

2     25  36 

80  27 

7 

c 

U.S.  GEOL.  SURVET 

OEC*  RAftt 

2200  OSCEOLA 

28  05 

BO  54 

43 

SP 

SP 

c 

GEORGE  M ■  KEMPFER 

PENSACOLA   FAA  AP 

B997 

ESCAMBIA 

5     30  26 

87  12 

110 

HID 

HIC 

FED.  aviation  AGENCY 

DC  funiak  SPRINGS 

2220  WALTON 

30  43 

86  07 

255 

H.  C.  STORRS 

PENSACOLA  we  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

3    30  25 

87  1) 

13 

NID 

Nit 

C  J 

U.S.MEATHER  BUREAU 

OC  lano  3  n 

2229  VOLUSIA 

29  04 

81  17 

40 

3P 

SP 

ROBERT    1.  MAXWELL 

PERfl 1 NE 

7020 

DADE 

80  21 

11 

SOUTH  DADE  UTIl.  INC* 

OE  SOTO  CITT  A  Sw 

2288  HIGHLANDS 

27  25 

ei  28 

88 

8A 

CHESLCT  a.  SKIPPER 

PERRY 

7023 

TATLOR 

3     30  07 

83  36 

45 

6P 

2P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2298  HENORT 

26  36 

81  08 

20 

6P 

1 1 

FLA.  FOREST  SERVICE 

'plant  CITY 

72  OS 

HILLSBOROUGH 

5     28  01 

B2  OS 

121 

5P 

SP 

D.  A.  STORMS 

DOmlING  PaRk 

2191  SUWANNEE 

10 

30  16 

83  15 

76 

c 

OTHER  L.  BAILEY 

POMP A NO  BEACH 

BROWARD 

2     26  14 

60  09 

22 

SP 

SP 

STATE  FARMERS  MARKET 

obt  tor tug as 

2416  MONROE 

24  38 

82  52 

3 

6P 

6P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

TZ93 

MARTIN 

7     26  59 

80  37 

34 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EVERGLADES                         liBSO  COLLIER 

WILBUR  M.  TURNER 

PUNT A  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

82  03 

6 

E.  J.  MC  CANN 

FEDERAL  POINT 

2711  PU'NAM 

29  44 

81  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAT 

OUINCy  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6     30  35 

250 

SP 

SP 

N.  FLA.  EXP.  STATION 

FELOA 

2921  1  HENORT 

26  13 

81  26 

H.  GREGORT  ATCMLET 

RA 1  FORD  STATE  PRISON 

7460 

UNION  1 

82  11 

120 

c 

FLA.    STATE  PRISON 

FEllSmERE 

2936    INDIAN  RIVER 

27  46 

80  36 

23 

OKEELANTA  SUG.  REE .INC. 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

*     2!  22 

80  37 

10 

SO 

5P 

NAT IONAL   PARK  SVC. 

FERNANDINA  BEACH 

2944  NASSAU 

30  40 

61  28 

30 

It 

LEWIS  K.  NOLAN 

SAINT  AUGUST  J  NE 

7812 

ST  JOHNS 

1      29   3  4 

81  19 

IS 

fiP 

6P 

CITT  OF  ST.  AUGUST  I NE 

FORT  DRUM  5  NW 

3137  1  OKEECHOBEE 

27  35 

80  51 

SP 

c 

R.  B.  COX 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

82  15 

178 

7P 

7B 

c 

BRO.  AUSTIN  VElTEN 

FORT  GREEN  W  wSw 

3153 [MANATEE 

27  34 

62  08 

120 

7P 

OWEN  J.  KEEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

rest 

MARTIN 

2     27  05 

80  IB 

15 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  LAUDERDALE 

116)  BROWA»0 

26  06 

80  09 

10 

MRS.  ALENE  LA  MARRE 

SAINT   MARKS   6  SE 

■ii.  ' 

5     30  05 

84  10 

17 

4P 

FISH  *  WILDLIFE  SVC. 

FT   LAUDERDALE    BAH  I A  MAR 

1168  BROWARD 

SP 

BAH1A-MAR    YACHT  HARBOR 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

5     27  47 

82  36 

33 

CUT  OF  ST.  PETERSBURG 

FT    LAUDCPDAlE   EXP  STA 

1171  'BROWARD 

26  06 

60  14 

7 

SA 

BA 

8A 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

SANBORN  TOWER 

7950 

6     30  04 

84  36 

37 

SP 

}P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FORT  MYERS  we  AP 

1186  LEE 

81  52 

13 

c 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SANFORO  EXP  STATION 

SEMINOLE 

61  15 

14 

SP 

CENTRAL   FLA.    EXP.  StA. 

FORT  PIERCE 

1207  1ST  LUCIE 

27  25 

80  19 

10 

MID 

Ml  0 

CITT  OF  FT.  PIERCE 

SARASOTA 

B  0  2  ] 

SARASOTA 

>,      2  7.1 

62  32 

30 

9P 

SP 

CITT  OF  SARASOTA 

FOUNTAIN  3  S 

32)0  BAT 

30  26 

85  26 

140 

FLA.  FOREST  SERVICE 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

8165 

POLK 

81  13 

60 

MRS.  PEARL  E.  BREWER 

GAINESVILLE    J  WSW 

3321  ALACHUA 

29  ]S 

82  22 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FLA. 

SOUTH  MIAMI   5  w 

2     25  42 

60  21 

■ 

■.P 

SAMUEL  B.  NEATON 

GAINESVILLE  FAA  AP 

3326  ALACHUA 

29  42 

82  16 

155 

HID 

MIL 

FED.   AVIATION  AGENCY 

STARKE 

BS27 

BRADFORD 

S     29  5  6 

82  06 

46 

5° 

CI  IT  OF  STARKE 

GLEN  ST  MART  NURSERIES 

1470  BAKER 

30  15 

82  10 

140 

G.ST.  M.  NURSERIES 

STEINHATCMEE  2 

5    29  40 

63  24 

14 

<iP 

*p 

MRS.  ETHEL  V.  WOOD 

G»ACEVILLE 

1938  JACKSON 

30  59 

85  10 

CHARLES  C.   LIDDON.  JR. 

STUART    1  N 

MARTIN 

80  IS 

10 

6" 

RADIO  STATION  W5TU 

GRADT 

1S43  LAFATCTTE 

10 

29  5  8 

B2  54 

30 

c 

ST.   REGIS  PAPER  CO. 

TALLAHASSEE  WB  AP 

B73B 

LEON 

B4  20 

64 

M  ]  C 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MART  LAKE 

3840  ORANGE 

28  23 

81  14 

*\ 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

T  AM  I  AM 1  CANAL 

DAOE 

2     25  46 

80  27 

13 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

mialEAh                               1909  DADE 

25  50 

60  17 

8 

8A 

BA 

c 

MIAMI   MATER  PLANT 

I  AMI  AM  1    TRL   40  MI  BEND 

87?  I 

DADE 

4    25  46 

80  50 

12 

ip 

SP 

r>p 

c 

NATIONAL    PARK  SVC. 

high  SPRINGS 

39S6  [ALACHUA 

10 

29  50 

B2  36 

73 

GEO.  T.  ALEXANDER 

TAMPA  WB  AIRPORT 

HILLSBOROUGH 

5     27  56 

62  32 

19 

MIC 

MID 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HILLSBOROUGH  flvft  ST  PK 

19B6  HILLSBOROUGH 

28  09 

82  14 

30 

Ba 

STATE  PARK 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

8826 

PINELLAS 

62  45 

• 

e* 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

HOMESTEAD  EXP  SIA 

4091  DADE 

25  30 

SUBTROPICAL   EXP.  STA. 

TAVERNIER 

UPM 

MONROE 

80  31 

5 

capt.  Eugene  lome 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

4242  POLK 

6P 

:(■■ 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

TITUSV1LLE  2  W 

6942 

BREVARD 

80  30 

40 

FRANK  B.  ROOF 

1NGLIS 

6271  LEW 

29  02 

82  41 

12 

c 

FLA.   POWER  COMPANT 

USHER  TOWER 

LEVY 

3     29  23 

62  49 

33 

FLA.  FOREST  SERVICE 

INVERNESS                               4289  CITRUS 

28  50 

82  20 

70 

SP 

SP 

CITT  OF  INVERNESS 

VENICE 

SARASOTA 

3     27  06 

82  27 

10 

5° 

5p 

c 

E.  PAYMONO  WATSON 

[SLANO  f.ROvE   2  WNW 

4327  ALACHUA 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

7     27  02 

61  21 

70 

VAN  T.  OXER 

ISLCMOR'h 

4332  ORANGE 

28  28 

81  )1 

113 

CHASE    ♦  COMPANY 

VERNON 

WASHINGTON 

3     30  37 

85  43 

c 

AROL  HUDSON 

JACKSONVILLE  MB  AP 

4158  i DUVAL 

30  23 

81  39 

24 

c 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

VERO  BEACH  FAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2     27  39 

60  25 

24 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

JACKSONVILLE  BCACH 

4366  DUVAL 

30  IT 

81  24 

10 

TP 

>r 

FIRE  DEPARTMENT 

WAUCHULA  2  N 

9401 

HAROEE 

3    27  34 

61  49 

119 

SP 

5P 

IVON  8.  T1LYOU 

JASPER  S  St 

4194  HAM] L  TON 

10 

30  29 

62  55 

140 

FLA.  FOREST  SERVICE 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

9521 

PALM  BEACH 

2     26  44 

60  03 

13 

TP 

RADIO  STATION  WJMO 

KENDALL    2   E                               4518  DACE 

23  41 

60  17 

18 

?* 

DADE  CO.  NURSERIES 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9323 

PALM  BEACH 

60  06 

15 

MIC 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KET  WEST  MB  AIRPORT 

4570  MONROE 

24  31 

81  43 

MID 

MID 

c 

U.S.  weather  Bureau 

WEWAH) TCMKA 

»«« 

GULF 

1     10  OS 

63  12 

43 

*.p 

EDWARD  A.  BANDJOUGh 

KET  ME  ST  MB  CITT 

4575  MONROE 

24  33 

61  48 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

3     28  01 

81  45 

132 

■.r 

IP 

RADIO  STATION  MS  1 R 

KlSIINMPE  2 

4*25  OSCFOLA 

28  16 

61  24 

68 

SP 

SP 

c 

WOODRUFF  OAM 

9795 

JACKSON 

1     30  43 

6A 

BA 

I 

LA  SCLLC 

4662  HENORT 

26  43 

81  26 

1* 

SP 

BA 

ATLANT IC    LANO    IPV.  CO. 

LAKE    ALFRED  CAP  StA 

4707  POLK  S 

28  06 

Bl  43 

180 

SP 

SP 

CITRUS  EXP.  STATION 

L AKC  CITT  J  C 

47)1  COLUMBIA 

10 

30  12 

82  15 

203 

SP 

BA 

FLA.   FOREST  SERVICE 

LAKE  HlAMASSC 

4771  ORANGE 

28  32 

61  26 

113 

9A 

SUBTROP  FRUIT  FLO.  STA. 

LAKELANO   MB  CUT 

4797  POLK 

26  02 

8)  37 

214 

MID 

MIL. 

c 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE    PLACID   2  SM 

4845  HIGHLANDS 

21  17 

61  23 

90 

6P 

BP 

COLE  OANLEY.  JR. 

LAKE    T  R AF  F  OA  D 

4866  COLLIER 

26  26 

61  29 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

LAMONT    «  MNM 

4892  JEFFERSON 

30  24 

83  35 

190 

c 

TUNGSTON  PLANTATION 

L IGNUMVI 1AE  KET 

50)5  MONROE 

1 

80  42 

6 

c 

OR.   E.   C.  L UN S FORD 

1     1-APALACMICOLA,     2-ATLANTIC.     l-CHOC T AWHATCHEE ,     4 -EVERGLADES  1     5-GULF ,     6-OCHLOCKONEE 1     7-OKEECHOBEE 1     8-ST.  JOMNSr     9-ST.  MARY,  lO-SUWANNEE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be- carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for.  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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FLORIDA  -  SEPTEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     98°  on  the  254-  at  3  stations 
Lowest  Temperature:     51°  on  the  16th  at  De  Funiak  Springs 

Greatest  Total  Precipitation:     13.00  inches  at  Bithlo 

Least  Total  Precipitation:     0.22  inch  at  Marathon  Shores 

Greatest  One-Day  Precipitation:     11.38  inches  on  the  17th  at  Bithlo 
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90.4 

70.5 

80.5 

.4 

93 

16+ 

65 

25  + 

0 

c  5 

0 

n 

0 

2.37 

4.27 

1  .00 

11  + 

.0 

0 

4 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


SEPTEMBER  1961 

CONTINUED  _  


Temperature 

Precipitation 

Maximum 

Average 
Mm. mum 

• 
< 

Departure 

? 
E 

Term  Meons 

Highest 

Date 

i 

S 
a 

No.  of  Days 

■5 
° 

From  long 
Term  Meons 

Q 
| 
| 

0 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

£. 

Max. 

Min. 

Dote 

Total 

Max.  Depth 

Dale 

.10  or  More 

0 

5 
o 

5 

5 
o 
o 

Q 

0> 

a 

i  ; 

si 

'Al 

i , 

R  1 

s! 

bi 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

M 

65 

28+ 

0 

0 

0 

0 

.89 

-  6.15 

.0 

0 

0 

LAKELAND  WB  CITY  R 

88.2 

72.0 

80.1 

92 

26 

68 

19 

0 

0 

0 

0 

1.55 

-  4.82 

.  44 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

91.3 

69. 4M 

80  •  4M 

94 

22  + 

63 

26 

0 

2  7 

0 

0 

0 

1 .  96 

1 .05 

29 

.0 

0 

5 

1 

1 

MELBOURNE 

87.9 

72.7 

80.3 

97 

14 

69 

23+ 

0 

6 

0 

0 

0 

5.52 

3.50 

17 

.0 

0 

5 

2 

2  | 

MOUNTAIN  LAKE 

88.9 

69.9 

79.4 

_ 

.9 

92 

13* 

64 

26 

0 

11 

0 

0 

0 

1.77 

-  4.92 

.54 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK. 

M 

0 

0 

0 

0 

2.36 

.59 

2 

.  0 

o 

1  0 

1 

0 

OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 

88.0 

72 .  1 

80.1 

91 

6+ 

69 

29+ 

0 

7 

0 

0 

c 

4.20 

1.65 

10 

.0 

0 

6 

3 

1 

PARR  I SM 

92  .6 

68.4 

80.5 

96 

2 

64 

2  5 

2  5 

0 

0 

c 

.92 

16 

.0 

0 

6 

3 

0 

PLANT  CITY 

91  .3 

68.9 

80.1 

.1 

95 

26+ 

64 

30+ 

0 

25 

0 

0 

0 

1.26 

-  5.77 

.40 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

ST  PETERSBURG 

89.5 

74.3 

81.9 

.2 

94 

7 

69 

19 

0 

2  1 

0 

0 

0 

5.82 

-2.70 

1.45 

1 

.0 

0 

11 

4 

2 

SARASOTA 

90.3 

70.  1 

80.2 

93 

26+ 

62 

28 

0 

23 

0 

0 

0 

3.94 

1.10 

13 

.0 

0 

7 

4 

1 

TAMPA  W8  AIRPORT  R 

91  .1 

72.5 

81.8 

1 

.3 

96 

7  + 

67 

19 

0 

21 

0 

0 

0 

2.43 

-  4.02 

.91 

12 

.0 

0 

4 

3 

0 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

89.3 

71.4 

80,4 

_ 

.7 

96 

3 

66 

19  + 

0 

17 

0 

0 

0 

4.87 

-  2.40 

1  .20 

1 

.0 

0 

10 

4 

2 

VENICE 

90.4 

70.  1 

80.3 

93 

22+ 

67 

25  + 

0 

2  3 

0 

0 

0 

1.72 

.41 

2 

.0 

0 

6 

0 

0 

VtRO  BEACH  FAA  AIRPORT 

87.3 

73.1 

80.2 

90 

15+ 

70 

28+ 

0 

7 

0 

0 

0 

3.01 

.70 

28+ 

.0 

0 

7 

2 

0 

WAUCHULA  2  N 

M 

62 

26 

0 

0 

0 

0 

1.19 

.76 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

WINTER  HAVEN 

91.7 

70.  1 

80.9 

95 

27+ 

64 

26 

0 

25 

0 

0 

0 

1.22 

.50 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

D 1  V I S I  ON 

60.3 

,  3 

3.02 

-  4,58 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

89.8 

69.0 

79.4 

.2 

92 

15+ 

64 

26 

0 

19 

0 

0 

0 

1.99 

-  6.72 

1  .34 

18 

.0 

0 

2 

1 

1  ] 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

91. 2M 

68. 9M 

80. 1M 

94 

22  + 

65 

25 

0 

0 

0 

0 

2.76 

1.03 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

CANAL   POINT  USDA 

91  .0 

68.8 

79.9 

93 

28+ 

64 

1  7 

0 

26 

a 

0 

0 

1.19 

.44 

IS 

.0 

0 

4 

0 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

88.5 

72.8 

80.7 

93 

14 

70 

30  + 

0 

10 

0 

0 

0 

2.76 

.88 

30 

.0 

0 

6 

2 

0 

CAPT IVA 

88.  8 

74.5 

81.7 

92 

3 

71 

17 

0 

1  0 

0 

0 

0 

3.14 

1  .44 

6 

.0 

0 

6 

3 

1  I 

CLEW1STON  u  s  eng 

69.8 

73.2 

81.5 

94 

15 

69 

26 

0 

1 7 

0 

0 

0 

4.31 

1.03 

3 

.0 

0 

6 

5 

1 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

90.5 

69.7 

80.1 

94 

14 

66 

30+ 

0 

23 

0 

0 

0 

1.97 

1.17 

17 

.0 

0 

4 

1 

1  1 

E  VE  RGL ADE  S 

90.2 

73.2 

81.7 

.4 

94 

3 

70 

18 

0 

22 

0 

0 

0 

7.45 

-  2.30 

2.00 

11 

.0 

0 

1*. 

5 

2 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

91  .3 

73.9 

82.6 

1 

.3 

94 

1 

70 

24 

0 

27 

0 

0 

0 

2.80 

-  5.79 

1.13 

9 

.0 

0 

6 

3 

1 

LA  BELLE 

91.4 

68.6 

60.0 

94 

21  + 

62 

6+ 

0 

27 

0 

0 

0 

3.86 

-  3.77 

1.14 

10 

.0 

0 

6 

3 

1 

u  i  |  cc    r"  1  T  V  TriuTB 

91.7 

69.4 

80.6 

95 

1 

64 

26 

0 

2  S 

0 

0 

0 

.98 

.60 

1 1 

.0 

0 

3 

1 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

90.5 

70.8 

80.7 

.0 

94 

16+ 

65 

30+ 

0 

2  1 

0 

0 

a 

2.64 

-  4.98 

.66 

17 

.0 

0 

7 

2 

0 

NAPLES  CAR  I B  GARDENS 

91.6 

69.4 

80.5 

95 

22+ 

65 

24 

0 

2  b 

0 

0 

0 

3.76 

1  .52 

11 

.0 

0 

7 

3 

1 

PUNTA  GORDA 

91.0 

73.0 

82.0 

.6 

95 

2  1 

71 

30  + 

0 

:  5 

0 

0 

0 

5.34 

-  2.84 

1.15 

9 

.0 

o 

10 

5 

1 

TAMIAMI    TRL  40  MI  BEND 

92.0 

69.9 

81.0 

95 

21+ 

66 

17 

0 

29 

0 

0 

c 

4.76 

2.54 

19 

.0 

0 

8 

2 

1 

D 1  V I S 1  ON 

60.8 

_ 

.4 

3.31 

-  5.04 

.0 

LOWER   EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

88.5 

75.4 

82.0 

.5 

90 

14+ 

70 

17  + 

0 

9 

0 

0 

0 

2.16 

-  6.66 

.83 

16 

.0 

0 

4 

2 

0 

FT  LAUDERDALE  BAH  1 A  MAR 

C7.9 

74.  3 

81.1 

90 

14  + 

68 

17 

0 

e 

0 

0 

0 

3.22 

1.52 

17 

.0 

0 

6 

1 

1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

89.9 

68.2 

79.1 

95 

15 

64 

2  6+ 

0 

1  6 

0 

0 

0 

2.31 

•  91 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

HIALEAH 

89. 9M 

71  .  8M 

80. 9M 

95 

21 

68 

17 

0 

1  4 

0 

0 

0 

5.34 

2.70 

16 

.0 

0 

7 

3 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

89.9 

70.2 

80.1 

.1 

94 

15  + 

67 

14+ 

0 

17 

0 

0 

0 

2.71 

-  8.04 

.82 

15 

.0 

0 

6 

1 

0 

LOXAHATCHEE 

93,9 

68.2 

81.1 

96 

21  + 

62 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

.72 

.29 

30 

.  0 

3 

0 

0 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

87.3 

78.4 

82.9 

89 

21  + 

68 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

1.84 

1.50 

1 7 

•  0 

o 

2 

1 

1 

M I  AM  I  BEACH 

86.3 

78.5 

62.4 

.5 

90 

20 

73 

17 

0 

1 

0 

0 

0 

.74 

-  5.11 

.48 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

89.0 

75.0 

82.0 

.3 

92 

20 

71 

16 

0 

1  0 

0 

0 

0 

3.40 

-  4.93 

1.17 

16 

.0 

0 

8 

2 

1 

MIAMI     17  ((u 

n  i  m  j    u  sow 

88.1 

72.3 

80.2 

.8 

90 

21  + 

62 

17 

0 

j 

0 

c 

0 

2.32 

-  6.47 

.71 

16 

.0 

0 

7 

2 

0 

POMPANO  BEACH 

89.8 

71  .  3 

80.6 

92 

21 

68 

25  + 

0 

20 

0 

0 

0 

6.39 

3.31 

16 

.0 

0 

9 

2 

2 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

90.1 

68.2 

79.2 

93 

20  + 

65 

29+ 

0 

2  3 

0 

0 

0 

3.70 

1,03 

17 

.0 

0 

7 

S 

1 

SOUTH  MIAMI   5  W 

89.7 

71.0 

80.4 

94 

20 

65 

17 

0 

1  3 

0 

0 

0 

3.40 

1.41 

17 

.0 

0 

7 

2 

1 

STUART   1  N 

89.3 

73.6 

81.5 

95 

15+ 

70 

27+ 

0 

1  1 

0 

0 

0 

2.39 

1.48 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

W   PALM   BEACH   RADIO  WJNO 

88. 9M 

76.0 

82. 5M 

92 

23 

69 

17 

0 

1  1 

0 

0 

0 

.0 

0 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP  R 

89.8 

74.  1 

82.0 

.8 

95 

14 

68 

17 

0 

1  7 

0 

0 

0 

3.01 

-  6.11 

1.12 

IS 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

81.1 

.1 

2.91 

-  6.32 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

87.6 

78.4 

83.0 

91 

19+ 

73 

20 

0 

4 

'1 

0 

0 

1.92 

.81 

23 
8 

.0 

0 

5 

1 

0 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

87.9 

78.  1 

83.0 

.3 

90 

30+ 

73 

6 

0 

6 

0 

0 

1.71 

-  4.34 

.54 

.0 

0 

6 

1 

0 

MARATHON  SHORES 

89.9 

77.6 

83.8 

92 

23  + 

73 

27 

0 

16 

0 

0 

0 

.22 

.12 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAVERN  1 ER 

87.7 

76.8 

82.3 

92 

15 

70 

17 

0 

3 

0 

0 

0 

2.20 

1.66 

17 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

83.0 

.5 

1.51 

-  5.29 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  | 

2  j 

3 

4  | 

5  j 

6 

7  1  8  |  9 

10 

11  | 

12 

13  j 

14  [ 

15 

16  | 

17  | 

ii_ 

ALEXANDER  SPRINGS 

3.15 

.bb 

.11 

.01 

•  14 

.07 

.60 

.45 

.  33 

.03 

APALACHICOLA  WB  city 

.78 

.21 

.07 

■  24 

•  23 

.02 

ARCAD 1 A 

LAO 

•  10 

.89 

.18 

T 

.02 

•  05 

.10 

T 

AVON  PARK 

2.86 

.08 

.70 

.01 

T 

.45 

.02 

•  17 

.06 

.53 

.04 

T 

BABSON  PARK 

1.95 

•  09 

.08 

1.12 

BARTOW 

2. 41 

.08 

.30 

.66 

.72 

■  11 

.04 

•  13 

.26 

BAY  LAKE 

1.7* 

.10 

•  57 

.04 

.20 

.52 

.021 

BAY PORT 

4.98 

T 

T 

.63 

•  93 

.02 

1.50 

•  82 

.77 

.03 

.05 

BELLE  GLAOE  EXP  ST A 

1.99 

•  01 

.05 

.02 

•  07 

.09 

•  05 

.09 

.19 

Lt). 

BIG  CYPRESS  RESERV ATN 

2.76 

.01 

■  04 

.15 

■  74 

BIThlO 

13.00 

.40 

11.38 

1.11 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

4.  AS 

.10 

1.35 

.05 

.•25 

.10 

.05 

.55 

1  .00 

8RADENTON  EXP  STATION 

8.36 

.80 

1.16 

■  07 

.02 

.29 

2.63 

.01 

•  01 

.10 

.06 

.92 

BROOK SV 1LLE  CHIN  MILL 

2.02 

.03 

.82 

.12 

.51 

•  04 

•  02 

BUSHNELL  2  E 

1.5* 

.41 

.05 

.20 

.02 

CANAL  POINT  USOA 

1.19 

•  10 

•  40 

•  44 

.02 

.17 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

2.76 

■  04 

•  04 

.29 

.29 

.25 

3.1* 

•  10 

.54 

•  03 

.15 

1.44 

.56 

.15 

•  06 

.08 

T 

CARRABELLE    1  NNW 

1.67 

.86 

.35 

.29 

CARYVILLE 

2.0* 

.15 

•  32 

1*00 

CEDAR  KEY 

2.60 

T 

T 

■  02 

1.00 

.05 

.40 

.04 

.94 

CHIPLEY  3  E 

1.21 

.05 

T 

■  02 

T 

.05 

.40 

•  22 

.04 

.15 

•  26 

CLEARWATER 

*.*6 

■  10 

1.25 

■  04 

.70 

1.08 

.01 

•  07 

•  04 

.62 

.04 

.0* 

CLERMONT  6  S 

1.08 

•  03 

•  13 

T 

T 

T 

.11 

.03 

T 

.39 

T 

.  39 

CLEW1STON 

3.03 

.01 

•  38 

.26 

•  42 

•  61 

•  34 

.89 

.10 

CLEWISTON  U  S  ENG 

4.31 

.02 

.06 

1.03 

.07 

.57 

•  54 

.72 

.06 

.85 

CORNWELL  4  NW 

2.*0 

.21 

1.01 

.10 

•  05 

CRESCENT  CITY 

2.15 

.03 

•  07 

.52 

.97 

'I2 

.41 

.05 

T 

.01 

.06 

T 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

3.90 

.50 

■  24 

•  26 

.15 

.11 

.91 

•  24 

1.37 

.06 

.06 

CROSS  CITY  2 

1.7* 

.06 

.25 

.12 

.70 

.28 

•  09 

DAN  I A  A  WNW 

2.00 

•  BO 

1.10 

DAYTONA  BEACH 

4.03 

.30 

.02 

T 

.09 

.13 

T 

.05 

.10 

T 

r 

.01 

1  .  56 

1.51 

DAYTONA  BEACH   -a  -  AP 

3.20 

T 

.06 

T 

T 

T 

T 

T 

.99 

.79 

1.12 

DEER  PARK 

7.36 

•  09 

.35 

T 

.41 

.01 

6.10 

.35 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

2.30 

.03 

.06 

•03 

•  13 

.06 

T 

.52 

.26 

•  30 

•  39 

12 

DE  LAND  3  N 

1-97 

■  03 

.10 

.03 

T 

T 

.07 

.48 

LOT 

DE  SOTO  CITY  A  SH 

2.8* 

1.64 

.46 

.4fc 

DCVlLS  GARDEN  TOWER 

1.97 

•  47 

.12 

.06 

•  11 

1.17 

DRY  TORTUGAS 

1.92 

.26 

.06 

.05 

■  41 

.10 

.14 

EVERGLADES 

7.45 

•  20 

.20 

•  10 

.40 

.10 

I 

2  .00 

,  j  c 

1  05 

30 

.70 

.10 

T 

FEDERAL  POINT 

1.71 

.08 

.14 

.07 

•  13 

.35 

.42 

.09 

.19 

.06 

FELLSMERE 

1.21 

•  10 

T 

.  74 

.321 

FERNANDINA  BEACH 

.61 

.03 

T 

T 

.01 

FORT  DRUM  5  NW 

.68 

.13 

•05 

.16 

T 

.13 

FORT  GREEN   12  WSW 

1.43 

.13 

39 

27 

•  01 

.13 

■  04 

24 

.16 

FORT  LAUDERDALE 

2.16 

.04 

.02 

.19 

.40 

.83 

FT  LAUDERDALE  BAH I A  MAR 

3.22 

.07 

.03 

•  03 

.23 

•  02 

.03 

.45 

.02 

.02 

•  34 

T 

FT  LAUDERDALE  £XP  STA 

2.31 

.18 

■  26 

.09 

.04 

.10 

.91 

.01 

FORT  MYERS  W6  AP 

R 

2.80 

.53 

T 

T 

.23 

.01 

1.13 

.13 

T 

T 

.10 

FORT  PIERCE 

3.24 

.02 

.07 

.30 

03 

43 

.62 

.90 

T 

F  OUN  TAIN  3  S 

2.81 

.05 

.02 

.24 

.30 

•  04 

.02 

•  •1 

.42 

.30 

.29 

GAINESVILLE   3  WSW 

3.15 

.11 

•  07 

.40 

.22 

.38 

T 

T 

.07 

GAINESVILLE  FAA  AP 

2.97 

.15 

.22 

T 

.02 

1.32 

.02 

•  12 

.77 

.09 

T 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

4.57 

.19 

.73 

1.65 

1.01 

.32 

.18 

HART  LAKE 

3. IB 

.29 

.14 

1.00 

.7l| 

Hi  ALE AH 

5.3* 

.19 

.12 

.10 

.56 

2.70 

1.30 

.03 

HIGH  SPRINGS 

1.68 

•  25 

.03 

.05 

.43 

.08 

.04 

.10 

.70 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

2.38 

.01 

.24 

.  .  f  0 

.33 

.02 

HOMESTEAD  EXP  STA 

2*71 

.01 

.43 

.17 

.0* 

T 

T 

.01 

T 

.62 

.41 

.08 

.36 

INVERNESS 

.76 

35 

07 

ISLAND  GROVE   2  WNW 

3.90 

T 

T 

.36 

T 

.64 

T 

1.66 

.63 

T 

.20 

T 

.12 

T 

ISLE WORTH 

2.86 

.52 

.50 

.23 

.  10 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

1.02 

•01 

.01 

T 

.01 

.16 

•  01 

.35 

T 

•  12 

.03 

T 

JACKSONVILLE  BEACH 

.56 

.03 

.09 

.17 

.26 

.01 

JASPER  3  SE 

2.47 

■  60 

.30 

.56 

.15 

06 

•  721 

KENDALL  2  E 

2.06 

.01 

* 

.42 

.08 

* 

* 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

1.71 

T 

T 

.02 

.14 

.01 

.54 

•  48 

•  20 

T 

KEY  WEST  WB  CITY 

5.62 

•  10 

.35 

•  20 

* 

.42 

KISS  I MMEE  2 

2.37 

1.00 

1.00 

.20 

.17 

LA  BELLE 

3.86 

.09 

•  02 

.06 

•  14 

1.  14 

.08 

.69 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

.891 

• 

* 

• 

.74 

.15 

LAKE  CITY  2  E 

1.30 

.3* 

.52 

.16 

.08 

.08 

•  12 

LAKE  HIAWASSE 

2.71 

•  03 

.26 

.06 

.38 

• 

1  .92 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

1.55 

.01 

T 

.01 

•  30 

.09 

.34 

.44 

T 

.05 

.01 

.01 

.21 

.06 

LAKE  PLACID  2  SW 

1.96| 

T 

03 

T 

•  IB 

•  05 

T 

.01 

.26 

LAKE  TRAFFORO 

3.45 

1.50 

.65 

1.00 

.10 

LISBON 

2.15 

.04 

.10 

.27 

•  28 

•  02 

.16 

.50 

.01 

.23 

.02 

.07 

07 

.  38 

LIVE  OAK  2  ESE 

1.76 

.01 

.02 

.44 

.04 

.66 

.04 

LONGBOAT  KEY 

3.29 

1.00 

1.11 

.35 

.09 

.07 

.09 

T 

.30 

.15 

.11 

.02 

T 

LOXAHATCHEE 

.72 

MADISON 

1.49 

.10 

.07 

•  22 

.03 

.04 

.84 

T 

T 

MARATHON  SHORES 

.22 

.04 

.03 

.01 

.0 

MAR  I ANNA    IND  SCHOOL 

1.42 

.60 

.18 

.39 

.05 

MAYO  5  NW 

1.95 

.05 

.17 

.47 

.12 

.03 

•  16 

.01 

MELBOURNE 

5.52 

.33 

3.50 

1  .05 

MELROSE 

1.09 

•  10 

.  .  7 

.16 

.24 

.12 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

1.64 

.02 

.04 

•  15 

.09 

MIAMI  BEACH 

■  74 

.02 

T 

•  1* 

.01 

.48 

.06 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

3.40 

•  37 

T 

.25 

.06 

T 

.10 

.41 

.19 

1.17 

•  35 

MIAMI    12  SSW 

2.32 

.01 

•  04 

.05 

•  03 

.71 

.51 

MILES  CITY  TOWER 

.98 

T 

T 

-  .  a 

.10 

.60 

T 

.20 

MILTON  EXP  STATION 

5.89 

1.15 

.93 

.12 

.33 

.04 

.75 

.05 

.44 

•  17 

.20 

.15 

1.24 

HONTICELLO  2  S 

3.45 

.33 

.23 

1.10 

.55 

T 

T 

•  32 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

2.64 

.05 

■  1C 

.01 

.45 

.12 

.46 

.05 

•  66 

.52 

MOUNTAIN  LAKE 

1*77 

.22 

.10 

.54 

.01 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

2.3^ 

.59 

•  04 

■  15 

•  21 

•  26 

.18 

.13 

•  14 

.10 

•  4* 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

3.7U  .75 

.66 

.05 

.33 

.10 

1.52 

•  20 

.02 

.01 

•  1Z 

NlCEVlLLE 

5.14 

•  15 

.80 

.25 

.  72 

T 

.05 

1.20 

NITTAW  1  S 

2.13 

.14 

T 

■  28 

.78 

T 

T 

.06 

T 

.87 

OCALA 

2.35 

.12 

.10 

1.12 

■  10 

.42 

•  OS 

■  10 

•  01 

OCALA  2  NE 

2.50 

.20 

.07 

•40 

•  32 

.82 

•  15 

.28 

.01 

.15 

■01 

T 

OKEECHOBEE  9  W 

2.32 

.80 

.60 

.60 

.32 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

4.20 

.85 

.40 

•  12 

1.65 

.05 

•  99 

•01 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

4.8*1 

T 

.05 

T 

T 

T 

.17 

T 

T 

T 

T 

•  4* 

4.15 

•  03 

PALATKA 

2.90  .15 

1 

.76 

T 

.02 

.06 

.55 

•  33 

•  13 

•  04 

PANAMA  CITY  2 

4.14]  .90 

.20 

.24 

.20 

•  60 

PARR  I SH 

3.45 

•  17 

.41 

•01 

•02 

.07 

•  57 

.07 

•  72 

III 

•  92 

.03 

.05 

RENSACOLA  FAA  AIRPORT 

5.2*  1.76 

.71 

.13 

.03 

1.27 

.01 

.78 

•01 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

6.44 

2.39 

.61 

T 

.01 

•  13 

2.27 

.01 

•  6< 

.35 

T 

PERRINE 

2.15 

.06 

.07 

.20 

•  15 

.70 

•11! 

PERRY 

2.99 

.24 

.57 

.48 

.01 

.38 

.66 

•  OA 

.40 

•05 

•03 

.06, 

PLANT  CITY 

1.26 

.01 

•  40 

.26 

.  . 

.20 

.01 

.  ■ 

.30 

PONPANO  BEACH 

6.39 

.10 

.12 

.32 

•  OA 

.17 

1.50 

3.31 

.22 

.07 

PUNT A  GORDA 

5.  34 

•  91 

.11 

.67 

.03 

•  12 

.52 

•  04 

.36 

1.15 

.57 

.03 

•  01 

•02 

.45 

•  32 

QUINCY  EXP  STATION 

1*90 

•  0* 

.16 

•  17 

T 

.38 

T 

•  10 

19  I  20  j  21     22     23     24     25     26  I  27     28  I  29  (  30  31 


.16  t 
.01  .01 
•11  .19 


.02     .37     .06  .66 


T  1.2H 
.16 

■  071 


J 


.13      .04  .OS 


1.03  .02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

13 

■q 
H 

Day  of  Month 

1  | 

2 

3 

4  | 

5 

6 

7      6  9 

10 

11  J 

1  2 

13  j  14  j 

15 

16 

17  j 

19  j 

20  |  21 

22     23  24 

25  |  26  j  27 

28 

29 

 ■  ■ 

ROYAL    PALM    ■»'.,■■  STA 

3.70 

.52 

.02 

T 

.09 

.06 

.07 

.51 

.10 

1.03 

.50 

T 

•  10 

SAINT  AUGUSTINE 

3.46 

.15 

.06 

.01 

.01 

.11 

.10 

.01 

.04 

.32 

.67 

1.93 

.01 

.01 

■  05 

SAINT  LEO 

3.99 

.67 

.10 

.42 

■  34 

.16 

.30 

1.40 

.10 

.30  .15 

SAINT   HARKS  6  SE 

3.B1 

.23 

.04 

1.25 

T 

.85 

.55 

T 

.18 

T 

.13  .13 

•05 

ST  PETERSBURG 

5. 82 

1.45 

.22 

.18 

.06 

.04 

.11 

.31 

.41 

52 

48 

03 

SANBORN  TOWER 

1  .89 

.96 

.16 

T 

.14 

.  16 

.12 

T  .08 

•  23 

.04 

SANFORO  EXP  STATION 

2.65 

T 

T 

T 

.24 

T 

.02 

•  01 

.01 

1.82 

.55 

T 

.05 

SARASOTA 

3.94 

.15 

.65 

.60 

.07 

.83 

.10 

.30 

1.10 

.02 

SOUTH  MIAMI    5  W 

3.40 

T 

.16 

T 

T 

T 

.28 

.29 

.97 

.02 

1.41 

.12 

T 

T 

.04 

•  11 

STEINHATCHEE  2 

2*13 

.60 

STUART    1  N 

2.39 

.02 

.02 

.01 

.01 

.07 

.04 

.0! 

1.48 

.01 

.08 

.45 

•  15 

TALLAHASSEE  WB  AP 

3.00 

T 

.45 

.02 

T 

.35 

.75 

.51 

T 

.14  .18 

.60 

T 

T  AMI  AM  1    TRL  40  Ml  8EN0 

4.76 

.07 

.14 

.30 

■  OB 

.11 

2.54 

.04 

.19  .05 

•  61 

.43 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

2.43 

•  02 

.01 

.04 

.50 

.59 

.06 

T 

.91 

T 

.23 

T 

.05 

.02 

T 

TARPON  SPOS   SEWAGE  PL 

4.87 

1.20 

1.11 

•  10 

.10 

.22 

.06 

.7$ 

.29 

■  70 

.10 

.05 

•  04 

.10 

.05 

f A VERNIER 

2.20 

.08 

.20 

.10 

1  .66 

.03 

T  1  TUSVl LLE  2  W 

7.70 

.06 

5,23 

2.K 

.20 

.25 

USHER  TOWER 

2.15 

.20 

.15 

.10 

.15 

.30 

.20 

.30 

.20 

.35 

VENICE 

1.72 

.02 

.41 

.10 

.03 

.25 

.05 

.34 

•  14 

-20 

.08 

.05 

.05 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

3.01 

.04 

.08 

T 

.02  .11 

.32 

.70 

.39 

.23 

.02 

.70 

.02 

.36 

WAUCHULA  2  N 

1.19 

.15 

.04 

.  76 

.02 

.18 

.04 

w  PALM  BEACH  RAOIO  WJNO 

.03 

.01 

T 

.13 

.04 

.10 

.02 

.02 

T 

T 

.06 

.01  T 

T 

.06 

WEST  palm  beach  wb  ap  r 

3.01 

T 

T 

T 

T 

.03 

.21 

.02 

T 

1.12 

.43 

T 

.20 

.27 

T 

.02 

T 

.04 

.67 

WINTER  HAVEN 

1.22 

.03 

.15 

.50 

.16 

•  11 

.03 

.15 

WOODRUFF  DAH 

2.37 

.06 

.45 

.04 

1.16 

.13 

.05 

.12 

.19 

.16 

.01 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

lastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

It 00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

01-09 

10-49 

66-09 

100-1.99 

200 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

34 

NE 

5 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

7 

77 

5.1 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

E 

13 

8.5 

27++ 

NE 

16 

87 

90 

66 

79 

9 

3 

1 

2 

1 

0 

16 

6.5 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

7.6 

21++ 

N 

15 

84 

87 

55 

70 

6 

2 

3 

2 

1 

0 

14 

5.7 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NE 

13 

10.5 

35 

NE 

17 

88 

92 

57 

73 

6 

6 

5 

0 

0 

0 

17 

55 

6.2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ESE 

25 

9.8 

49 

SE 

7 

76 

78 

66 

72 

5 

4 

5 

1 

0 

0 

15 

58 

6.0 

LAKELAND  WB  CITY 

6.6 

3 

8 

4 

0 

0 

0 

15 

67 

5.5 

MIAMI   WB  AIRPORT 

E 

14 

8.7 

30++ 

ESE 

1 

81 

86 

58 

70 

5 

2 

6 

1 

1 

0 

15 

7821 

5.7 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ENE 

19 

7.9 

18 

ENE 

30+ 

91 

94 

56 

72 

11 

2 

2 

0 

0 

1 

16 

5.91 

PENSACOLA  WB  CITY 

9.9 

25 

E 

9 

3 

4 

2 

2 

0 

2 

13 

63 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

E 

18 

8.2 

3  5++ 

E 

10 

92 

95 

58 

74 

4 

1 

4 

3 

0 

0 

12 

5.7 

TAMPA  WB  AIRPORT 

NNE 

19 

10.0 

31++ 

E 

8 

86 

91 

55 

72 

4 

6 

1 

3 

0 

0 

14 

57 

6.1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

20 

8.8 

27++ 

NE 

18 

83 

87 

60 

74 

8 

4 

4 

1 

1 

0 

18 

..J 

«5  City  Office  Data 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1961 


Station 


Day  01  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

g 

3 

g 

10 

11 

12 

MAX 

99 

92 

93 

90 

90 

92 

0  9 

93 

91 

92 

90 

HO 

69 

69 

68 

69 

70 

69 

68 

69 

68 

MAX 

88 

88 

86 

90 

92 

83 

84 

85 

85 

85 

87 

66 

MIN 

81 

79 

76 

74 

72 

7 

75 

76 

72 

79 

80 

74 

MAX 

94 

91 

90 

91 

92 

91 

92 

91 

90 

91 

92 

91 

68 

72 

72 

73 

71 

69 

68 

7  1 

MAX 

97 

94 

94 

92 

94 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

93 

MIN 

7 

3 

70 

72 

73 

72 

71 

70 

71 

72 

MAX 

94 

92 

92 

93 

93 

93 

96 

94 

92 

94 

92 

90 

MIN 

69 

71 

71 

1 

70 

69 

71 

71 

6 

70 

7 1 

70 

MA  . 

92 

93 

93 

95 

95 

90 

92 

92 

91 

91 

93 

90 

74 

70 

69 

73 

72 

72 

70 

72 

72 

MA  > 

92 

91 

91 

92 

90 

90 

90 

91 

88 

91 

91 

90 

68 

71 

70 

70 

70 

70 

MAX 

92 

92 

91 

92 

92 

86 

91 

92 

72 

70 

68 

71 

69 

71 

69 

6 

MAX 

83 

90 

92 

94 

95 

96 

89 

90 

89 

91 

89 

88 

MIN 

73 

72 

71 

7 

71 

69 

70 

72 

3 

7  3 

72 

7  « 

MAX 

93 

93 

93 

94 

93 

92 

94 

91 

0  9 

91 

90 

91 

MIN 

° 

72 

72 

2 

71 

72 

73 

74 

73 

70 

70 

70 

MAX 

93 

91 

92 

92 

86 

91 

89 

92 

90 

89 

70 

70 

72 

73 

MAX 

91 

92 

92 

93 

92 

91 

91 

92 

92 

92 

1 

69 

72 

70 

70 

MAX 

90 

93 

91 

92 

92 

90 

90 

88 

91 

8  6 

92 

93 

73 

71 

69 

71 

7' 

MA* 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

89 

86 

84 

86 

86 

89 

78 

79 

74 

72 

73 

MAX 

91 

91 

92 

91 

91 

91 

90 

86 

86 

88 

89 

88 

MAX 

89 

89 

89 

92 

93 

87 

89 

94 

86 

88 

89 

85 

68 

72 

69 

73 

76 

74 

MAX 

89 

90 

91 

92 

91 

88 

90 

89 

89 

86 

88 

MAX 

91 

93 

94 

92 

93 

88 

91 

90 

90 

91 

90 

87 

69 

72 

71 

MAX 

92 

92 

92 

91 

90 

90 

92 

91 

89 

90 

90 

90 

70 

MAX 

9* 

93 

93 

92 

93 

92 

93 

86 

93 

94 

93 

9C 

MAX 

92 

90 

92 

90 

90 

90 

90 

93 

90 

9  1 

93 

90 

75 

MAX 

90 

92 

94 

94 

94 

90 

89 

89 

90 

89 

89 

82 

MIN 

68 

70 

71 

70 

73 

68 

71 

70 

71 

69 

71 

MAX 

94 

94 

94 

94 

93 

93 

92 

92 

91 

93 

92 

91 

70 

72 

66 

70 

69 

72 

71 

72 

70 

MAX 

86 

88 

88 

88 

87 

88 

87 

88 

88 

89 

68 

68 

73 

6 

73 

72 

MAX 

88 

88 

87 

86 

86 

86 

87 

87 

87 

07 

86 

87 

MAX 

90 

91 

92 

92 

90 

96 

9  : 

89 

90 

91 

91 

92 

1 

MAX 

91 

90 

96 

97 

98 

91 

92 

91 

91 

87 

90 

80 

72 

69 

71 

66 

MAX 

94 

90 

90 

89 

91 

92 

90 

91 

91 

91 

89 

91 

72 

MAX 

91 

92 

90 

89 

90 

91 

87 

91 

92 

90 

90 

71 

MAX 

90 

91 

89 

88 

89 

88 

85 

83 

83 

B6 

87 

88 

81 

81 

MAX 

91 

90 

94 

92 

92 

92 

88 

86 

90 

9. 

91 

91 

MIN 

7* 

7 

74 

74 

73 

74 

76 

74 

72 

73 

MAX 

95 

93 

91 

9  2 

93 

89 

09 

90 

89 

09 

89 

91 

MIN 

7  1 

69 

70 

71 

7 1 

70 

by 

70 

71 

70 

MAX 

9^ 

90 

91 

9  3 

90 

90 

9  1 

89 

91 

9  2 

94 

90 

MIN 

82 

80 

80 

2 

70 

7  0 

71 

72 

MAX 

91 

90 

87 

09 

88 

89 

87 

92 

88 

89 

89 

89 

MIN 

11 

74 

2 

74 

72 

72 

MAX 

9  1 

91 

90 

91 

92 

92 

9  2 

89 

90 

92 

91 

92 

MIN 

70 

71 

72 

71 

70 

69 

7  1 

70 

69 

68 

70 

70 

MAX 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

>v 

89 

89 

i- 

90 

86 

MIN 

79 

78 

79 

79 

78 

79 

01 

75 

79 

79 

74 

73 

MAX 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

89 

87 

8  9 

90 

84 

MIN 

79 

77 

77 

78 

77 

78 

8  0 

76 

73 

77 

78 

71 

MAX 

90 

91 

90 

90 

89 

89 

89 

90 

89 

9  0 

91 

90 

MIN 

70 

72 

73 

69 

69 

69 

76 

73 

74 

60 

69 

69 

» 

18 

19 

20 

(LEXANDER  springs 
PALACH I  COLA  WB  CITY 
«RCADIA 
WON  PARK 
3ART0W 
3AYPORT 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
3IG  CYPRESS  RESERVATN 
SlOUNTSTOWN  2  SE 
BRADENTON   EXP  STATION 
8R00KSVILLE   CHIN  HILL 
8USHNELL   2  E 
CANAL   POINT  USDA 
CAPE   SABLE   RANGER  STA 
CAPT1VA 

CARRABELLE    1  NNx 

CEDAR  KEY 

CHIPLEY   3  E 

CLEARWATER 

CLERMONT    6  S 

CLEWISTON  U   S  ENG 

CRESTVIE*  RADIO  XJSB 

CROSS  CITY  2 

OAYTONA  BEACH 

OAYTONA  BEACH   WB  AP 

DEER  PARK 

OE  FUN  1 AK  SPRINGS 

DE   LAND   3  N 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

DRY  TORTUGAS 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

FERNAND I NA  BEACH 

FORT  DRUM   5  NW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE   BAH  1 A  MAR 

FT  LAUDERDALE*  EXP  STA 


92  93 
68  68 


B6     87  82 


91  92 
72  68 


96  97 
70  71 


93  92 
69  70 


89  90 
70  72 


90  91 
69  72 


92  92 
69  71 


84  90 
70  72 


89  87 
70  72 


90  91 
71  73 


92  94 
69  70 


92  92 
69  71 


87  87 
68  74 


89  90 
73  79 


91  87 
69  73 


90  88 
71  73 


92  91 
72  71 


89  93 
72  73 


85  83 
70  74 


91  89 
70  68 


73      72  73 


86  92 
73  71 


95  95 
70  68 


87  85 
68  69 


94  94 
71  70 


93  94 
71  71 


89  89 
74  78 


86  89 
73  75 


92  94 
72  71 


93  91 
71  71 


88  96 
76  72 


92  93 
70  71 


88  90 
74  74 


68  90 
71  73 


89  92 
67  67 


89  79  84 

70  70  66 

81  82  83 

60  64  65 

90  89  89 
68  68  69 

90  85  87 

68  71  69 

90  78  85 

69  68  67 

80  85  78 

69  68  64 


76  79 
55  56 


86  32 

70  71 


88  80 

69  70 


71      64  69 


89  92 
72  70 


85  83 
56  61 


85  78 
68  67 


78  78 
54  57 


84  80 

72  70 


88  80 

72  70 


93  89 
74  79 


83  84 
59  62 


85  84 

65  64 


89  88 

71  70 


84  80 

72  72 


90  82 
70  70 


80  81 
51  56 


89  78 
71  70 


91  88  89 
71      69  70 


88  90 

78  76 

90  88 

74  71 

84  82 

70  69 

97  84 

70  68 

80  78 

69  67 


70  67  65 

86  86  85 

70  70  71 

87  85  85 
69  68  69 

93  91  88 

66  67  67 


85  88 

66  71 


78  82 
64  67 


91  92 
71  68 


89  92  94 
70      70  73 


87  90  93 
67      71  71 


88  86  86 
64     65  66 


88  90 

72  70 


81  80 
61  62 


83  87 
69  70 


87  90  92 
65  70 

88  89  92 

65  70  67 

90  91 

71  69  66 

87  84 

72  71 

84  85 

73  74 

85  85  88 
59  63 

82  86  90 

65  70  71 

78  86  91 

59  58 

81  83 

66  71 

88  90  94 
68  73 

87  87 

75  74 

82  87  91 

60  59  63 

85  89  93 

64  70  64 

81  82 

66  68  67 

83  83 

68  70 

87  90  90 

70  71 

83  89  94 

57  58  62 

84  90  91 

69  67 

91  92 

71  71  71 

91  89  89 

75  73 

87  88 
73  73 

82  88 

64  70  68 

88  89  89 

72  70 

76  84  89 
63  68  65 

91  92  94 

67  69 

87  88  89 

72  74 

87  88  88 

71  72 

89  91 

69  69  66 


90  89  90 

67  62  63 

87  90  87 

71  72  74 

94  91  92 

71  64  65 

94  91  92 

72  67  67 

9  3  89  91 

71  67  67 

91  90  88 

66  67  67 

91  91  89 

69  67  66 

94 

70 

91  94  94 
66  66  67 

92  90  92 

72  68  68 

92  89  90 

72  69  69 

91  90  90 

68  63  63 

93  91  92 

69  65  67 

89  90  89 

75  74  70 

90  87  91 

76  75  74 

90  94  91 

63  67  65 


93  93  92 1  92 
65     65  67 


93  92 
64  65 


90  90 
66  65 


90  89  90 

75  69  68 

93  90  92 

71  68  69 

90  89  88 

75  72  73 

91  92  95 
67  69  72 

95  94  94 

65  64  63 

85  84  84 

72  68  71 

85  84  84 

69  68  71 

89  89  90 

69  65  66 


95  97  97  94 
65     67      681  71 


90      89  88 

70     66  69 


90      88  89 

70     66  66 


80  76  79 
93      90  90 


90  90  89 
68     64  65 


90  92  69 
69     70  62 


68  66  66 

93     92  93 

69  65  65 


88     89  88 


87     84  87 

78     77  76 


67     66  65 


66 

87 

83 

82 

72 

70 

73 

71 

93 

92 

93 

91 

63 

63 

64 

68 

94 

92 

94 

93 

66 

69 

68 

69 

93 

92 

91 

91 

65 

67 

67 

89 

90 

■  ) 

92 

66 

68 

65 

6  2 

69 

88 

88 

87 

6  7 

67 

67 

66 

91 

89 

89 

66 

67 

67 

90 

92 

93 

9  0 

68 

67 

68 

66 

69 

92 

89 

92 

67 

68 

69 

7  0 

91 

91 

89 

06 

70 

70 

66 

67 

93 

90 

90 

90 

65 

64 

66 

6  7 

93 

93 

90 

89 

67 

68 

68 

66 

87 

88 

87 

86 

70 

70 

70 

70 

89 

89 

89 

89 

74 

75 

75 

73 

9  0 

92 

88 

83 

66 

66 

68 

65 

9  0 

89 

77 

70 

8K 

89 

88 

86 

66 

64 

66 

66 

Bfl 

88 

86 

90 

71 

69 

68 

6', 

9  ) 

92 

92 

90 

70 

69 

70 

70 

86 

87 

86 

88 

71 

74 

74 

73 

92 

91 

92 

91 

67 

69 

71 

70 

94 

88 

90 

SO 

66 

69 

64 

66 

8  9 

89 

86 

86 

71 

70 

72 

'0 

87 

86 

85 

82 

66 

70 

70 

72 

92 

91 

90 

88 

6' 

65 

66 

67 

94 

95 

93 

91 

67 

65 

64 

63 

9  2 

90 

88 

■• 

67 

6  7 

69 

'0 

90  90 

89 

91 

6  7  66 

67 

66 

87 

86 

85 

87 

77 

61 

81 

■-, 

,„ 

90 

90 

89 

7  2 

72 

72 

71 

9  3 

90 

88 

n 

70 

7  0 

9  6 

87 

89 

i' 

66 

66 

65 

i,< 

'. 

87 

84 

12 

71 

71 

73 

71 

>0 

90 

93 

.. 

u 

64 

65 

6. 

8  9 

69 

86 

87 

7S 

74 

72 

71 

89 

86 

87 

87 

73 

73 

70 

71 

89 

90 

89 

86 

it 

66 

66 

66 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1961 


Continued 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

g 

7 

g 

Q 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  I 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J  Avei 

FORT  MYERS  **B  AP 

9* 

91 

92 

93 

92 

90 

91 

8  8 

89 

9  2 

93 

90 

92 

92 

92 

93 

91 

92 

93 

91.3 

MIN 

72 

76 

76 

74 

75 

74 

77 

77 

74 

74 

74 

74 

75 

77 

77 

76 

73 

73 

74 

74 

73 

75 

71 

70 

72 

71 

71 

72 

72 

71 

73 

9 

FOR T  PIERCE 

88 

88 

89 

88 

92 

91 

89 

88 

85 

85 

86 

86 

88 

87 

87 

88 

87 

88 

87 

87 

87 

86 

87 

9 

MIN 

'1 

75 

75 

72 

72 

72 

74 

73 

73 

74 

74 

75 

72 

72 

70 

69 

69 

71 

72 

71 

72 

78 

72 

72 

71 

69 

69 

71 

73 

72 

72 

2 

cniiurt  IN    1  c 

r  UUn  1*4.11*     3  a 

MAX 
MIN 

93 

93 

94 

96 

89 

9  1 

y  : 

88 

89 

90 

85 

92 

88 

76 

79 

82 

81 

89 

91 

94 

94 

94 

95 

90 

92 

93 

93 

89 

89 

89 

.6 

GA INESVlLLE    3  WSW 

MAX 

93 

92 

92 

91 

88 

90 

88 

90 

90 

87 

82 

76 

8  2 

62 

86 

92 

92 

91 

89 

93 

93 

93 

90 

89 

86 

89 

.2 

MIN 

72 

73 

70 

70 

70 

73 

73 

71 

71 

72 

70 

69 

69 

73 

65 

62 

64 

63 

68 

66 

67 

63 

61 

62 

69 

62 

70 

63 

69 

68 

>0 

GAINESVILLE    FAA  AP 

9  i 

91 

81 

79 

80 

82 

87 

91 

91 

88 

86 

92 

92 

91 

87 

86 

84 

88 

.1 

MIN 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

72 

70 

69 

69 

ro 

65 

64 

62 

62 

68 

66 

66 

64 

62 

63 

69 

66 

67 

63 

66 

67 

.7 

GLEN   SI   MARY  NURSERIES 

MAX 

93 

90 

92 

91 

92 

85 

80 

79 

63 

81 

67 

92 

92 

91 

91 

93 

96 

94 

91 

6  8 

85 

89 

.9 

MIN 

70 

69 

69 

68 

71 

67 

69 

70 

70 

70 

70 

68 

68 

68 

72 

69 

65 

61 

63 

69 

62 

65 

62 

61 

64 

68 

65 

66 

62 

66 

66 

.9 

HIALEAH 

MAX 

89 

90 

88 

89 

90 

89 

93 

92 

92 

90 

88 

94 

95 

91 

91 

89 

89 

89 

88 

88 

69 

87 

89 

.9 

MIN 

74 

75 

72 

72 

72 

80 

78 

72 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

68 

70 

72 

72 

71 

7* 

72 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

.8 

H  1 GH   $PR  I NGS 

MAX 

95 

96 

93 

92 

9  1 

91 

91 

93 

91 

89 

92 

93 

92 

80 

84 

81 

88 

93 

93 

92 

95 

95 

95 

92 

91 

92 

91 

.2 

MIN 

n 

71 

69 

73 

64 

65 

70 

72 

71 

72 

71 

67 

69 

70 

72 

64 

63 

64 

62 

65 

62 

65 

62 

61 

62 

70 

66 

67 

60 

62 

66 

.8 

HOMESTEAD   EXP  STA 

MAX 

89 

89 

88 

90 

89 

86 

90 

89 

90 

90 

92 

94 

94 

89 

a  9 

92 

93 

91 

90 

89 

89 

90 

89 

90 

90 

89 

87 

89 

.9 

MIN 

72 

73 

73 

73 

71 

70 

76 

73 

73 

69 

70 

71 

67 

67 

69 

68 

69 

70 

72 

71 

66 

72 

68 

68 

68 

69 

68 

69 

69 

70 

70 

.2 

1 NVERNESS 

MAX 

93 

93 

90 

92 

90 

90 

92 

90 

89 

91 

93 

87 

88 

80 

85 

87 

89 

93 

93 

90 

91 

93 

94 

94 

91 

91 

90 

90 

.6 

MIN 

73 

75 

75 

74 

71 

72 

75 

75 

74 

73 

74 

74 

70 

73 

71 

71 

71 

67 

66 

66 

69 

71 

67 

69 

67 

68 

70 

70 

70 

70 

71 

.0 

JACKSONVILLE   Wfl  AP 

MAX 

91 

92 

91 

91 

90 

91 

89 

89 

88 

93 

83 

80 

78 

75 

79 

86 

90 

90 

89 

90 

94 

96 

93 

91 

85 

82 

88 

.4 

MIN 

74 

75 

72 

72 

74 

71 

73 

73 

74 

72 

74 

72 

72 

72 

72 

66 

64 

64 

64 

66 

68 

67 

66 

65 

70 

7* 

71 

70 

68 

73 

70 

>3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

89 

90 

89 

90 

82 

79 

77 

76 

84 

87 

86 

85 

85 

92 

95 

90 

85 

86 

89 

87 

.3 

MIN 

74 

7* 

75 

76 

75 

73 

80 

76 

80 

80 

80 

80 

77 

73 

73 

67 

72 

69 

64 

68 

69 

70 

68 

69 

69 

7* 

70 

73 

76 

74 

73 

.3 

JASPER    3  SE 

MAX 

95 

94 

97 

93 

93 

90 

90 

90 

92 

90 

93 

93 

90 

79 

80 

8  3 

84 

88 

91 

93 

93 

92 

96 

95 

92 

95 

68 

86 

90 

.5 

MIN 

66 

66 

66 

65 

64 

63 

62 

61 

71 

70 

70 

68 

67 

65 

65 

60 

58 

57 

61 

61 

58 

63 

61 

63 

63 

69 

64 

64 

61 

63 

63 

•  9 

KEY  WEST  MB  AIRPORT 

MAX 

88 

87 

87 

90 

90 

90 

90 

88 

88 

88 

89 

88 

67 

87 

90 

87 

.9 

MIN 

61 

80 

81 

79 

78 

80 

77 

7  3 

74 

78 

79 

78 

77 

80 

78 

80 

79 

77 

77 

77 

79 

77 

80 

78 

SO 

78 

77 

78 

77 

77 

78 

•  1 

K 1 SS I MMEE  2 

MAX 

89 

92 

92 

92 

90 

92 

90 

93 

90 

91 

91 

65 

90 

90 

92 

86 

86 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

.4 

MIN 

72 

?  J 

72 

74 

72 

71 

72 

75 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

70 

65 

70 

65 

70 

70 

70 

65 

72 

70 

65 

70 

70 

75 

70 

70 

70 

.5 

A  BEL  E 

MAX 

91 

91 

91 

91 

90 

88 

90 

93 

94 

92 

89 

91 

92 

91 

91 

91 

91 

90 

91 

.4 

MIN 

66 

69 

69 

62 

69 

62 

71 

69 

72 

67 

68 

69 

68 

70 

69 

71 

69 

70 

71 

71 

77 

72 

67 

65 

66 

66 

66 

68 

68 

68 

6. 

.6 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

93 

88 

90 

93 

92 

88 

93 

93 

91 

89 

MIN 

69 

70 

69 

68 

68 

65 

67 

67 

65 

65 

65 

6C 

65 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

94 

81 

8  <. 

BC 

87 

92 

93 

92 

89 

90 

.» 

MIN 

70 

70 

69 

69 

70 

67 

67 

69 

70 

7* 

71 

70 

69 

69 

69 

61 

61 

62 

61 

61 

62 

62 

63 

63 

65 

6! 

65 

6! 

62 

62 

66 

.1 

LAKE  H1AWASSE 

MAX 

93 

91 

89 

90 

90 

89 

87 

88 

91 

90 

87 

88 

90 

89 

89 

89 

.4 

MIN 

72 

73 

73 

73 

72 

71 

74 

73 

72 

70 

72 

72 

72 

73 

74 

72 

69 

70 

68 

72 

72 

71 

68 

69 

68 

6E 

69 

69 

70 

70 

71 

.0 

LAKE  LAND   MB  CITY 

MAX 

9 1 

88 

88 

91 

90 

69 

90 

68 

89 

89 

69 

90 

91 

90 

85 

83 

85 

87 

88 

69 

92 

89 

88 

88 

87 

88 

.2 

MIN 

73 

75 

75 

73 

72 

72 

75 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

70 

69 

6  9 

68 

73 

74 

7  ! 

71 

70 

69 

70 

72 

70 

70 

70 

72 

•0 

lake  placid  2  sw 

MAX 

9  3 

90 

92 

85 

90 

92 

91 

91 

93 

91 

91 

93 

93 

94 

90 

88 

88 

9  i 

93 

91 

94 

90 

92 

92 

92 

92 

91 

92 

90 

91 

.3 

MIN 

70 

71 

72 

71 

69 

72 

73 

72 

72 

70 

70 

69 

70 

68 

70 

72 

69 

68 

71 

69 

73 

71 

65 

66 

67 

63 

65 

68 

68 

69 

.4 

L 1S80N 

MAX 

92 

92 

9 1 

91 

91 

89 

90 

89 

8  7 

90 

90 

90 

8* 

86 

89 

91 

91 

89 

90 

91 

92 

89 

89 

88 

89 

.1 

MIN 

72 

72 

73 

71 

70 

71 

74 

73 

73 

71 

73 

71 

70 

73 

72 

59 

70 

64 

65 

70 

69 

69 

66 

67 

65 

67 

69 

68 

67 

68 

69 

.7 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

92 

93 

92 

93 

92 

90 

9  1 

90 

9 1 

95 

90 

90 

91 

89 

85 

83 

83 

86 

91 

92 

92 

90 

94 

94 

91 

8E 

87 

89 

.6 

MIN 

70 

72 

70 

68 

70 

67 

70 

71 

71 

70 

71 

70 

69 

68 

70 

59 

58 

61 

61 

69 

61 

66 

63 

64 

63 

69 

65 

65 

61 

64 

66 

.5 

LOXAMATCHEE 

MAX 

95 

96 

96 

93 

95 

96 

9  5 

96 

95 

95 

93 

93 

95 

93 

93 

93 

89 

94 

94 

96 

93 

93 

95 

92 

95 

90 

92 

93 

.9 

MIN 

71 

72 

70 

68 

66 

69 

69 

69 

66 

66 

71 

69 

70 

69 

65 

68 

70 

72 

69 

69 

68 

64 

62 

66 

64 

67 

61 

67 

68 

68 

.2 

MADISON 

MAX 

v 

92 

93 

93 

94 

90 

90 

90 

92 

91 

90 

91 

90 

85 

62 

80 

83 

8 

85 

93 

95 

92 

92 

88 

87 

89 

.2 

MIN 

69 

70 

69 

69 

71 

66 

70 

70 

70 

70 

71 

69 

68 

69 

69 

57 

56 

58 

60 

63 

64 

65 

66 

65 

66 

69 

66 

64 

63 

64 

66 

.2 

MARATHON  SHORES 

MAX 

90 

92 

9 1 

92 

91 

87 

89 

90 

89 

.9 

MIN 

80 

81 

77 

80 

79 

80 

82 

9 

78 

76 

79 

76 

76 

77 

76 

75 

76 

79 

75 

74 

76 

78 

79 

78 

78 

71 

73 

7S 

77 

80 

77 

•  6 

MAR  1  ANNA    I  NO  SCHOOL 

MAX 

94 

94 

92 

94 

93 

94 

90 

90 

88 

8  6 

87 

85 

90 

89 

78 

88 

89 

.1 

MIN 

72 

70 

70 

70 

71 

69 

72 

71 

72 

71 

71 

74 

69 

71 

67 

54 

56 

55 

5S 

61 

63 

67 

65 

68 

71 

7C 

67 

65 

67 

65 

67 

.1 

MAYO   5  NW 

MAX 

93 

93 

92 

93 

93 

90 

92 

95 

92 

88 

8  7 

89 

.7 

MIN 

71 

7.. 

70 

71 

70 

67 

72 

71 

71 

71 

71 

72 

7* 

69 

73 

60 

60 

60 

63 

66 

61 

62 

63 

63 

63 

62 

63 

67 

64 

66 

66 

.9 

MELBOURNE 

MAX 

90 

88 

68 

90 

87 

87 

.9 

MIN 

74 

74 

78 

75 

72 

72 

78 

77 

73 

72 

73 

77 

72 

72 

72 

72 

70 

69 

71 

72 

73 

73 

69 

76 

71 

7" 

70 

70 

7C 

74 

72 

.7 

MELROSE 

MAX 

9 1 

91 

91 

93 

91 

90 

86 

88 

.9 

MIN 

72 

72 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

1. 

73 

71 

71 

69 

70 

6fl 

64 

64 

64 

70 

70 

71 

66 

67 

65 

70 

68 

71 

67 

69 

69 

.5 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 

86 

87 

88 

88 

8  7 

88 

88 

85 

86 

87 

88 

85 

85 

88 

89 

89 

88 

87 

87 

87 

86 

88 

87 

85 

87 

87 

.3 

MIN 

81 

82 

79 

81 

82 

82 

81 

81 

80 

76 

82 

77 

79 

81 

74 

77 

68 

73 

75 

78 

81 

82 

81 

75 

78 

78 

80 

77 

75 

75 

78 

.4 

MIAMI  BEACH 

MAX 

87 

87 

87 

67 

86 

85 

85 

84 

85 

85 

87 

87 

84 

86 

86 

90 

87 

87 

85 

85 

86 

86 

87 

85 

85 

87 

86 

.3 

MIN 

81 

79 

79 

81 

60 

80 

78 

78 

81 

79 

81 

7  7 

77 

78 

78 

75 

73 

75 

75 

77 

79 

81 

79 

81 

80 

79 

79 

80 

76 

78 

78 

.5 

MIAMI    «t)  AIRPORT 

MAX 

i  j 

89 

89 

6H 

89 

88 

89 

85 

89 

89 

69 

89 

91 

91 

90 

87 

67 

92 

90 

89 

87 

88 

89 

.0 

MIN 

78 

76 

77 

77 

75 

77 

81 

SO 

78 

75 

76 

74 

7* 

73 

73 

71 

73 

72 

74 

75 

75 

78 

75 

72 

74 

7! 

74 

73 

73 

73 

75 

.0 

MIAMI    12  SS* 

MAX 

89 

B  B 

88 

88 

89 

87 

88 

88 

85 

a  d 

87 

85 

87 

88 

.1 

MIN 

7S 

7* 

79 

78 

72 

73 

81 

79 

78 

71 

72 

72 

69 

70 

69 

69 

62 

70 

72 

73 

69 

75 

77 

69 

71 

71 

69 

71 

6? 

69 

72 

.3 

MILES  CITY  TOMER 

MAX 

95 

92 

92 

91 

92 

92 

92 

87 

90 

94 

92 

93 

94 

93 

92 

90 

90 

91 

94 

94 

91 

92 

91 

91 

91 

.7 

MIN 

71 

74 

71 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

71 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

67 

69 

72 

69 

67 

72 

67 

66 

67 

64 

65 

69 

66 

68 

69 

.4 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

83 

84 

91 

93 

94 

89 

88 

88 

88 

86 

88 

85 

83 

85 

83 

77 

78 

79 

83 

87 

88 

90 

93 

94 

93 

93 

91 

92 

90 

87 

.4 

MIN 

71 

73 

70 

69 

71 

68 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

75 

65 

53 

57 

53 

58 

57 

60 

63 

65 

68 

70 

69 

66 

65 

64 

64 

66 

.3 

MONT ICELLO   2  S 

MAX 

9  ■ 

v  3 

93 

96 

94 

90 

77 

79 

84 

79 

87 

92 

92 

92 

92 

98 

93 

92 

91 

87 

86 

89 

.2 

MIN 

70 

71 

71 

70 

72 

68 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

70 

70 

55 

56 

59 

62 

64 

64 

65 

66 

65 

67 

70 

66 

64 

66 

65 

67 

.0 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

93 

92 

91 

i 

89 

90 

92 

92 

90 

90 

91 

90 

90 

94 

9* 

94 

91 

88 

87 

91 

90 

93 

90 

88 

89 

90 

89 

89 

89 

% 

90 

.5 

MIN 

71 

7* 

74 

72 

72 

71 

72 

74 

74 

72 

71 

72 

70 

73 

71 

73 

69 

70 

71 

72 

74 

72 

69 

68 

69 

68 

65 

67 

69 

65 

70 

.8 

See 


Reference  Notes 


Following  Station  Index 

140  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  

Day  Oi  Month 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

1 

20  | 

2. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 

29 

30  31 

Aver 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

92 

90 

89 

90 

09 

89 

90 

86 

89 

90 

90 

89 

91 

07 

69 

86 

84 

85 

89 

90 

88 

87 

99 

BV 

90 

90 

89 

89 

69 

88 

9 

MIN 

70 

72 

72 

73 

70 

72 

74 

73 

72 

70 

72 

70 

69 

72 

73 

70 

71 

69 

69 

72 

72 

66 

68 

69 

9 

MYAK.HA   RIVER    ST  PARK 

MAX 

93 

92 

MIN 

73 

70 

73 

72 

70 

72 

73 

70 

71 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

NAPLES   CAR  I B  GARDENS 

MAX 

92 

91 

95 

93 

92 

93 

93 

87 

91 

93 

92 

89 

db 

90 

9*. 

90 

90 

91 

86 

86 

90 

95 

94 

93 

>i 

93 

93 

94 

94 

93 

91 

6 

MIN 

71 

71 

73 

72 

70 

71 

74 

73 

73 

72 

67 

66 

67 

67 

66 

73 

67 

68 

71 

69 

66 

72 

67 

65 

69 

NICEV 1 LLE 

MAX 

B9 

89 

O  1 

92 

94 

4  5 

90 

91 

90 

91 

87 

86 

84 

60 

85 

78 

7  1 

78 

77 

83 

as 

88 

89 

93 

IS 

94 

92 

91 

93 

90 

8  7 

MIN 

72 

73 

72 

70 

70 

68 

68 

70 

70 

72 

73 

73 

70 

71 

67 

54 

59 

54 

55 

57 

59 

6  C 

63 

65 

9 

OCALA 

MAX 

96 

97 

95 

92 

93 

90 

91 

91 

91 

92 

94 

89 

92 

93 

86 

87 

79 

85 

89 

91 

93 

95 

92 

92 

94 

95 

95 

92 

92 

90 

MIN 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

69 

70 

69 

66 

69 

72 

66 

h  6 

63 

62 

67 

67 

67 

6 

OCALA   2  NE 

MAX 

95 

90 

93 

91 

91 

92 

89 

91 

92 

91 

92 

86 

91 

93 

86 

86 

79 

84 

87 

89 

92 

93 

91 

91 

93 

95 

94 

92 

92 

90 

90 

4 

MIN 

71 

70 

70 

66 

70 

69 

70 

71 

69 

69 

71 

69 

66 

70 

73 

66 

69 

65 

65 

67 

67 

67 

5 

OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 

MAX 

89 

91 

87 

89 

09 

91 

87 

90 

87 

69 

86 

86 

90 

87 

87 

90 

87 

84 

87 

89 

90 

87 

89 

87 

89 

89 

90 

87 

85 

84 

86 

MIN 

7* 

74 

75 

74 

73 

73 

74 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

70 

71 

72 

72 

7* 

73 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

72 

. 

ORLANDO   MB  AIRPORT 

MAX 

95 

94 

92 

93 

92 

92 

92 

91 

91 

94 

90 

91 

93 

95 

89 

89 

79 

82 

88 

89 

93 

91 

89 

90 

92 

93 

92 

90 

90 

87 

90 

MIN 

71 

72 

73 

74 

73 

73 

74 

74 

74 

72 

74 

73 

72 

74 

73 

71 

68 

70 

6  8 

71 

.6 

PALA  T  KA 

MAX 

96 

93 

91 

93 

93 

92 

89 

90 

89 

90 

90 

91 

92 

93 

90 

89 

80 

82 

84 

90 

92 

93 

90 

89 

93 

94 

94 

90 

90 

85 

MIN 

74 

72 

73 

73 

72 

74 

73 

73 

75 

74 

75 

72 

72 

71 

73 

68 

71 

67 

65 

70 

71 

70 

67 

65 

72 

71 

67 

70 

70 

,9 

PANAMA  CITY  2 

MAX 
MIN 

94 

93 

94 

91 

96 

90 

92 

91 

89 

90 

91 

66 

90 

69 

75 

79 

83 

81 

87 

90 

95 

9* 

95 

95 

90 

91 

J  9 

94 

90 

88 

PARR  1 Sh 

MAX 

95 

96 

95 

95 

95 

93 

93 

92 

91 

92 

92 

95 

94 

90 

89 

89 

86 

89 

88 

91 

95 

9* 

93 

92 

93 

95 

95 

94 

94 

93 

MIN 

69 

71 

70 

70 

60 

70 

7  1 

71 

71 

69 

69 

69 

66 

71 

73 

68 

69 

66 

69 

67 

70 

70 

66 

66 

65 

,  <-, 

65 

65 

66 

.  4 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

67 

85 

88 

90 

94 

87 

88 

91 

06 

84 

85 

85 

84 

86 

70 

78 

80 

79 

83 

84 

85 

86 

93 

94 

90 

90 

90 

93 

86 

85 

86 

MIN 

76 

76 

76 

74 

75 

73 

75 

75 

76 

76 

76 

78 

76 

79 

64 

57 

62 

60 

63 

64 

70 

7  0 

71 

7  3 

7  7 

7 1 

71 

71 

71 

,5 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

05 

64 

87 

9  Q 

94 

85 

66 

86 

05 

83 

63 

82 

84 

83 

76 

77 

78 

78 

83 

82 

83 

8* 

90 

94 

90 

89 

92 

92 

85 

82 

85 

MIN 

75 

75 

75 

74 

75 

'72 

75 

75 

74 

74 

76 

74 

76 

71 

63 

5  7 

62 

59 

63 

65 

71 

70 

71 

74 

77 

73 

71 

71 

70 

71 

71 

.0 

PERRY 

MAX 

93 

94 

93 

94 

92 

92 

91 

92 

90 

91 

90 

91 

89 

85 

85 

82 

61 

83 

82 

87 

92 

93 

93 

93 

95 

94 

94 

89 

89 

MIN 

71 

71 

70 

68 

67 

69 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

72 

73 

58 

60 

61 

63 

63 

63 

6  3 

65 

63 

67 

.0 

PLANT  CITY 

MAX 

95 

92 

94 

94 

92 

91 

93 

90 

91 

91 

92 

93 

92 

89 

87 

90 

83 

85 

69 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

95 

>2 

93 

92 

92 

MIN 

69 

72 

72 

71 

69 

70 

73 

72 

71 

70 

71 

71 

69 

71 

73 

70 

69 

68 

67 

69 

70 

'  0 

65 

65 

66 

64 

65 

65 

66 

64 

68 

,9 

POMPANO  BEACH 

MAX 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

90 

89 

09 

89 

90 

89 

91 

91 

91 

90 

87 

87 

90 

90 

92 

88 

89 

90 

90 

9  J 

88 

90 

89 

89 

MIN 

73 

76 

77 

70 

75 

71 

78 

72 

77 

71 

72 

7  l 

69 

71 

68 

69 

6fl 

69 

69 

71 

72 

73 

69 

68 

6R 

69 

69 

69 

69 

69 

71 

.3 

PUNTA  GOROA 

MAX 

93 

90 

90 

90 

93 

92 

90 

90 

69 

91 

92 

93 

91 

92 

87 

91 

B8 

89 

89 

91 

95 

93 

90 

91 

92 

92 

92 

91 

92 

92 

MIN 

72 

74 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

75 

71 

73 

73 

72 

75 

76 

73 

72 

71 

72 

73 

75 

75 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

73 

0 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

9b 

91 

90 

93 

96 

89 

90 

90 

89 

09 

87 

86 

87 

88 

62 

80 

79 

82 

80 

86 

90 

92 

9* 

93 

94 

92 

91 

91 

89 

86 

88 

,  5 

MIN 

70 

71 

71 

70 

72 

68 

72 

71 

72 

70 

71 

73 

68 

73 

68 

55 

57 

60 

62 

64 

63 

65 

68 

67 

70 

70 

66 

66 

66 

65 

67 

.5 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

91 

88 

90 

90 

89 

90 

86 

86 

90 

90 

90 

91 

90 

92 

93 

92 

90 

89 

91 

93 

92 

92 

89 

90 

10 

90 

90 

91 

88 

90 

90 

Pl 

MIN 

70 

71 

71 

70 

68 

68 

76 

73 

73 

68 

66 

68 

67 

66 

68 

66 

65 

70 

69 

68 

67 

fa  9 

68 

65 

66 

67 

65 

66 

65 

66 

68 

.2 

SAINT   AUGUST  I NE 

MAX 

90 

90 

89 

69 

66 

88 

90 

88 

e9 

89 

09 

90 

89 

94 

89 

81 

81 

80 

79 

64 

88 

88 

86 

86 

91 

93 

10 

87 

87 

83 

87 

,5 

MIN 

71 

70 

71 

73 

72 

70 

71 

73 

76 

72 

72 

73 

72 

69 

72 

72 

67 

68 

64 

68 

68 

67 

64 

65 

65 

69 

68 

69 

71 

73 

69 

■  8 

SAINT  LEO 

MAX 

93 

92 

91 

92 

92 

90 

90 

90 

90 

92 

90 

91 

93 

93 

92 

88 

78 

84 

88 

91 

93 

91 

90 

91 

9] 

93 

92 

92 

90 

90 

90 

4 

MIN 

71 

73 

74 

73 

72 

71 

73 

73 

71 

71 

73 

73 

72 

72 

71 

72 

70 

67 

66 

72 

72 

72 

70 

68 

fa  n 

70 

71 

70 

69 

69 

71 

•  0 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

86 

89 

91 

95 

96 

98 

90 

90 

89 

86 

86 

66 

86 

89 

85 

86 

63 

87 

85 

86 

88 

92 

95 

97 

5? 

90 

92 

93 

91 

90 

89 

.8 

MIN 

72 

72 

73 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

75 

70 

71 

70 

55 

58 

58 

58 

59 

59 

60 

60 

60 

6 : 

60 

61 

61 

61 

61 

65 

■  6 

ST  PETERSBURG 

MAX 

93 

92 

92 

91 

92 

91 

94 

92 

89 

91 

91 

91 

90 

88 

83 

84 

78 

85 

84 

87 

92 

92 

90 

90 

89 

92 

9  0 

91 

90 

91 

89 

.5 

MIN 

74 

78 

78 

76 

76 

73 

70 

77 

76 

76 

71 

74 

76 

75 

74 

72 

73 

70 

69 

74 

75 

77 

73 

72 

73 

72 

75 

74 

74 

73 

74 

.3 

SANBORN  TOWER 

90 

91 

94 

96 

92 

90 

91 

92 

89 

90 

86 

85 

69 

87 

63 

84 

83 

84 

84 

92 

92 

95 

96 

95 

96 

93 

95 

95 

91 

9 1 

90 

MIN 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

71 

71 

72 

70 

72 

73 

64 

70 

71 

55 

60 

60 

61 

62 

64 

63 

65 

66 

64 

69 

65 

63 

66 

62 

66 

.t> 

SANFORO  EXP  STATION 

MAX 

92 

92 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

69 

09 

68 

89 

93 

92 

90 

89 

80 

83 

86 

87 

90 

9  9 

88 

88 

91 

91 

9  D 

89 

87 

88 

.9 

MIN 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

73 

73 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

69 

70 

67 

70 

71 

70 

68 

70 

68 

68 

61 

69 

72 

72 

70 

.8 

SARASOTA 

93 

93 

93 

91 

92 

92 

93 

90 

67 

90 

90 

91 

89 

90 

68 

89 

6  3 

87 

85 

90 

90 

93 

90 

93 

90 

93 

92 

91 

90 

92 

90 

,3 

MIN 

71 

7  i 

76 

72 

70 

72 

73 

73 

74 

70 

71 

70 

70 

73 

70 

72 

70 

68 

66 

69 

7  1 

72 

69 

66 

69 

66 

it 

62 

68 

68 

70 

.1 

SOUTH   M 1AM I    5  m 

MAX 

69 

89 

89 

90 

69 

89 

90 

87 

90 

89 

90 

89 

92 

90 

91 

91 

90 

88 

93 

94 

90 

9  0 

89 

89 

89 

89 

H', 

89 

88 

89 

89 

,7 

MIN 

74 

73 

75 

72 

71 

71 

00 

77 

75 

70 

71 

72 

69 

69 

69 

68 

65 

70 

72 

72 

69 

7  3 

70 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

71 

ST  E  1 NHATCHEE  2 

89 

69 

94 

93 

93 

91 

90 

92 

88 

91 

69 

91 

85 

81 

85 

84 

80 

84 

83 

88 

91 

91 

93 

92 

92 

90 

89 

87 

88 

.8 

MIN 

72 

71 

79 

72 

69 

72 

70 

72 

72 

71 

68 

73 

69 

70 

75 

62 

62 

63 

63 

65 

61 

62 

68 

62 

71 

69 

61 

61 

61 

67 

.6 

S  TUAR  TIN 

89 

88 

89 

90 

90 

86 

88 

87 

68 

80 

88 

88 

95 

95 

>5 

89 

86 

86 

87 

93 

89 

89 

90 

90 

90 

88 

90 

90 

86 

88 

69 

,3 

MIN 

75 

79 

79 

72 

73 

74 

73 

73 

73 

76 

74 

75 

72 

71 

70 

72 

73 

73 

74 

75 

73 

73 

73 

70 

70 

71 

75 

78 

73 

•  6 

Tallahassee  mb  ap 

90 

91 

91 

93 

96 

88 

90 

90 

87 

89 

68 

66 

68 

89 

75 

78 

81 

78 

85 

89 

91 

92 

91 

93 

90 

91 

91 

86 

87 

87 

.  B 

MIN 

70 

70 

64 

63 

62 

65 

6< 

66 

67 

66 

70 

66 

66 

65 

66 

68 

.0 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

93 

91 

91 

93 

91 

90 

90 

87 

90 

92 

93 

93 

94 

94 

95 

93 

92 

92 

93 

92 

95 

93 

92 

91 

92 

92 

9  'i 

91 

91 

92 

92 

•0 

MIN 

73 

72 

2 

72 

12 

72 

67 

66 

66 

6  7 

69 

fi  B 

68 

67 

68 

69 

.9 

T  AMP A   wd   A[R  POR  T 

95 

95 

95 

96 

94 

92 

96 

93 

92 

92 

92 

91 

09 

87 

86 

66 

79 

86 

84 

87 

92 

93 

93 

93 

88 

93 

92 

95 

93 

93 

91 

.1 

MIN 

73 

72 

77 

74 

66 

67 

72 

73 

74 

71 

70 

68 

70 

73 

70 

72 

71 

72 

.5 

Tarpon  spgs  sewage  pl 

93 

94 

96 

93 

90 

90 

91 

94 

92 

90 

92 

91 

i. 

86 

89 

65 

85 

79 

88 

81 

88 

91 

90 

91 

88 

87 

B  9 

68 

90 

89 

.3 

MIN 

73 

73 

74 

77 

72 

72 

66 

66 

67 

72 

73 

69 

73 

68 

69 

70 

70 

70 

69 

71 

•  4 

TAVERN  I ER 

88 

86 

68 

Be 

88 

86 

65 

84 

88 

87 

66 

90 

00 

69 

92 

88 

86 

87 

87 

90 

I  6 

■a 

87 

88 

87 

88 

fa  c 

8  7 

87 

87 

.7 

MIN 

74 

75 

75 

70 

75 

74 

75 

76 

B  0 

78 

76 

79 

79 

76 

76 

75 

76 

76 

.  : 

TITUSVILLE   2  W 

MAX 

93 

93 

92 

90 

89 

92 

92 

93 

93 

93 

91 

93 

91 

96 

94 

92 

84 

81 

86 

85 

88 

81 

87 

88 

69 

,7 

MIN 

70 

73 

74 

72 

71 

70 

75 

74 

73 

69 

71 

72 

72 

70 

73 

69 

69 

70 

69 

71 

70 

69 

66 

66 

it 

67 

fae 

67 

68 

74 

70 

.3 

USHER  TOWER 

MAX 

93 

93 

90 

92 

92 

90 

90 

90 

90 

9  J 

90 

90 

90 

90 

85 

65 

78 

83 

83 

88 

91 

91 

90 

89 

92 

91 

93 

89 

90 

86 

69 

.2 

MIN 

70 

72 

71 

70 

71 

70 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

70 

70 

72 

61 

65 

63 

64 

67 

67 

6* 

65 

62 

62 

68 

65 

70 

63 

67 

66 

.2 

VENICE 

MAX 

92 

92 

92 

92 

93 

92 

93 

90 

89 

90 

90 

91 

90 

90 

89 

87 

it 

90 

84 

88 

89 

93 

92 

92 

90 

90 

it 

91 

92 

92 

90 

■  4 

MIN 

70 

71 

72 

72 

70 

71 

72 

72 

74 

70 

70 

71 

70 

73 

74 

71 

60 

67 

69 

70 

7D 

72 

67 

69 

47 

68 

61 

66 

69 

66 

70 

.1 

VERO  BEACH   FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

69 

88 

07 

89 

89 

90 

90 

90 

». 

86 

60 

60 

90 

90 

65 

83 

85 

64 

85 

a? 

86 

87 

87 

86 

8( 

84 

86 

85 

87 

■  3 

MIN 

75 

76 

77 

75 

74 

72 

77 

74 

76 

73 

73 

77 

73 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

72 

12 

73 

70 

73 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

73 

■  1 

I 

See  Reference  Notes  Following  station  Index 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1961 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1961 


Day  Of  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  J 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

WAUCMULA   2  N 

92 

92 

9i 

92 

91 

99 

92 

93 

89 

99 

93 

93 

69 

91 

92 

91 

92 

91 

MIN 

69 

, 

73 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

70 

69 

7  1 

71 

66 

67 

N   PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 

90 

90 

90 

89 

i" 

90 

89 

90 

89 

88 

90 

91 

90 

87 

86 

88 

88 

89 

88 

92 

69 

88 

66 

89 

67 

87 

89 

86. 

Ml  N 

90 

.'■< 

78 

6  . 

79 

74 

81 

78 

72 

74 

79 

80 

73 

75 

73 

71 

69 

79 

74 

74 

75 

80 

77 

77 

7* 

72 

73 

79 

77 

7* 

76. 

WEST   PALM  BEACH  -S  AP 

MAX 

91 

91 

91 

»- 

90 

90 

90 

69 

90 

88 

89 

90 

93 

95 

93 

90 

87 

87 

90 

90 

89 

90 

89 

69 

90 

89 

89 

89 

88 

89 

69. 

M1N 

77 

90 

80 

76 

75 

7S 

79 

76 

78 

74 

7* 

74 

72 

74 

69 

71 

66 

73 

73 

74 

75 

75 

7* 

72 

72 

72 

73 

7* 

73 

72 

74. 

WINTER  HAVEN 

MAX 

93 

92 

92 

9  3 

93 

91 

92 

88 

92 

92 

93 

93 

92 

93 

89 

90 

82 

86 

88 

93 

93 

94 

91 

92 

93 

95 

95 

93 

93 

94 

91. 

MIN 

73 

73 

74 

69 

70 

74 

7* 

70 

73 

74 

71 

69 

69 

71 

69 

68 

69 

68 

73 

72 

69 

65 

69 

70 

6* 

65 

68 

69 

71 

70. 

■0O0RUFF  DAM 

MAX 

85 

91 

93 

93 

94 

/4 

88 

•  : 

91 

89 

88 

88 

86 

89 

88 

77 

79 

80 

81 

79 

65 

90 

90 

92 

94 

93 

92 

90 

91 

87 

86. 

MIN 

74 

74 

72 

<i 

70 

71 

73 

74 

73 

72 

7* 

70 

72 

71 

57 

56 

55 

52 

55 

65 

68 

69 

69 

70 

70 

68 

63 

67 

68 

67. 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


auoon 

1 

13 

14 

i8 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

29 

Total 

BAY  LAKE 

EVAP 

.22 

.  2>, 

.23 

.19 

.23 

.19 

.22 

.24 

.21 

.16 

.29 

.19 

.21 

.23 

.14 

.09 

.26 

.09 

.16 

.16 

.19 

.12 

.20 

.23 

.21 

.22 

.19 

.24 

.21 

.22 

5.91 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.25 

.23 

.18 

.  23 

.26 

.24 

.15 

.22 

.12 

.20 

.11 

.15 

.26 

.23 

.32 

.11 

.19 

.21 

.20 

.20 

.21 

.12 

.20 

.22 

.17 

.15 

.10 

.16 

.14 

.18 

5.71 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.  14 

.10 

.17 

.16 

.16 

.13 

.17 

.22 

.  2  5 

.18 

.15 

.14 

.12 

.17 

.21 

.14 

.19 

.23 

.18 

.15 

.13 

.13 

.18 

.14 

.25 

.23 

.19 

.20 

.15 

.23 

5.19 

MAX 

92 

9  ; 

91 

93 

93 

92 

91 

92 

87 

89 

90 

91 

92 

93 

93 

93 

91 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

90 

91 

91 

90 

90 

89 

90 

91.1 

MIN 

77 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

77 

77 

77 

79 

79 

75 

75 

75 

75 

78 

78 

77 

70 

77 

76 

76 

77 

76 

76 

76.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.25 

.31 

.19 

.21 

.33 

.20 

.27 

.20 

.  1" 

.19 

.25 

.21 

.23 

.31 

.18 

.10 

.21 

.18 

.21 

.15 

.16 

.28 

.18 

.25 

.22 

.25 

.27 

.21 

.19 

.10 

6.48 

WIND 

28 

32 

40 

31 

29 

34 

36 

50 

32 

38 

40 

19 

31 

31 

29 

10 

32 

30 

28 

50 

22 

10 

19 

41 

40 

36 

30 

32 

40 

14 

934 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.19 

29 

.21 

.21 

.17 

.16 

.17 

.23 

.13 

.20 

.18 

.17 

.12 

.16 

.16 

.12 

.19 

.23 

.11 

.11 

.22 

.19 

.17 

.16 

.15 

.26 

.40 

B5.62 

WIND 

20 

20 

20 

10 

15 

2(1 

45 

25 

25 

15 

15 

10 

25 

35 

45 

ID 

35 

90 

10 

10 

10 

25 

15 

40 

10 

10 

10 

30 

90 

770 

MAX 

99 

-h 

96 

Mr, 

95 

97 

U 

95 

95 

100 

96 

92 

94 

93 

89 

85 

78 

88 

84 

91 

95 

95 

94 

92 

93 

92 

93 

88 

88 

89 

92.4 

MIN 

72 

73 

71 

70 

71 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

68 

70 

72 

64 

61 

59 

63 

72 

67 

78 

65 

65 

73 

72 

69 

71 

67 

67 

67.4 

HIALEAH 

EVAP 

.25 

2  2 

.27 

.  2  3 

.29 

.31 

.'2 

.28 

.31 

.19 

.26 

.19 

.18 

.25 

.26 

.19 

.19 

.14 

.20 

.28 

.19 

.22 

.34 

.23 

.18 

.22 

.25 

.08 

B6.64 

WIND 

47 

44 

83 

75 

16 

42 

73 

69 

89 

32 

37 

42 

21 

29 

19 

20 

31 

43 

18 

27 

29 

54 

46 

54 

40 

46 

35 

59 

38 

1258 

LISBON 

EVAP 

.20 

.28 

.21 

.21 

.15 

.23 

.25 

.20 

.15 

.13 

.21 

.11 

.15 

.  18 

.13 

.15 

.10 

.15 

.11 

.12 

.17 

.19 

.26 

.17 

.21 

.20 

.18 

.19 

.16 

.22 

5.37 

WIND 

25 

35 

25 

15 

5 

20 

30 

35 

20 

15 

15 

5 

15 

10 

20 

10 

45 

30 

20 

5 

5 

10 

10 

20 

10 

10 

10 

15 

15 

35 

540 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.26 

.23 

.21 

.23 

.29 

.30 

.17 

.21 

.15 

.15 

.26 

.22 

.28 

.26 

.28 

.22 

.11 

.25 

.26 

.16 

.13 

.21 

.28 

.29 

.25 

.26 

.26 

.23 

.28 

.28 

6.97 

WIND 

18 

31 

29 

32 

55 

40 

32 

35 

27 

23 

16 

23 

37 

15 

20 

20 

27 

68 

73 

17 

14 

23 

53 

56 

46 

33 

42 

48 

63 

77 

1093 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.30 

.30 

.08 

.44 

.33 

.  25 

.24 

.28 

.22 

.15 

.24 

.25 

.27 

.30 

.26 

.  27 

.  27 

.20 

.19 

.23 

.16 

.25 

.21 

.24 

.20 

.25 

.20 

.15 

.22 

B7.19 

TAMIAMI  TP.L  40  Ml  BEND 

EVAP 

.23 

.22 

.21 

.22 

.20 

.  25 

.  20 

.12 

.26 

.14 

.06 

.16 

.18 

.12 

.20 

.12 

.11 

.16 

.33 

.21 

.15 

.20 

.21 

.20 

.14 

.18 

.17 

.16 

.22 

.18 

5.51 

WIND 

43 

1  •. 

45 

39 

35 

43 

63 

49 

75 

2d 

12 

10 

7 

11 

9 

12 

18 

8 

5 

14 

40 

37 

44 

21 

28 

19 

19 

14 

6 

791 

MAX 

98 

96 

96 

•IH 

98 

95 

SH 

87 

92 

98 

98 

97 

99 

99 

100 

99 

97 

95 

99 

97 

98 

96 

94 

93 

96 

94 

94 

94 

93 

93 

95.7 

MIN 

78 

7fi 

76 

77 

74 

78 

7i, 

74 

73 

74 

74 

74 

76 

79 

77 

73 

72 

77 

76 

76 

74 

77 

78 

77 

74 

74 

73 

74 

78 

74 

75.4 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.22 

.28 

,25 

.31 

.23 

2 

.29 

.20 

.23 

26 

.16 

.31 

.16 

.10 

.32 

.24 

.37 

.27 

.16 

.12 

.17 

.28 

.28 

.29 

.21 

.27 

.18 

.25 

.30 

7.25 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.09 

2  2 

.23 

2  5 

.22 

.32 

.23 

.27 

.27 

.22 

.17 

.14 

.10 

.17 

.18 

.15 

.25 

.37 

.25 

.15 

.19 

.25 

.23 

.24 

.24 

.20 

.24 

.15 

.29 

.25 

6.53 

WIND 

50 

34 

3  5 

29 

70 

73 

101 

126 

135 

85 

59 

45 

31 

63 

124 

134 

143 

123 

61 

31 

29 

37 

29 

22 

23 

26 

26 

83 

79 

1955 

(a)     Evaporation  measured  In  a  sunken  pan  36  x  36  Inches. 
Moore  Haven  Lock  1   -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  HRCN  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vero  Beach  FAA  Airport  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  over  rock. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


florioa 
september  1961 




Stat  ion 
And 
Depth 

Day  of  month 

a 

o 
3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIS 

93 
80 

92 
81 

94 
81 

94 
81 

92 
80 

92 
80 

91 
80 

93 
80 

90 
80 

92 
79 

92 
80 

89 
80 

92 
79 

90 
80 

88 
81 

88 
79 

86 
78 

84 

80 

86 
BO 

88 
80 

90 
78 

90 
78 

90 
78 

90 
76 

89 
78 

92 
76 

88 
79 

86 
76 

87 
77 

84 

79 

89.7 
79.1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

88 
80 

88 
82 

88 
81 

88 
81 

88 
80 

88 
80 

87 
80 

88 

80 

86 
80 

88 

79 

89 
80 

84 

80 

86 
78 

86 
79 

84 
80 

83 
78 

82 
77 

80 
78 

82 
76 

84 
78 

84 

77 

84 

78 

86 
78 

84 

77 

85 
77 

86 
76 

84 
78 

83 
77 

82 
77 

82 
80 

85.2 
78.7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

87 
82 

88 
84 

87 
84 

86 
83 

86 
83 

86 
82 

85 
83 

86 
83 

85 
83 

86 
82 

86 
82 

84 
82 

« 

81 

84 

82 

84 

82 

82 
80 

82 
80 

80 
79 

80 
79 

82 
79 

84 

79 

84 

80 

84 

80 

83 

80 

83 
79 

84 

78 

83 
80 

82 

79 

82 
79 

82 
80 

84.1 

81.0 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda   fine  sand.     Ground  Cover:     Bahlagrass  sod.      Instrumentation:     3  point 
Foxboro  Thermograph. 


See  rafeienc*  note*  following  Station  Ind«x. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1961 
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STATION  INDEX 


Florida 
september  1961 


STATION 

[  NO. 

 1 

COUNTY 

DRAINAGE  ! 

LATITUDE 

LONGITUDE  . 

Z 

0 

P 
< 
> 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

□am 

- 

< 

SPECIAL 

alIaanihr  SPRINGS 

0-70 

a    29  05 

 50 

SP 

5P 

AlElANDEP-    SPOi.  ASSN. 

0211 

84 

39 

Nil 

NlD 

C  J 

u.s.  heatner  bureau 

>2)l 

27  14 

•I 

92 

RADIO  STATION  WAPG 

om 

"  i  oh  _  :■ 

27  39 

81 

)0 

•  P 

C 

DAS ION  PARK 

OSfO 

POLK 

27  90 

81 

3: 

150 

9P 

HARRY  M.  TOLSON 

04T» 

POLK 

27  94 

81 

1  j 

» 

9P 

IT 

•  AT  LAKE 

D5ZC 

HILLSBOROUGH 

26  04 

Si 

30 

TA 

7  A 

•ATPOCT 

BMI 

HERNANDO 

2»  32 

•2 

39 

•(LLC  GLAOC  C*P  11* 

0*11 

PALM  BEACH 

26  40 

BO 

JB 

8* 

•A 

•tLLE  GLADE  mRCN  GATE  4 

0*1* 

PALM  BEACH 

26  42 

•0 

43 

91 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

•10  CYPRESS  RESERVATION 

075* 

HENDRY 

26  19 

81 

00 

SP 

sp 

■ITHLO 

07)1 

ORANGE 

2«  39 

SI 

36 

69 

6P 

flood  control  dist. 

BlACKMAN  *  wHw 

0T45 

OKALOOSA 

9     30  97 

•6 

•  : 

c 

MRS*  S*  YOUNG8LOO0 

BlOumTSTOwn  2  SE 

■>  * 

CALHOUN 

30  26 

•OCA  RATOH 

0645    PALM  BEACH 

26  21 

8 

05 

21 

GUS   P.    MAGE R 

MANATEE 

82 

j  i 

5P 

5  P 

GULF  COAST  EXP.  STA* 

•PISTOL 

102<1 

LieCRIT 

30  26 

64 

99 

c 

104* 

HERNANDO 

28  37 

•2 

22 

BUSHMILL  2  t 

116) 

SUMTER 

28  40 

;s 

CANAl  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

80 

9* 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  point  u  s  D  * 

127* 

PALM  BEACH 

26  52 

80 

m 

NIC 

8A 

SUGAR  PLANT   FLO*  STA* 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1309 

MONROE 

29  06 

5. 

SS 

1310 

LEE 

9     26  32 

12 

1  - 

SARrabEllE  l  MM 

nu 

FRANKLIN 

5     29  52 

MRS*    HAZEL   F.  COOK 

CARvvlLLE 

!)•■ 

WASHINGTON 

85 

70 

7A 

LONNIE  H.  WHI T  TAKER 

1*32 

LEVY 

29  oe 

B  3 

02 

bt 

6P 

HISS  HARR1ETTE  WHlDDON 

1S4* 

WASHINGTON 

89 

2<* 

9P 

9P 

1632  PINELLAS 

27  99 

62 

47 

CLEARWATER  FIRE  OEPT* 

LAKE 

26  29 

1649'  HENDRY 

26  49 

5! 

1* 

GERVIN  N.  PIT2EN 

'  -     '    '•  U  S  ENG 

1654 

HENDRY 

26  49 

BO 

55 

8A 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1869 

HIGHLANDS 

27  24 

81 

10 

6A 

197B 

PUTNAM 

29  29 

81 

30 

1964  OKALOOSA 

30  46 

86 

}S 

5P 

c 

CROSS  CITT 

2006  DIXIE 

29  38 

83 

07 

45 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  ClTv  J 

DIXIE 

29  38 

S3 

07 

5P 

9P 

2114 

BROwARD 

26  04 

1 

12 

MID 

1   0AVT3NA  BEACH 

2190 

VOLUSIA 

29  13 

Bl 

32 

2  i  So 

VOLUSIA 

81 

03 

HID 

DEER  PARI 

2200 

OSCEOLA 

28  05 

9:. 

94 

43 

SP 

5P 

GEORGE  H.  K E MP F E R 

2220 

WALTON 

3     30  43 

86 

07 

5P 

5P 

OC  LAND  3  N 

2229 

VOLUSIA 

29  04 

81 

IT 

5P 

5P 

2288 

HIGHLANDS 

27  25 

81 

2* 

2298 

HENDRY 

26  36 

8  1 

1  H 

DOwlING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

30  16 

83 

15 

76 

c 

OTHER  L.  BAILEY 

2410 

MONROE 

24  36 

B2 

52 

6P 

6P 

NATIONAL   PARK  SERVICE 

2«0 

COLL IER 

25  51 

81 

23 

6P 

6P 

2 B  i  s 

PUTNAM 

29  44 

81 

32 

2923 

HENDRY 

26  93 

81 

26 

C 

FtLLSMERE 

2936 

INOIAN  RIVER 

e . 

36 

25 

4P 

4P 

OKEELANTA  sug.  ref.inc. 

2944 

NASSAU 

30  40 

SI 

26 

SP 

9P 

NO  AN 

1137 

OKEECHOBEE 

so 

51 

c 

3193 

MANATEE 

27  34 

OS 

3163 

BROWARD 

26  06 

a . 

6P 

*P 

Fl  LAUDERDALE  8AM 1 A  MAR 

"" 

BROWARD 

26  07 

so 

07 

1 

5P 

5P 

BAH  I A -MAR    YACHT  HARBOR 

UT1 

BROWARD 

26  06 

•0 

,4 

8A 

tt 

BA 

1 .  ft 

LEE 

26  35 

81 

92 

MID 

C  J 

3207 

ST  LUCIE 

j 

80 

19 

HID 

3230 

BAY 

30  26 

GAINESVILLE   3  WSW 

9921 

Alachua 

29  38 

82 

22 

B6 

4P 

4P 

4P 

CG 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FLA. 

3326 

ALACHUA 

29  42 

82 

16 

HID 

MID 

3470 

BAKER 

30  19 

82 

1  c 

*P 

3S3A 

JACK  SON 

30  99 

85 

c 

3943 

LAFAYETTfc 

1( 

29  98 

c 

MART  LAKE 

3840 

ORANGE 

26  23 

61 

14 

70 

8A 

U.S.    GEOL.  SURVEY 

9 

DADE 

29  90 

•0 

17 

BA 

BA 

8A 

c 

3996 

ALACHUA 

29  90 

82 

9P 

Sf 

39*6 

HILLSBOROUGH 

•2 

1* 

4091 

OAOE 

25  30 

)C 

c 

INOIAN  LAKE  ESTATES 

4242 

POLK 

27  48 

•  1 

11! 

6P 

6P 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

4273 

LEVY 

29  02 

82 

c 

42*9 

CITRUS 

5P 

9P 

4327 

ALACHUA 

29  27 

.  e 

4332 

ORANGE 

1 

26  28 

- 1 

33 

6P 

JACKSONVILLE   wB  AP 

-  I S  'j 

DUVAL 

8 

30  25 

g  1 

S9 

24 

MIC 

1 1 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACK SON Vl LLE  BEACH 

4  366 

DUVAL 

2 

30  17 

24 

7P 

7! 

6394 

30  29 

•2 

SS 

sp 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

69ia 

DADE 

2     29  41 

17 

TA 

4>70  MONROE 

9    24  31 

HID 

MIO 

U.S.  WEAimER  bureau 

KET  BEST  MB  CITr 

49T5 

5    24  39 

81 

48 

i 

M  1 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KISS1MMEE  2 

4629 

OSCEOLA 

28  18 

81 

24 

68 

5P 

9P 

C 

HAROLD  L*  YOUNG 

LA  BELLE 

466. 

HENORr 

26  45 

•  1 

26 

16 

9P 

Hi 

ATLANTIC  LAND   1PV.  CO. 

LAKE   ALFRED  CIP  StA 

4701 

POLK 

26  06 

43 

160 

SP 

Sf 

CITRUS  EXP.  STATION 

LAKE    CITY   2  C 

4T>] 

COLUMBIA 

It 

30  12 

82 

20S 

5P 

B* 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  MlAWASSE 

4TT1  ORANGE 

28  32 

*1 

21 

115 

SUBTROP  FRUIT   FLD.  STA. 

LAKELAND  MB  CITT 

479 

POLK 

I*  02 

•1 

97 

214 

Nl  i 

Ml, 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  I  SH 

..«<•■ 

HIGHLANDS 

27  17 

•1 

23 

90 

6F 

6> 

COLE  DANLEY,  JR. 

LAKE  TRAFFORD 

4666 

COLLIER 

H,  21 

.v 

27 

TA 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

LA  MONT    *  wNW 

JEFFERSON 

30  24 

•9 

59 

190 

c 

TUNGSTON  PLANTATION 

LIGNUMVITAC  KET 

9039 

MONROE 

24  34 

62 

a 

c 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

1      l-APALACHICOLA,      2-ATLANTICi      3-CM0CTAWMATCh£Ei      4-E  V6RGL  ADES 1      5-GULF|  t>- 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  t  | 

M 

3 

LONGITUDE 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1 

OBSERVER 

PRECIP. 

a, 
< 

SPECIAL 

^1&60W  

Take  

a 

26  53 

ai  46 

68 

ip 

5P 

SP 

C 

OK  LAW AHA  MATER  AuTH  

LIVE  OAK  2  ESE 

S099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  56 

120 

6P 

RADIO  STATION  - 

LONGBOAT  KEY 

G.   w.  HERRINGSHAw 

LOX AHATCmEE 

LYNNE    4  SE 

MARION 

29  10 

OTIS  6.  FORT 

MADISON 

5275 

MAD  I  SON 

10 

90  28 

89  25 

149 

7P 

7P 

T.  C  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

9391 

MONROE 

61  00 

9 

6P 

CHARLES   G.    HElTMAN.  JR. 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

JACKSON 

FlA.    IND.   SCh.   FOR  6CYS 

MAR  I NE  LAND 

MARINE  STUDIO  INC. 

MAYO   5  NW 

LAFAYETTE 

30  06 

ROBERT  L.  ANN  I N 

MELBOURNE 

9612 

BREVARD 

2«  05 

ao  97 

24 

5P 

IP 

c 

CITY  OF  MELBOURNE 

9622 

82  03 

130 

it 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

DADE 

25  47 

ALEXANDER   M .  ALCOTT 

25  47 

life  guard  patrol 

MIAMI    W6  AIRPORT 

DADE 

25  48 

u.s.  weather  Bureau 

MIAMI    12  SSW 

5678 

OADE 

25  39 

•0  17 

10 

•A 

6* 

u.s. plant  introdctn  sta 

MILES  CITY  TOWER 

5719 

COLLIER 

26  11 

61  22 

10 

6P 

MILTON  ElP  STAT  ION 

SANTA  ROSA 

30  47 

MONTICELLO  2  S 

JEFFERSON 

30  32 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

GLADES 

26  50 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  96 

81  36 

160 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  corp. 

6065 

27  15 

82  19 

•A 

STATE  PARK  SERVICE 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

607a 

81  47 

CARIBBEAN  GARDENS 

(.;<.  ■ 

jackson  guard  for*  sta. 

NITTAW   1  S 

6251 

OSCEOLA 

27  56 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

3  1  B 

PALM  BEACH 

26  34 

80  45 

15 

C 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

NORTH  NEW  RvR  CANAL  2 

6?.'  3 

PALM  BEACH 

26  20 

80  32 

22 

c 

U.S.  GEOL*  SURVEY 

6414 

CITY  OF  OCALA 

OC AL A  2  NE 

6419 

MARION 

29  13 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE   9  W 

f.4.0. 

OKEECHOBEE 

27  14 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

648* 

OKEECHOBEE 

27  13 

80  46 

34 

BA 

•A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

VOLUSIA 

28  57 

81  18 

26 

c 

JOHN  MARCHEWKA 

ORLANDO  WB  AIHPORT 

6636 

ORANGE 

MID 

u*s.  weather  Bureau 

OR  TON A  LOCK  2 

5657 

GLADES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

29  99 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

30  02 

64  24 

5 

c 

ChARlES  C.  HUES 

Panama  city  2 

6941 

BAY 

30  10 

65  40 

37 

9P 

c 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PARR  I Sm 

6B80 

MANATEE 

27  35 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

PENNSUCO  4  NW 

6968  DADE 

80  27 

U.S.  GEOL*  SURVEY 

PENSACOLA  FAA  AP 

699  1 

ESCAMBIA 

30  26 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PENSACOLA  wB  CITY 

T  002 

ESCAMBIA 

30  25 

87  13 

13 

HI! 

MID 

C  J 

U.S. WE AT HER  BUREAU 

712C 

DADE 

80  21 

11 

SOUTH  DADE  uTIl*  INC* 

7025 

TAYLOR 

30  01 

6P 

2P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

2B  01 

62  Ot 

121 

SP 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

26  14 

STATE  FARMERS  MARKET 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

7293 

26  59 

80  37 

34 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

26  56 

62  03 

5P 

9P 

E.  J.  MC  CANN 

OulNCY  EAP  STATION 

7424 

GADSDEN 

30  35 

25( 

if 

N.    FLA.    EXP.  STATION 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

30  04 

12C 

c 

FLA*  STATE  PRISON 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

7760 

DAOE 

25  22 

NATIONAL    PARK  SVC. 

SAINT  AUGUST  I NE 

7812 

ST  JOHNS 

29  54 

81  19 

15 

6' 

6P 

CITt  OF  ST.  AUGUST  1 NE 

SAINT  LEO 

H5J 

PASCO 

28  20 

82  15 

178 

7P 

c 

BRO.    AUSTIN  VELTEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

MART  IN 

27  05 

80  18 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT    MARKS    6  SE 

30  05 

84  U 

4P 

FISH  *  WILDLIFE  SVC* 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

27  47 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

SANBORN  TOWER 

7950 

30  04 

•4  36 

37 

5P 

5P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SANFORD  EXP  STATION 

7982 

SEMINOLE 

81  15 

14 

9P 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

CITY  OF  SARASOTA 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

B165 

POLK 

2  7   -  'j 

c 

MRS.  PEARL  £.  BREWER 

SOUTH  MIAMI    5  W 

DAOE 

25  42 

80  21 

SAMUEL  B.  HEATON 

STARKE 

B527 

BRADFORD 

29  56 

82  06 

48 

5P 

5P 

CITY  OF  STARKE 

STEINHATCHEE  2 

6565 

TAYLOR 

S3  24 

14 

MRS.  ETHEL  v.  wOOD 

STUART    1  N 

862. 

MARTIN 

27  13 

BO  15 

10 

•P 

RADIO  STATION  WSTU 

TALLAHASSEE    WB  AP 

•75a 

30  26 

84  20 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

T AM | AM ]  CANAL 

B775 

DADE 

23  46 

60  27 

13 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

T AM  |  AM  I    TRl  40  MI  BEND 

8780 

DADE 

23  46 

•0  50 

12 

h? 

5f 

c 

NATIONAL    PARK  SVC. 

Tampa  wb  airport 

S  78" 

HILLSBOROUGH 

•  2  32 

19 

MK 

u.s.  weaTmer  bureau 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

8824 

PINELLAS 

28  0< 

62  45 

1 

BA 

6* 

CITY  OF   TARPON  SPRINGS 

TAVERN IER 

BB4 

MONROE 

25  01 

80  31 

! 

6P 

6P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

TITUSVILLE   2  W 

8942 

BREVARD 

28  97 

BO  50 

41 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

USHER  TOWER 

9120 

LEVY 

29  25 

62  49 

33 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

VENICE 

91  76 

SARASOTA 

27  Oft 

82  27 

1C 

5P 

5P 

c 

E  *   RAYMOND  WATSON 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

.■7  02 

61  21 

70 

c 

VAN  T.  OXER 

VERNON 

WASHINGTON 

3.     3  7 

8^  -3 

49 

c 

AROL  HUOSON 

VERO  BEACH  FAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

27  39 

so  z; 

24 

HID 

MIO 

c 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

WAUCHULA    2  N 

•401 

HAROEE 

27  34 

ai  49 

111 

5P 

SP 

IVON  B.  TILTOU 

W   PALM   BEACH   RADIO  WJNO 

9S21 

PALM  BEACH 

26  44 

80  03 

IS 

RAO  10  STATION  WJNO 

WEST    PALM  BEACH  WB  AP 

9525   PALM   BE  AC  H 

26  41       80  06 

19 

MID 

MIC 

C  J 

u.S*  weather  Bureau 

WEWAHITCHKA 

9566 

30  09 

85  12 

4! 

5  F 

SF 

EDWARD  A.  BANDJOUGH 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

26    0  1 

61  -i 

is; 

SP 

b  P 

RADIO  STATION  wSIR 

9795 

JACKSON 

30  49 

84  92 

in 

|A 

8" 

8' 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

IHLOCKONEE  j      7 -OKEECHOBEE i      6-ST.    JOHNSi     9-ST.   MART,  10-SUWANNEE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  P.  O.   Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  In  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;   Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual   Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Ashevllle,    N.   C.    10/31/61    900 
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OCTOBER  1961 
Volume  65     No.  10 


ASHEVILLE:  1961 


FLORIDA   -  OCTOBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     97°  on  the  13th  at  Avon  Park 
Lowest  Temperature:     31°  on  the  16th  at  Jasper  3  SE 

Greatest  Total  Precipitation:     9.99  inches  at  Loxahatchee 
Least  Total  Precipitation:     0.00  at  8  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.75  inches  on  the  18th  at  Loxahatchee 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  abnormally  dry  weather  which  began  about  mid-September 
in  all  sections  of  the  state  persisted  in  all  areas 
throughout  October.     Temperatures,   averaged  for  the  month 
as  a  whole,   ranged  from  near  to  slightly  below  the  sea- 
sonal averages  on  the  southern  peninsula  to  mostly  2  to 
3  degrees  below  average  in  the  northern  and  western 
counties.     A  mid-month  cold  snap  dropped  temperatures 
into  the  high  30's  in  the  extreme  northern  counties 
and  there  were  reports  of  scattered  light  frost  in  the 
colder  sections  of  Madison  and  Suwannee  counties  on 
the  16th. 

Rainfall  distribution  over  the  state  during  October 
closely  followed  the  typical  October  pattern  -  the 
least  rainfall  occurring  in  the  panhandle  and  western 
peninsula  counties  and  the  largest  amounts  occurring 
along  the  southern  half  of  the  east  coast.  Monthly 
rainfall  totals  ranged  from  generally  less  than  one- 
quarter  inch  in  the  area  from  about  Tallahassee  westward 
to  as  much  as  4  to  6  inches  along  the  immediate  east 
coast   from  about  Vero  Beach  southward.     Many  points 
west  of  Tallahassee  received  no  rain  at  all  during  the 
month.     At  the  Tallahassee  Airport  no  measurable  rain 
fell  from  September  15  to  November  6,   a  period  of  51 
days.     This  is  the  longest  rainless  period  ever  expe- 
rienced at  Tallahassee  since  records  have  been  kept. 
The  western  peninsula  area  comprised  of  Citrus,  Her- 
nando,  Pasco,   Pinellas,   Hillsborough,   Manatee  and 
Sarasota  counties  was  also  particularly  dry.  Reported 
rainfall  in  this  area  was  generally  less  than  one-half 
inch.     On  the  peninsula  north  of  Marion  County  and 
between  the  Suwannee  and  St.   Johns  Rivers,   October  rain- 
fall totals  were  mostly  between  one-half  and  one  inch. 
Total  rainfall  increased  somewhat  from  about  Ocala 
southeastward.     Rainfall  totals  in  the  interior  sections 
of  the  eastern  half  peninsula  between  Ocala  and  Lake 
Okeechobee  ranged  mostly  from  1  to  2  inches  in  the 
northern  sections  of  the  area  to  2  to  4  inches  south  of 
Orlando.     South  of  Lake  Okeechobee,  October  rainfall 
varied  from  generally  1  to  2  inches  west  and  south  of 
the  lake  to  mostly  4  to  6  inches  east  and  south  of  the 
lake.     Most  of  the  reported  rain  in  the  northern,  central, 
and  southwestern  sections  of  the  state  fell  in  connec- 
tion with  one  or  more  of  the  4  cold  fronts  which  moved 
across  Florida  during  the  month.     Showers,   drifting  in 
from  the  Atlantic,   augmented  these  frontal  rains  along 
the  immediate  east  coast. 

The  abnormally  low  October  rainfall  together  with  an 
unusually  dry  September  has  made  these  two  months  one  of 
the  driest  such  periods  ever  experienced  at  many  places 


in  the  state.     In  the  central  peninsula  citrus  areas 
this  September  and  October  combination  has  been  nearly 
as  dry  or  perhaps  drier  than  any  similar  2  month  period 
since  records  began  in  1915.     On  the  southern  peninsula 
south  of  Lake  Okeechobee  the  September-October  period 
of  1925  is  the  only  other  similar  2  month  period  during 
the  46  years  of  record  with  less  rainfall.     On  the  north 
ern  peninsula  records  indicate  the  September-October 
1931  period  produced  about  an  inch  less  rainfall  than 
this  year.     Rainfall  records  available  since  1915  in  the 
western  county  area  indicate  the  September-October 
periods  for  both  1933  and  1940  were  somewhat  drier  than 
the  2  months  just  ended. 

On  the  central  and  southern  peninsula  the  abnormally  dry 
September-October  period  greatly  accentuated  the  persist 
ent  rainfall  deficiency  that  had  been  experienced  in  tho 
areas  during  the  preceeding  spring  and  summer.  Division 
rainfall  totals  for  the  period  January  through  October 
indicate  this  year  ranks  among  the  driest  such  periods 
in  the  46  year  period  beginning  in  1915  for  which  com- 
parable records  are  available.     The  table  below  lists 
the  January  through  October  1961  and  the  September 
through  October  1961  division  rainfall  totals  and  de- 
partures from  the  25  year  (1931-1955)  averages. 

The  prolonged  deficient  rainfall   throughout  the  state 
has  left  its  mark.     Dry  conditions  have  been  favorable 
for  most  harvesting  and  haymaking  activities.  Soils 
in  the  citrus  areas  became  very  dry  and  considerable 
irrigation  was  used  where  it  was  available,  especially 
on  the  western  portion  of  the  peninsula.  Pastures 
throughout  the  state,   at  the  end  of  October,   were  re- 
ported in  only  poor  to  fair  condition  due  to  the  pro- 
longed dry  weather.     Planting  of  winter  cover  crops 
and  small  grains  was  much  delayed  due  to  dry  soils; 
germination  and  plant  growth  has  been  poor  in  most 
fields  planted  in  the  hope  rain  would  fall  soon.  The 
prolonged  nearly  rainless  weather  in  the  western 
counties  and  the  low  rainfall  on  most  of  the  peninsula 
contributed  greatly  to  building  up  a  very  high  forest 
fire  danger  in  almost  all  sections.     The  prolonged 
rainfall  deficiency  on  the  central  and  southern  penin- 
sula contributed  greatly  to  a  substantial  lowering  of 
water  table  and  lake  levels  throughout  the  area. 

Keith  Butson 

Weather  Bureau  State  C 1 ima tologist 
P.  0.  Box  3658,  University  Station 
Gainesville,  Florida 


Division 

Sep-Oct  1961 

Departure 

Jan-Oct  1961 

Departure 

Rainfall 

from  Average 

Rainfall 

from  Average 

( Inches) 

(Inches) 

( Inches) 

(Inches) 

Nor  thwest 

3.59 

-  4.03 

48.06 

-  2.35 

North 

3.09 

-  7.65 

43.29 

-  3.82 

North  Central 

4  .73 

-  6.56 

37.28 

-10.95 

South  Central 

4  .  52 

-  6.97 

35.72 

-12.99 

Everglades  and 

5.22 

-  7.27 

38.76 

-10.44 

Southwest  Coast 

Lower  East  Coast 

8.01 

-  9.58 

38.74 

-15.57 

Keys 

5.09 

-  8.75 

25.01 

-12.92 

-  130  - 
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FLORIDA 
OCTOBER  1961 


Temperature 

Precipitation 

Station 
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5no<rr.  Sloet 

No.  of  Days 

Max 
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Mo*  Depth 
on  Ground 

0 

1 

o 

1.00  or  More 

o  « 

NORTHWEST 

APALACHICOLA   WB   CITY  R 

77.2 

60.0 

68.6 

-  2.4 

86 

48 

21 

25 

r 

.41 

-  2.14 

.41 

1  4 

.0 

0 

0 

0 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

82.7 

51.7 

67.2 

-  2.1 

9C 

1 

40 

27 

4  3 

0 

.00 

-  2.10 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

CARRABELLE  1  NNW 

82.6 

5  2.7 

91 

12 

37 

27+ 

40 

.29 

.29 

14 

•  0 

0 

0 

0 

CM1PLEY   3  E 

80.8 

66*  1 

86 

7i  + 

37 

16 

57 

J 

0 

0 

0 

•  01 

•  01 

30 

.0 

0 

0 

0 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

82.5 

53. OM 

67.  8M 

90 

31  + 

35 

27 

45 

2 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

o 

0 

o 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

83.  3 

51.8 

67.6 

-  2.6 

90 

39 

27 

41 

' 

.18 

-  1.80 

•  1 8 

30 

.0 

0 

0 

0 

FOUNTAIN  3  S 

82.  8M 

M 

M 

89 

31 

43 

22+ 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

MAR  1  ANNA   I ND  SCHOOL 

82.9 

52.5 

67.7 

-  1.4 

88 

31  + 

40 

27 

40 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  1.69 

•  00 

•  0 

0 

0 

o 

MILTON  EXP  STATION 

80.7 

52.1 

66.4 

89 

3 1 

37 

20 

54 

0 

0 

0 

0 

.17 

•  1  7 

4 

•  0 

0 

0 

0 

MONT  I  CELLO  2  S 

83.2 

54.3 

66.8 

.6 

90 

12  + 

39 

16 

33 

2 

0 

0 

0 

.  16 

-  1.98 

•  1 1 

3 

•  0 

0 

o 

0 

H I CEV I LLE 

80.  1 

65.7 

87 

13 

41 

28+ 

60 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2.28 

.00 

•  0 

0 

o 

0 

PANAMA  CITY  2 

82.7 

M 

M 

89 

31  + 

42 

20 

0 

0 

0 

0 

.  1  5 

-  2.01 

.08 

14 

.0 

0 

0 

0 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

78.1 

58.1 

68.1 

86 

12 

45 

20 

33 

0 

0 

0 

0 

2.28 

2.27 

7 

•  0 

o 

1 

1 

PENSACOLA  WB  CITY  R 

76.8 

59.0 

67.9 

-  2.4 

86 

12 

45 

21 

32 

0 

0 

0 

c 

2.12 

-  1.76 

2.12 

7 

.0 

0 

1 

1 

OUINCY  EXP  STATION 

82.1 

5  3.8 

68.0 

-  1.3 

89 

31 

40 

16 

34 

c 

c 

0 

0 

.00 

-  2.21 

.00 

.0 

0 

c 

0 

0 

SAINT  MARKS  6  SE 

83.0 

54 

68  7 

12  + 

41 

27 

2 

0 

0 

0 

.02 

.02 

1  4 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANBORN  TOWER 

84.9 

50.9 

67.9 

93 

1  2 

35 

16 

4  3 

5 

0 

0 

0 

•  11 

.11 

1  4 

.0 

0 

1 

0 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

81.0 

52.8 

66.9 

-  1.9 

89 

1 2 

38 

16 

61 

j? 

c 

T 

-  2.38 

T 

29+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

WOODRUFF  DAM 

80.5 

53.5 

67.0 

88 

13  + 

37 

28 

52 

.24 

.12 

30+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

D I V I S I  ON 

67.5 

2.1 

•  32 

-  1.84 

•  0 

NORTH 

CEDAR  KEY 

82.1 

62.1 

72.1 

-  2.6 

88 

51 

27 

4 

.00 

-  3.03 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROSS  CITY  2 

83.6 

56.5 

70.  1 

88 

30  + 

40 

16 

17 

0 

1.40 

.87 

13 

•  0 

0 

2 

2 

0 

FEDERAL  POINT 

81  .4M 

61.8 

71  .6M 

89 

3 

45 

21 

7 

0 

1.05 

-  4,2  7 

.33 

14 

•  0 

0 

4 

0 

0 

FERNANDINA  BEACH 

79.0 

61.3 

70.2 

-  2.0 

92 

3 

43 

21 

2  3 

i 

0 

0 

0 

•  72 

-  4.23 

•  43 

1  3 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GAINESVILLE   3  WSW 

82.0 

57.7 

69.9 

-  2.5 

87 

1 

38 

21 

2  3 

0 

0 

0 

0 

•  7  7 

-  3.40 

.40 

2  9 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GAINESVILLE  FAA  AP 

80.2 

56.6 

68.4 

88 

. 

41 

21 

38 

.97 

•  33 

1 4 

.0 

0 

3 

0 

0 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

81  .3 

54.0 

67.  7 

-  2.1 

89 

3 

37 

16 

38 

0 

0 

0 

0 

•  31 

-  3.92 

.15 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

HIGH  SPRINGS 

82.6 

54.8 

68.7 

89 

13+ 

34 

21 

28 

0 

0 

0 

0 

.92 

.42 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

79.3 

58.2 

68.8 

-  2.1 

88 

3 

42 

16 

34 

0 

0 

0 

0 

.27 

-  4.44 

.23 

1  3 

.0 

0 

1 

0 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

78.8 

63.5 

71.2 

89 

3 

46 

21 

17 

0 

0 

0 

0 

.45 

.24 

1  3 

.0 

0 

2 

0 

0 

JASPER   3  SE 

82.3 

51. 1M 

66.  7M 

90 

3 

31 

16 

59 

1 

0 

1 

0 

.80 

30 

29  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAKE  CITY  2  E 

82.6 

53. 5M 

68.  1M 

-  2.4 

91 

3 

37 

16 

32 

1 

0 

0 

0 

.60 

-  2.80 

.  36 

29 

.  0 

0 

2 

0 

0 

LIVE  OAK  2  ESE 

82.3 

53.7 

68.0 

89 

3 

37 

16 

37 

0 

c 

0 

0 

•  35 

.24 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

MADISON 

81.6 

54.0 

67.6 

-  2.0 

89 

3 

41 

21 

37 

0 

c 

0 

0 

.40 

-  2.36 

.19 

13  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

MAYO  5  NW 

82.0 

5  3.4 

67.  7 

88 

3  + 

36 

16 

42 

0 

0 

0 

0 

•  52 

.14 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

MELROSE 

81.9 

60.5 

71.2 

90 

1 

43 

21 

13 

J? 

1.56 

1.01 

14 

.0 

0 

2 

1 

1 

PALATKA 

82.2 

60.9 

71.6 

-  1.6 

90 

3+ 

45 

21 

9 

1.54 

-  3.15 

.84 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

PERRY 

83.5 

5  3.0 

68.3 

94 

1 

33 

16 

34 

1 

0 

.84 

.80 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

SAINT  AUGUST  I NE 

80.9 

61*6 

71.3 

-  1.5 

8  7 

4 

44 

21 

1  3 

- 

0 

5.57 

•  78 

3.04 

13 

•  0 

0 

4 

4 

1 

STARKE 

81.7 

53.0 

67.4 

8  6 

3  + 

42 

27 

26 

0 

c 

0 

0 

.34 

.25 

1  4 

.  0 

0 

1 

0 

0 

STEI NHATCHEE  2 

82.2 

56.8 

69.5 

89 

1 1 

40 

16 

24 

0 

'? 

? 

1.45 

1.30 

1  3 

•  0 

0 

2 

1 

I 

USHER  TOWER 

82.4 

55.9 

69.2 

87 

11  + 

38 

21 

27 

0 

0 

.70 

.30 

14 

.0 

0 

5 

0 

0 

D I V I S I  ON 

69.3 

-  2.3 

.98 

-   3*  2  3 

•  0 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

82.9 

58.9 

70.9 

89 

3 

40 

21 

12 

0 

0 

G 

2.67 

.0 

0 

3 

I 

1 

BAYPORT 

80.9 

59.6 

70.3 

92 

1 

50 

22  + 

13 

1 

0 

0 

0 

.31 

.31 

1 

.  0 

0 

1 

0 

0 

BROOKSV I LLE  CHIN  HILL 

83.9 

61.7 

72.8 

-  1.1 

90 

13 

43 

21 

10 

1 

0 

0 

.98 

-  2.12 

.41 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

BUSHNELL  2  E 

84.6 

58.9 

71  .8 

9  1 

1  3 

41 

21 

15 

2 

0 

: 

J 

1.11 

•  75 

29 

.  0 

0 

2 

1 

0 

CLERMONT  6  S 

83.8 

63.5 

73.7 

-  1.2 

93 

1 

47 

21 

5 

5 

0 

0 

0 

3.00 

.19 

1.42 

1 4 

.0 

0 

5 

i 

1 

DAYTONA  BEACH 

80.3 

65.1 

72.7 

86 

1  5  + 

46 

2 1 

8 

0 

0 

0 

0 

3.74 

1.51 

30 

.0 

0 

8 

2 

1 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

80.1 

63.6 

71  .9 

-  1.5 

86 

1  3  + 

47 

2 1 

8 

0 

0 

0 

) 

2.25 

-  3.64 

.58 

29 

.0 

0 

a 

2 

0 

INVERNESS 

84,2 

62.0 

73.1 

-  .1 

90 

3 

46 

2 1 

5 

1 

0 

0 

0 

.03 

-  2.98 

.03 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  HIAWASSE 

82.7 

61.7 

72.2 

90 

14  + 

48 

21 

7 

3 

0 

0 

J 

3.49 

.0 

0 

LISBON 

83.3 

60.6 

72.0 

90 

13 

41 

21 

10 

1 

0 

0 

0 

.93 

.32 

11 

•  0 

0 

5 

0 

0 

OCALA 

84.6 

57.4 

71.0 

91 

3 

39 

21 

13 

1 

0 

0 

0 

1.18 

.52 

12 

.0 

0 

1  4 

1 

0 

OCAL  A  2  NE 

84.6 

57.2 

70.9 

91 

3 

40 

21 

16 

1 

0 

- 

0 

•  72 

.34 

12 

•  0 

0 

3 

0 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

83.4 

63.8 

73.6 

-  1.1 

91 

13+ 

49 

21 

5 

4 

0 

0 

0 

2.87 

-   1  .04 

2.46 

13 

.0 

0 

i 

1 

j; 

SAINT  LEO 

84.3 

62.9 

73.6 

.4 

90 

1  3  + 

49 

21 

4 

5 

0 

0 

0 

•  29 

-  2.58 

.18 

1 2 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANFORD  EXP  STATION 

82.9 

64.2 

73.6 

.9 

89 

1 

46 

21 

6 

0 

0 

0 

0 

2.05 

-  2.17 

.77 

1  4 

•  0 

0 

6 

1 

0 

TITUSVILLE  2  W 

83.0 

64.2 

73.6 

-  1.2 

92 

3 

42 

2 1 

8 

2 

0 

] 

0 

1.35 

-  4.66 

.34 

1  2 

.0 

0 

6 

0 

0 

DI VI S ION 

72.4 

-  1.5 

1.69 

-  2.36 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

86.3 

59.6 

73.0 

-  2.0 

93 

1 2 

42 

22  + 

10 

8 

0 

- 

0 

.05 

-  3.48 

03 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVON  PARK 

86.9 

63.4 

75.2 

-  .7 

97 

13 

43 

21 

4 

8 

0 

0 

0 

2.11 

-  1.84 

1.54 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

BARTOW 

84.6 

63.0 

73.8 

-  .9 

92 

13 

50 

21 

2 

5 

0 

0 

0 

1.88 

-  1.09 

1.23 

14 

.  0 

0 

4 

1 

1 

8RADENTON  EXP  STATION 

85.0 

63.5 

74.3 

-  .4 

91 

10 

48 

23 

5 

3 

0 

0 

0 

1.32 

-  1.98 

.97 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLEARWATER 

83.0 

63.8 

73.4 

89 

12 

51 

23 

3 

0 

0 

0 

0 

.19 

.13 

1  3 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEER  PARK 

62.6 

73.6 

92 

2 

6 

6 

0 

0 

0 

2.63 

1.32 

11 

.0 

0 

5 

2 

1 

FORT  DRUM  5  NW 

84.9 

61. 2M 

73. 1M 

92 

12 

43 

21 

9 

6 

0 

0 

0 

4.14 

1.49 

13 

.0 

0 

10 

3 

1 

FORT  PIERCE 

82.5 

66.7 

74.6 

-  2.2 

89 

14 

48 

21 

5 

0 

0 

0 

0 

5.09 

-  3.10 

1.59 

iO 

.0 

0 

6 

4 

3 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

84.5 

60.8 

72.  7 

-  1.7 

94 

13 

43 

21 

10 

4 

0 

0 

0 

1  .97 

-  .93 

1.45 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

LAKELAND  WB  CITY  R 

82.0 

64.1 

73.1 

-  1.2 

90 

13 

48 

21 

6 

1 

0 

0 

0 

.56 

-  1.97 

.33 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  151  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
OCTOBER  1961 


CONTINUED 


Temperoture 


Station 

E 

<  1 

o  E 

s  i 
<  s 

1 

jj 
< 

* 

| 
° 

Q 

J  s 

1  i 

S 
"c> 
i 

a 

lowest 

Dole 

Degree  Days 

No,  of  Days 

2 
*- 

Departure 
From  long 
Term  Means 

a 
I 
S 

0 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

o 

S 
*• 

J. 

1"  1 

0  0 

*  o 

1  0 

a 

o 

1 .00  or  Moro 

;  • 

si 

i  > 

si 

s  . 

si 

a 

LAKE    PLACID   2  SW 

86.2 

63.3 

74.8 

92 

14  + 

48 

23+ 

1 

B 

J 

0 

1.25 

.89 

18 

.0 

0 

2 

. 

0 

ME  LBOURNE 

83.2 

67.3 

75.  3 

93 

14 

47 

2  1 

2 

J 

3 

3 

1 .38 

.55 

28 

.0 

0 

4 

1 

o 

MOUNTAIN  LAKE 

84.  3 

62.0 

73.2 

1.1 

91 

13 

45 

21 

7 

2 

0 

0 

3 

.37 

-  3.08 

.26 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

MYAKKA    RIVER    ST  PARK 

86.  1 

M 

M 

93 

14  + 

7 

0 

0 

0 

1.16 

1  .04 

1  4 

•  0 

0 

2 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

82.8 

65.0 

73.9 

89 

1  3 

50 

22+ 

5 

0 

0 

0 

0 

2.11 

.58 

19 

.0 

0 

6 

0 

PARR  1 SH 

88.2 

60.4 

74.3 

94 

1  3 

47 

2  3+ 

.  3 

0 

0 

0 

.  1  8 

.13 

1  3 

.0 

0 

1 

0 

0  I 

PLANT  CITY 

86.8 

60.1 

73.5 

.4 

94 

1  3 

43 

21 

7 

9 

0 

0 

0 

.29 

-  2.62 

.10 

29+ 

•  0 

0 

2 

0 

0  2 

ST  PETERSBURG 

83.7 

67.1 

75.4 

.9 

90 

12  + 

55 

21 

1 

2 

0 

0 

0 

.29 

-  3.20 

.21 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SARASOTA 

85.6 

63.2 

74.4 

90 

12  + 

3 

0 

0 

0 

1.60 

1.00 

1 

.0 

0 

3 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

84.8 

64.0 

74.4 

.2 

90 

13  + 

50 

21 

5 

2 

0 

0 

0 

.25 

-  2.69 

.11 

29 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

84.  1 

63.3 

73.7 

1.3 

91 

13  + 

52 

22 

3 

4 

0 

0 

0 

.11 

-  3.05 

.06 

12 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

VENICE 

85.6 

63.4 

74.5 

91 

1 1 

49 

23 

3 

5 

o 

o 

o 

.74 

.69 

1 

.0 

0 

. 

1 

0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

81  .9 

68.  1 

75.0 

91 

14 

51 

21 

2 

1 

0 

0 

0 

6.46 

2.12 

6 

.0 

0 

9 

4 

2 

WAUCHULA  2  N 

85. 1M 

61  .2M 

73.2M 

93 

1  3 

6 

0 

0 

0 

.57 

•  43 

14 

•  0 

o 

2 

o 

WINTER  HAVEN 

86.4 

63.0 

74.7 

96 

1  3 

45 

22 

5 

8 

0 

0 

0 

•  85 

•  60 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

74.0 

1.1 

1.50 

-  2.39 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

84.8 

62.9 

73.9 

1.3 

89 

1  5  + 

47 

22  + 

4 

0 

0 

0 

a 

2.14 

-  2.96 

•  94 

29 

.0 

0 

5 

1 

0  J 

86.  9M 

6  3.0M 

75. OM 

91 

14  + 

o 

0 

0 

0 

1.05 

.47 

30 

.0 

0 

4 

0 

o 

CANAL   POINT  USDA 

86.  3 

64.4 

75.4 

93 

12 

51 

23  + 

; 

9 

0 

0 

0 

4.55 

2.05 

13 

.0 

0 

6 

3 

2 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

85.4 

69.  3 

77.4 

90 

3 

57 

22 

1 

o 

o 

o 

2.97 

1  .  34 

6 

.0 

0 

5 

2 

CAPT IVA 

83.9 

69.3 

76.6 

90 

1  3 

60 

21 

0 

1 

0 

0 

0 

1.01 

•  40 

1 1 

.0 

0 

5 

0 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

84 . 0 

68.0 

76.0 

94 

1  5 

51 

23+ 

0 

1 

c 

0 

0 

1.67 

•  45 

29 

•  0 

0 

5 

0 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

86.8 

61.2 

74.0 

94 

12 

43 

22 

4 

8 

0 

0 

0 

1 .04 

.53 

30 

.0 

0 

3 

0 

EVERGLADES 

86.3 

66.7 

76.5 

1.7 

91 

13 

55 

22  + 

0 

6 

0 

0 

0 

2.40 

-  1.84 

.70 

11  + 

.0 

0 

6 

2 

c 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

86.9 

66.3 

76.6 

.3 

93 

13+ 

5  5 

y  3 

10 

0 

0 

0 

3.16 

_  ,99 

2.51 

13 

•  0 

0 

4 

1 

LA  BELLE 

87.  3M 

60.  7M 

74. OM 

94 

13 

45 

22 

6 

c 

0 

J 

.66 

-  3.31 

.28 

14 

•  0 

0 

4 

0 

0 

MILES  CITY  TOWER 

87.1 

61. 1M 

74. 1M 

93 

14 

45 

22 

3 

. : 

0 

0 

j 

.80 

.33 

13 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

85.3 

63.6 

74.5 

1.6 

93 

15  + 

47 

22 

3 

6 

0 

o 

o 

.  66 

-  3.37 

•  48 

1  9 

•  0 

0 

2 

: 

0 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

66.6 

63.4 

75.0 

92 

7  + 

51 

23 

0 

9 

0 

0 

- 

1.53 

•  84 

1  3 

.0 

0 

4 

1 

0 

PUNTA  GORDA 

86.1 

66.4 

77.3 

•  5 

94 

13+ 

1H 

0 

0 

0 

.26 

•  20 

1  8 

.  0 

o 

1 

o 

T  AM  I  AM  I    TRL  AO  Ml  BEND 

87.4 

62.0 

74.  7 

95 

4 

48 

23 

0 

1  0 

0 

0 

0 

4.68 

1  .46 

1 4 

.0 

0 

8 

3 

2 

D  1  V  I S 1  ON 

75.4 

1.3 

1.91 

-  2.23 

.0 

LOWER   EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

63.8 

71.3 

77.6 

.2 

90 

1 

58 

22  + 

0 

1 

0 

0 

0 

3.48 

-  5.35 

1.03 

4 

.0 

0 

7 

3 

1 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

83.7 

70.5 

77.1 

88 

13  + 

54 

21 

C 

0 

0 

0 

0 

4.46 

1.59 

4 

.0 

0 

8 

3 

2 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

85.6 

63.2 

74.4 

90 

3 

46 

22 

0 

1 

0 

0 

0 

5.48 

1.70 

10 

.0 

0 

7 

3 

3 

H  1  ALE  AH 

85. 7M 

66.  7M 

76. 2M 

92 

3 

2  2 

c 

o 

r 

4.53 

2.32 

10 

.0 

0 

9 

2 

1 

MOMESTEAO  EXP  STA 

85.5 

65.8 

75.7 

.5 

91 

1 

50 

22  + 

1 

6 

V 

: 

c 

6.02 

-  2.74 

1.51 

9 

.0 

0 

10 

3 

2 

LOXAHATCHEE 

86.4 

63.7 

75.1 

93 

13  + 

47 

22  + 

2 

8 

0 

0 

c 

9.99 

3.75 

1  8 

•  0 

0 

12 

3 

3 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

83.5 

73.6 

78.6 

88 

1 

58 

22 

0 

5  •  50 

2.19 

28 

2 

MIAMI  BEACH 

82.9 

74.2 

78.6 

.1 

88 

20  + 

60 

22 

0 

C 

L 

0 

0 

2.29 

-  4.78 

1  .60 

28 

.0 

0 

1 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

84.9 

70.4 

77.7 

.  2 

91 

2 

57 

22  + 

0 

3.92 

-  4.31 

1.52 

2  7 

•  0 

o 

A 

2 

2 

MIAMI    12  SSW 

85.1 

67.7 

76.4 

.7 

90 

20 

2 1 

0 

i 

c 

0 

0 

2.23 

-  6.10 

.61 

28+ 

.0 

0 

5 

2 

0 

POMPANO  BEACH 

85.4 

66.7 

76.  1 

90 

1 

50 

22  + 

0 

1 

c 

0 

0 

6.59 

1.77 

10 

.0 

0 

iC 

5 

3 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

86.5 

62.8 

74.  7 

92 

2+ 

49 

22  + 

0 

8 

0 

0 

0 

5.09 

1.55 

.0 

0 

8 

5 

1 

SOUTH  MIAMI    5  W 

85.7 

66.2 

76.0 

91 

2 

51 

22  + 

0 

- 

(-_ 

4.15 

1.11 

10 

.0 

0 

3 

3 

1 

STUART   1  N 

84.5 

68.  1 

76.3 

91 

2 

51 

23 

1 

5 

0 

0 

0 

4.80 

2.65 

18 

.0 

0 

6 

2 

1 

W    PALM    BEACH   RADIO  WJNO 

83.6 

71.2 

77.4 

89 

1  3 

51 

21 

1 

0 

0 

0 

0 

6.54 

1.67 

18 

o 

£ 

5 

2 

WEST   PALM  BEACH  wo  AP  R 

84.  7 

69.5 

77.1 

.5 

90 

1  3  + 

53 

22+ 

1 

2 

0 

0 

0 

6.52 

-  1.80 

2.13 

1  8 

.0 

0 

8 

5 

2 

DIVISION 

76.6 

.7 

5.10 

-  3.26 

.0 

KEYS 

DRY   TOR TUGAS 

83.2 

75.5 

79.4 

38 

4  + 

70 

29 

0 

0 

c 

0 

0 

2.44 

1.67 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

83.7 

74.8 

79.3 

.2 

91 

3 

68 

23 

0 

1 

0 

0 

0 

2.74 

-  4.04 

1.34 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

MARATHON  SHORES 

84.9 

72.7 

78.8 

90 

14  + 

65 

22 

0 

6 

0 

0 

0 

5.30 

2.24 

28 

.0 

0 

5 

2 

2 

TAVERNIER 

84.  1 

72.1 

78.1 

88 

4  + 

60 

22 

0 

0 

0 

c 

0 

3.85 

.85 

28 

.0 

0 

7 

- 

0 

DIVISION 

78.9 

.1 

3.58 

-  3.46 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 
OCTOBER  1161 


Station 

Total 

1  —  ■  ■  — 

Day  of  Month 

1  1 

2 

3 

4  | 

s  | 

6 

7  | 

8 

9 

10 

11  1 

12 

>3| 

u 

IS 

16  [ 

17  |  18 

19  |  20  21 

22     23  24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 
APAL ACH 1  COLA  WB  CITY 
ARCADIA 
AVON  PARK 
BAB  SON  PARK. 

R 

2.67 
•41 
.05 

2.11 
.90 

.09 

.02 

T 

T 

1.44 

.02 
.13 

.81 

.03 
T 

.12 

.01 
.06 

.24 
•41 

1 .  54 

•03 

.26 

.15 

■  03 
.63 

T 

BAR TOM 
BAY PORT 

BELLE  GLADE  EXP  ST A 
BIG  CYPRES5  RESERVATN 

1  .88 

•43 
.31 
2.1* 
1.05 

.31 

.07 

.10 
.22 

.01 

•  01 
.25 

T 

.42 
.12 

1.23 
.04 

•  14 

.12 

.20 

.15 
.02 

.13 

.42 
.03 

•  04 
.47 

BITMLO 

BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
BROOK. Sv  1 LLE  CHIN  HILL 
BuSHNELL  2  E 

1  .AO 
.00 

1.32 
.98 

1.11 

.30 

.05 

.72 

.10 
.41 
.25 

.04 
.08 

.17 

.68 
.06 

.0* 
.75 

CANAL  POINT  USOA 

CAPE  S ABLE   RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRA8ELLE   1  NNH 
CARYV1 LLE 

4.55 
2.97 
1.01 
•  29 
.00 

.12 
.01 

.22 

.01 

1*34 

.05 
.80 

.05 

.38 
.40 

.07 

2.05 
.03 
.02 

.02 
.29 

•  20 

.11 

1.05 

.05 

.10 

.01 
.30 

.65 

.03 
.18 

■  17 

T 

CEDAR  KEY 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 

.00 

•  01 

•  19 
3.00 
1.29 

- 
•  49 

•  09 
T 

.04 
.82 
.13 

•  25 

.13 
.03 

1.42 

T 

.0, 

.30 
.15 

.12 
.39 

■01 
.02 

.01 

CLEW  I STON  U  S  ENG 
CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY  2 
DAN  1  A  <>  WNW 

1.67 
1  .05 
.00 
1  .AO 
3.56 

.02 

1.14 

.36 
.02 

.04 
.06 

■  01 
.51 

.03 
.42 

.02 
.65 

.27 
•  05 

.01 
.87 

.03 
.53 

.32 

.05 
.66 

.45 
.21 

T 

.32 

.17 
•03 

•43 

OAYTONA  BEACH 

DAY TONA  BEACH  WB  AP 

DEER  PARK 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

DE  SOTO  CITY  A  SW 

R 

3.74 
2.25 
2.63 
.18 
.16 

.15 

•  42 
.29 

•  16 

.11 
T 

.11 
T 

■  10 

.26 

.40 

.55 
1.32 

.86 
.15 
.02 

.15 
.51 

.06 
.01 

T 

.10 

T 

•  01 

I 
I 

.13 

T 

T 

T 

.24 

.05 
.56 
.28 

.16 

1.51 

•09 
.18 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TORTUGAS 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

1*06 

2. AO 
1.05 
•  72 

.70 
•  32 

T 

•  10 

.0* 

.04 

T 

.01 
.08 
.70 

.25 
.19 

.13 

.03 
.43 

.28 

.  33 
.03 

.26 

T 

.04 

.15 

.02 

.08 
.20 

.18 
1.67 
.40 

•  53 
•46 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  GREEN  12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAH  1 A  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

4*14 

3.48 
*.*6 
5.46 

.18 
•  05 
.16 

.19 

.09 
.06 
.09 

•  10 

•  52 

•  IS 

1.03 
1.59 
1.33 

1.14 

•  02 

•  01 

T 

.05 
.03 

T 

.03 
.02 

T 

1.70 

.55 

.57 
.57 
.24 

.12 
.03 
.01 

1.49 
T 

•  40 

.10 

.05 

.05 

.04  .23 
.11 
.12 

.17 
.03 

.02 

.51 

•  10 
T 

.46 
.04 

.03 

.38 

.42 
.39 
1.21 

■02 

•  30 

•  04 

.02 
.03 
.08 

FORT  MYERS  WB  AP 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN   3  S 
GAINESVILLE   3  WSW 
GAINESVILLE  FAA  AP 

R 

5*09 

.00 
.77 
■  97 

.13 

•  05 

.81 

1.59 

T 

.13 

.16 

T 

2.51 
T 

.32 

.  37 
.33 

T 

T 

.25 
1.16 

T 

I 

.02 

.06 

.22 

1.14 

.40 
.32 

T 

T 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVR   ST  PK 

.31 

4.53 
.92 
.50 

.01 

•  31 

•  03 

.16 

•  04 

2.32 

T 

.27 
.30 

.17 

.18 

.15 
•  42 
.04 

.0* 
.58 

.18 

.04 

■  12 
.01 

.04 

.11 

.14 

.76 

.09 

.15 
.62 
.20 
.32 
.03 

•  16 

.07 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
I5LEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

6.02 

.21 
3.01 
.27 

.30 

1.13 

T 

.22 

T 

•  14 

.01 
.08 

.99 

1.51 

.18 
•  19 

.09 
.48 

•  03 

.07 
.23 

T 

1.61 

•  04 

T 

.08 

T 

.4, 

.48 

.26 

.08 
.57 

.06 
.03 

.13 

T 

.06 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER   3  SE 
KENDALL   2  E 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 

■  45 

3.48 
2.7* 
2.30 

.23 

.01 

•  73 
.33 

!o7 

T 

.73 
.12 

.13 
.10 

.04 

.24 

.20 
.09 
T 

.14 

.30 

.12 
.06 

.02 
T 

.09 

.58 

.05 

•  14 

T 

•  03 

•  0* 

• 

1.34 
1.45 

.30 

.05 
.03 

T 

1.5C 
T 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY   2  E 
LAKE  H1AWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 

R 

.66 

.60 
3.*9 
.56 

T 

T 

.01 
.10 

.33 

.10 
.13 

.06 
.38 
.07 

.28 

1.45 

.18 

T 

2.43 

.13 

.06 

.03 
.22 
.36 

.10 

.11 
•2C 

•59 

LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAP  FORD 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 

1.25 

.93 
.35 
.10 

.01 

.10 

.02 
.32 
.04 

•  13 
.05 

.2* 

1  .52 

.03 

.05 
.14 
.24 

.89 

.55 

i 

.0* 

.06 

.23 
.06 
.01 

•34 
T 

LOXAHATCHEE 
MAD  1  SON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 

9.99 

5.30 
.00 
.52 

.26 

1.90 

.19 
.04 

.09 

2.01 

.36 
.43 

.31 

•  19 
.04 

.05 

.32 

.25 

.28 

.39 
.19 

.02 
.13 

3.75 

.39 

.15 

2.24 

1.71 
T 

.05 

•  19 

•  1< 

.06 

MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

1  .38 

5.50 
2.29 
3.92 

T 

.05 

•  01 
.01 

.02 

.07 
.12 
T 

.0*. 

.10 
.01 

•  07 
.02 

1«06 

•  33 

•  10 
.10 

.28 

.63 
•  23 
.46 

.05 
.05 

•  04 

T 

1.01 

•  45 

1.80 
.13 

.01 

T 

T 

.17 

.01  T 
T         .11  T 

T 

T 

T 

1.53 

.55 

2.19 
1.60 
.41 

.10 
.47 
.03 
.02 

.04 

•03 
■03 
•01 

T 

miami  12  ssw 
miles  city  tower 
mil  ton  exp  station 
MONT  1  cello  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 

2.23 

.17 
.16 
.66 

.01 

.01 
.11 

.17 
.01 

•  07 

.61 

.27 

.29 
.01 

.26 
.33 

T 

T 

.18 

.04 
T 

.40 

.03 

.61 
.05 

.06 
.13 

.05 
.06 

•  It 

.02 

MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES  CARIB  GARDENS 
NICEVI LLE 
NITTAW  1  S 

.37 

1.53 
.00 
3.92 

.12 
.16 

.10 

.03 

.28 
.48 

1.64 

.8* 

.02 
1  .04 
.06 

.27 

.12 

.04 

T 

.07 
.89 

.26 
.07 
.20 

•03 
.21 

OCA  LA 

OCALA   2  NE 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

1.18 

WOS 
2.11 
2.87 

.„ 

.27 

.06 

T 

•  12 

•  03 

T 

.08 

.52 
.34 

.03 

.12 
.05 

2.*6 

.29 
.13 

.02 

•  04 

.58 

.16 

.25 
.16 
•  *0 

.30 

■  11 
•2( 
T 

PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PARR] SH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PEN SACOL A  wB  CITY 

R 

1.5* 
.15 
.18 
2.28 
2.12 

•  02 

.07 

2.27 
2.12 

.07 
T 

T 

T 

.01 
T 

.40 

.0* 

.13 
.01 
T 

.6* 
.08 

T 

.11 

.01 

.03 

■03 

PERRINE 
PERRY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GORDA 

1.49 
.8* 
.29 

6.59 
•26 

•  03 

•  17 

.35 
1.29 

.0. 
1.20 

T 

.01 
.10 

T 

.30 
1.77 

.23 

.10 
.57 

.08 
.06 

.60 
.05 

•06     .03  .11 

.19  .06 
.20 

.02 

.30 

.01 
.31 

.10 

.10 
.52 

•  3! 

QUINCY  EXP  STATION 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 
SAINT  MARKS  6  SE 

.OG 
5.09 
5.57 
.29 
.02 

1.55 
•  93 

.85 
.01 

.61 

T 

T 

.16 

T 
T 

.67 
.02 

T 

.04 

.81 
.18 

3.0* 
T 

.69 

.05 
.02 

T 

.02 

.3( 
T  .0 

T 

.07 

T 

•  If 

.52 

.06 
.0* 

T 

Sm  r«l*i«ne«  n««i  loUowing  Station  Ind**. 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 


Day  of  Month 


Stjhon 

Tot 

1 

2 

3  !  4  1 

S  1 

6 

1  1 

8 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16  [  17  |  18 

19     20  21 

22     23  ;  24 

25  26 

27 

28  I 

29 

30 

31 

ST  PETERSBURG 

.29 

.21 

•  06 

i 

T 

SASBORN  TOM£<t 

•  1 1 

T 

•  11 

•  22 

S*NfO»D  £IP  STATION 

2.0$ 

T 

•  12 

•  1  3 

■  42 

•  39 

.77 

SARASOTA 

1  .60 

1  .00 

.  1 5 

.26 

.01 

.09 

.05 

.01 

SOUTm  MIAMI    5  W 

4*19 

.07 

.20 

.33 

T 

.36 

T 

1  .11 

■  07 

•  53 

.11 

•  :  •- 

T 

T 

.01 

.97 

.09 

.11 

.02 

STARVE 

.  34 

.25 

•  02 

.07 

STEINHATCHEC  2 

1  .*5 

1.30 

■  00  T 

•  15 

STUART   1  N 

«..80 

.02 

.02 

.34 

T 

.46 

.  1  * 

•  03 

2*65 

.02 

•  14 

•  02 

•  85 

•  0; 

T 

TALLAHASSEE   MB  AP 

T 

T 

T 

T  AM  I  AM  I    TRL  *0  Ml  BEND 

4.66 

1  .26 

•  22 

.04 

.21 

.10 

.53 

1.46 

.03 

.2* 

.42 

.08 

.OS 

TAMPA  MB  AIRPORT  R 

.25 

■  09 

•  02 

.03 

T 

I 

T 

.11 

tarpon  spgs  sewage  pl 

.11 

•  06 

.10     .30  .03 

•  OS 

TAVERN  I ER 

3.85 

.06 

•  77[ 

.09 

T 

.58 

.05 

T 

.25 

.67 

.65 

.06 

TITUSVILLE  2  m 

1.35 

.24 

.18 

■  03 

.11 

,0( 

.34 

.18 

.21 

USHER  TOMER 

.70 

.30 

.20 

VENICE 

.7*. 

.69 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

6.46 

■  43 

.01 

2.12 

T 

•  13 

.83 

■  24 

T 

.21 

.02 

I 

.52 

.07 

.20 

1.68 

MAUCHULA  2  H 

.57 

T 

.12 

.43 

T 

.01 

M  PALM  BEACH  RAO  1 0  WJNO 

6.54 

.58 

■  03 

.11  T 

.29 

1 

.04 

.06 

•  96 

.59 

•  53 

1.61 

T 

.06 

1.57 

T 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP  R 

6.52 

.18 

.06 

.27 

.32 

■  08 

.01 

.77 

.50 

T 

T 

T 

T  2.13 

T 

.89 

1.27 

WINTER  HAVEN 

.85 

.05 

.60 

T 

.06 

.07 

.0! 

WOODRUFF  DAM 

■  24 

.12 

.12 

i 


I 
■ 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

o 

01-09 

10-49 

S0-.99 

66  I-00'I 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.0 

26 

E 

28 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

91 

2.3 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NE 

22 

9.5 

23++ 

ESE 

28+ 

82 

85 

62 

75 

4 

1 

6 

2 

0 

0 

13 

3.1 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

9.7 

23++ 

ENE 

29+ 

84 

86 

52 

70 

2 

0 

3 

0 

0 

1 

6 

4.3 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NE 

20 

10.5 

33 

E 

28+ 

86 

91 

54 

74 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

49 

4.4 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ENE 

25 

12.7 

33 

SE 

28 

76 

79 

66 

73 

5 

4 

2 

1 

1 

0 

13 

67 

5.0  1 

LAKELAND  WB  CITY 

8.1 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

7 

75 

4.9 

MIAMI  WB  AIRPORT 

ENE 

17 

11  .2 

30++ 

NE 

17 

78 

84 

57 

68 

9 

8 

4 

0 

2 

0 

23 

743 

5.2 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

N 

18 

9.1 

21++ 

SE 

29+ 

86 

89 

51 

71 

3 

5 

1 

0 

0 

1 

10 

5.0 

PENSACOLA  WB  CITY 

10.2 

21 

NE 

15 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

77 

~ 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

ENE 

18 

9.2 

30++ 

NNW 

14 

84 

91 

47 

64 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2.5  1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

NNE 

24 

12.5 

31++ 

E 

28 

82 

85 

55 

69 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

77 

4.4  I 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

26 

11  .8 

35++ 

E 

29 

80 

84 

60 

72 

5 

4 

3 

3 

1 

1 

17 

5.8  1 

0  City  Office  Data 

!>••  raUrane*  note*  following  Station  Indai. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1961 


Day  01  Month 

o 

Ol 

2 

Station 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

— 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

87 

88 

89 

85 

87 

81 

87 

83 

85 

87 

82 

85 

0  6 

84 

7  3 

~85 

78 

6  J 

78 

71 

76 

81 

82 

82 

8  3 

6* 

79 

85 

85 

84 

82.9 

MIN 

63 

63 

62 

62 

56 

68 

57 

61 

62 

62 

68 

7  3 

73 

71 

60 

51 

53 

56 

62 

57 

40 

47 

46 

55 

52 

51 

51 

51 

68 

65 

57 

56.9 

APALACH1 COLA   MB  CITY 

MAX 

83 

82 

82 

75 

77 

78 

76 

80 

81 

80 

66 

83 

83 

75 

7J 

?5 

79 

80 

68 

74 

73 

73 

74 

77 

78 

71 

74 

78 

78 

77 

77.2 

MIN 

69 

67 

60 

52 

58 

62 

65 

67 

66 

64 

63 

66 

69 

66 

53 

49 

57 

59 

61 

53 

48 

51 

55 

5  8 

61 

S  6 

49 

58 

69 

66 

62 

60.0 

ARCADIA 

MAX 

91 

91 

90 

88 

89 

88 

89 

89 

89 

90 

90 

93 

91 

90 

86 

82 

87 

87 

87 

79 

75 

82 

84 

83 

6  'J 

85 

87 

85 

81 

84 

85 

86.3 

MIN 

66 

65 

63 

59 

66 

60 

60 

63 

62 

64 

69 

72 

63 

66 

63 

54 

56 

63 

64 

54 

42 

42 

43 

46 

6  " 

59 

61 

'  i 

59 

60 

60 

59.6 

AVON  PARK 

MAX 

92 

93 

95 

86 

90 

84 

89 

89 

89 

90 

69 

94 

97 

94 

81 

86 

86 

86 

82 

76 

85 

84 

85 

82 

94 

85 

82 

S3 

86 

88 

86.9 

MIN 

69 

69 

66 

63 

67 

65 

65 

65 

66 

67 

70 

72 

72 

70 

65 

58 

6  i 

65 

68 

56 

43 

46 

50 

56 

t  l 

61 

63 

65 

67 

68 

63 

63.4 

BARTON 

MAX 

90 

90 

91 

87 

88 

87 

86 

o  7 

87 

88 

86 

91 

92 

86 

76 

78 

8  3 

85 

86 

82 

76 

78 

82 

83 

78 

83 

S3 

8, 

83 

85 

84 

84.6 

MIN 

65 

68 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

65 

65 

67 

72 

73 

73 

6  i 

55 

56 

63 

6  7 

61 

50 

51 

64 

59 

60 

59 

61 

64 

67 

6  7 

61 

63.0 

BAYPORT 

MAX 

92 

84 

85 

88 

79 

78 

85 

82 

83 

82 

84 

81 

80 

83 

6. 

75 

77 

84 

86 

80 

73 

70 

72 

73 

80 

8  1 

80 

SI 

78 

82 

86 

80.9 

MIN 

65 

67 

67 

60 

61 

60 

61 

62 

63 

64 

62 

62 

61 

62 

58 

50 

56 

62 

63 

61 

65 

50 

52 

52 

58 

57 

55 

61 

60 

59 

61 

59.6 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

as 

89 

88 

88 

87 

88 

88 

87 

85 

87 

88 

89 

89 

88 

69 

83 

82 

85 

82 

84 

83 

75 

78 

81 

83 

83 

84 

84 

80 

81 

83 

84.  8 

MIN 

69 

75 

65 

63 

66 

64 

65 

64 

62 

67 

70 

68 

70 

66 

69 

58 

61 

66 

70 

60 

47 

47 

52 

58 

61 

59 

57 

62 

62 

65 

62 

62.9 

BIG  CYPRESS  RESlRVATN 

MAX 

91 

90 

90 

90 

89 

89 

87 

88 

89 

91 

91 

6  3 

86 

83 

86 

84 

83 

84 

84 

83 

85 

86 

86.  9 

"  [  '. 

67 

65 

63 

63 

64 

63 

66 

67 

68 

70 

60 

65 

67 

68 

58 

48 

54 

59 

59 

61 

65 

66 

63.0 

BLOUNT STOWN   2  SE 

MAX 

90 

89 

88 

78 

76 

81 

84 

83 

86 

86 

87 

88 

89 

87 

6  6 

84 

83 

84 

84 

69 

73 

77 

80 

82 

84 

78 

79 

78 

84 

87 

82.7 

MIN 

65 

59 

61 

48 

49 

53 

57 

60 

59 

57 

57 

57 

57 

59 

-6 

41 

42 

46 

51 

44 

42 

43 

44 

46 

50 

55 

40 

41 

55 

65 

55 

51  .7 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

87 

87 

85 

82 

89 

89 

86 

89 

87 

91 

90 

90 

89 

87 

7  9 

86 

88 

B3 

74 

71 

77 

81 

85 

85 

83 

86 

85 

87 

89 

65 

65.0 

MIN 

68 

69 

66 

68 

68 

66 

66 

66 

66 

66 

69 

73 

71 

69 

64 

56 

62 

64 

66 

61 

50 

51 

48 

55 

60 

57 

60 

65 

67 

6  1 

63 

63.5 

BROOKSVILLE  CHIN  MILL 

MAX 

88 

88 

88 

85 

86 

85 

85 

86 

86 

87 

85 

87 

90 

88 

79 

76 

82 

85 

86 

82 

71 

76 

82 

83 

83 

84 

83 

81 

83 

85 

85 

83.9 

M  1  N 

66 

68 

67 

62 

60 

65 

63 

65 

64 

65 

68 

72 

73 

70 

6  0 

52 

58 

62 

64 

58 

43 

52 

47 

61 

61 

58 

56 

58 

67 

68 

62 

61.7 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

89 

89 

90 

84 

88 

85 

88 

87 

88 

88 

66 

89 

91 

88 

77 

78 

84 

86 

86 

77 

73 

79 

81 

84 

83 

84 

85 

80 

85 

86 

86 

84.6 

MIN 

64 

63 

61 

63 

59 

65 

58 

61 

61 

63 

67 

73 

73 

67 

60 

50 

57 

62 

63 

56 

41 

43 

44 

53 

53 

51 

50 

55 

68 

66 

55 

56.9 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

92 

90 

91 

92 

89 

91 

90 

85 

69 

89 

90 

93 

86 

89 

i 

87 

66 

79 

83 

86 

73 

77 

81 

85 

86 

85 

86 

80 

83 

86 

65 

86.3 

MIN 

67 

67 

64 

65 

67 

67 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

67 

66 

7l 

64 

66 

69 

70 

67 

58 

51 

51 

59 

64 

62 

64 

66 

67 

64 

63 

64.4 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 

85 

86 

90 

86 

86 

87 

88 

85 

85 

89 

87 

86 

88 

87 

68 

88 

8  6 

86 

89 

88 

84 

77 

78 

60 

84 

84 

87 

85 

80 

S3 

85 

85.4 

MIN 

70 

70 

69 

70 

70 

71 

69 

69 

69 

69 

73 

73 

76 

76 

74 

68 

71 

73 

74 

68 

59 

57 

62 

63 

66 

67 

68 

68 

74 

74 

69 

69.3 

CAPTIVA 

MAX 

88 

87 

84 

84 

89 

88 

87 

86 

85 

85 

87 

89 

90 

84 

82 

81 

83 

86 

82 

81 

74 

76 

75 

82 

82 

84 

86 

81 

84 

85 

84 

83.9 

MIN 

73 

74 

70 

69 

72 

72 

71 

71 

70 

72 

72 

74 

74 

73 

70 

64 

67 

70 

70 

71 

60 

61 

63 

61 

67 

71 

67 

69 

71 

IB 

69 

69.3 

CARRABELLE    1  NNW 

MAX 

88 

85 

85 

84 

85 

84 

80 

83 

85 

88 

88 

91 

88 

79 

72 

77 

80 

85 

84 

89 

83 

74 

77 

77 

79 

79 

79 

79 

85 

85 

85 

82.6 

MIN 

63 

58 

56 

48 

46 

58 

60 

60 

58 

56 

58 

61 

67 

63 

48 

37 

42 

51 

50 

42 

43 

43 

43 

47 

52 

52 

37 

51 

67 

65 

M 

52.7 

CEDAR  KEY 

MAX 

85 

84 

84 

88 

86 

82 

84 

B6 

85 

84 

83 

82 

82 

83 

84 

85 

6  4 

81 

84 

74 

68 

75 

76 

80 

8. 

6. 

79 

79 

86 

65 

S3 

82.1 

MIN 

68 

68 

69 

58 

57 

59 

64 

65 

65 

65 

64 

65 

65 

68 

65 

65 

64 

56 

62 

57 

53 

54 

55 

56 

62 

64 

51 

60 

67 

68 

65 

62.1 

CMIPLEY   3  E 

MAX 

83 

84 

83 

73 

76 

80 

83 

84 

84 

84 

83 

84 

85 

84 

75 

77 

62 

81 

80 

79 

77 

74 

80 

81 

81 

75 

78 

7  9 

85 

86 

86 

80.8 

MIN 

63 

57 

62 

45 

48 

52 

57 

57 

59 

53 

53 

55 

58 

65 

46 

37 

44 

48 

51 

39 

40 

39 

42 

58 

6  3 

53 

38 

47 

62 

54 

56 

51.3 

CLEAR  WATER 

MAX 

85 

85 

86 

81 

86 

87 

65 

87 

85 

88 

87 

89 

8t 

86 

78 

78 

83 

84 

80 

75 

71 

70 

81 

84 

83 

79 

84 

83 

84 

66 

S3 

83.0 

MIN 

67 

68 

67 

65 

66 

67 

65 

65 

65 

64 

68 

73 

74 

71 

61 

53 

60 

63 

63 

64 

60 

53 

51 

61 

64 

59 

58 

6  1 

68 

69 

62 

63.8 

CLERMONT    6  S 

MAX 

93 

91 

89 

84 

90 

81 

86 

86 

87 

66 

83 

90 

90 

87 

79 

76 

82 

84 

85 

75 

72 

79 

82 

84 

82 

84 

82 

80 

82 

85 

83 

83.8 

MIN 

67 

68 

66 

65 

67 

67 

64 

67 

67 

66 

66 

74 

73 

69 

60 

55 

60 

64 

66 

61 

47 

52 

55 

61 

60 

58 

60 

64 

68 

69 

62 

63.5 

CLEMISTON  U  S  tNG 

MAX 

86 

87 

87 

87 

85 

87 

85 

85 

66 

65 

87 

85 

87 

88 

94 

79 

81 

84 

80 

83 

83 

80 

78 

78 

82 

60 

80 

6  J 

84 

83 

65 

84.0 

MIN 

73 

73 

70 

65 

72 

73 

75 

74 

72 

73 

74 

72 

72 

68 

73 

67 

71 

72 

70 

61 

51 

51 

51 

59 

63 

63 

69 

71 

68 

69 

72 

66.0 

CRESTV1EW  RADIO  KJSB 

MAX 

87 

85 

SO 

75 

78 

80 

85 

84 

87 

86 

87 

87 

87 

87 

76 

83 

87 

84 

83 

75 

74 

75 

83 

82 

83 

BC 

72 

60 

87 

90 

90 

62.5 

MIN 

68 

60 

58 

45 

51 

55 

64 

62 

60 

60 

60 

60 

60 

57 

54 

42 

49 

52 

52 

40 

42 

43 

41 

50 

5  3 

51 

35 

43 

65 

58 

53.0 

CROSS  CITY  2 

MAX 

88 

88 

88 

80 

85 

84 

85 

88 

85 

87 

65 

86 

86 

61 

76 

78 

83 

85 

84 

77 

73 

7  6 

82 

84 

85 

84 

83 

86 

88 

87 

83.6 

MIN 

66 

62 

61 

55 

56 

61 

59 

60 

59 

61 

66 

67 

67 

69 

55 

40 

46 

58 

58 

53 

43 

47 

44 

51 

54 

54 

46 

53 

64 

65 

50 

56.5 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

82 

85 

84 

86 

80 

82 

83 

81 

79 

83 

82 

84 

84 

86 

66 

73 

77 

80 

82 

81 

72 

72 

78 

77 

77 

7  6 

78 

76 

80 

79 

81 

80.3 

MIN 

69 

67 

66 

62 

65 

69 

71 

74 

68 

72 

72 

73 

71 

70 

67 

64 

69 

71 

58 

46 

6  4 

56 

56 

6  0 

57 

58 

67 

69 

67 

64 

65.1 

DAYTONA  BEACH   WB  AP 

MAX 

84 

84 

86 

78 

82 

82 

82 

78 

82 

83 

83 

84 

86 

84 

72 

77 

80 

83 

60 

71 

71 

77 

77 

79 

81 

80 

79 

79 

80 

61 

79 

80.1 

MIN 

68 

68 

65 

64 

64 

72 

63 

66 

66 

73 

75 

73 

70 

70 

66 

56 

68 

64 

62 

54 

47 

53 

54 

60 

67 

52 

58 

69 

70 

63 

61 

63.6 

DEER  PARK 

MAX 

91 

92 

91 

87 

87 

79 

87 

85 

86 

66 

84 

90 

v„ 

90 

78 

79 

o  5 

84 

89 

78 

75 

61 

83 

83 

82 

85 

82 

7  9 

82 

83 

86 

84.5 

MIN 

67 

66 

65 

61 

62 

67 

59 

62 

61 

63 

69 

69 

69 

72 

64 

58 

60 

63 

64 

58 

43 

49 

50 

59 

66 

6» 

65 

66 

70 

67 

58 

62.6 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

89 

90 

80 

78 

80 

84 

85 

89 

88 

66 

87 

88 

85 

85 

74 

81 

67 

85 

86 

76 

75 

78 

83 

82 

84 

78 

77 

8  0 

85 

87 

69 

83.3 

MIN 

62 

58 

59 

43 

48 

51 

56 

57 

58 

66 

53 

55 

57 

65 

42 

50 

49 

5  2 

42 

40 

42 

45 

49 

$3 

51 

39 

47 

60 

62 

60 

51.8 

DEVILS  GARDEN  TOwER 

MAX 

91 

92 

91 

Jl 

90 

89 

88 

87 

87 

88 

89 

94 

93 

92 

o  ! 

81 

6  1 

82 

86 

85 

79 

82 

84 

83 

64 

84 

86 

84 

SI 

Bl 

87 

S6.8 

MIN 

66 

68 

65 

59 

65 

64 

64 

61 

62 

66 

71 

67 

70 

65 

68 

57 

61 

66 

68 

54 

46 

43 

45 

51 

59 

58 

60 

60 

58 

66 

64 

61.2 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

87 

87 

88 

88 

87 

86 

8: 

84 

84 

83 

64 

87 

87 

87 

82 

81 

82 

81 

82 

83 

79 

82 

80 

80 

81 

BO 

80 

78 

81 

82 

81 

63.2 

MIN 

75 

78 

78 

77 

79 

77 

7  r 

79 

79 

79 

77 

78 

77 

78 

77 

71 

79 

76 

76 

77 

73 

71 

71 

74 

71 

72 

71 

72 

70 

73 

76 

75.5 

everglades 

MAX 

90 

90 

68 

87 

90 

90 

87 

87 

87 

88 

89 

89 

91 

90 

84 

80 

86 

84 

89 

83 

82 

6. 

80 

85 

87 

84 

85 

62 

84 

86 

88 

66.3 

MIN 

71 

71 

71 

70 

71 

69 

69 

71 

67 

69 

72 

72 

IS 

73 

72 

62 

64 

68 

70 

57 

55 

5  5 

57 

61 

64 

63 

63 

63 

70 

68 

66 

66.7 

FEDERAL  POINT 

MAX 

83 

82 

89 

84 

84 

80 

85 

B  3 

85 

0  6 

83 

80 

66 

73 

7  7 

81 

85 

61 

72 

73 

77 

78 

80 

81 

81 

81 

81 

80 

85 

84 

81.4 

MIN 

68 

67 

64 

60 

61 

69 

63 

66 

65 

66 

69 

73 

11 

72 

56 

55 

57 

66 

56 

45 

5  2 

53 

60 

57 

54 

55 

58 

68 

6! 

58 

61.6 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 

84 

83 

92 

82 

78 

78 

80 

81 

80 

81 

80 

80 

76 

81 

74 

73 

78 

79 

80 

72 

77 

73 

75 

75 

79 

81 

73 

77 

SO 

79 

88 

79.0 

MIN 

67 

68 

65 

57 

64 

70 

64 

72 

66 

70 

70 

73 

72 

72 

53 

44 

52 

68 

63 

52 

43 

51 

50 

54 

57 

56 

51 

65 

70 

68 

54 

61.3 

FORT  DRUM  5  Nw 

MAX 

9i 

91 

90 

89 

89 

81 

89 

89 

88 

o6 

89 

92 

91 

90 

7  6 

82 

6- 

83 

85 

80 

74 

79 

83 

84 

80 

B2 

83 

78 

80 

85 

85 

84.9 

MIN 

6? 

62 

63 

66 

58 

63 

60 

60 

57 

70 

70 

69 

70 

6! 

55 

60 

62 

67 

57 

43 

45 

51 

59 

59 

58 

61 

65 

68 

66 

61 

61.2 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

9 

89 

88 

87 

86 

86 

86 

87 

86 

06 

64 

86 

6  7 

82 

82 

65 

86 

85 

86 

80 

78 

7  i 

81 

82 

61 

SI 

80 

80 

80 

82 

83.8 

MIN 

72 

71 

70 

74 

76 

76 

76 

75 

75 

74 

72 

76 

78 

77 

71 

72 

74 

65 

65 

64 

58 

68 

63 

68 

69 

74 

74 

74 

75 

71 

74 

71.3 

FT   LAUDERDALE   BAH 1A  MAR 

MAX 

8  7 

88 

88 

86 

85 

86 

82 

83 

85 

83 

86 

87 

88 

87 

84 

79 

a; 

85 

86 

85 

83 

;6 

81 

82 

8. 

BC 

79 

80 

79 

■2 

84 

63.7 

MIN 

72 

71 

70 

68 

76 

77 

75 

76 

75 

7  0 

72 

77 

77 

77 

71 

71 

74 

72 

69 

65 

54 

6' 

58 

62 

73 

6i 

73 

73 

69 

72 

73 

70.5 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 

89 

87 

90 

69 

89 

87 

87 

87 

86 

87 

85 

87 

88 

89 

89 

87 

6. 

83 

86 

87 

85 

83 

82 

82 

84 

82 

84 

83 

81 

SO 

84 

85.6 

MIN 

65 

67 

64 

63 

67 

64 

64 

64 

64 

64 

70 

68 

67 

66 

67 

6  6 

71 

72 

67 

60 

48 

46 

47 

56 

55 

58 

58 

70 

66 

67 

67 

63.2 

FORT   MYERS   MB  AP 

9  1 

82 

83 

87 

87 

86 

83 

75 

79 

82 

85 

85 

6- 

86 

85 

85 

88 

S8 
65 

86.9 

MIN 

71 

71 

70 

67 

70 

69 

60 

6  0 

67 

69 

72 

72 

73 

70 

63 

61 

65 

68 

69 

58 

57 

56 

55 

60 

65 

63 

63 

66 

72 

69 

66.3 

FORT  PIERCE 

MAX 

87 

86 

86 

8* 

85 

81 

85 

85 

84 

65 

85 

86 

87 

89 

77 

79 

62 

82 

82 

81 

73 

76 

80 

82 

79 

81 

82 

82 

SO 

•2 

83 

82.5 

MIN 

70 

68 

69 

66 

73 

65 

75 

76 

69 

70 

73 

70 

72 

70 

70 

70 

73 

72 

65 

50 

48 

52 

53 

62 

65 

60 

72 

68 

66 

72 

64 

66.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  155  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIO 
OCTOBER  196 


Continued 


Day  01  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 



13 



14 



15 

16 

17 

18 

19 

20 

 '- 

21 

22 

 '- 

23 

24 

25 

26  I 

1 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave; 

FOUNTAIN  3  S 

86 

ae 

75 

77 

79 

83 

a: 

85 

87 

87 

87 

88 

65 

86 

81 

84 

84 

84 

7  3 

80 

"~ 86 

82 

MIN 

55 

41 

43 

43 

46 

49 

52 

53 

42 

51 

64 

64 

56 

GAINESVILLE    3  WSW 

a  I 

85 

86 

86 

83 

8 1 

83 

75 

60 

85 

62 

MIN 

66 

63 

60 

52 

57 

63 

6  - 

62 

63 

63 

69 

69 

69 

71 

53 

49 

47 

62 

62 

53 

38 

43 

44 

55 

53 

51 

48 

56 

67 

67 

54 

57 

GAINLbVILLt  a*A 

MAX 

87 

85 

78 

82 

67 

76 

eo 

MIN 

65 

63 

61 

53 

64 

61 

60 

62 

62 

63 

69 

69 

69 

66 

49 

43 

49 

62 

63 

46 

41 

48 

46 

53 

52 

45 

52 

66 

59 

52 

56 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

8  1 

85 

89 

79 

80 

79 

84 

83 

84 

7  9 

82 

62 

82 

5  1 

MIN 

62 

62 

61 

54 

60 

57 

59 

59 

56 

66 

66 

67 

70 

50 

:7 

44 

58 

56 

45 

39 

44 

43 

48 

50 

51 

40 

48 

61 

62 

-9 

5- 

HI ALEAH 

8? 

90 

92 

91 

91 

a  o 

87 

86 

65 

85 

85 

88 

84 

81 

83 

87 

89 

85 

82 

82 

82 

85 

MIN 

70 

71 

69 

68 

72 

69 

68 

61 

67 

69 

71 

72 

72 

..  B 

70 

67 

74 

73 

70 

64 

53 

52 

54 

5* 

62 

62 

62 

t  ■ 

71 

73 

66 

M 1 GH  SPRINGS 

69 

87 

85 

a; 

81 

86 

87 

84 

82 

MIN 

62 

63 

60 

52 

54 

60 

56 

61 

59 

60 

65 

68 

66 

68 

49 

40 

44 

57 

58 

50 

34 

48 

49 

56 

52 

50 

42 

45 

55 

64 

51 

54 

HOMESTEAD  EXP  STA 

91 

90 

90 

90 

86 

86 

86 

83 

85 

86 

a  ' 

85 

MIN 

70 

6  9 

68 

68 

70 

69 

67 

64 

66 

69 

71 

70 

71 

6  5 

69 

66 

67 

71 

70 

61 

50 

50 

56 

56 

5. 

60 

64 

0 

72 

74 

65 

65 

MAX 

86 

8  B 

a  2 

84 

MIN 

67 

69 

65 

62 

61 

66 

63 

65 

65 

66 

69 

69 

73 

74 

59 

54 

59 

63 

65 

60 

46 

51 

5  0 

56 

59 

56 

55 

59 

69 

68 

60 

62 

JACKSONVILLE   W6  AP 

MAX 

66 

8  0 

76 

79 

78 

61 

82 

76 

80 

82 

65 

79 

MIN 

66 

65 

65 

55 

58 

62 

60 

63 

61 

68 

69 

72 

66 

46 

42 

51 

64 

61 

50 

45 

50 

49 

55 

57 

48 

57 

70 

60 

55 

58 

MAX 

8 ) 

80 

89 

77 

71 

78 

MIN 

71 

66 

66 

58 

61 

71 

6o 

74 

66 

73 

74 

75 

73 

72 

59 

50 

56 

69 

66 

53 

46 

52 

53 

66 

a : 

58 

51 

72 

71 

59 

aj 

JASPER   3  S£ 

MAX 

a  7 

8  9 

a  i 

79 

81 

83 

61 

80 

86 

82 

MIN 

62 

61 

60 

69 

47 

47 

54 

55 

51 

59 

61 

64 

61 

48 

31 

54 

42 

37 

42 

40 

47 

51 

r[y    uCcT    un  AIOPHOT 
KLT                    WD    AJKrUR  1 

87 

8  7 

91 

86 

87 

85 

8  5 

86 

85 

a  5 

87 

87 

87 

84 

83 

83 

MIN 

76 

79 

78 

77 

76 

74 

75 

77 

78 

74 

76 

79 

80 

76 

76 

74 

75 

76 

.'5 

74 

70 

69 

68 

71 

73 

73 

73 

72 

73 

76 

74 

74 

LA  BELLE 

MAX 

S  1 

82 

87 

88 

87 

MIN 

68 

66 

67 

i 

66 

61 

65 

70 

70 

70 

67 

68 

55 

60 

66 

67 

55 

46 

45 

48 

52 

62 

59 

51 

51 

63 

60 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

94 

85 

80 

85 

85 

84 

MIN 

65 

66 

63 

65 

63 

65 

6. 

63 

64 

6] 

68 

72 

72 

68 

63 

53 

59 

61 

66 

60 

43 

48 

48 

55 

56 

54 

58 

60 

61 

67 

59 

60 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

80 

83 

85 

83 

82 

87 

82 

MIN 

62 

62 

61 

50 

50 

50 

54 

62 

59 

5  9 

59 

59 

60 

60 

49 

37 

45 

38 

48 

47 

52 

52 

52 

43 

50 

61 

63 

55 

53 

LAKE  HIAtfASSE 

MAX 

75 

80 

82 

MIN 

66 

65 

65 

66 

64 

63 

61 

66 

65 

63 

65 

72 

72 

69 

55 

55 

59 

62 

68 

60 

48 

52 

53 

53 

57 

56 

59 

61 

66 

67 

61 

61 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

88 

85 

81 

84 

85 

85 

84 

8  8 

90 

87 

73 

82 

MIN 

68 

70 

70 

64 

66 

67 

66 

66 

67 

65 

69 

73 

72 

72 

56 

54 

61 

63 

65 

56 

48 

55 

62 

63 

64 

61 

65 

70 

68 

63 

64 1 

LAKE   PLACID  2  SW 

MAX 

91 

87 

89 

68 

88 

92 

92 

79 

86.j 

MIN 

69 

69 

67 

60 

66 

65 

65 

65 

64 

65 

70 

71 

69 

71 

66 

57 

61 

64 

68 

56 

50 

48 

48 

53 

62 

68 

62 

66 

68 

68 

62 

63 

LISBON 

MAX 

89 

90 

77 

83 

MIN 

6* 

66 

65 

6 

61 

64 

5  ■ 

62 

64 

63 

67 

73 

73 

70 

58 

5  0 

58 

61 

64 

56 

41 

50 

s  o 

58 

55 

55 

54 

59 

66 

67 

60 

60. 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

89 

80 

82 

86 

84 

B7 

81 

77 

79 

81 

83 

86 

75 

78 

81 

85 

80 

82 

MIN 

6i 

61 

60 

!  - 

54 

59 

56 

56 

56 

56 

62 

69 

63 

68 

48 

37 

49 

58 

57 

45 

39 

40 

43 

49 

50 

50 

40 

49 

62 

63 

50 

53. 

LOXAHATCHEE 

MAX 

91 

81 

83 

8  1 

89 

6  3 

86 

MIN 

69 

65 

65 

67 

63 

66 

65 

64 

70 

71 

67 

69 

5  a 

67 

60 

71 

71 

71 

63 

47 

47 

51 

58 

60 

57 

56 

60 

66 

67 

64 

63. 

MAD  1  SON 

MAX 

81 

85 

6  5 

75 

80 

81 . 

MIN 

60 

60 

62 

47 

50 

55 

55 

56 

57 

55 

61 

61 

62 

68 

48 

42 

51 

55 

56 

45 

41 

46 

47 

53 

55 

54 

42 

49 

61 

63 

57 

54 

MARATHON  SHORES 

MAX 

87 

88 

82 

8  3 

62 

80 

83 

84 

MIN 

7* 

78 

72 

71 

73 

72 

7  3 

75 

76 

72 

73 

74 

79 

7  a 

77 

73 

74 

74 

74 

73 

67 

65 

67 

70 

70 

71 

69 

68 

73 

75 

74 

72. | 

MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 

MAX 

81 

85 

82. 

MIN 

b  j 

62 

59 

45 

49 

50 

58 

56 

60 

55 

56 

57 

59 

66 

46 

42 

49 

51 

54 

42 

41 

46 

44 

50 

52 

45 

40 

4G 

63 

64 

56 

52. 

MAYO  5  Nw 

MAX 

86 

82. 

MIN 

65 

66 

63 

49 

51 

59 

56 

57 

59 

57 

56 

62 

67 

69 

49 

36 

43 

54 

53 

47 

42 

42 

41 

41 

50 

54 

40 

49 

63 

63 

51 

53. 

MELBOURNE 

MAX 

B  6 

83. 

MIN 

72 

69 

68 

67 

73 

71 

6  ! 

68 

66 

75 

74 

72 

71 

70 

a* 

1 

73 

74 

69 

60 

47 

52 

56 

65 

68 

63 

65 

70 

70 

70 

64 

67« 

MELROSE 

MAX 

7  7 

8 1 

73 

81. 

MIN 

67 

66 

64 

Sfl 

69 

64 

62 

64 

64 

65 

69 

70 

70 

71 

54 

52 

55 

64 

05 

55 

43 

51 

53 

58 

59 

55 

52 

57 

66 

66 

58 

60. 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 

80 

82 

85 

87 

85 

78 

77 

60 

80 

80 

83. 

MIN 

7* 

75 

75 

73 

76 

79 

78 

75 

75 

78 

77 

77 

81 

81 

72 

76 

76 

78 

72 

68 

62 

58 

63 

66 

76 

68 

71 

74 

74 

77 

77 

73. 

MIAMI  BEACH 

MAX 

82 

85 

85 

5  5 

80 

80 

83 

85 

86 

84 

78 

82 

63 

60 

8 1 

76 

82. 

MIN 

76 

7  7 

76 

,a 

73 

78 

78 

77 

78 

75 

76 

80 

79 

80 

75 

78 

78 

75 

73 

69 

61 

60 

63 

67 

75 

76 

73 

70 

75 

77 

77 

74. 

MIAMI    MB  AIRPORT 

MAX 

86 

a  5 

66 

86 

82 

84 

86 

a  a 

85 

77 

80 

81 

a  a 

6  3 

61 

82 

84. 

MIN 

73 

74 

72 

71 

76 

73 

72 

71 

70 

72 

74 

76 

77 

7* 

73 

71 

76 

74 

72 

62 

57 

57 

59 

63 

68 

65 

66 

73 

74 

74 

73 

70. 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

86 

66 

a  1 

88 

85 

81 

83 

86 

90 

86 

80 

80 

81 

82 

82 

84 

83 

81 

81 

85 . 

MIN 

70 

70 

68 

6  1 

70 

70 

66 

68 

68 

a.  - 

72 

76 

75 

76 

69 

69 

75 

73 

71 

64 

50 

51 

55 

59 

a. 

62 

62 

69 

73 

75 

73 

67. 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

89 

at 

9 1 

92 

92 

93 

85 

84 

87 

85 

69 

85 

77 

62 

84 

86 

64 

84 

84 

80 

84 

87. 

MIN 

67 

67 

6* 

59 

66 

66 

62 

61 

60 

a.-. 

71 

69 

69 

66 

69 

5  9 

60 

68 

54 

49 

45 

46 

51 

56 

58 

56 

66 

66 

61. 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

88 

68 

80 

73 

7  7 

81 

7  8 

80 

86 

85 

85 

87 

79 

86 

89 

so. 

MIN 

65 

63 

55 

46 

50 

52 

59 

65 

57 

60 

55 

57 

60 

63 

43 

40 

50 

47 

46 

37 

42 

41 

44 

47 

51 

53 

39 

43 

64 

64 

66 

52  . 

MONTI  CELLO  2  S 

MAX 

87 

90 

86 

76 

78 

80 

82 

85 

87 

87 

88 

90 

84 

78 

77 

84 

81 

86 

88 

79 

75 

80 

80 

82 

68 

84 

77 

76 

84 

86 

69 

83. 

MIN 

61 

62 

62 

46 

52 

58 

58 

59 

61 

56 

62 

62 

62 

70 

47 

39 

47 

55 

54 

41 

43 

45 

46 

54 

5  ? 

56 

40 

49 

62 

64 

56 

54. 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

89 

90 

91 

9 

87 

88 

a  ■ 

66 

85 

a  a 

87 

89 

90 

93 

93 

79 

81 

84 

a  ■ 

87 

85 

77 

81 

81 

82 

83 

62 

83 

80 

82 

84 

85. 

MIN 

70 

68 

70 

64 

66 

65 

66 

64 

62 

63 

69 

71 

71 

69 

68 

58 

62 

69 

70 

60 

48 

47 

51 

55 

61 

60 

60 

66 

69 

67 

64 

63. 

MOUNTAIN  LAKE 

wi< 

69 

8  9 

90 

87 

87 

81 

81 

87 

87 

87 

66 

89 

91 

89 

80 

78 

84 

86 

65 

82 

74 

80 

81 

83 

83 

82 

62 

80 

81 

84 

83 

84. 

MIN 

68 

66 

65 

65 

66 

63 

62 

64 

65 

6  1 

69 

73 

7* 

68 

64 

55 

62 

63 

67 

57 

45 

46 

50 

56 

57 

53 

61 

61 

68 

68 

58 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 
MIN 

92 

93 

93 

<f» 

86 

90 

ee 

Be 

88 

69 

88 

88 

92 

93 

90 

78 

79 

84 

87 

88 

79 

74 

81 

83 

85 

83 

85 

85 

82 

84 

86 

86. 

NAPLES   CAR  1 B  GARDENS 

MAX 

•6 

86 

89 

67 

92 

92 

92 

90 

91 

91 

91 

89 

91 

84 

84 

87 

85 

83 

83 

76 

77 

78 

90 

88 

67 

87 

83 

85 

84 

86 

36. 

MIN 

69 

69 

66 

62 

68 

67 

66 

64 

64 

66 

69 

70 

69 

67 

70 

60 

62 

67 

66 

60 

54 

52 

51 

55 

55 

61 

60 

61 

62 

67 

67 

63. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1961 


Day  Oi  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28  29 

30 

31 

Aver 

NICEVILLE 

MAX 

86 

86 

o5 

66 

74 

77 

'  v 

8  1 

82 

82 

64 

85 

6  7 

86 

0: 

60 

80 

82 

82 

8i 

68 

74 

76 

78 

79 

80 

79 

79 

82 

80  « 

MI  N 

65 

61 

62 

46 

49 

55 

57 

62 

60 

56 

53 

58 

61 

51 

47 

41 

48 

48 

52 

41 

4  1 

42 

41 

45 

41 

55 

51. 

2 

OCALA 

MAX 

B5 

6 1 

88 

85 

75 

78 

84 

85 

84 

82 

74 

80 

63 

85 

84 

85 

83 

88 

07 

M I N 

63 

64 

63 

58 

55 

61 

56 

59 

58 

60 

64 

67 

67 

65 

52 

46 

51 

56 

61 

53 

39 

46 

59 

66 

57. 

4 

OCALA   2  NE 

MAX 

79 

85 

87 

84 

80 

74 

80 

83 

34 

85 

85 

84 

88 

67 

MIN 

61 

62 

60 

60 

55 

65 

55 

59 

57 

63 

68 

72 

71 

70 

56 

45 

48 

61 

64 

56 

40 

44 

43 

52 

51 

51 

48 

52 

64 

• 

57. 

2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

87 

86 

88 

85 

85 

84 

89 

86 

66 

77 

80 

83 

81 

83 

79 

73 

73 

78 

81 

80 

82 

82 

63 

MIN 

70 

69 

66 

67 

65 

66 

66 

67 

65 

67 

70 

72 

72 

72 

68 

61 

65 

6  B 

69 

60 

50 

5  0 

52 

65 

68 

65. 

J 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

MAX 

91 

89 

9 1 

83 

83 

85 

84 

86 

b  1 

82 

90 

91 

87 

73 

77 

82 

85 

84 

74 

71 

78 

82 

83 

82 

83 

81 

85 

65 

MIN 

67 

69 

68 

66 

65 

68 

64 

68 

66 

65 

69 

72 

70 

70 

59 

56 

61 

63 

67 

56 

49 

55 

56 

61 

62 

64 

68 

63. 

8 

PALATKA 

MAX 

90 

88 

90 

82 

85 

80 

85 

85 

85 

84 

84 

80 

69 

84 

72 

77 

62 

84 

84 

73 

76 

78 

80 

80 

82 

83 

80 

78 

o  0 

84 

84 

MIN 

67 

61 

68 

59 

57 

70 

61 

61 

65 

67 

70 

69 

72 

71 

57 

47 

55 

6  '■■ 

64 

55 

45 

51 

53 

61 

66 

60. 

9 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

88 

89 

75 

77 

79 

83 

82 

86 

87 

87 

88 

88 

BS 

86 

80 

84 

9  5 

60 

81 

75 

73 

79 

81 

85 

82 

76 

79 

87 

84 

89 

MIN 

52 

50 

58 

57 

42 

44 

48 

49 

50 

54 

45 

52 

65 

63 

56 

PARR  1 SM 

MAX 

93 

92 

87 

92 

88 

90 

91 

92 

92 

92 

93 

94 

90 

87 

82 

9  6 

90 

88 

65 

75 

80 

86 

86 

87 

66 

88 

86 

86 

88 

90 

86  ■ 

2 

MIN 

65 

64 

61 

65 

65 

65 

58 

58 

59 

59 

63 

68 

70 

69 

64 

52 

58 

62 

65 

58 

47 

47 

47 

54 

59 

57 

57 

64 

66 

67 

59 

60. 

4 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

84 

85 

7  1 

74 

77 

79 

76 

77 

84 

81 

85 

86 

IB 

79 

71 

80 

81 

81 

83 

68 

72 

77 

75 

76 

79 

76 

72 

73 

79 

79 

82 

78« 

1 

MI  N 

71 

68 

55 

49 

57 

58 

64 

68 

64 

64 

63 

65 

67 

59 

51 

47 

55 

58 

58 

45 

46 

50 

52 

55 

60 

56 

47 

53 

67 

65 

64 

58 

1 

PENSACOLA   MB  CITY 

MAX 

6 1 

8  3 

7 1 

73 

77 

78 

7  5 

78 

81 

80 

82 

86 

78 

79 

71 

79 

79 

79 

83 

67 

71 

77 

75 

75 

76 

74 

69 

72 

7& 

77 

BO 

76 

g 

MIN 

71 

70 

55 

50 

57 

59 

66 

66 

64 

65 

63 

65 

68 

59 

51 

49 

57 

59 

60 

47 

45 

50 

54 

56 

5  7 

50 

55 

67 

68 

65 

59 

0 

PERRY 

MAX 

94 

82 

86 

60 

81 

82 

85 

87 

86 

86 

85 

88 

86 

80 

75 

81 

84 

86 

84 

75 

79 

79 

83 

83 

86 

81 

80 

63 

ti  b 

87 

88 

83 

5 

MIN 

65 

61 

59 

48 

52 

60 

59 

58 

59 

56 

54 

62 

61 

68 

49 

33 

41 

52 

52 

46 

39 

41 

44 

48 

52 

51 

42 

46 

t  ' 

65 

68 

53 

0 

PLANT  CITY 

MAX 

9 1 

86 

93 

94 

92 

78 

80 

66 

86 

87 

84 

75 

82 

83 

86 

85 

87 

86 

85 

88 

87 

86 

8 

MIN 

65 

64 

63 

64 

63 

64 

62 

62 

62 

62 

67 

72 

72 

67 

60 

50 

56 

59 

64 

56 

43 

45 

50 

53 

57 

53 

56 

60 

66 

66 

59 

60 

1 

POMPANO  BEACH 

MAX 

89 

88 

88 

86 

86 

86 

86 

86 

85 

87 

88 

88 

86 

66 

81 

85 

86 

88 

84 

80 

81 

84 

85 

81 

84 

83 

81 

85 

85 

85 

85 

MIN 

70 

71 

68 

65 

67 

68 

67 

69 

66 

67 

72 

71 

72 

69 

69 

70 

70 

72 

69 

64 

50 

50 

53 

60 

68 

62 

70 

67 

61 

69 

73 

66 

7 

PUNTA  GORDA 

MAX 

9* 

93 

90 

90 

92 

90 

91 

89 

89 

90 

91 

94 

94 

90 

82 

83 

86 

85 

92 

88 

79 

62 

86 

86 

84 

86 

86 

83 

85 

89 

91 

88 

1 

MIN 

71 

72 

70 

68 

71 

68 

68 

69 

68 

69 

71 

73 

73 

71 

68 

57 

64 

66 

67 

64 

55 

67 

56 

6  0 

65 

64 

1 1 

68 

69 

69 

65 

66 

4 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

85 

86 

84 

74 

78 

80 

82 

83 

65 

85 

87 

88 

85 

82 

78 

81 

81 

84 

85 

81 

73 

77 

80 

81 

83 

81 

77 

79 

84 

87 

89 

82 . 

1 

MIN 

63 

62 

63 

48 

52 

56 

58 

56 

60 

55 

57 

59 

60 

67 

47 

40 

44 

52 

58 

45 

43 

47 

44 

51 

54 

57 

41 

49 

62 

64 

55 

53. 

8 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

92 

92 

90 

91 

91 

88 

87 

85 

87 

87 

89 

90 

69 

90 

86 

84 

85 

38 

91 

85 

80 

81 

84 

65 

84 

8  j 

83 

80 

83 

64 

65 

86  ■ 

5 

MIN 

65 

65 

67 

63 

65 

66 

64 

62 

63 

66 

66 

68 

68 

65 

66 

63 

64 

68 

69 

59 

49 

49 

51 

54 

58 

56 

57 

67 

69 

70 

62 

62. 

B 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

82 

84 

86 

87 

83 

81 

84 

83 

83 

86 

83 

78 

85 

84 

73 

75 

82 

82 

80 

73 

73 

77 

75 

79 

80 

82 

78 

81 

82 

83 

84 

80. 

9 

MIN 

70 

65 

64 

57 

56 

73 

64 

74 

64 

63 

74 

72 

71 

71 

6  0 

51 

52 

65 

68 

53 

44 

50 

50 

58 

55 

54 

51 

67 

71 

67 

57 

61. 

6 

SAINT  LEO 

MAX 

90 

90 

90 

65 

88 

66 

87 

87 

88 

88 

85 

90 

90 

87 

76 

78 

84 

66 

80 

73 

72 

78 

82 

83 

84 

84 

84 

81 

84 

88 

B4 

84. 

3 

MIN 

67 

68 

68 

64 

62 

63 

64 

65 

65 

65 

68 

74 

74 

70 

60 

53 

59 

63 

66 

60 

49 

55 

55 

57 

59 

6  C 

57 

61 

68 

68 

62 

62. 

■i 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

90 

86 

86 

83 

82 

85 

64 

86 

86 

87 

86 

90 

88 

82 

76 

81 

81 

86 

85 

77 

75 

74 

78 

79 

79 

61 

79 

82 

85 

86 

87 

83. 

0 

MIN 

64 

63 

63 

46 

50 

50 

48 

52 

54 

58 

60 

61 

64 

70 

3  0 

49 

48 

55 

56 

45 

44 

46 

48 

61 

53 

57 

41 

51 

63 

66 

56 

54. 

3 

ST  PETERSBURG 

MAX 

87 

86 

85 

80 

88 

88 

87 

87 

87 

90 

66 

90 

89 

86 

77 

79 

86 

86 

80 

69 

69 

75 

82 

84 

85 

H, 

86 

82 

84 

88 

85 

83. 

7 

MIN 

71 

72 

70 

68 

69 

69 

70 

69 

70 

70 

71 

75 

76 

74 

64 

59 

65 

66 

67 

67 

55 

58 

56 

64 

66 

64 

64 

66 

70 

71 

66 

67. 

1 

SANBORN  TOWER 

MAX 

90 

90 

88 

76 

83 

86 

85 

88 

89 

89 

9 1 

93 

88 

80 

75 

84 

85 

86 

88 

78 

76 

81 

81 

82 

85 

83 

31 

83 

B 

90 

86 

84. 

9 

MIN 

61 

58 

60 

44 

46 

56 

58 

55 

59 

55 

55 

60 

61 

63 

47 

35 

42 

43 

52 

41 

38 

39 

41 

47 

52 

52 

36 

49 

62 

60 

52 

50. 

9 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

89 

86 

88 

86 

85 

83 

85 

83 

86 

B  5 

83 

88 

66 

85 

78 

79 

81 

83 

82 

79 

71 

78 

80 

82 

62 

82 

82 

62 

8  3 

85 

83 

82. 

9 

MIN 

68 

70 

64 

65 

67 

69 

65 

68 

68 

68 

71 

73 

73 

70 

63 

57 

64 

64 

69 

59 

46 

53 

54 

6  3 

58 

62 

63 

69 

68 

6i 

64 

2 

SARASOTA 

MAX 

90 

89 

88 

85 

88 

88 

88 

89 

88 

90 

89 

90 

bt 

83 

80 

87 

B  " 

84 

79 

74 

79 

80 

84 

84 

64 

85 

85 

87 

86 

85. 

6 

MIN 

67 

67 

66 

68 

66 

60 

64 

65 

65 

66 

69 

75 

71 

70 

64 

54 

61 

63 

67 

67 

49 

51 

47 

56 

60 

58 

65 

66 

66 

63 

6< 

63. 

2 

SOUTH  MIAMI    5  M 

MAX 

89 

91 

89 

90 

89 

88 

8  7 

87 

86 

86 

87 

88 

87 

86 

84 

82 

84 

87 

90 

86 

79 

82 

82 

84 

84 

84 

8  3 

81 

13 

65. 

7 

MIN 

69 

70 

67 

67 

70 

69 

66 

69 

67 

69 

72 

71 

72 

67 

66 

67 

73 

72 

71 

62 

51 

51 

55 

56 

60 

61 

62 

69 

70 

72 

66 

66. 

2 

STARKE 

MAX 

88 

86 

88 

83 

82 

80 

85 

82 

85 

85 

81 

82 

86 

80 

78 

72 

81 

82 

82 

81 

74 

76 

78 

6  „ 

82 

82 

81 

80 

BO 

85 

85 

81. 

7 

MIN 

59 

57 

56 

46 

47 

52 

49 

55 

52 

54 

61 

60 

69 

60 

43 

45 

<j  6 

61 

61 

51 

43 

49 

44 

61 

51 

49 

42 

50 

65 

63 

51 

53. 

0 

STE I NHATCHEE  2 

MAX 

82 

85 

86 

85 

80 

85 

85 

6  1 

82 

81 

89 

81 

85 

84 

60 

71 

83 

84 

82 

75 

73 

70 

81 

84 

84 

83 

85 

83 

B! 

86 

86 

82. 

2 

MIN 

69 

65 

66 

51 

58 

58 

59 

61 

62 

60 

65 

65 

69 

68 

5] 

40 

49 

57 

58 

51 

41 

49 

48 

57 

51 

6  0 

46 

53 

64 

66 

53 

56. 

8 

STUART    1  N 

MAX 

90 

91 

87 

?0 

90 

85 

86 

85 

87 

86 

85 

88 

87 
87 

90 

62 

81 

84 

79 

87 

85 

75 

81 

84 

82 

82 

84 

83 

79 

79 

83 

84. 

S 

MIN 

71 

69 

69 

68 

74 

67 

69 

69 

74 

70 

72 

71 

73 

72 

71 

70 

74 

72 

73 

63 

52 

53 

51 

64 

66 

62 

69 

72 

71 

74 

67 

68. 

1 

TALLAHASSEE   MS  AP 

MAX 

86 

85 

80 

70 

79 

80 

82 

84 

84 

85 

87 

89 

86 

78 

7  D 

81 

81 

83 

83 

68 

73 

77 

79 

80 

83 

79 

77 

81 

85 

88 

81 . 

0 

MIN 

62 

60 

59 

48 

53 

60 

63 

54 

60 

56 

62 

61 

65 

64 

40 

38 

43 

52 

56 

43 

40 

40 

42 

46 

52 

49 

39 

54 

66 

57 

54 

52. 

8 

T AM  I AM  1    TRL   40   MI  BEND 

MAX 

94 

93 

93 

95 

90 

92 

88 

83 

87 

89 

90 

90 

91 

91 

87 

84 

89 

85 

83 

38 

87 

85 

84 

83 

81 

B  6 

85 

79 

B9 

86 

67. 

4 

MIN 

66 

67 

68 

64 

67 

66 

65 

63 

63 

65 

68 

69 

68 

62 

67 

63 

65 

62 

54 

49 

51 

48 

5  ) 

55 

57 

57 

64 

t  i 

64 

63 

62 

0 

TAMPA   MB  AIRPORT 

MAX 

89 

87 

87 

83 

88 

89 

88 

89 

89 

* 

88 

68 

90 

86 

P9 

81 

86 

89 

85 

71 

72 

75 

81 

84 

87 

62 

86 

83 

84 

89 

84 

84. 

8 

MIN 

67 

68 

69 

66 

67 

67 

66 

66 

68 

66 

69 

74 

74 

73 

'■8 

5  5 

63 

64 

58 

50 

53 

55 

58 

63 

59 

61 

62 

68 

69 

63 

64 

0 

TARPON  SPGS  SEMAGE  PL 

MAX 

91 

91 

86 

86 

78 

87 

89 

87 

83 

86 

89 

89 

91 

90 

66 

78 

79 

85 

85 

80 

70 

71 

75 

81 

85 

6  5 

80 

86 

65 

85 

B  b 

64. 

1 

MIN 

70 

68 

66 

66 

65 

67 

65 

65 

65 

65 

66 

69 

74 

71 

62 

53 

54 

6  i 

65 

67 

59 

52 

54 

55 

62 

57 

58 

62 

64 

69 

63 

63. 

3 

TAVERNIER 

MAX 

88 

88 

66 

88 

87 

87 

86 

85 

64 

85 

86 

87 

87 

87 

87 

66 

84 

86 

85 

84 

76 

79 

81 

81 

82 

»  1 

80 

78 

to 

84. 

1 

MIN 

74 

75 

73 

75 

73 

73 

75 

74 

73 

72 

74 

78 

79 

79 

75 

75 

72 

72 

73 

69 

63 

60 

64 

66 

69 

68 

67 

70 

75 

74 

75 

72. 

1 

T1TUSVILLE    2  M 

MAX 

86 

86 

92 

82 

62 

83 

85 

83 

84 

86 

83 

87 

89 

91 

79 

79 

83 

79 

83 

76 

72 

82 

80 

82 

82 

81 

82 

80 

83 

83. 

0 

MIN 

6  7 

65 

63 

69 

67 

6 1 

65 

63 

71 

74 

70 

70 

69 

65 

67 

70 

68 

68 

57 

42 

50 

54 

6; 

56 

57 

64 

68 

72 

56 

64. 

2 

USHER  TOMER 

MAX 

87 

86 

87 

79 

83 

83 

84 

85 

85 

86 

87 

84 

86 

83 

75 

63 

85 

83 

76 

72 

76 

80 

82 

83 

83 

80 

82 

81 

82. 

4 

MIN 

59 

59 

62 

67 

67 

69 

54 

lo 

61 

57 

54 

38 

43 

43 

51 

53 

51 

46 

52 

1  1 

66 

55. 

9 

VENICE 

MAX 

89 

88 

86 

85 

90 

88 

89 

88 

89 

91 

90 

90 

87 

81 

82 

86 

88 

83 

79 

74 

78 

78 

84 

84 

85 

86 

85 

8' 

68 

67 

69 

85. 

t 

MIN 

67 

68 

66 

70 

67 

65 

64 

65 

66 

66 

69 

72 

70 

69 

65 

54 

6C 

63 

66 

67 

51 

62 

49 

55 

60 

6G 

59 

65 

65 

62 

63. 

4 

VERO   BEACH   FAA  AIRPORT 

MAX 

84 

86 

87 

83 

85 

77 

83 

83 

84 

85 

85 

86 

87 

91 

76 

80 

82 

80 

83 

80 

74 

78 

80 

80 

79 

79 

83 

79 

79 

82 

80 

81. 

9 

MIN 

73 

69 

69 

67 

72 

67 

69 

75 

74 

71 

73 

72 

73 

73 

70 

71 

74 

75 

67 

55 

51 

53 

58 

65 

67 

61 

69 

72 

72 

69 

65 

68. 

1 

MAUCHULA   2  N 

MAX 

92 

90 

84 

69 

86 

87 

87 

88 

90 

89 

92 

93 

89 

74 

78 

83 

85 

87 

83 

73 

80 

82 

34 

62 

8  I 

36 

80 

83 

85 

87 

85. 

1 

MIN 

67 

65 

63 

67 

61 

62 

62 

64 

65 

69 

73 

72 

62 

63 

65 

e  ; 

63 

67 

58 

45 

43 

48 

52 

58 

57 

57 

64 

66 

66 

61 

61  . 

2 

M  PALM  BEACH  RADIO  MJNO 

MAX 

87 

86 

86 

86 

86 

87 

85 

86 

82 

86 

66 

87 

89 

87 

67 

80 

B3 

82 

88 

81 

76 

80 

80 

82 

82 

B  1 

81 

80 

ei 

81 

62 

83. 

6 

MIN 

71 

73 

70 

68 

75 

71 

72 

75 

78 

78 

76 

73 

79 

74 

71 

74 

75 

75 

77 

64 

51 

54 

57 

6  6 

74 

73 

73 

72 

70 

75 

74 

71. 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  

Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

I 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avgi 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

89 

86 

90 

88 

86 

88 

86 

8b 

84 

86 

86 

88 

90 

89 

81 

85 

83 

87 

84 

7» 

82 

Hi 

51 

83 

84 

83 

80 

81 

83 

a. 

84.7 

MIN 

72 

71 

70 

68 

72 

rc 

76 

!■> 

re 

72 

74 

73 

74 

72 

72 

74 

76 

7* 

71 

61 

53 

53 

57 

63 

74 

64 

73 

70 

68 

74 

70 

69.5 

WINTER  HAVEN 

MAX 

9". 

'J  J 

92 

36 

92 

84 

88 

90 

89 

89 

88 

94 

96 

90 

77 

79 

83 

87 

87 

85 

75 

82 

86 

87 

80 

87 

83 

80 

84 

85 

87 

86.4 

MIN 

67 

67 

64 

64 

66 

66 

66 

64 

66 

66 

69 

72 

72 

67 

63 

56 

62 

63 

67 

58 

46 

45 

52 

60 

59 

64 

62 

63 

68 

68 

62 

63.0 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

88 

at 

86 

73 

75 

78 

81 

82 

84 

85 

86 

e  • 

86 

83 

84 

71 

78 

81 

81 

82 

65 

71 

76 

82 

82 

79 

74 

77 

79 

86 

85 

80.5 

MIN 

66 

63 

64 

53 

48 

57 

59 

6) 

60 

61 

51 

55 

63 

50 

39 

48 

-« 

56 

50 

47 

47 

44 

47 

54 

58 

45 

37 

47 

60 

57 

53.5 

FLORIDA 
OCTOBER  1961 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


btabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

JO 

31 

Total 

BAY  LAKE 

EVAP 

.  23 

.19 

.23 

.  30 

- 

.16 

.24 

.25 

.17 

.21 

.18 

.06 

.25 

.21 

.22 

.19 

.22 

.18 

.19 

.  22 

.21 

.16 

.17 

.19 

.08 

.18 

.22 

.18 

.09 

,09 

.19 

B5.85 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.16 

.17 

.24 

.17 

.19 

.15 

.18 

.15 

.16 

.21 

.11 

.12 

.08 

.18 

1  1 

.19 

.16 

.03 

.19 

.23 

.16 

.13 

.16 

.12 

.09 

.18 

.19 

.09 

.  11 

.16 

B4.75 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.16 

.22 

.20 

.21 

.21 

.16 

.28 

.21 

07 

.22 

.22 

.25 

.11 

.14 

.15 

.23 

.  1  7 

.25 

.07 

.14 

.15 

.16 

.15 

.16 

.09 

.16 

.17 

.16 

.02 

.11 

.11 

5.11 

MAX 

B6 

91 

90 

91 

89 

89 

88 

87 

87 

86 

88 

90 

91 

91 

94 

79 

81 

84 

81 

85 

85 

80 

78 

79 

83 

83 

82 

82 

85 

81 

85 

85.5 

MIN 

70 

77 

77 

74 

73 

74 

73 

74 

73 

72 

72 

75 

76 

75 

74 

66 

67 

69 

70 

70 

63 

63 

63 

63 

66 

69 

69 

69 

70 

68 

70 

70.5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.16 

.12 

.18 

.  2  5 

.19 

.16 

.21 

.18 

.25 

.29 

.22 

.24 

.06 

.21 

.18 

.  24 

.33 

.19 

.15 

.21 

.26 

.14 

.17 

.11 

.  16 

.17 

.20 

.26 

.12 

.18 

.17 

5.96 

WIND 

50 

6 

2  3 

19 

18 

50 

50 

48 

50 

69 

61 

14 

14 

24 

22 

108 

134 

134 

68 

22 

42 

30 

11 

9 

61 

10 

49 

50 

204 

76 

80 

1606 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.15 

.22 

.19 

.23 

.19 

.12 

.18 

.07 

.26 

.19 

.14 

.14 

.11 

.12 

.24 

.18 

.16 

.04 

.20 

.27 

.18 

.13 

.11 

.15 

.15 

.18 

.18 

.22 

.26 

OS 

.15 

5.17 

WIND 

20 

40 

20 

40 

60 

70 

50 

20 

70 

70 

60 

90 

60 

20 

70 

50 

40 

50 

70 

50 

10 

60 

20 

10 

10 

30 

50 

80 

20 

100 

10 

1420 

MAX 

90 

89 

B8 

86 

85 

81 

8  ; 

83 

84 

85 

82 

82 

85 

85 

78 

78 

79 

84 

83 

81 

74 

79 

81 

80 

82 

86 

85 

85 

82 

86 

86 

83.1 

MIN 

66 

67 

65 

59 

56 

62 

.,o 

62 

62 

62 

66 

67 

68 

71 

53 

45 

53 

60 

61 

55 

42 

48 

50 

58 

57 

56 

49 

54 

64 

S5 

58 

58.7 

HIALEAH 

EVAP 

.14 

.14 

.15 

.17 

.18 

.23 

.15 

.16 

.18 

.18 

.  22 

.04 

.20 

.19 

.19 

.27 

.18 

.  10 

.24 

.27 

.23 

.12 

.15 

.  13 

.16 

.22 

.17 

.14 

.24 

.20 

B5.52 

WIND 

17 

22 

21 

17 

16 

50 

5  7 

49 

68 

62 

61 

30 

20 

27 

31 

113 

138 

110 

61 

51 

30 

51 

19 

21 

30 

56 

44 

24 

39 

315 

81 

1731 

LISBON 

EVAP 

.12 

.17 

.20 

.IS 

.21 

.16 

.16 

.15 

.17 

.14 

.07 

.  10 

.14 

.10 

.22 

.13 

.15 

.13 

.19 

.20 

.20 

.11 

.15 

.12 

.12 

.12 

.17 

.12 

.  11 

.13 

.11 

4.53 

WIND 

10 

25 

10 

20 

20 

25 

25 

20 

20 

25 

25 

20 

10 

15 

35 

25 

30 

25 

25 

35 

70 

10 

15 

10 

5 

20 

25 

30 

40 

2  5 

5 

700 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.28 

.20 

2  2 

.20 

.19 

.33 

.27 

.32 

.18 

.29 

.27 

.32 

.19 

.14 

.24 

.20 

.24 

.29 

.09 

.23 

.18 

.17 

.13 

.18 

.17 

.24 

.22 

.21 

.11 

.12 

.21 

6.63 

WIND 

7:", 

40 

30 

17 

35 

78 

ho 

76 

60 

118 

113 

39 

21 

9 

40 

110 

98 

97 

85 

42 

23 

27 

11 

21 

44 

61 

48 

89 

99 

69 

68 

1832 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.21 

.14 

.  2  2 

2'. 

.20 

.25 

.  12 

.24 

.22 

.23 

.19 

.11 

.21 

.23 

.25 

.17 

.19 

.24 

.13 

.22 

.  27 

.24 

.15 

.15 

.12 

.20 

.15 

.25 

.13 

.10 

.19 

5.98 

TAUIAMI   TRL  40  HI  BEND 

EVAP 

.  22 

.17 

.02 

.  29 

.20 

.20 

.19 

.08 

.13 

.19 

.12 

.14 

.19 

.  21 

.15 

.21 

.15 

.00 

.10 

.33 

.12 

.12 

* 

.10 

.35 

.18 

.04 

.15 

.10 

.18 

4.63 

'*  I  SI) 

41 

72 

59 

39 

29 

36 

35 

24 

* 

53 

30 

57 

65 

101 

91 

51 

MAX 

97 

97 

96 

M„ 

93 

93 

90 

80 

77 

90 

90 

86 

92 

93 

87 

82 

82 

86 

90 

92 

88 

84 

88 

85 

83 

75 

78 

82 

83 

87.5 

MIN 

72 

74 

75 

7  3 

74 

72 

73 

69 

.,« 

70 

72 

77 

74 

74 

73 

68 

66 

70 

72 

70 

68 

60 

64 

64 

64 

70 

70 

70 

70 

70.2 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.23 

.42 

.36 

.15 

.25 

.28 

.32 

24 

.25 

.08 

.23 

.20 

.47 

.20 

.37 

.29 

.23 

.16 

.34 

.21 

.  2  5 

.11 

.04 

.22 

.26 

.29 

.18 

.27 

B7.58 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.  25 

.28 

.21 

.18 

.18 

.23 

.24 

.18 

21 

.20 

.  2  .1 

.27 

.25 

.14 

.17 

.28 

.17 

.16 

.20 

.22 

.27 

.22 

.12 

.15 

.14 

.09 

.32 

.18 

.20 

.14 

.17 

6.28 

WIND 

100 

58 

30 

1M1 

81 

103 

1  1  7 

70 

62 

75 

79 

91 

98 

38 

164 

85 

36 

26 

31 

106 

178 

132 

2  5 

19 

35 

25 

126 

113 

126 

113 

45 

2581 

(a)     Evaporation  measured  in  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 
Moore  Haven  Lock  1   -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Hrcn  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-star.dard  steel  ruler  device. 
Vero  Beach  FAA  AP  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  over  rock. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
UIN 

89 
77 

88 
78 

86 

75 

87 
74 

86 
74 

83 
77 

84 

73 

84 
74 

84 

84 
74 

82 
78 

82 
76 

84 

78 

85 
77 

80 

80 

80 

83 
70 

84 

7  J 

80 

79 
64 

80 
64 

80 
70 

80 

82 
68 

82 
68 

81 

65 

82 
67 

81 
71 

84 

73 

84 

67 

82.9 
71.6 

4  INCHES 

UAX 
UIN 

84 
77 

84 

76 

83 
76 

82 
77 

81 
74 

79 
75 

80 
73 

80 
74 

80 
76 

80 
74 

79 
76 

80 
76 

80 
78 

81 

76 

77 
72 

76 
66 

76 
67 

78 
70 

79 
72 

76 
70 

74 
66 

74 

66 

74 
71 

75 
68 

76 
68 

68 

75 
67 

76 
68 

76 
71 

78 
73 

78 
68 

78.3 
71 .9 

8  INCHES 

UAX 
MIN 

83 
79 

82 
76 

82 
78 

81 

79 

80 
77 

79 
77 

79 
76 

79 
76 

79 
78 

79 
76 

78 
77 

79 
78 

80 
79 

80 
78 

77 
75 

75 
69 

75 
70 

77 
72 

78 
71 

75 
73 

73 
70 

73 
69 

73 
7  2 

74 
70 

.  .. 

75 
71 

74 
71 

74 
70 

74 
70 

75 
72 

76 
75 

76 
71 

77.2 
74.1 

Slope  of  Ground: 

No  perceptible  slope  of 
Foxboro  Thermograph. 

surface 

.  Soil 

Type 

:  Arredonda 

fine  sa 

nd. 

Grc 

und 

Cover: 

Bahl 

agrass  sod. 

Ins, 

trun 

enta 

tio» 

point 

See  reference  notea  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
OCTOBER  1961 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
OCTOBER  1961 


l«"   fAA  AP,  Ail 


•r-.o.  3  Sji"V.-°*"  fM 

Lotto 


FLORIDA 


STATUTE  MII.E8 


!  *  !   I  *u  ..  IT: 


-O-        Cairo  2  Nn  (, 


•OH  KntDIAH  TIMS  i 


^.y.  Cl., 

J    7STK  HER  I DI  AH  T I  HE  ZONE 


STATION  L€G€ND 
O     •     «     P*tc,p,rat**,  *uf 

Tfp*  »f  pof,         o     «•* -racer*,*. 


x^S  •  , 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  prec ipl la t ion  data  from  recorder  substations  will  be  available  In  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


FLOP ] 0* 
OCTOBER  1961 


STATION 

Q  COUNTY 
§ 

DRAINAGE  ! 

LATITUDE 

i 

; 
- 

ELEVATION 

OBSERVATIO 
TIME  AND 
TABLES 

1 

% 

OBSERVfcH 

1 

Si 
1 

SPECIAL 

Alexander  springs 

00TO  LAKE 

• 

29 

09 

11 

90 

■SP 

ftp 

APALACHICOLA  WB  CltY 

Dill  FRANKLIN 

4 

29 

86 

99 

»> 

HID 

MID 

C 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  O.   Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;   Table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;    "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

+  -t-     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column   in  Station  Index  means  after  rain. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of   the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  0".   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 


ASHEVILLE:  1962 


FLORIDA  -  NOVEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  94°  on  the  8th  at  Punta  Gorda 
Lowest  Temperature:     27°  on  the  30th  at  Jasper  3  SE 

Greatest  Total  Precipitation:     5.73  inches  at  Pensacola  WB  City 

Least  Total  Precipitation:     0.06  inch  at  Key  West  WB  City 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.23  inches  on  the  14th  at  Pensacola 

FAA  Airport 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
NOVEMBER  1961 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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•  27 

-  1.48 

•  1 9 

23 

.  0 

0 

1 

0 

0 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

81.6 

M 

M 

88 

11  + 

0 

0 

0 

J 

1.05 

.  95 

24 

.  0 

0 

2 

1 

0 

OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 

79.3 

60.8 

84 

16+ 

J 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

PARR  I SH 

83.7 

56.  3 

70.0 

91 

6 

45 

25  + 

10 

0 

0 

0 

.62 

.35 

23 

.0 

0 

! 

c 

0 

PLANT  CITY 

82.6 

56.2 

69.4 

3.3 

90 

3 

42 

25 

19 

1 

0 

0 

0 

.44 

-  1.39 

.19 

23 

.0 

0 

I 

0 

0 

ST  PETERSBURG 

79.5 

63.0 

71.3 

2.6 

88 

4+ 

0 

0 

0 

0 

1  .49 

1.33 

.0 

0 

1 

SARASOTA 

81.2 

57.5 

89 

4 

J 

0 

0 

0 

.89 

.40 

.0 

0 

3 

0 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

80.4 

59.1 

69.8 

3.1 

90 

4 

45 

9 

15 

1 

0 

0 

0 

.94 

-  .10 

.80 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

79.2 

58.8 

69.0 

2.2 

87 

8+ 

2  5 

36 

0 

0 

0 

0 

1.39 

.28 

.69 

.0 

0 

3 

1 

0 

VENICE 

80.8 

57.6 

69.2 

88 

7+ 

46 

25 

12 

J 

0 

0 

0 

.58 

.42 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

78.8 

62.5 

70.7 

83 

17+ 

52 

9 

8 

0 

0 

0 

0 

1.79 

.75 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

WAUCHULA  2  N 

82.2 

55.7 

69.0 

88 

6+ 

42 

25 

19 

0 

0 

0 

0 

.36 

.24 

23 

•  0 

a 

1 

0 

0 

WINTER  HAVEN 

82.6 

56.  5 

69.6 

90 

7 

45 

25 

15 

1 

0 

0 

0 

.65 

.56 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVI SION 

69.6 

2.0 

1.00 

-  .87 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

80.8 

58.0 

69.4 

.9 

85 

17  + 

46 

30 

14 

0 

0 

0 

0 

1.46 

-  1.01 

.54 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

56. 6M 

87 

6+ 

0 

0 

0 

0 

.54 

.30 

.0 

0 

2 

0 

0 

CANAL  POINT  USDA 

81.9 

58.9 

70.4 

87 

19+ 

52 

30+ 

1 

0 

0 

0 

0 

.97 

.50 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

80.5 

64.9 

72.7 

85 

8 

57 

30+ 

0 

0 

0 

0 

0 

2.07 

1  .44 

8 

.0 

0 

2 

2 

1 

CAPTIVA 

79.6 

65.3 

72.5 

85 

3 

57 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

.61 

.51 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

81.7 

61.9 

71.8 

87 

10+ 

51 

29 

7 

0 

0 

0 

0 

.43 

.38 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

83.4 

55.1 

69.3 

89 

16 

44 

25 

1 5 

0 

0 

0 

0 

.54 

.25 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

EVERGLADES 

83.4 

61.4 

72.4 

.4 

89 

3 

51 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

1.00 

-  .42 

.70 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

83.1 

60.7 

71  .9 

2.7 

89 

4  + 

51 

25 

3 

0 

0 

0 

0 

1.12 

-  .09 

.81 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

LA  BELLE 

83.8 

55.2 

69.5 

88 

3 

38 

30 

13 

0 

0 

0 

0 

.62 

-  .65 

.43 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

MILES  CITY  TOWER 

84.8 

56.0 

70.4 

89 

16+ 

41 

30 

13 

0 

0 

0 

0 

.76 

.35 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

82.3 

58.6 

70.5 

1.7 

88 

4  + 

49 

9 

9 

0 

0 

0 

0 

1.41 

-  .05 

1.33 

24 

•  0 

0 

1 

1 

1 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

83.0 

58.9 

71.0 

89 

4 

48 

30 

3 

0 

0 

0 

0 

.45 

.33 

23 

.0 

0 

i 

0 

U 

PUNTA  GORDA 

85.8 

61.7 

73.8 

3.9 

94 

8 

50 

9 

0 

6 

0 

0 

0 

.15 

-  1.14 

.12 

23 

.0 

0 

0 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

84.0 

55.4 

69.7 

88 

7  + 

43 

28 

12 

0 

0 

0 

0 

•  55 

.31 

23 

.0 

o 

Z 

0 

0 

DIVISION 

71.0 

1.0 

.86 

-  .66 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

81  .9 

66.3 

74.1 

1.8 

66 

4  + 

56 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

1.10 

-  1.95 

.56 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

81.2 

65.6 

73.4 

85 

3+ 

53 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

1.50 

.65 

6 

.0 

0 

5 

1 

u 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

82.0 

58.9 

70.5 

85 

19+ 

49 

30+ 

5 

0 

0 

0 

0 

1.72 

.99 

7 

.0 

0 

1 

0 

HIALEAH 

82.7 

63.2 

73.0 

86 

19+ 

52 

30  + 

0 

0 

0 

0 

0 

1.25 

.49 

5 

.0 

0 

- 

0 

a 

HOMESTEAD  EXP  STA 

82.4 

59.8 

71.1 

.8 

87 

19+ 

51 

30+ 

0 

0 

0 

0 

J 

.90 

-  1.21 

.53 

7 

.0 

0 

J 

1 

0 

LOXAHATCHEE 

83.3 

57.3 

70.3 

69 

3 

42 

30 

11 

0 

0 

0 

0 

1  .  54 

.  32 

5 

.  0 

o 

Q 

0 

0 

MIAMI     BAYFOnwT  DABr 

60.7 

68.4 

74.6 

86 

6 

57 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

2.33 

1  .00 

4 

.  0 

o 

3 

1 

MIAMI  BEACH 

79.7 

69.6 

74.7 

.7 

85 

6 

60 

30 

0 

j 

0 

0 

0 

1.83 

-  .45 

•  59 

7 

•  0 

o 

<♦ 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

80  .8 

66.4 

73.6 

1  . 5 

84 

19+ 

56 

30+ 

0 

0 

0 

0 

0 

2.15 

-  .26 

.85 

4 

.0 

0 

j 

2 

0 

MIAMI   12  SSW 

81.2 

63.7 

72.5 

1.2 

85 

9 

52 

28 

0 

0 

o 

0 

o 

.98 

-  1.38 

.34 

5 

.0 

0 

- 

0 

0 

POMPANO  BEACH 

82.2 

62.6 

72.4 

85 

23+ 

50 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

1.09 

.53 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

83.0 

57.7 

70.4 

88 

19 

47 

30 

2 

0 

0 

0 

0 

.53 

.23 

7 

.0 

0 

i 

0 

0 

SOUTH  MIAMI   5  W 

82.0 

61.9 

72.0 

86 

19 

51 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

.91 

.53 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

STUART   1  N 

81.2 

62.9 

72.1 

87 

8 

52 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

1.80 

.60 

3 

.0 

0 

6 

1 

0 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

81.3 

66.8 

74.1 

66 

6 

53 

30 

1 

0 

0 

0 

0 

1.91 

.86 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

wrcT    DAI  u    ar  HTu    Ufi     Aft  o 

81.0 

65.3 

73.2 

1.5 

87 

17 

53 

30+ 

3 

0 

0 

0 

j 

2.86 

-  .13 

.77 

12 

.0 

0 

7 

3 

0 

D 1  V I S I  ON 

72.6 

.9 

1.53 

-  1.16 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

80.7 

72.5 

76.6 

84 

8  + 

68 

30+ 

0 

0 

0 

0 

1.45 

.56 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

80.5 

72.1 

76.3 

1.7 

84 

20+ 

65 

28 

0 

0 

0 

0 

.13 

-  1.89 

.08 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARATHON  SHORES 

81.7 

70.2 

76.0 

86 

4 

63 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

.70 

.35 

24 

.0 

0 

i 

0 

U 

TAVERNIER 

80.9 

69.0 

75.0 

84 

7 

59 

30 

0 

J 

0 

0 

•J 

.32 

.32 

24 

.0 

0 

1 

a 

0 

DIVISION 

76.0 

1.7 

.65 

-  1.85 

.0 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


.EXANDER  SPRINGS 
>*L*CHICOL*  WB  CITY  R 
»CAOIA 
/ON  PARK 
ABSON  PAR* 

VRTOW 
»Y  LAKE 
IYPOR  T 

:LLE  5LADE   EXP  STA 
IG  CYPRESS  RESERVATN 

llTHLO 

.OUNTSTOWN  2  SE 
UOENTON  EXP  STATION 
»OOKSV[LLE  CHIN  HILL 
JSMNELL  2  E 

4NAL  POINT  USDA 

\PE  SABLE  RANGER  STA 

IPTIVA 

1RRABELLE  I  NNW 
iRYVILLE 

-:oar  KEY 

HIPLEY  3  E 
.EARWATER 
.ERMONT  6  S 
-EMISTON 

.E-ISTON  U   S  ENG 
3RNWELL  A  NW 
DESCENT  CITY 
»OSS  CITY  2 
*NIA  4  WNW 

IYTON*  BEACH 

\YTONA  BEACH  WS  AP  R 

=£R  PARK 

E  FUN  I AK  SPRINGS 
£  SOTO  CITY  A  $W 

;VlLS  GARDEN  TOWER 
*Y  TORTUGA5 
/ER6LADES 
iOERAL  POINT 
iLLSMERE 

:rnandina  beach 

)rt  drum  $  hw 

)rt  green  12  wsw 

jrt  lauoeroale 

t  lauderdale  8ah i a  mar 

f  lauderdale  exp  sta 
jrt  myers  wb  ap  r 

»T  PIERCE 
JUNTA  I N  3  S 
AIHESVILLE    3  WSW 

MNESVILLE   FAA  AP 

.EN  ST  MARY  NURSERIES 

IRT  LAKE 

I  ALE AH 

IGH  SPRINGS 

ILLSBOROUGH  R VR   ST  PK 
!!MESTEAD  EXP  STA 
JVERNESS 

INLAND  GROVE   2  WNW 
ICEMORTH 

'»CK50NVILLE  WB  AP  R 
XCKSONVlLLE  BEACH 
;^SPER  3  SE 
ENDALL  2  F 
CY  WE5T  WB  AIRPORT 

■Y  WEST  WS  CITY 
i !  SS I MME  E  2 
\  8ELLE 

1  HE  ALFRED  EXP  STA 
HKE  CITY  2  E 

IKE  HIAWASSE 
IRELAND  W8  CITY  R 
l»KE  PLACID  2  SW 
tKE   TR AFFORD 
ISBON 

|VE  OAK  2  ESE 
JNGBOAT  KEY 
I  )XAHATCHEE 
,IDIS0N 

\RATHON  SHORES 

lR I  ANNA    IND  SCHOOL 
!VYO  5  NW 

^LBOURNE 
frL»05F 

IAMI  BAYFRQNT  PARK 

[(AMI  BEACH 

■Ml  WB  AIRPORT  fl 
I  AMI    12  SSW 

ILES  CITY  TOWER 

I L ton  e*p  station 

JNTKELLO  2  S 
X)RE  HAVEN  LOCK  1 
XJNTAIN  LAKE 
'AKKA  RIVER  ST  PARK 
'  *PLES  CARIB  GARDENS 

1  CEVILLE 
1 TTAW  1  s 

:*u 

:ala  2  NE 
-EECHOBEE  9  W 

:  ^EECHOBEE  HRCN  GATE  6 
!»LANDO  W«?  AIRPORT  fl 
1  tLATKA 

»NAMA  C I Tv  2 

iRRlSH 

1  INSACOLA  FAA  AIRPORT 
:NSACOLA  WB  CITY  fl 

:rrine 
:  :rry 

-ANT  CITY 

iMPANO  BEACH 
!  INTA  GORDA 
1INCY  E«P  STAT  | ON 
>YAL  PALH  RANGER  STA 
'INT  AUGUST  I NE 


1.01 
2.49 
3.09 


13  14 


15 


.19 
.06 
.27 


.01   2.60  1*06 


.02 
.25 

.56 


1.03| 
1.02: 


1.2  9 
1.68 
.65 


.25 
•  OA 


1.65 
.20 
2.20 


•01  .03 

.18  .04 


T  T  .OA 

.01      .15  .12 


.01    1.33  .98 


19     20  21 


.19     T  T 


.11    3.23     .79  .01 
.19  3.15     .95  .08 
.10  .08 


.26 
.36 
1.50 


2.66  .01 


.01      .01  .23 


1.38 

LIS 


1.33 
.95 


.19 
.35 
1.00 


29  30 


T         T  T 
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DAILY  PRECIPITATION 

NOVEMBER  1961 


Continued 

~n 

Day  of  Month 

Station 

O 
H 

1   |   2   |  3 

4  | 

5  | 

6 

7   |   8   |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

1 C        IT         1 Q 

lb      1/  La 

21 

22 

23  | 

24 

liO     1     iO  til 

28     29  |  30 

31 

SAINT  HAMS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
SANBORN  TOWER 
SAHFORD  EXP  STATION 

1.39 
l.il 

1,7? 
1.89 

T 

.12 

T 

.60 

.33 
.10 
.02 
.14 
.  S  B 

.12 
.07 

.03 
.06 

.04 
.02 

.08 

.21 

.02 
.10 
•  03 

.57 
.9* 
1.33 

1.4a 

.47 

T 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI    9  W 

STARKE 

STEINMATCMCE  2 
STUART    1  N 

.89 

.91 
4.09 
2.69 
1.80 

.60 

.93 

.33 
.02 
.21 
.32 
.47 

.1* 
T 

i  . !  0 
•  03 

.11  .04 

2.03 
.23 
•  02 

T 

.11 

.03 

.05 

T 

T 

.40 
•  06 
.57 
1.92 

•  04 

•  15 

TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI   TRL  *0  Ml  BEND 
TAMPA    -■■   AIRPOfiT  « 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
TAVERN  IE" 

1.70 
.99 
.94 

1.39 
■  32 

.09 

.02 

.06 
.06 

T 

.46 

T 
T 

T 

T 

.05 

.04 
.19 
.01 

.22 

T 

1.60 
.31 
.60 

•  69 

T 

T1TUSVILLE  2  W 
USHER  TOWER 
VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 
WAUCWUL A  ?  N 

1.99 
1.39 

.98 
1.79 

.36 

T 

T 

.48 

.14 
.45 
.03 

.48 

.73 
.08 

•  30 

T  .01 

.38  .03 
T 

.15 

.01 

.20 

.22 

.42 
.54 
.24 

.70 

.04 

W  PALM  BEACH  RAO  1 0  WJNO 
WEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 
WINTER  HAVEN 
WOOORUFF  DAM 

1.91 
2.86 

2.33 

.29 

.10 

.88 

.90 

T 

.01 
.13 
.03 

T 

.14 

.05 
.46 

.26 
.77 

T 

.07  T 
.07  T 

T 

T 

.11 
.04 

T 
T 

.02 
.20 
.56 
1.64 

.14 

.01 
.23 

.30 
.72 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunriBe  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  Irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:1111  p 

EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -og 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8 

0 

37 

SE 

23 

2 

3 

1 

2 

0 

0 

8 

79 

5.0 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

12 

7 

9 

25++ 

SE 

6 

84 

86 

61 

79 

2 

0 

5 

0 

1 

0 

8 

6.1 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

8 

3 

25++ 

SSW 

23 

82 

84 

52 

72 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

5 

4.3 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

15 

8 

9 

29 

SW 

23 

87 

89 

53 

76 

6 

2 

0 

0 

0 

11 

54 

5.6 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ESE 

24 

10 

8 

26 

SE 

3 

76 

77 

64 

71 

9 

3 

0 

0 

0 

0 

12 

76 

4.1 

LAKELAND  WB  CITY 

7 

0 

0 

4 

1 

1 

0 

0 

6 

64 

4.8 

MIAMI   WB  AIRPORT 

ESE 

20 

9 

2 

24++ 

NE 

7 

78 

83 

59 

71 

6 

1 

2 

0 

0 

12 

660 

5.0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

N 

13 

7 

7 

23++ 

S 

23 

87 

91 

54 

71 

4 

1 

1 

1 

0 

0 

7 

4.8 

PENSACOLA  WB  CITY 

_ 

11 

2 

28 

NW 

23 

3 

4 

3 

2 

0 

1 

13 

63 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

N 

15 

9 

1 

29++ 

NW 

23 

87 

91 

55 

72 

3 

2 

0 

0 

1 

0 

6 

5.6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

NNE 

13 

10 

8 

32++ 

S 

23 

84 

87 

55 

72 

4 

4 

0 

1 

0 

0 

9 

67 

5.0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

18 

9 

4 

28++ 

E 

30 

81 

85 

59 

70 

3 

2 

4 

3 

0 

0 

12 

5.1 

<&  City  Office  Data 
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DAILY  TEMPERATURES 

FLORIDA 
NOVEMBER  1961 

Day  01  Month  • 


Station 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Aver 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

85 

86 

8S 

86 

78 

80 

82 

81 

74 

72 

81 

7  7 

8  2 

84 

H4 

64 

83 

75 

75 

71 

77.8 

MI  N 

55 

56 

56 

59 

63 

69 

67 

60 

44 

44 

59 

54 

57 

63 

57 

60 

46 

50 

61 

4t 

44 

63 

53 

42 

50 

46 

54 

46 

46 

53.5 

APALACHICOLA   WB  CITY 

MAX 

80 

79 

80 

79 

79 

76 

71 

70 

63 

67 

70 

78 

74 

73 

7  8 

76 

72 

66 

72 

66 

61 

70 

44 

71.5 

MIN 

68 

70 

72 

68 

66 

71 

66 

52 

42 

55 

62 

69 

70 

70 

66 

65 

49 

57 

52 

43 

50 

59 

54 

48 

52 

56 

49 

40 

57.4 

ARCADIA 

MAX 

88 

89 

88 

88 

88 

81 

86 

86 

79 

82 

82 

86 

86 

8* 

90 

85 

82 

60 

84 

7  6 

82 

85 

72 

82.8 

MIN 

56 

55 

53 

58 

60 

64 

65 

64 

41 

47 

51 

58 

64 

62 

54 

56 

56 

56 

47 

55 

56 

48 

59 

49 

41 

54 

48 

51 

45 

47 

54.0 

AVON  PARK 

MAX 

88 

88 

91 

88 

85 

88 

88 

88 

80 

83 

85 

86 

87 

86 

8  9 

86 

87 

64 

83 

85 

7? 

75 

83.8 

MIN 

58 

61 

63 

64 

67 

65 

68 

66 

47 

55 

56 

59 

64 

62 

62 

60 

56 

50 

50 

57 

55 

64 

62 

52 

4  7 

5  8 

52 

64 

46 

49 

57.4 

BARTOW 

MAX 

85 

86 

88 

86 

84 

87 

87 

85 

78 

81 

82 

82 

82 

86 

84 

77 

82 

76 

74 

76 

82 

60.6 

MIN 

62 

61 

61 

63 

65 

6b 

67 

66 

46 

54 

55 

60 

63 

61 

64 

61 

60 

54 

56 

53 

55 

55 

62 

57 

.8 

54 

3J 

56 

49 

51 

57.9 

BATPORT 

MAX 

80 

81 

85 

86 

84 

87 

84 

82 

76 

78 

71 

78 

79 

80 

8  2 

84 

8  1 

84 

83 

82 

67 

7  a 

79 

/  0 

78.7 

MIN 

57 

60 

63 

65 

66 

64 

68 

62 

42 

45 

45 

55 

6  2 

65 

66 

62 

69 

62 

60 

55 

47 

49 

56 

49 

46 

45 

52 

60 

49 

45 

56.3 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

MAX 

85 

83 

85 

85 

81 

84 

82 

84 

82 

79 

81 

80 

8  0 

83 

8  3 

84 

85 

83 

79 

79 

8  > 

7  9 

83 

79 

80.8 

MIN 

57 

55 

60 

61 

65 

60 

66 

67 

54 

54 

53 

59 

65 

62 

60 

60 

58 

6- 

56 

58 

54 

63 

59 

53 

57 

55 

49 

51 

46 

58.0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

87 

85 

87 

87 

85 

86 

85 

84 

83 

85 

64 

86 

86 

86 

84 

79 

84 

84 

79 

83.6 

MIN 

59 

56 

59 

59 

60 

66 

51 

53 

64 

60 

60 

59 

58 

55 

60 

54 

61 

56 

51 

48 

49 

46 

56.6 

BLOUNT  STOWN   2  SE 

MAX 

87 

87 

83 

82 

85 

86 

82 

81 

68 

65 

7 1 

77 

81 

80 

75 

84 

82 

66 

69 

74 

66 

65 

72 

7  C 

72 

75.2 

MIN 

56 

59 

61 

67 

59 

62 

67 

49 

37 

31 

35 

47 

57 

60 

67 

64 

49 

44 

44 

50 

37 

37 

50 

52 

38 

38 

44 

49 

40 

32 

49.4 

3RADENT0N   EXP  STATION 

MAX 

84 

87 

90 

89 

87 

89 

85 

82 

75 

79 

84 

B6 

87 

86 

64 

60 

77 

78 

79 

7  5 

82 

79 

81.4 

MIN 

59 

59 

61 

64 

65 

64 

67 

65 

49 

50 

54 

59 

61 

62 

60 

60 

61 

55 

53 

55 

56 

51 

65 

63 

46 

55 

52 

56 

54 

50 

57.7 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

86 

88 

89 

88 

82 

83 

85 

83 

79 

76 

80 

78 

84 

84 

84 

85 

84 

78 

78 

74 

69 

80 

79 

76 

79.6 

MIN 

61 

61 

61 

65 

66 

70 

68 

64 

42 

52 

53 

6  0 

62 

65 

66 

62 

67 

55 

54 

57 

47 

50 

63 

55 

51 

54 

36 

58 

45 

45 

57.8 

6USHNELL   2  E 

MAX 

86 

86 

88 

88 

83 

85 

85 

82 

75 

75 

80 

78 

83 

83 

85 

77 

60 

66 

70 

79 

8U 

7C 

76 

?7 

78.9 

M I  N 

57 

55 

58 

60 

65 

68 

68 

62 

43 

43 

48 

58 

60 

60 

64 

60 

60 

46 

48 

59 

48 

46 

65 

55 

41 

52 

46 

55 

43 

43 

54.5 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

85 

83 

86 

87 

82 

84 

84 

62 

79 

82 

82 

85 

86 

86 

82 

82 

79 

87 

82 

66 

80 

83 

81 

80 

80 

79 

73 

74 

81.9 

MIN 

58 

54 

59 

62 

68 

61 

67 

69 

58 

52 

52 

59 

64 

59 

60 

56 

56 

64 

59 

56 

62 

52 

60 

61 

58 

60 

57 

57 

66 

52 

58.9 

CAPE   SABLE   RANGER  STA 

MAX 

83 

82 

82 

83 

83 

82 

82 

85 

83 

79 

79 

80 

81 

81 

79 

81 

80 

81 

82 

80 

8U 

76 

79 

79 

78 

76 

75 

80.6 

M  I  N 

68 

66 

75 

68 

68 

69 

70 

63 

61 

68 

63 

68 

67 

67 

66 

66 

64 

62 

63 

67 

64 

74 

62 

60 

63 

58 

58 

57 

67 

64.9 

CAPTIVA 

MAX 

81 

83 

85 

84 

82 

82 

8  3 

8 1 

76 

80 

8 1 

80 

83 

82 

83 

78 

78 

78 

81 

75 

80 

80 

73 

77 

7o 

77 

76 

75 

79.6 

MIN 

68 

69 

68 

69 

70 

69 

71 

72 

57 

62 

61 

66 

68 

66 

6' 

68 

69 

66 

62 

65 

60 

62 

70 

65 

60 

63 

63 

63 

60 

58 

65.3 

CARRABELLE    1  NNW 

MAX 

85 

81 

81 

82 

83 

85 

77 

74 

73 

78 

79 

79 

75 

6  0 

80 

8U 

70 

75 

67 

67 

72 

73 

73 

71 

70 

/  0 

69 

68 

64 

75.5 

MIN 

61 

53 

62 

63 

6  6 

68 

56 

37 

46 

54 

55 

58 

68 

66 

57 

48 

41 

49 

49 

J6 

40 

57 

51 

33 

39 

41 

41 

36 

28 

50.0 

CEDAR  KEY 

MAX 

8* 

83 

86 

87 

86 

85 

85 

81 

77 

75 

74 

74 

83 

76 

61 

61 

76 

74 

1  j 

66 

66 

75 

70 

60 

76 

75 

76 

73 

76.6 

M  I  N 

69 

69 

69 

68 

69 

69 

70 

69 

42 

50 

57 

65 

64 

68 

69 

68 

66 

52 

59 

56 

44 

52 

62 

57 

50 

53 

57 

58 

46 

43 

59.7 

CHI  PL  E  Y    3  E 

MAX 

85 

85 

84 

87 

84 

79 

77 

74 

63 

68 

74 

81 

77 

77 

81 

80 

75 

63 

68 

67 

63 

73 

69 

70 

73 

73 

72 

70 

55 

62 

73.6 

M  I  N 

59 

61 

62 

64 

57 

68 

64 

45 

32 

30 

40 

56 

57 

64 

66 

67 

46 

42 

42 

41 

34 

38 

57 

40 

35 

37 

49 

48 

36 

28 

49.1 

CLEARWATER 

MAX 

82 

85 

87 

87 

83 

86 

8  3 

79 

71 

75 

79 

78 

83 

83 

84 

86 

78 

74 

75 

75 

72 

79 

76 

71 

78 

7o 

75 

72 

65 

74 

78.5 

MIN 

60 

63 

67 

65 

69 

68 

64 

47 

50 

55 

6^ 

63 

67 

66 

66 

65 

56 

55 

55 

52 

52 

68 

61 

47 

55 

52 

59 

52 

48 

59.2 

CLERMONT    6  S 

MAX 

8* 

85 

86 

86 

81 

82 

8  3 

82 

75 

75 

78 

77 

8  3 

83 

82 

83 

82 

75 

76 

71 

70 

79 

80 

69 

77 

77 

75 

75 

66 

72 

76.3 

MIN 

60 

63 

64 

69 

69 

64 

47 

51 

52 

61 

63 

63 

64 

61 

64 

52 

54 

54 

50 

50 

65 

54 

52 

56 

52 

59 

47 

51 

58.0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

82 

83 

87 

87 

84 

85 

8  3 

82 

84 

83 

82 

81 

85 

78 

83 

85 

67 

77 

77 

78 

77 

72 

81.7 

69 

69 

54 

54 

57 

; 

66 

68 

66 

67 

67 

62 

61 

57 

61 

64 

64 

65 

64 

56 

62 

57 

55 

51 

52 

61.9 

CROSS  CITY  2 

MAX 

88 

86 

87 

B9 

84 

80 

81 

78 

84 

79 

76 

77 

69 

68 

78 

76 

72 

76 

78 

75 

73 

66 

70 

78.3 

67 

60 

38 

37 

44 

57 

54 

61 

65 

56 

64 

43 

50 

51 

39 

41 

62 

57 

41 

46 

44 

53 

42 

34 

52.3 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

77 

85 

77 

83 

82 

80 

80 

82 

77 

79 

80 

8  2 

62 

83 

63 

77 

78 

74 

73 

77 

6U 

70 

74 

75 

75 

70 

66 

77.6 

69 

65 

47 

52 

54 

65 

64 

68 

66 

63 

64 

54 

57 

57 

50 

56 

66 

56 

56 

63 

54 

58 

53 

57 

60.5 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

MAX 

85 

83 

82 

82 

82 

82 

8 1 

81 

72 

72 

76 

77 

81 

80 

81 

61 

82 

75 

76 

74 

70 

76 

80 

60 

75 

74 

74 

73 

68 

70 

77.1 

MIN 

61 

6 1 

70 

71 

67 

56 

49 

51 

52 

61 

60 

64 

64 

60 

59 

54 

55 

56 

i. 

51 

62 

55 

49 

55 

50 

56 

50 

52 

57.7 

DEER  PARK 

MAX 

87 

84 

84 

85 

79 

84 

86 

65 

79 

79 

79 

81 

82 

82 

84 

86 

84 

80 

82 

81 

7  6 

80 

82 

6  ^ 

79 

78 

79 

77 

74 

74 

61.1 

M I  N 

5  7 

57 

58 

58 

67 

65 

66 

47 

50 

52 

59 

61 

61 

59 

58 

57 

52 

52 

54 

54 

54 

56 

47 

46 

62 

48 

57 

46 

52 

56.0 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

89 

84 

84 

86 

84 

75 

81 

76 

80 

77 

71 

62 

67 

67 

6J 

73 

7U 

73 

72 

73 

74 

70 

56 

63 

73.7 

60 

57 

42 

31 

34 

45 

55 

57 

63 

67 

68 

44 

41 

47 

48 

35 

39 

56 

42 

40 

41 

54 

48 

35 

30 

49.6 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

88 

86 

88 

88 

83 

87 

86 

85 

82 

85 

86 

89 

88 

85 

82 

67 

78 

83 

85 

74 

60 

79 

o. 

81 

74 

76 

83.4 

MIN 

56 

58 

66 

58 

65 

66 

48 

52 

51 

56 

65 

59 

58 

57 

54 

57 

50 

55 

60 

51 

61 

33 

44 

56 

48 

45 

46 

46 

55.1 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

82 

84 

83 

83 

81 

84 

82 

81 

80 

62 

82 

83 

82 

81 

82 

62 

78 

76 

81 

82 

77 

76 

7o 

70 

60 

76 

73 

80.7 

74 

76 

72 

69 

74 

74 

74 

76 

78 

74 

74 

71 

69 

70 

69 

72 

71 

71 

68 

72 

71 

69 

72 

66 

72.5 

EVERGLADES 

MAX 

8* 

87 

89 

87 

83 

87 

81 

62 

84 

86 

85 

67 

83 

6J 

82 

83 

81 

82 

62 

Oi 

82 

85 

80 

77 

76 

80 

83.4 

66 

68 

66 

66 

65 

68 

67 

55 

58 

60 

61 

60 

64 

64 

65 

63 

63 

61 

62 

62 

62 

60 

60 

59 

66 

56 

55 

55 

51 

61.4 

FEDERAL  POINT 

MAX 

88 

87 

86 

86 

80 

82 

62 

82 

81 

87 

86 

81 

74 

77 

68 

70 

77 

75 

66 

74 

74 

77 

73 

68 

68 

77.4 

MIN 

62 

60 

61 

68 

69 

59 

45 

50 

49 

59 

57 

63 

65 

60 

65 

S3 

58 

60 

49 

61 

63 

56 

48 

54 

50 

57 

47 

46 

57.0 

FELLSMERE 

MAX 

85 

84 

85 

84 

83 

86 

86 

85 

81 

80 

81 

6  3 

85 

85 

85 

6* 

79 

82 

76 

82 

80 

76 

77 

78 

6U 

77 

73 

74 

81.4 

M  N 

60 

64 

64 

66 

70 

70 

53 

50 

54 

67 

58 

59 

58 

60 

62 

6^ 

52 

54 

52 

54 

54 

54 

47 

60 

60 

65 

55 

53 

58.6 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

93 

85 

85 

81 

81 

79 

83 

67 

7? 

?5 

82 

80 

83 

66 

82 

73 

71 

64 

65 

75 

77 

73 

67 

70 

76 

68 

60 

64 

76.2 

71 

60 

45 

38 

53 

5' 

66 

66 

66 

62 

63 

51 

60 

54 

44 

56 

61 

64 

49 

33 

50 

54 

49 

46 

57.7 

FORT   DRUM   5  NW 

MAX 

85 

84 

84 

86 

84 

84 

86 

84 

80 

80 

79 

so 

83 

84 

8  5 

85 

84 

8. 

78 

83 

78 

79 

80 

70 

80 

80 

78 

77 

71 

75 

80.9 

66 

64 

44 

50 

56 

59 

61 

56 

59 

59 

57 

i» 

50 

53 

56 

51 

65 

34 

47 

56 

57 

51 

47 

50 

56.0 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

84 

86 

85 

86 

83 

82 

81 

8 1 

79 

78 

82 

81 

8  3 

85 

64 

84 

84 

65 

64 

82 

OA 

61 

83 

73 

79 

80 

81 

80 

76 

79 

81.9 

68 

70 

68 

58 

68 

67 

67 

73 

73 

72 

73 

65 

64 

65 

63 

69 

66 

62 

61 

62 

62 

5  0 

57 

56 

59 

66.3 

FT   LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

MAX 

85 

84 

85 

82 

81 

80 

80 

83 

78 

82 

80 

83 

84 

84 

8  i 

83 

64 

78 

d4 

80 

80 

80 

84 

73 

80 

81 

81 

SO 

75 

78 

81.2 

MIN 

68 

71 

7* 

72 

66 

66 

69 

66 

58 

69 

64 

71 

72 

71 

71 

69 

63 

61 

62 

65 

62 

70 

73 

60 

59 

70 

60 

56 

55 

53 

65.6 

FT   LAUDERDALE    EXP  STA 

MAX 

8* 

85 

84 

85 

84 

83 

82 

83 

84 

81 

81 

80 

82 

84 

82 

83 

82 

85 

85 

64 

82 

80 

81 

«) 

8U 

80 

79 

79 

79 

75 

82.0 

MIN 

60 

56 

68 

60 

64 

59 

64 

65 

64 

56 

58 

64 

67 

68 

61 

63 

58 

57 

57 

57 

6, 

62 

69 

34 

54 

54 

•>i 

49 

49 

49 

68.9 

FORT   MYERS   WB  AP 

MAX 

86 

87 

89 

89 

83 

87 

86 

86 

80 

82 

64 

84 

87 

86 

B7 

86 

84 

81 

81 

84 

79 

84 

84 

73 

81 

81 

79 

60 

73 

79 

83.1 

MIN 

64 

66 

69 

65 

68 

63 

67 

67 

52 

55 

56 

63 

67 

66 

64 

64 

62 

66 

58 

61 

60 

57 

66 

54 

51 

39 

3  5 

56 

53 

52 

60.7 

FORT  PIERCE 

MAX 

83 

83 

82 

82 

81 

83 

83 

82 

78 

78 

79 

81 

81 

81 

82 

62 

64 

81 

79 

80 

76 

78 

82 

70 

76 

7o 

75 

77 

70 

70 

79.3 

MIN 

59 

62 

68 

73 

70 

67 

69 

64 

50 

55 

55 

7  0 

72 

73 

71 

63 

60 

56 

55 

57 

61 

68 

63 

53 

52 

s» 

36 

52 

51 

51 

61.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1961 


Day  01  Month 


SlaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 

14 

15 

■a  I 
16 

17 

18 

19 

1 

20 

2  1 

22  j 

23 

24 

25 

26 

27 

28  29 

30 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 

89 

»• 

85 

69 

85 

9? 

8  1 

74 

67 

73 

74 

82 

83 

75 

83 

82 

75 

60 

72 

67 

66 

7* 

75 

77 

74 

69 

64 

HIN 

59 

59 

63 

6t 

61 

69 

67 

46 

34 

34 

47 

57 

58 

64 

65 

42 

48 

50 

31 

39 

43 

50 

37 

33 

GAINESVILLE    3  WSW 

MAX 

85 

8  6 

86 

86 

78 

80 

8  0 

78 

75 

73 

75 

79 

84 

82 

83 

66 

S3 

78 

77 

75 

67 

77 

77 

70 

74 

75 

76 

68 

57 

59 

62 

6  0 

68 

70 

69 

61 

40 

41 

45 

58 

60 

63 

65 

59 

61 

43 

52 

51 

41 

41 

62 

54 

42 

51 

45 

51 

43 

GAINESVILLE    FAA  AP 

MAX 

69 

B! 

66 

8  6 

77 

76 

78 

79 

72 

73 

73 

79 

84 

80 

83 

84 

79 

76 

77 

62 

67 

77 

73 

70 

73 

75 

76 

67 

MIN 

1  g 

58 

59 

59 

66 

69 

64 

50 

38 

0 

45 

56 

58 

50 

45 

54 

49 

41 

43 

55 

43 

43 

49 

46 

43 

36 

GLEN   ST   MART  NURSERIES 

MAX 

88 

H« 

86 

86 

85 

79 

79 

78 

70 

72 

76 

80 

82 

60 

85 

85 

78 

78 

76 

70 

67 

77 

73 

71 

73 

74 

75 

65 

58 

56 

57 

5  9 

65 

6  6 

'  / 

54 

35 

43 

52 

61 

6* 

5  7 

57 

43 

56 

51 

35 

4  1 

60 

52 

36 

42 

49 

40 

30 

HIALEAH 

MAX 

85 

86 

64 

65 

83 

84 

8  3 

85 

86 

83 

8.1 

81 

81 

62 

83 

82 

83 

86 

86 

85 

83 

80 

81 

85 

81 

81 

79 

77 

6  7 

61 

73 

6  5 

65 

64 

6 

67 

58 

60 

61 

67 

70 

71 

66 

62 

63 

60 

62 

64 

69 

70 

59 

58 

61 

56 

52 

55 

52 

H 1 GM  SPRINGS 

MAX 

88 

87 

87 

as 

65 

77 

8, 

75 

68 

69 

76 

61 

84 

79 

84 

83 

75 

72 

76 

61 

66 

76 

76 

69 

73 

7* 

75 

67 

60 

56 

56 

5  5 

58 

64 

56 

38 

46 

53 

55 

61 

64 

58 

62 

41 

51 

52 

36 

43 

56 

52 

39 

48 

45 

50 

41 

33 

HOMESTEAD   EXP  S T A 

MAX 

85 

e  1 

64 

64 

67 

85 

BO 

85 

B2 

81 

80 

82 

83 

83 

S3 

83 

85 

85 

87 

84 

82 

a 

85 

76 

79 

81 

81 

80 

63 

56 

70 

6  3 

63 

60 

66 

68 

56 

54 

59 

59 

61 

65 

62 

60 

62 

56 

58 

62 

60 

68 

57 

57 

56 

53 

51 

53 

51 

INVERNESS 

MAX 

65 

66 

8T 

83 

84 

85 

82 

7* 

74 

78 

79 

85 

83 

83 

64 

83 

75 

77 

70 

70 

79 

80 

70 

77 

77 

75 

71 

57 

59 

60 

64 

67 

70 

6  8 

64 

46 

47 

5  0 

60 

62 

64 

66 

62 

5  i 

51 

5  3 

48 

49 

64 

57 

47 

54 

49 

57 

45 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

88 

87 

66 

83 

83 

81 

80 

80 

66 

72 

75 

80 

81 

83 

84 

65 

78 

74 

76 

63 

65 

74 

77 

71 

68 

72 

74 

62 

6* 

6  i 

66 

62 

68 

71 

67 

52 

42 

41 

54 

57 

6  * 

68 

65 

61 

53 

46 

57 

40 

58 

49 

47 

46 

49 

51 

45 

42 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

69 

92 

64 

79 

81 

90 

76 

79 

67 

74 

77 

77 

80 

80 

SO 

84 

78 

73 

73 

66 

67 

76 

76 

7U 

70 

71 

74 

64 

M 1  N 

64 

61 

67 

65 

72 

70 

72 

62 

45 

5  2 

63 

69 

68 

66 

64 

65 

5  1 

60 

53 

45 

60 

64 

52 

52 

53 

52 

55 

4S 

48 

JASPER   3  SE 

MAX 

90 

97 

86 

86 

63 

77 

81 

78 

73 

75 

73 

83 

84 

79 

84 

'  85 

75 

72 

74 

76 

64 

76 

75 

70 

70 

73 

75 

64 

57 

,;.  9 

56 

62 

69 

69 

51 

36 

31 

61 

64 

56 

56 

40 

55 

51 

32 

42 

54 

54 

35 

34 

42 

50 

36 

27 

KEY   WEST   MB  AIRPORT 

MAX 

62 

8  3 

82 

84 

80 

84 

81 

81 

76 

B2 

80 

82 

82 

82 

63 

83 

82 

64 

SI 

84 

78 

81 

82 

77 

78 

78 

77 

74 

74 

76 

77 

7* 

73 

72 

74 

75 

71 

71 

72 

73 

7 

75 

75 

74 

73 

72 

71 

72 

73 

72 

73 

69 

61 

7t 

65 

6S 

KISSIMMEE  2 

MAX 

66 

if 

86 

85 

82 

86 

85 

84 

79 

90 

90 

92 

83 

86 

63 

66 

84 

90 

91 

83 

75 

81 

79 

76 

65 

So 

79 

T. 

60 

6  0 

65 

6  3 

55 

63 

68 

65 

48 

65 

62 

63 

52 

62 

65 

63 

51 

55 

6C 

57 

41 

LA  BELLE 

MAX 

87 

67 

88 

87 

84 

87 

87 

86 

82 

84 

86 

84 

86 

86 

66 

87 

o  1 

86 

85 

85 

SO 

84 

87 

71 

80 

T> 

82 

77 

MIN 

58 

5  5 

60 

61 

62 

58 

66 

65 

46 

50 

52 

53 

64 

60 

54 

50 

6C 

50 

4! 

3( 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

86 

87 

89 

88 

85 

85 

67 

85 

78 

80 

80 

77 

86 

66 

86 

67 

80 

75 

75 

82 

80 

72 

78 

80 

82 

76 

72 

75 

M I  N 

58 

61 

59 

59 

65 

69 

6 

63 

* 

47 

50 

56 

61 

59 

63 

5  8 

60 

56 

49 

48 

62 

56 

44 

5( 

43 

56 

47 

49 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

86 

97 

86 

87 

81 

80 

63 

78 

71 

73 

75 

76 

84 

79 

85 

66 

78 

74 

78 

66 

66 

76 

71 

71 

72 

75 

76 

67 

M I  N 

59 

58 

60 

61 

65 

67 

6 

56 

37 

46 

56 

59 

62 

66 

60 

58 

55 

52 

35 

42 

58 

54 

41 

45 

45 

46 

4( 

32 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

83 

8? 

85 

14 

85 

77 

84 

83 

81 

74 

74 

78 

78 

83 

82 

62 

84 

63 

7* 

76 

73 

71 

79 

80 

69 

77 

76 

65 

MIN 

6 1 

59 

62 

62 

66 

6  8 

67 

64 

46 

52 

60 

1 

61 

64 

60 

62 

52 

53 

54 

52 

48 

65 

55 

49 

54 

52 

58 

4! 

53 

LAKELAND   WB  CITY 

MAX 

85 

84 

85 

84 

82 

85 

S3 

64 

74 

77 

81 

75 

83 

83 

84 

86 

80 

78 

76 

73 

70 

78 

80 

71 

75 

75 

76 

71 

MIN 

65 

65 

65 

65 

67 

70 

69 

57 

55 

57 

64 

65 

66 

65 

60 

57 

56 

59 

55 

55 

62 

58 

5; 

56 

60 

56 

41 

50 

LAKE    PLACID   2  SW 

MAX 

87 

95 

69 

89 

86 

85 

8  7 

86 

8  0 

82 

82 

84 

85 

86 

86 

86 

85 

83 

82 

85 

78 

81 

85 

69 

81 

80 

76 

MIN 

57 

61 

63 

66 

62 

65 

50 

48 

65 

56 

57 

58 

53 

56 

57 

51 

63 

56 

*  6 

5^ 

48 

54 

51 

50 

LI SBON 

MAX 

86 

64 

84 

66 

80 

83 

84 

82 

74 

76 

76 

77 

82 

81 

84 

84 

84 

76 

78 

72 

71 

77 

78 

70 

77 

77 

75 

71 

MIN 

58 

'° 

63 

63 

66 

66 

66 

62 

46 

60 

59 

61 

59 

o  3 

50 

52 

5  3 

46 

54 

55 

46 

45 

LIVE   OAK   2  ESE 

MAX 

',0 

67 

88 

84 

76 

78 

81 

79 

69 

72 

75 

80 

84 

79 

86 

84 

79 

73 

77 

77 

65 

77 

73 

70 

74 

75 

65 

MIN 

57 

62 

66 

66 

67 

54 

33 

44 

56 

53 

63 

65 

56 

43 

52 

52 

35 

63 

59 

51 

4( 

31 

LOXAMATCHEE 

MAX 

67 

87 

89 

87 

66 

88 

87 

86 

82 

84 

84 

84 

66 

66 

85 

86 

87 

62 

80 

86 

79 

83 

84 

78 

78 

79 

82 

74 

MIN 

59 

52 

62 

61 

60 

63 

62 

63 

49 

57 

56 

63 

65 

60 

59 

59 

57 

56 

57 

65 

53 

65 

59 

56 

5f 

54 

49 

4< 

4S 

MADISON 

MAX 

88 

86 

at. 

86 

82 

74 

81 

72 

66 

70 

73 

60 

82 

76 

84 

83 

73 

71 

74 

61 

61 

73 

66 

69 

69 

70 

74 

62 

MIN 

61 

61 

63 

62 

65 

69 

67 

53 

38 

50 

59 

6 

6 

62 

53 

44 

51 

46 

35 

56 

53 

42 

4i 

46 

50 

3! 

32 

MARATHON  SHORES 

MAX 

85 

65 

85 

86 

81 

83 

8: 

81 

8  0 

84 

80 

84 

85 

84 

85 

85 

82 

80 

81 

84 

81 

82 

82 

79 

78 

79 

78 

76 

MIN 

72 

73 

72 

69 

71 

66 

70 

70 

73 

65 

67 

68 

66 

67 

6' 

63 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

91 

87 

88 

90 

66 

80 

81 

74 

66 

71 

75 

82 

6  0 

75 

83 

83 

73 

62 

69 

66 

62 

73 

69 

72 

;t 

74 

74 

57 

63 

MIN 

62 

61 

63 

65 

60 

68 

64 

45 

36 

58 

66 

66 

66 

<*  6 

43 

47 

49 

35 

40 

5i 

48 

3« 

50 

48 

35 

32 

MAYO   5  NW 

MAX 

88 

a  9 

88 

86 

62 

76 

83 

78 

68 

70 

76 

83 

84 

78 

86 

84 

75 

73 

7  6 

74 

65 

78 

72 

70 

7u 

74 

74 

70 

65 

MIN 

57 

60 

44 

52 

51 

36 

40 

59 

55 

4° 

45 

40 

37 

MELBOURNE 

MAX 

65 

82 

64 

83 

80 

63 

63 

66 

81 

78 

76 

60 

80 

81 

82 

63 

84 

81 

60 

76 

80 

8C 

80 

76 

76 

79 

73 

72 

MIN 

71 

69 

66 

68 

54 

55 

5  g 

56 

54 

55 

57 

51 

57 

MELROSE 

MAX 

64 

94 

66 

94 

76 

76 

'6 

80 

72 

72 

72 

60 

84 

81 

85 

85 

80 

74 

7  6 

74 

67 

77 

70 

70 

7; 

70 

76 

74 

6S 

67 

MIN 

68 

51 

6  6. 

5  5 

45 

5 1 

fa* 

54 

52 

56 

46  48 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 

83 

8  | 

82 

S3 

61 

84 

80 

86 

81 

80 

79 

80 

so 

81 

8  0 

62 

81 

83 

83 

63 

79 

79 

84 

74 

79 

75 

79 

79 

77 

76 

MIN 

67 

71 

70 

68 

72 

72 

72 

75 

76 

76 

65 

66 

66 

73 

7 

64 

62 

4 

64 

59 

56 

57 

MIAMI  BEACH 

MAX 

63 

ao 

BO 

8. 

81 

84 

80 

85 

62 

78 

78 

76 

79 

79 

79 

79 

84 

82 

81 

81 

77 

77 

82 

79 

76 

7( 

60 

79 

77 

76 

M  I  N 

64 

73 

70 

71 

5 

76 

76 

69 

70 

67 

72 

70 

65 

64 

66 

61 

61 

6C 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

82 

B4 

64 

■2 

81 

64 

80 

64 

81 

79 

60 

81 

83 

82 

81 

82 

83 

83 

64 

63 

79 

79 

83 

73 

78 

78 

80 

77 

77 

76 

MIN 

67 

6  8 

69 

60 

65 

67 

72 

75 

73 

69 

65 

66 

66 

6 

71 

69 

61 

6 

56 

57 

56 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

93 

a  ! 

82 

94 

82 

81 

8  3 

79 

88 

83 

79 

80 

81 

81 

82 

82 

81 

83 

84 

81 

81 

80 

7i 

84 

77 

80 

79 

79 

75 

76 

MIN 

75 

64 

67 

67 

58 

57 

65 

71 

73 

72 

73 

61 

61 

67 

59 

6 

56 

52 

54 

54 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

99 

89 

69 

88 

88 

68 

36 

66 

61 

SS 

84 

84 

67 

88 

89 

89 

88 

87 

88 

86 

80 

83 

87 

74 

e; 

so 

82 

So 

7S 

dC 

MIN 

66 

6 

48 

50 

" 

63 

56 

60 

66 

5 

46 

45 

41 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

96 

8. 

79 

83 

84 

76 

77 

69 

65 

71 

69 

81 

86 

75 

75 

75 

75 

60 

67 

66 

63 

75 

71 

71 

71 

7; 

75 

6  9 

51 

63 

MIN 

59 

62 

65 

62 

'' 

43 

36 

28 

41 

57 

64 

65 

68 

51 

35 

31 

MONTlCELLO  2  S 

MAX 

91 

Vi! 

85 

87 

83 

75 

SI 

75 

69 

74 

76 

82 

82 

77 

83 

64 

75 

71 

76 

62 

65 

75 

71 

74 

72 

73 

78 

72 

62 

64 

MIN 

62 

to 

61 

6  0 

63 

70 

68 

52 

37 

34 

50 

57 

57 

65 

66 

59 

50 

43 

49 

50 

35 

43 

58 

63 

46 

46 

48 

50 

3S 

33 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

MAX 

95 

a* 

65 

98 

85 

S3 

8  1 

86 

87 

80 

82 

82 

8  0 

84 

84 

84 

84 

86 

84 

81 

86 

78 

81 

84 

66 

78 

77 

61 

75 

73 

MIN 

59 

n 

65 

67 

65 

63 

69 

66 

49 

51 

55 

56 

65 

66 

66 

63 

60 

56 

54 

56 

59 

55 

64 

56 

52 

53 

56 

53 

5C 

5C 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

96 

86 

8  6 

8  3 

63 

85 

85 

8  0 

79 

SO 

79 

S3 

84 

84 

76 

8: 

71 

71 

78 

76 

74 

74 

MIN 

v. 

■  0 

65 

61 

67 

66 

64 

47 

48 

52 

59 

65 

61 

64 

58 

60 

49 

SO 

53 

54 

51 

66 

54 

42 

56 

46 

53 

46 

47 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 

96 

86 

85 

se 

87 

S3 

8  | 

87 

64 

79 

86 

62 

82 

84 

83 

65 

81 

81 

78 

76 

77 

79 

81 

80 

75 

7S 

78 

78 

78 

70 

MIN 

77.! 
52.. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1961 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

30 

1 

NAPLES   CAR  1 6  GARDENS 

MAX 

8  2 

85 

97 

89 

82 

85 

87 

83 

8  3 

81 

85 

8  3 

8  8 

88 

8  7 

65 

a 

62 

"86 

68 

61 

84 

82 

;  o 

u : 

77 

MIN 

61 

63 

65 

64 

64 

63 

66 

66 

50 

55 

55 

60 

60 

63 

62 

62 

60 

63 

57 

86 

60 

59 

61 

60 

52 

53 

5* 

52 

52 

46 

NICEV1LLE 

MAI 

85 

■  1 

80 

80 

85 

75 

79 

61 

70 

71 

72 

79 

77 

76 

79 

78 

66 

6 ; 

66 

65 

67 

68 

70 

71 

67 

76 

74 

56 

56 

MIN 

57 

64 

67 

64 

65 

58 

46 

36 

30 

35 

48 

60 

65 

67 

69 

55 

50 

42 

50 

38 

37 

38 

40 

41 

36 

45 

52 

44 

33 

OCALA 

MAX 

90 

87 

90 

90 

79 

83 

83 

81 

76 

78 

82 

80 

85 

84 

B6 

87 

85 

60 

79 

74 

71 

80 

77 

U 

78 

76 

79 

75 

70 

MIN 

60 

61 

61 

62 

66 

68 

67 

64 

44 

47 

53 

61 

62 

63 

6  8 

61 

67 

51 

54 

36 

45 

47 

61 

55 

47 

52 

52 

55 

45 

42 

OCALA   2  NE 

MAX 

91 

89 

88 

91 

80 

82 

82 

80 

75 

77 

80 

81 

87 

84 

90 

87 

83 

81 

76 

64 

71 

80 

77 

72 

76 

76 

77 

74 

66 

72 

MIN 

56 

56 

55 

60 

66 

68 

68 

63 

42 

42 

44 

59 

55 

59 

64 

57 

63 

64 

50 

8. 

43 

42 

62 

54 

39 

46 

46 

51 

44 

36 

OKEECHOBEE   HRCN   GATE  6 

MAX 

e» 

83 

82 

84 

84 

S3 

SO 

62 

83 

79 

76 

78 

80 

83 

83 

84 

81 

77 

80 

78 

76 

77 

ra 

77 

67 

78 

76 

75 

76 

71 

m  [  N 

63 

65 

66 

66 

67 

66 

69 

68 

50 

55 

58 

64 

65 

65 

66 

66 

64 

59 

58 

60 

61 

56 

64 

58 

51 

56 

56 

56 

52 

53 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

MAX 

as 

87 

88 

87 

82 

86 

3  b 

84 

76 

76 

79 

8  0 

85 

85 

65 

06 

84 

78 

76 

75 

72 

60 

81 

70 

76 

77 

76 

74 

68 

72 

m  I  N 

63 

63 

64 

65 

66 

69 

68 

60 

49 

53 

56 

61 

63 

63 

68 

63 

62 

54 

56 

57 

52 

52 

61 

55 

52 

57 

54 

57 

50 

53 

PALATKA 

MAX 

se 

85 

84 

84 

80 

80 

82 

79 

70 

70 

74 

79 

61 

81 

82 

85 

61 

76 

77 

70 

67 

76 

75 

71 

74 

74 

75 

76 

66 

69 

MIN 

62 

64 

66 

63 

62 

70 

69 

65 

42 

47 

52 

60 

61 

65 

64 

61 

66 

50 

54 

57 

47 

59 

63 

55 

47 

53 

51 

54 

46 

48 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

88 

86 

85 

88 

85 

83 

83 

76 

68 

69 

75 

83 

84 

76 

83 

84 

78 

6  i 

73 

66 

66 

68 

65 

66 

75 

76 

7T 

75 

59 

65 

M  I  N 

60 

59 

61 

62 

62 

68 

68 

46 

38 

35 

45 

'•6 

58 

65 

64 

69 

48 

43 

50 

50 

33 

45 

44 

40 

39 

45 

48 

50 

39 

35 

PARR  I SH 

MAX 

89 

88 

90 

90 

88 

91 

(0 

87 

SO 

S3 

86 

85 

85 

85 

88 

86 

83 

ec 

SO 

80 

80 

63 

SO 

75 

6t 

82 

82 

60 

74 

78 

MIN 

58 

60 

60 

64 

62 

64 

66 

64 

45 

47 

50 

59 

60 

63 

61 

60 

61 

52 

51 

54 

55 

48 

65 

61 

45 

52 

50 

57 

48 

46 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

82 

82 

80 

80 

81 

69 

79 

66 

65 

69 

71 

80 

77 

75 

77 

75 

63 

8  6 

65 

67 

63 

76 

71 

71 

68 

70 

74 

59 

58 

60 

M  I  N 

6* 

68 

61 

61 

64 

60 

55 

46 

40 

36 

49 

62 

68 

66 

70 

57 

48 

45 

50 

-6 

*.< 

48 

54 

43 

49 

46 

56 

45 

40 

38 

PENSACOLA  hb  CITY 

MAX 

78 

80 

79 

78 

81 

69 

78 

65 

65 

65 

69 

77 

75 

75 

76 

74 

64 

59 

65 

67 

63 

74 

73 

71 

66 

69 

75 

60 

56 

60 

MIN 

67 

72 

61 

61 

66 

59 

55 

47 

40 

41 

51 

63 

69 

66 

70 

57 

46 

45 

51 

49 

43 

51 

54 

45 

47 

51 

59 

45 

40 

37 

PERRY 

MAX 

89 

88 

89 

89 

84 

82 

84 

78 

69 

74 

78 

S3 

66 

80 

66 

63 

75 

74 

76 

69 

67 

70 

73 

73 

74 

76 

75 

76 

70 

61 

M  I  N 

61 

60 

61 

57 

63 

69 

67 

55 

36 

30 

46 

58 

56 

65 

65 

57 

55 

43 

50 

3t 

35 

42 

59 

55 

41 

41 

64 

51 

40 

29 

PLANT  CITY 

MAX 

88 

87 

90 

89 

86 

87 

87 

87 

79 

82 

83 

77 

86 

86 

67 

86 

88 

83 

81 

75 

77 

83 

81 

76 

61 

61 

80 

79 

70 

76 

MIN 

58 

60 

60 

62 

64 

68 

66 

62 

43 

48 

52 

61 

61 

62 

65 

60 

62 

49 

53 

54 

55 

46 

66 

56 

42 

53 

48 

56 

46 

46 

POMPANO  BEACH 

MAX 

85 

83 

8* 

85 

82 

83 

84 

85 

81 

82 

82 

81 

83 

85 

65 

84 

85 

85 

64 

85 

60 

80 

85 

74 

80 

6m 

60 

78 

77 

79 

MIN 

68 

62 

73 

70 

66 

64 

67 

66 

58 

60 

60 

70 

69 

70 

72 

65 

60 

60 

56 

61 

62 

66 

67 

66 

55 

60 

56 

62 

52 

50 

PUNTA  GORDA 

MAX 

90 

88 

91 

89 

85 

88 

92 

94 

84 

87 

87 

67 

88 

87 

90 

90 

67 

87 

00 

85 

7o 

65 

64 

77 

81 

83 

84 

62 

79 

78 

MIN 

64 

65 

64 

66 

68 

66 

69 

69 

50 

58 

55 

64 

64 

65 

63 

64 

63 

t. 

64 

63 

59 

57 

66 

62 

52 

59 

59 

59 

56 

53 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

89 

85 

83 

85 

85 

78 

81 

77 

67 

72 

74 

79 

80 

76 

82 

84 

76 

66 

73 

65 

65 

73 

69 

73 

72 

73 

76 

71 

56 

64 

MIN 

6* 

59 

62 

62 

61 

69 

66 

50 

37 

33 

49 

56 

55 

65 

65 

60 

50 

44 

50 

60 

36 

41 

57 

51 

42 

41 

46 

50 

36 

33 

ROYAL   PALM   RANGER  STA 

MAX 

86 

84 

83 

85 

86 

86 

81 

87 

64 

82 

80 

62 

84 

83 

83 

83 

66 

85 

06 

85 

82 

81 

84 

82 

79 

61 

81 

80 

78 

80 

MIN 

61 

56 

66 

60 

60 

58 

63 

69 

55 

53 

56 

58 

59 

60 

59 

59 

53 

59 

36 

56 

62 

56 

68 

56 

51 

59 

58 

49 

50 

47 

SAINT   AUGUST  I NE 

MAX 

88 

83 

84 

84 

83 

80 

79 

80 

70 

73 

74 

79 

82 

81 

62 

85 

82 

75 

77 

66 

68 

76 

76 

74 

72 

74 

76 

72 

67 

67 

MIN 

62 

60 

65 

65 

69 

69 

70 

62 

43 

43 

47 

66 

59 

67 

64 

60 

64 

iu 

57 

3  6 

46 

60 

63 

55 

47 

54 

50 

55 

48 

44 

SAINT  LEO 

MAX 

86 

87 

88 

87 

82 

84 

85 

84 

75 

77 

81 

82 

84 

84 

67 

86 

84 

76 

78 

66 

71 

80 

SO 

72 

77 

77 

76 

77 

69 

73 

MIN 

62 

62 

63 

64 

66 

71 

69 

64 

46 

52 

53 

61 

62 

65 

65 

62 

65 

54 

53 

56 

50 

51 

66 

57 

49 

52 

54 

59 

49 

46 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

85 

79 

79 

84 

82 

85 

79 

80 

78 

71 

74 

76 

60 

76 

77 

77 

76 

73 

75 

65 

64 

75 

71 

74 

74 

73 

74 

69 

67 

66 

MIN 

63 

59 

67 

62 

62 

69 

68 

52 

38 

34 

49 

59 

58 

66 

66 

60 

51 

43 

51 

50 

35 

35 

45 

56 

41 

42 

-6 

60 

40 

32 

ST  PETERSBURG 

MAX 

83 

86 

88 

88 

85 

87 

86 

80 

74 

77 

81 

80 

84 

84 

86 

84 

78 

76 

76 

74 

72 

81 

79 

60 

78 

76 

76 

74 

66 

74 

MIN 

66 

68 

69 

70 

68 

70 

71 

68 

51 

56 

60 

66 

67 

69 

69 

69 

68 

57 

60 

62 

3  6 

59 

67 

6. 

53 

56 

5o 

63 

56 

53 

SANBORN  TOWER 

MAX 

90 

85 

82 

86 

86 

84 

80 

76 

73 

77 

79 

SI 

81 

78 

61 

85 

76 

75 

77 

70 

70 

74 

73 

76 

76 

76 

79 

70 

64 

66 

MIN 

60 

56 

59 

59 

57 

69 

68 

51 

32 

28 

46 

55 

53 

61 

65 

57 

48 

38 

46 

50 

35 

36 

57 

53 

34 

39 

43 

46 

38 

28 

SANFORD   EXP  STATION 

MAX 

83 

85 

86 

86 

83 

82 

83 

82 

75 

73 

79 

79 

82 

82 

84 

85 

83 

78 

76 

74 

73 

79 

81 

70 

78 

76 

77 

73 

69 

72 

MIN 

61 

61 

61 

62 

68 

70 

69 

66 

50 

55 

50 

61 

59 

62 

63 

61 

65 

52 

53 

54 

52 

48 

66 

55 

53 

57 

52 

57 

46 

54 

SARASOTA 

MAX 

84 

87 

67 

89 

84 

85 

86 

83 

78 

78 

83 

84 

87 

65 

81 

84 

80 

7  ? 

77 

61 

75 

82 

SO 

74 

80 

82 

76 

77 

71 

77 

MIN 

59 

60 

61 

64 

65 

66 

67 

66 

42 

51 

53 

CO 

63 

62 

61 

61 

63 

5u 

54 

57 

56 

51 

64 

62 

45 

55 

53 

55 

52 

49 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 

83 

82 

83 

84 

84 

84 

82 

85 

82 

81 

80 

80 

82 

84 

83 

S3 

85 

85 

66 

63 

82 

81 

85 

74 

80 

to 

81 

80 

77 

79 

MIN 

66 

59 

71 

64 

65 

62 

66 

68 

57 

57 

61 

64 

68 

70 

67 

64 

60 

61 

56 

60 

64 

67 

70 

59 

57 

6M 

56 

51 

54 

63 

STARKE 

MAX 

86 

86 

86 

86 

83 

80 

80 

79 

77 

73 

75 

78 

84 

84 

85 

85 

84 

o* 

76 

74 

75 

76 

77 

70 

72 

75 

76 

75 

74 

73 

MIN 

60 

58 

60 

58 

68 

69 

68 

59 

62 

65 

62 

65 

59 

64 

55 

57 

58 

52 

42 

48 

45 

44 

43 

40 

STE I NHATCHEE  2 

MAX 

84 

84 

85 

85 

83 

62 

8  3 

62 

72 

75 

79 

82 

85 

80 

8  1 

60 

79 

80 

80 

79 

78 

79 

71 

71 

75 

80 

71 

70 

65 

66 

MIN 

60 

52 

58 

62 

64 

68 

67 

56 

38 

38 

40 

58 

60 

59 

59 

56 

61 

40 

53 

48 

4„ 

41 

51 

42 

41 

50 

57 

54 

43 

39 

STUART    1  N 

MAX 

85 

83 

80 

84 

79 

82 

85 

87 

82 

83 

80 

78 

81 

80 

81 

S3 

84 

65 

83 

84 

6- 

78 

80 

77 

78 

80 

83 

60 

77 

74 

MIN 

63 

62 

70 

74 

69 

68 

70 

69 

52 

56 

59 

59 

71 

71 

73 

67 

64 

61 

59 

60 

63 

69 

71 

57 

55 

54 

58 

56 

54 

53 

TALLAHASSEE   MB  AP 

MAX 

88 

85 

81 

84 

79 

80 

70 

66 

71 

76 

80 

8  1 

7  ( 

81 

62 

70 

69 

74 

64 

63 

73 

72 

72 

71 

73 

75 

63 

56 

64 

MIN 

58 

61 

62 

58 

59 

70 

67 

49 

34 

28 

50 

53 

51 

66 

65 

56 

46 

43 

49 

42 

34 

34 

59 

43 

38 

46 

45 

42 

40 

29 

TAM I  AM  I    TRL   40  Ml  BEND 

MAX 

8  8 

86 

86 

86 

86 

87 

88 

87 

83 

85 

82 

S3 

84 

85 

86 

87 

67 

06 

64 

87 

83 

82 

66 

76 

80 

81 

». 

80 

78 

77 

MIN 

61 

59 

62 

61 

60 

60 

61 

63 

82 

53 

56 

89 

59 

59 

59 

56 

56 

86 

57 

it 

30 

55 

61 

50 

46 

46 

67 

43 

45 

44 

TAMPA   KB  AIRPORT 

MAX 

8  3 

88 

B  B 

90 

85 

87 

65 

83 

76 

77 

8  1 

9  i 

87 

64 

86 

83 

79 

;8 

77 

73 

74 

63 

81 

70 

60 

79 

76 

76 

67 

76 

MIN 

64 

64 

66 

66 

64 

70 

70 

59 

45 

52 

55 

64 

64 

68 

67 

66 

59 

88 

56 

56 

56 

54 

62 

53 

46 

57 

53 

57 

52 

51 

TARPON   SPGS    SEWAGE  PL 

MAX 

84 

83 

67 

87 

86 

85 

87 

87 

84 

71 

74 

74 

80 

86 

83 

65 

62 

6  8 

82 

76 

60 

72 

61 

76 

65 

76 

79 

74 

72 

64 

MIN 

60 

62 

65 

65 

64 

70 

70 

70 

67 

57 

53 

88 

63 

64 

66 

65 

65 

84 

64 

36 

51 

51 

57 

51 

45 

51 

47 

52 

54 

48 

TAVERN  I E  R 

MAX 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

84 

82 

83 

76 

79 

80 

82 

81 

81 

82 

82 

82 

83 

83 

02 

80 

83 

80 

79 

78 

76 

78 

77 

77 

MIN 

71 

74 

74 

72 

70 

73 

70 

69 

70 

65 

73 

72 

74 

74 

73 

72 

70 

60 

67 

66 

67 

70 

73 

66 

61 

68 

65 

63 

62 

59 

TITUSVILLE   2  W 

MAX 

87 

86 

36 

84 

83 

85 

85 

85 

78 

77 

81 

9  0 

62 

83 

8  ':. 

65 

82 

79 

78 

It 

74 

81 

83 

7» 

76 

77 

7V 

77 

71 

71 

MIN 

58 

58 

61 

61 

70 

70 

66 

66 

4  8 

51 

50 

62 

61 

63 

63 

60 

61 

52 

53 

52 

61 

47 

67 

54 

49 

57 

.» 

56 

50 

58 

USHER  TOWER 

MAX 

85 

82 

87 

87 

80 

■2 

81 

79 

'0 

70 

76 

80 

85 

80 

88 

S3 

79 

73 

75 

66 

70 

76 

72 

75 

75 

76 

1- 

72 

65 

69 

m  ;  N 

55 

55 

59 

56 

63 

68 

68 

61 

36 

38 

43 

57 

58 

62 

65 

57 

62 

41 

51 

50 

36 

43 

51 

49 

38 

46 

-2 

50 

41 

31 

VENICE 

MAX 

83 

87 

88 

87 

84 

84 

88 

82 

78 

79 

84 

85 

82 

84 

85 

83 

80 

77 

78 

81 

77 

83 

79 

74 

80 

80 

71 

75 

70 

77 

MIN 

60 

61 

6  0 

63 

64 

65 

66 

63 

47 

51 

52 

61 

61 

62 

60 

60 

61 

86 

55 

58 

53 

52 

66 

6m 

46 

54 

83 

55 

53 

49 

VERO  BEACH   FAA  AIRPORT 

MAX 

82 

82 

82 

83 

83 

8? 

82 

81 

76 

76 

78 

79 

81 

81 

82 

81 

S3 

6i 

78 

79 

75 

77 

81 

6V 

77 

76 

JU 

77 

72 

71 

MIN 

62 

62 

72 

68 

71 

69 

71 

65 

52 

58 

57 

6S 

72 

69 

68 

64 

62 

58 

58 

59 

63 

66 

66 

55 

55 

63 

89 

58 

53 

54 

WAUCHULA    2  N 

MAX 

87 

85 

88 

87 

84 

86 

87 

86 

80 

81 

83 

85 

86 

87 

86 

66 

84 

ot 

61 

82 

76 

61 

62 

71 

79 

8m 

7» 

78 

71 

75 

MIN 

56 

59 

60 

61 

65 

64 

67 

66 

44 

52 

52 

58 

62 

60 

59 

59 

59 

46 

49 

54 

55 

50 

62 

53 

42 

54 

49 

54 

47 

50 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


SUUoa 

Day  Oi  Monlh 

•age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

■   PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 
MIN 

66 

84 

72 

85 
76 

82 
75 

83 
70 

84 

6  ' 

83 
76 

86 
69 

84 

58 

80 
63 

a : 

66 

80 
69 

82 
74 

81 
74 

61 
73 

82 
73 

85 
65 

»i 
62 

85 
62 

82 
63 

7  7 
69 

79 
71 

81 

75 

78 

59 

76 
57 

79 
70 

80 
62 

01 

56 

74 
56 

74 

53 

81.3 
66.8 

WEST   PALM   BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

as 

64 

83 
65 

84 

72 

84 

72 

80 
70 

83 
68 

83 
69 

85 
70 

81 
58 

82 
62 

80 
65 

80 
71 

82 
73 

82 
74 

82 
74 

82 
68 

87 
64 

84 

63 

60 
63 

82 

64 

78 
67 

79 
71 

84 

68 

73 
61 

81 
58 

8o 
65 

80 
60 

78 

55 

72 
53 

74 
53 

81.0 
65.3 

WINTER   HAVE N 

MAX 
MIN 

88 
56 

86 
58 

88 

62 

89 

63 

84 

67 

87 
69 

90 
68 

87 
63 

81 
47 

81 

55 

83 
51 

82 
58 

84 

65 

86 
62 

87 
63 

87 
58 

82 
59 

81 
47 

62 
48 

60 
53 

78 
55 

80 

55 

82 

63 

75 
55 

78 
45 

84 

57 

79 
48 

80 
54 

75 
46 

73 
46 

62.6 
56.5 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

85 
59 

87 
6J 

85 
65 

84 
64 

87 
61 

B3 
64 

78 
68 

78 
52 

67 
40 

64 

35 

70 
36 

76 
55 

80 
60 

80 
60 

75 
61 

82 
64 

83 
53 

66 
48 

63 
47 

70 
52 

64 
41 

61 
39 

73 
48 

69 
54 

66 
44 

71 
44 

69 
46 

73 
46 

63 
41 

56 
35 

73.7 
51.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


atanoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

.17 

.14 

.18 

.15 

.16 

.14 

.12 

.14 

.  '."■) 

.  13 

.09 

.16 

.08 

.  19 

.12 

.16 

.14 

.16 

.  13 

.12 

.08 

.  11 

.07 

.13 

.11 

.13 

.23 

.08 

.09 

.16 

4.16 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.12 

.14 

.19 

.13 

.15 

.14 

.08 

.  1  l 

.19 

.13 

.12 

.12 

.07 

.16 

.12 

.13 

.11 

.13 

.13 

.12 

.10 

.13 

.10 

.07 

.14 

.11 

.10 

.11 

.09 

.08 

3.62 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.17 

.11 

.12 

.13 

.04 

.09 

.07 

.10 

.18 

.12 

.11 

.11 

.10 

.10 

.12 

.11 

.08 

.12 

.14 

.13 

.11 

.16 

.11 

.07 

.17 

.04 

.13 

.12 

.07 

.08 

3.31 

MAX 

85 

83 

81 

83 

84 

83 

83 

85 

85 

78 

76 

72 

77 

80 

83 

83 

83 

81 

79 

80 

80 

76 

77 

77 

72 

76 

76 

77 

75 

70 

79.3 

MIN 

70 

68 

68 

69 

69 

71 

71 

72 

66 

66 

59 

70 

67 

69 

70 

70 

69 

77 

75 

77 

67 

65 

64 

64 

60 

65 

64 

62 

60 

59 

67.4 

IT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.18 

.16 

.19 

.  211 

.13 

.10 

.05 

.13 

.17 

.16 

.14 

.16 

.10 

.15 

.16 

.09 

.17 

.07 

.14 

.12 

.08 

.13 

.15 

.15 

.14 

.18 

.11 

.11 

.13 

.12 

4.07 

WIND 

30 

26 

12 

33 

48 

12 

29 

10 

18 

15 

18 

23 

19 

37 

48 

22 

21 

9 

5 

6 

20 

64 

53 

44 

48 

52 

19 

28 

1 

30 

800 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.14 

.nl 

.22 

.22 

.17 

.15 

.08 

.11 

.27 

.06 

.09 

.14 

.04 

.11 

.23 

.13 

.  20 

.12 

.17 

.06 

.08 

.11 

.06 

.23 

.13 

.12 

.09 

.11 

.09 

.12 

3.89 

WIND 

20 

40 

30 

30 

50 

50 

60 

50 

30 

10 

10 

10 

20 

50 

20 

20 

40 

20 

30 

10 

30 

30 

80 

80 

30 

40 

20 

30 

10 

60 

1010 

MAX 

86 

84 

85 

86 

80 

81 

85 

84 

79 

76 

75 

76 

81 

85 

83 

83 

86 

78 

79 

78 

69 

78 

78 

73 

77 

79 

78 

78 

72 

66 

79.3 

MIN 

56 

62 

63 

65 

67 

68 

67 

64 

43 

47 

51 

62 

611 

64 

66 

63 

67 

50 

56 

55 

44 

47 

63 

54 

45 

50 

50 

54 

46 

39 

56.3 

HIALEAH 

EVAP 

.13 

.17 

.18 

.13 

.09 

.13 

.08 

.05 

.17 

.12 

.13 

.18 

.16 

.15 

.16 

.09 

.17 

.11 

.13 

.10 

.22 

.08 

.15 

.10 

.19 

.  13 

.15 

.14 

.18 

.06 

4.03 

WIND 

41 

18 

59 

62 

36 

21 

29 

18 

27 

18 

20 

34 

67 

71 

63 

47 

26 

21 

20 

10 

22 

92 

80 

52 

87 

72 

11 

15 

20 

21 

1180 

LISBON 

EVAP 

.12 

.17 

.13 

.14 

.06 

.11 

.09 

.17 

.15 

.11 

.09 

.07 

.13 

.10 

.11 

.14 

.13 

.12 

.12 

.04 

.09 

.12 

.08 

.09 

.10 

.08 

.10 

.09 

.11 

.10 

3.26 

WIND 

15 

.in 

45 

35 

10 

25 

15 

30 

15 

15 

10 

15 

30 

35 

20 

15 

15 

20 

25 

5 

20 

30 

80 

50 

20 

5 

20 

15 

35 

25 

725 

MOORE  HAVEN   LOCK  1 

EVAP 

.19 

.  ir. 

.19 

r< 

.18 

.15 

.11 

.19 

.19 

.  1  1 

.15 

.14 

.11 

.17 

.18 

.19 

.18 

.13 

.16 

.11 

.15 

.20 

.12 

.22 

.20 

.06 

.17 

.12 

.06 

.15 

4.68 

WIND 

33 

14 

26 

30 

60 

41 

14 

40 

49 

41 

20 

25 

43 

41 

46 

42 

17 

12 

21 

12 

54 

76 

42 

71 

48 

57 

39 

11 

13 

49 

1087 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.18 

.16 

.20 

.20 

.17 

.13 

.  1  I 

.08 

.28 

.15 

.21 

.24 

.16 

.18 

.18 

.21 

.17 

.21 

.18 

.16 

.17 

.18 

.19 

.16 

.14 

.12 

.15 

.15 

.16 

B5.17 

TAMIAMI  TRL  40  HI  BEND 

EVAP 

.12 

.  1  5 

.  16 

.  lu 

.08 

.10 

.12 

.10 

.15 

.13 

.15 

.09 

.12 

.12 

.16 

.  27 

.09 

.10 

.16 

.12 

.12 

.10 

.19 

.15 

.13 

.09 

.08 

.  10 

.16 

3.71 

WIND 

22 

in 

66 

i ; 

26 

19 

28 

26 

22 

16 

38 

43 

48 

8 

54 

42 

33 

8 

32 

14 

55 

56 

38 

27 

35 

38 

8 

14 

27 

29 

959 

MAX 

82 

7  5 

74 

78 

78 

73 

8  2 

88 

84 

83 

80 

78 

82 

83 

84 

88 

87 

88 

85 

85 

83 

82 

84 

83 

78 

80 

83 

81 

82 

79 

81.7 

MIN 

68 

68 

68 

68 

65 

i,8 

70 

71 

73 

75 

73 

72 

66 

66 

62 

68 

63 

60 

59 

58 

57 

59 

56 

65.8 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

1  1 

.  1  2 

.18 

.16 

.27 

12 

.15 

.19 

.20 

.15 

.18 

.05 

.06 

.26 

.20 

.12 

.17 

.18 

.18 

.15 

.22 

.21 

.34 

.11 

.22 

.15 

.15 

.12 

.15 

B5.08 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.15 

.13 

.18 

.13 

.16 

1  ■ 

.05 

.17 

.29 

.08 

.12 

.18 

.11 

.14 

.02 

.14 

.09 

.15 

.07 

.14 

.10 

.08 

.12 

.13 

.18 

.15 

.10 

.06 

.05 

B3.74 

WIND 

20 

24 

80 

61 

25 

1D2 

89 

111 

194 

52 

26 

47 

80 

90 

73 

36 

77 

116 

53 

84 

97 

61 

133 

142 

89 

76 

19 

81 

138 

64 

2340 

(a)     Evaporation  measured  in  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 
Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  HRCN  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of 
Vero  Beach  FAA  Airport  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  over  rock. 


-standard  steel  ruler  device. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1961 


 1 

Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

! 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

84 

69 

84 

70 

84 

70 

85 
70 

80 
74 

78 

70 

82 
71 

78 

70 

76 
69 

81 
70 

81 

70 

82 
71 

78 
65 

77 
66 

70 
61 

73 
60 

72 
61 

71 
.,, 

75 
64 

72 
59 

73 
62 

77 
61 

74 

82 

70 
60 

70 
58 

66.0 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

78 
70 

78 
70 

78 
71 

79 
71 

76 
74 

76 
72 

76 
72 

74 
71 

74 
70 

76 
70 

76 
71 

76 
70 

73 
66 

74 

66 

68 
62 

68 
62 

69 
62 

69 
68 

69 
64 

68 
60 

68 
62 

68 
62 

68 
S3 

66 
60 

65 
59 

72.4 

66.7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
72 

76 
73 

76 
73 

77 
74 

76 
75 

75 
74 

75 
74 

73 
72 

73 
72 

74 
72 

74 
72 

75 
72 

72 
69 

72 
68 

68 
64 

68 
65 

68 

65 

68 
68 

68 
66 

67 
63 

67 
64 

66 
64 

67 
64 

65 
63 

64 

62 

71.2 
68.8 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda   fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.      Instrumentation:     3  point 
Foxboro  Thermograph. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 

NOVEMBER  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  In  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
NOVEMBER  1961 
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publication  ' 


drawn  through  points  of  approximately  equal  values .  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in  the 
Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 

FLOR IDA 
NOVEMBER  1961 


STATION 

INDEX  HO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

o 

P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

CT  11  TTl^M 

bl  ATiUn 

Q 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

M 
0 

2 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UBbLnVLn 

TEMP. 

PRLCff 

B 

specialJ 

p 
F 

1  PHECIP. 

> 

u 

SPECIAL 

A  L  £  < ANOE  R  SPRINGS 

"alexanoer  spgs  assn — 

'Llseotl  

bQlt 

LAKE 

8 

28  53 

61  48 

66 

bP 

bP 

OKLAWAMA  WATER  AUlH. 

APALACMICOLA   MS  CITY 

0211 

FRANKLIN 

] 

29  44 

84  39 

13 

MID 

ML, 

C  j 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

LIVE  OAK  2  ESE 

:  <Jv 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  58 

120 

bp 

RADIO  STATION  WNER 

ARCADIA 

0228 

OE  SOTO 

27  14 

81  52 

70 

6P 

SP 

RADIO  STATION  WAPG 

LONGBOAT  KEY 

9124 

MANATEE 

6P 

G.   W.  HE RR 1 NGSHAw 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

163 

J.   WILEY  COThRAN 

LOXAHATCHEE 

9112 

PALM  BEACH 

7 

26  41 
29  10 

80  16 

14 

6P 

6P 

6>P 

c 

C.   A.  KING 

BA6SOM  PARK 

POLK 

150 

SP 

HARRY   M.  TOLSON 

LYNNE   A  SE 

5237 

MARION 

8 

81  52 

90 

C 

OTIS  B.  FORT 

27  54 

81  50 

125 

5P 

9P 

CITY   Of  BARTOW 

MAO  1  SON 

5275 

MAO I  SON 

30  28 

83  25 

145 

7P 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

0*20 

HILLSBOROUGH 

9 

28  OA 

■  2  30 

91 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MARATHON  SHORES 

9391 

MONROE 

2 

81  00 

9 

6P 

CHARLES  G.  HElTMAN.  JR. 

043} 

? 

;e  32 

82  39 

10 

7A 

'A 

WILBUR  D.  GOOD 

MA  R I  ANNA    I  NO  SCHOOL 

S  172 

JACKSON 

30  45 

85  17 

9P 

9 

FLA.    INO.   SCH.  FOR  BOYS 

6CLLE  CLAOC  ERP  S  1  « 

PALM  BEACH 

16 

8A 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

MAR  1 NEL AND 

S391 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

10 

C 

MARINE   STUDIO  INC. 

BE  LLC  GLADE  HRCN  GATE  a 

PALM  BEACH 

31 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAYO  5  NW 

5539 

LAFAYETTE 

5 

30  06 

83  14 

6P 

6P 

ROBERT    L.    ANN  1 N 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

26  19 

Bl  00 

5P 

5P 

DAVID  6.  JAMIESON 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

28  05 

80  37 

24 

9P 

5P 

c 

CITY  OF  MELBOURNE 

0758 

ORANGE 

B 

28  )) 

81  06 

69 

a  p 

FLOOD  CONTROL  DIST. 

MELROSE 

5622 

'° 

29  42 

82  03 

130 

5P 

OR.  CECIL  R.  HOOK 

BLACKMAN  a  wnw 

0769 

OKALOOSA 

5 

30  57 

86  42 

200 

c 

MRS.   S.  YOUNGBLOOO 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

3633 

DADE 

80  11 

5P 

ALEXANOER  M.  ALCOTT 

BLOUNT STOWN  2  SE 

CALHOUN 

31 

7* 

7A 

DAVID  HOWELL 

MIAMI  BEACH 

5658 

DADE 

2 

25  47 

9 

5P 

j 

life  guard  patrol 

BOCA  RATOM 

PALM  BEACH 

c 

GUS  P.  HAGER 

MIAMI    WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

25  48 

80  16 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5 

27  29 

82  33 

3P 

SP 

GULF  COASI  ExP.  STA. 

MIAMI    12  SSW 

5678 

DADE 

2 

25  39 

80  17 

10 

8A 

6A 

U.S. PLANT   INTROOCTN  STA 

MISTOt 

1020 

LIBERTY 

i 

30  26 

84  59 

160 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

MILES  CITY  TOWER 

5719 

COLLIER 

9 

26  11 

81  22 

10 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

9ROOKSVILLE  CHIN  MILL 

HE  RNANOO 

* 

28  37 

82  22 

200 

bP 

c 

W-CENTRAL    FLA. EXP. STA. 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

87  09 

SP 

AGR.  EXP.  STATION 

8USHNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

75 

nP 

>..  p 

MRS.  A.  H.  NELSON 

MONT ICELLO  2  S 

5  8  T9 

JEFFERSON 

s 

30  32 

63  52 

209 

5P 

5P 

A.  M.  PHILLIPS 

CANAL    POINT    C-ATE  3 

PALM  BEACH 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

GLADES 

26  50 

81  05 

22 

BA 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

25 

MID 

a  a 

sugar  plant  fld.  sta. 

MOUNTAIN  LAKE 

9$>7J 

POLK 

27  56 

81  16 

160 

5P 

5P 

MOUNTAIN   LAKE  CORP. 

CAPE  SABLE  RANGER  ST A 

130* 

MONROE 

5 

25  08 

80  55 

3 

8A 

8A 

NATIONAL  PARK  SVC. 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

9 

27  15 

62  19 

20 

STATE  PARK  SERVICE 

CAPT IVA 

1310 

LEE 

5 

2*  32 

82  U 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

NAPLES  CAR  1 B  GARDENS 

6078 

COLLIER 

81  47 

5P 

5P 

CARIBBEAN  GARDENS 

CARRABELLE    1  NNW 

10 

5P 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

N ICE V ILLE 

OKALOOSA 

5 

30  31 

60 

8A 

8  A 

C 

JACKSON  GUARD  FOR.  STA. 

CARTVIULE 

WASHINGTON 

70 

7A 

LONNIE  H.  WH| TTAKER 

NITTAW  1  S 

6Z51 

OSCEOLA 

a 

27  56 

61  00 

60 

TA 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

CEDAR  KEY 

29  08 

83  02 

6P 

6P 

MISS  HARRIETTE  WHIOOON 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

',  j  i  a 

PALM  BEACH 

26  34 

80  45 

15 

U.S.  GEOL •  SURVEY 

CHIPLEY  3  E 

WASHINGTON 

3 

30  A7 

85  29 

1  30 

5P 

A.  W.  0  SIEEN 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

] 

26  20 

60  32 

22 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

5 

27  59 

20 

6P 

6P 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

OCALA 

MARION 

82  08 

5P 

C 1 TY  OF  OCALA 

CLERMONT   6  S 

LAKE 

81  46 

140 

6P 

ED  OLIVENbAUM 

OCALA  2  NE 

6619 

MAR  ION 

i 

29  13 

82  07 

66 

BP 

8P 

AIRWAY  OBSERVER 

CLEWISTON 

1AA9 

HENDRY 

26  45 

80  35 

18 

BP 

GERV1N  N.  PI  TIEN 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

80  59 

30 

5P 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

26  45 

80  55 

8A 

as 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

64B5 

OKEECHOBEE 

27  13 

80  48 

34 

8A 

BA 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNHELL  A  NW 

1669 

HIGHLANDS 

7 

27  24 

Bl  10 

40 

8A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

ORANGE  CITY 

6584 

VOLUSIA 

a 

28  57 

26 

c 

JOHN  MAR  CHE  WK A 

CRESCENT  CITY 

PUTNAM 

8 

29  25 

81  30 

58 

WILLI  AM  R.  RAOTKE 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

81  20 

-  1 1 

M  D 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CRESTv 1  EM  RAOIO  MJSB 

1964 

OKALOOSA 

30  46 

86  35 

276 

9P 

9P 

c 

RADIO  STATION  WJSB 

ORTONA  LOCK  2 

665  > 

GLADES 

26  47 

ai  16 

21 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CROSS  CITY 

DIXIE 

5 

29  38 

83  07 

45 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PALATKA 

trs  i 

PUTNAM 

8 

29  39 

81  38 

15 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

CROSS  <|Tv  2 

2008 
2114 

5 

29  38 

S3  07 

5P 

RICHARD  W     DAV  ES 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

5 

30  02 

64  24 

5 

c 

Charles  c.  miles 

DAN  1  A   A  NNW 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

*7 

MID 

FLA.    POWER   +  LIGHT 

PANAMA  CITY  2 

6841 

9 

30  10 

65  40 

37 

5F 

FLA.  FOREST  SERVICE 

»  DAT  TON A  BEACH 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

PARR ISH 

6880 

MANATEE 

4P 

HOWARO  0*  GUTHRIE 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

VOLUSIA 

2 

29  1  1 

Bl  03 

31 

MIC 

n  ; 

C  J 

U.S.  WEATHER  bUREAU 

PENNSUCO  4  NW 

2 

25  56 

7 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

DEER  PARK 

OSCEOLA 

8 

28  05 

80  54 

43 

5P 

5P 

c 

GEORGE  H.  KEMPFER 

PENSACOL A  FAA  AP 

5  g  9  j 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

87  12 

110 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

1  DC  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WA  TON 

3 

30  43 

86  07 

255 

5P 

H.  C.  STORRS 

f 

PENSACOLA  WB  CITY 

7  0  0  z 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

MIO 

C  J 

U.S. WEATHER  BUREAU 

OE  LAND  3  N 

2229 

VOLUSIA 

8 

29  04 

81  17 

40 

5P 

5P 

ROBERT    I.  MAXWELL 

PERR 1 NE 

702Q 

DADE 

2 

25  36 

60  21 

8A 

SOUTH  DADE  UI IL.  INC. 

OE   SOTO  CITY  a  SH 

2288 

HIGHLANDS 

27  25 

81  28 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

7025 

83  36 

45 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

HENDRY 

] 

26  36 

81  08 

20 

6P 

8A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

7205 

HI LLS80R0U6H 

S 

28  01 

62  08 

121 

5P 

5P 

0.  A.  STORMS 

DOWLING  PARK 

2391 

10 

30  16 

83  15 

78 

c 

OTHER  L.  BAILEY 

POMPANO  BEACH 

7254 

2 

26  14 

5P 

STATE  FARMERS  MARKET 

DRY  TOR TUG AS 

MONROE 

5 

24  38 

82  52 

6P 

6P 

NATIONAL    PARK  SERVICE 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

7293 

MART  IN 

26  59 

80  37 

34 

CORPS  OF  ENGINEERS 

E VERGLAOE  j 

2850 

COLLIER 

S 

25  51 

81  23 

3 

6P 

bp 

WILBUR  H.  TURNER 

PUNT  A  GORDA 

7  3  9', 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

62  03 

SP 

E.    J.   MC  C ANN 

FEDERAL  POINT 

I  9  1  S 

PUTNAM 

' 

5 

6P 

6P 

OUINCY  EXP  STAT [ON 

7424 

GAOSDEN 

64  35 

250 

;  p 

N.   FLA.   EXP.  STATION 

HE  NOR Y 

26  33 

81  26 

c 

H.   GREGORY  ATCHLEY 

RA  J  FORD  STATE  PRISON 

10 

30  04 

82  11 

120 

c 

FLA.    STATE  PRISON 

FELL  SNERE 

INDIAN  RIVER 

27  46 

80  36 

OK E EL AN T A  SUG.  REF . INC. 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

'  ?  a : 

DADE 

25  22 

80  37 

10 

5P 

NATIONAL    PARK  SVC. 

2946 

2 

30  40 

Bl  28 

30 

5P 

9P 

LEWIS  K  NOLAN 

SAINT    AUGUST  I NE 

7B12 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

Bl  19 

r>P 

6P 

CITY  OF  ST.  AUGUST INE 

FORT  DRUM  5  NW 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  35 

80  51 

60 

5P 

SP 

c 

R.  B.  COX 

SAINT  LEO 

7B51 

PASCO 

5 

26  20 

82  15 

176 

IV 

7P 

c 

BRO.  AUSTIN  VEL  TEN 

' FORT  GREEN  12  wSw 

3153 

MANATEE 

5 

120 

OWEN  J.  KEEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7659 

MARTIN 

80  IB 

CORPS  OF  ENGINEERS 

i FORT  LAUDERDALE 

BROWARD 

2 

26  06 

80  09 

10 

6P 

6P 

MRS.  ALENE  LA  MARRE 

SAINT    MARKS   6  SE 

7867 

WAKULLA 

! 

30  05 

84  10 

1 1 

4P 

FISH  ♦  WILDLIFE  SVC. 

FT   LAUOEROALE    BAHIA  MAR 

)1  66 

8ROWAR0 

2 

26  07 

80  07 

5P 

5P 

BAHIA-MAR    1  ACM T  HARBOR 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

5 

27  47 

82  38 

35 

5P 

9P 

c 

CITY  OF   ST.  PETERSBURG 

' FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

2 

2b  06 

80  14 

8A 

8A 

BA 

U      OF    FLA      PLANT  LAB 

SANBORN  TOWER 

7950 

WAKULLA 

30  04 

84  36 

37 

5P 

9P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FORT  MYERS  WB  AP 

3186 

LEE 

5 

26  35 

81  52 

15 

MID 

HID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SANFORO  EXP  STAT  ION 

7982 

SEMINOLE 

8 

28  46 

81  15 

14 

5P 

CENTRAL  FLA.  EXP.  STA. 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

10 

CJTr  Of   FT.  PIERCE 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

82  32 

SC 

CITY  OF  SARASOTA 

FOUNTAIN  3  S 

3230 

BAY 

5 

30  26 

85  26 

140 

SP 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

SHAOY  OAKS  F I SH  CAMP 

8165 

POLK 

1 

27  49 

81  13 

6C 

c 

MRS.  PEARL  E.  BREWER 

GAINESVILLE   3  WSW 

1321 

29  38 

82  22 

86 

CG 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  f LA . 

SOUTH  MIAMI    5  W 

8396 

2 

25  42 

80  21 

8 

5P 

5P 

SAMUEL  B.  HEATON 

GAINESVILLE  FAA  AP 

3326 

ALACHUA 

e 

29  42 

82  16 

155 

MIO 

-  i 

FED.  AVIATION  AGENCY 

STARKE 

8527 

BRADFORD 

S 

82  06 

48 

5P 

5P 

CITY  OF  STARKE 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

140 

4P 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

ST  E 1 NHATCHEE  2 

8565 

TAYLOR 

b 

29  40 

83  24 

14 

*P 

MRS.  ETHEL  V.  WOOD 

GRACE V  I LL  E 

160 

CHARLES  C.  L1D0ON.  JR. 

STUART   1  N 

*  a  j  c 

MARTIN 

80  IS 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

GRADY 

J5A  | 

LAFAYETTE 

10 

29  58 

82  54 

30 

c 

ST.   REGIS  PAPER  CO. 

TALLAHASSEE  wB  AP 

8  ."-a 

LEON 

30  26 

84  20 

6* 

MU 

MID 

J 

u.s.  weather  Bureau 

HART  LAKE 

3840 

ORANGE 

28  23 

81  14 

70 

BA 

U.S.  GEOL-  SURVEY 

TAMIAM1  CANAL 

B775 

DADE 

25  46 

80  27 

13 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

HI  ALE AH 

DADE 

2 

25  50 

80  17 

8A 

8A 

8A 

c 

MIAMI    WATER  PLANT 

T AM  1  AMI    TRL  40  Ml  BEND 

B  I  B  C 

DADE 

25  46 

80  50 

5P 

5P 

SP 

c 

NATIONAL  PARK  SVC. 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

1  0 

29  50 

82  36 

75 

5P 

5P 

GEO.   T.  ALEXANDER 

TAMPA  WB  A  IRPORI 

87B8 

HILLSBOROUGH 

■ 

27  S( 

82  32 

19 

MIO 

J 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

50 

STATE  PARK 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

8824 

PINELLAS 

82  45 

8A 

CITY  OF    TARPON  SPRINGS 

HOMESTEAD  EXP  STA 

AC  91 

OAOE 

2 

25  30 

80  30 

m  :  c 

H  .  . 

C 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

TAVERNI ER 

8841 

MONROE 

25  01 

80  31 

5 

6P 

6P 

capt.  Eugene  lohe 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

4242 

POLK 

27  48 

81  19 

115 

6P 

6P 

INOIAN  LAKE  ESTATES 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28  37 

80  50 

40 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

INGIIS 

4273 

5 

29  02 

82  41 

2 

c 

fLA.    PUWER  COMPANY 

USHER  TOWER 

. ."' 

LEVY 

5 

29  25 

82  49 

33 

5P 

BA 

FLA.  FOREST  SERVICE 

INVERNESS 

4289 

CITRUS 

5 

28  50 

82  20 

70 

5P 

CITY  Of  INVERNESS 

VENICE 

91  76 

SARASOTA 

5 

27  06 

82  27 

10 

5P 

SP 

c 

E.  RAYMOND  WATSON 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

ALACHUA 

8 

29  27 

82  08 

60 

".I 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

VENUS  3  SE 

9]  8* 

GLADES 

27  02 

81  21 

70 

c 

VAN  T.  OXER 

ISLEWORTH 

4332 

ORANGE 

8 

28  28 

81  33 

113 

6P 

CHASE  ♦  COMPANY 

VERNON 

92  0* 

WASHINGTON 

85  43 

AROL  HUDSON 

JACKSONVILLE   WB  AP 

4338 

DUVAL 

8 

30  25 

81  39 

24 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

VERO  BEACH  FAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

; 

27  39 

BO  25 

24 

Nil 

FED.  AVIATION  AGENCY 

JACKSONVILLE  BEACH 

DUVAL 

2 

30  17 

81  24 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

WAUCHULA   2  N 

94C  1 

HARDEE 

■> 

27  35 

81  49 

9P 

9P 

IVON  B  TILYOU 

JASPER  3  SE 

4394 

HAMILTON 

30  29 

82  55 

140 

SP 

5P 

fLA.  FOREST  SERVICE 

W    PALM  BEACH   RAOIO  WJNO 

■-■>  ^  ?  1 

PALM  BEACH 

: 

26  44 

80  03 

1! 

7P 

RAOIO  STATION  WJNO 

KENDALL  2  E 

A5i  a 

DADE 

2 

25  41 

80  17 

18 

7A 

DAOE  CO.  NURSERIES 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

,,  b  . 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

Mil 

C  J 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

4570 

MONROE 

2-  33 

81  45 

6 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WEWAHI TCHKA 

956( 

GULF 

1 

30  05 

85  12 

45 

b  P 

bS- 

EDWARD  A.  UANOJOUGH 

KEY  WEST  WB  CITY 

4573 

MONROE 

5 

24  33 

81  48 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WINTER  HAVEN 

9  7  0  7 

POLK 

5 

28  01 

152 

5P 

-  P 

RADIO  STATION  wS 1 R 

KISSINHEE  2 

OSCEOLA 

28  18 

8]  24 

68 

9P 

c 

HAROLO   L.  YOUNG 

WOODRUFF  DAM 

9  79^ 

JACKSON 

30  43 

84  52 

ue 

BA 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5 

26  45 

81  26 

LAKE  ALFRED  E  HP  STA 

4707 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

180 

C  I  TfiUS  EXP.   STAT  ION 

! LAKE  CITY  2  £ 

4731 

COLUMBIA 

30  12 

82  35 

205 

b9 

a.-. 

FLA.  f ORE  ST  SERVICE 

LAKE  HIAWASSE 

I 

28  32 

81  28 

115 

SUBTROP  FRUIT    FLD.  STA. 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

5 

26  02 

81  57 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SW 

4843 

HIGHLANDS 

27  17 

81  23 

9C 

bP 

6f 

6P 

COLE  DANLEYi  JR. 

LAKE  TflAFFQRD 

4866 

COLL  I ER 

26  26 

81  29 

27 

7  A 

U.S.  geol •  Survey 

LAMONT    A  WNW 

4892 

JEFFERSON 

30  24 

83  55 

190 

c 

TUNGSTON  PLANTATION 

LIGNUMVITAE  KEY 

5033 

MONROE 

2 

2*  56 

80  42 

8 

DR.   E.   C.  LUNSFORD 

I      1-APALACHICOLA,      2-ATlAnTICi      3-CMOCTAWHATCHEE i      4-EVERGLADES i      5-OULF ,      6-OCHLOCKONEE .      7 -OKEECHOBEE i      B-ST .    JOHNS.      9-ST.  MARY.  10-SUwANNEE 


-  178  - 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  P.  0.   Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;   Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

II    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  V.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 

orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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FLORIDA  -  DECEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     90°  on  the  18+  at  4  stations 
Lowest  Temperature:     14°  on  the  30th  at  Live  Oak  2  ESE 

Greatest  Total  Precipitation:     10.97  inches  at  De  Funiak  Springs 

Least  Total  Precipitation:     Trace  at  Nittaw  1  S  and  Okeechobee  9  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.25  inches  on  the  10th  at  Milton 

Exp  Station 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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7 

4 

2 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

63.2 

45.6 

54.4 

77 

10+ 

24 

29 

343 

0 

0 

0 

8.19 

1  .87 

15 

.0 

0 

6 

5 

5 

PENSACOLA  W8  CITY  R 

48.2 

56.3 

1.2 

78 

6 

28 

29 

296 

0 

c 

c 

8.21 

4.04 

2.05 

1 2 

.0 

0 

9 

5 

4 

QUINCY  EXP  STATION 

66.7 

44.1 

55.4 

1.1 

78 

19 

'ao 

4.02 

.04 

1  .91 

13 

.0 

0 

8 

3 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

66.0 

45.0 

55.5 

73 

21 

30 

299 

0 

c 

7 

0 

2.68 

1.25 

1  3 

.0 

c 

5 

1 

1 

SANBORN  TOWER 

68.5 

42.4 

55.5 

80 

5+ 

16 

30 

314 

o 

Q 

f 

BZ 

.0 

0 

4 

2 

1 

1  TALLAHASSEE  WB  AP 

66.1 

42.7 

54.4 

.3 

5  + 

17 

30 

337 

r 

f; 

4.23 

.55 

1.85 

1  2 

.0 

0 

4 

2 

WOODRUFF  OAM 

65.6 

43.7 

54.7 

81 

1 3 

21 

29 

339 

Q 

z, 

c 

6.27 

3.00 

13 

.0 

0 

5 

4 

3 

DIVISION 

55.0 

.  5 

6.00 

1.84 

•  0 

NORTH 

CEDAR  KEY 

69.4 

50.8 

60.1 

.2 

79 

16+ 

27 

26 

195 

0 

0 

? 

0 

1.23 

.97 

o 

CROSS  CITY  2 

71.0 

44.3 

57.7 

81 

11  + 

16 

30 

259 

0 

0 

7 

0 

*n 
•  0 

o 

FEDERAL  POINT 

72.4 

49.  5 

61.0 

85 

11  + 

28 

31 

182 

0 

0 

1 

.  0 

3 

0 

CCOUAMCl  IMA     or  ifu 

69.9 

47.  2 

58.6 

1.1 

84 

12  + 

21 

30 

24  5 

0 

0 

0 

• 

2*10 

*ti 

i  \ 

.  0 

2 

0 

GAINESVILLE   3  WSW 

72.5 

4-J.2 

59.9 

1.0 

84 

10 

18 

30 

213 

Q 

Q 

r 

.8 

- 

1.90 

*f  l 
* 

t  \ 

.0 

0 

3 

0 

0 

GAINESVILLE  FAA  AP 

69.8 

44.2 

57.0 

84 

10 

19 

30 

277 

0 

0 

e 

0 

.97 

.32 

13 

.  0 

Q 

'  GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

70.8 

42.5 

56.7 

1.0 

83 

11 

16 

30 

283 

o 

Q 

q 

.69 

- 

2.45 

.33 

13 

.  0 

0 

3 

0 

0 

HIGH  SPRINGS 

70. 3M 

45. 3M 

57. 8M 

11 

18 

30 

245 

0 

0 

7 

0 

.68 

.50 

1 3 

•  0 

o 

2 

1 

0 

1 A  f  If  C  nil  UIIICuQAD  D 

JA.LA.oVHV  I  LLC.    WO    Ar  K 

69.1 

46.2 

57.7 

1.3 

83 

12  + 

24 

30 

268 

c 

c 

5 

0 

_ 

1.90 

•  0 

0 

1 

0 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

69.3 

49.4 

59.4 

8  3 

11 

26 

30 

224 

*3A 
•  38 

"  1  A 

• 

j"? 

.0 

0 

2 

0 

0 

JASPER  3  SE 

68.4 

40. 2M 

54. 3M 

82 

11  + 

15 

30 

388 

0 

0 

13 

0 

1.20 

1.15 

13 

0 

1 

1 

1 

LAKE  CITY  2  E 

70  .7 

57.4 

.8 

83 

17 

0 

0 

9 

0 

1.05 

1.81 

.63 

13 

.0 

3 

1 

LIVE  OAK  2  ESE 

69  .  8 

43*  3 

56.6 

12  + 

14 

275 

0 

0 

8 

0 

1.75 

1  8 

.0 

0 

4 

2 

0 

MAO I  SON 

66.0 

44  *  3 

55.2 

#  5 

84 

1 8 

22 

30 

327 

0 

0 

7 

0 

2.00 

1.13 

.84 

13 

.0 

5 

1 

o 

MAYO  5  NW 

69.6 

43.7 

56.7 

81 

1 1 

16 

30 

0 

0 

8 

0 

1.73 

.76 

13 

.0 

4 

2 

q 

uci  once 

71.2 

49.0 

60.1 

83 

10 

26 

30 

192 

o 

5 

o 

1.02 

.44 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

.  PALATKA 

59.9 

'1 

83 

26 

211 

o 

o 

5 

o 

1.00 

1.65 

.45 

28 

.  0 

0 

3 

0 

|  PERRY 

71.2 

44.  5 

57.9 

82 

1 1 

16 

30 

254 

o 

9 

o 

1.56 

1.05 

13 

.  0 

(I 

3 

1 

1 

'  SAINT  AUGUST  I NE 

71.2 

59.7 

_ 

* 

fit 

23 

0 

0 

6 

0 

.67 

2.0 

w 

? 

2 

0 

STARKE 

71  .  9M 

45*  1M 

58. 5M 

12  + 

18 

30 

234 

0 

0 

5 

0 

.61 

*3ft 
.38 

*0 

0 

STEINHATCHEE  2 

72.5 

45.0 

58.8 

85 

11 

19 

30 

230 

0 

c 

6 

0 

.0 

0 

USHER  TOWER 

71  •  1 

45.0 

58.1 

82 

1 1 

19 

26 

252 

o 

o 

7 

o 

2.50 

.90 

13 

.  0 

4 

3 

DIVISION 

58.1 

1  .  9 

1.61 

•  0 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

72  •  6 

60.0 

84 

20 

o 

o 

5 

o 

1.17 

.63 

19 

3 

o 

BAYPORT 

71.2 

49.5 

60.4 

84 

15  + 

27 

31  + 

210 

0 

0 

o 

2.20 

1.18 

19 

.  0 

0 

3 

1 

8ROOKSVILLE  CHIN  HILL 

75. 3M 

52. 6M 

64.  0M 

1.7 

14+ 

130 

0 

0 

2 

0 

1.87 

_ 

.31 

0 

5 

0 

74.4 

48.4 

61  .4 

RS 

18  + 

18 

30 

190 

0 

0 

4 

0 

2.13 

1.35 

19 

*0 

0 

5 

1 

CLERMONT  6  S 

72.6 

52.2 

62.4 

.1 

84 

18 

26 

30 

163 

2.26 

.18 

1.53 

19 

.0 

0 

3 

2 

1 

DAYTONA  BEACH 

72.2 

53.5 

62.9 

84 

19+ 

28 

31 

161 

0 

0 

4 

0 

1.01 

.36 

23 

0 

o 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

71.6 

50.6 

61.1 

•  6 

84 

1 8 

27 

30  + 

192 

0 

0 

3 

0 

.73 

1.72 

.26 

13 

.0 

0 

DE  LAND  3  N 

51.4 

63.1 

2.2 

85 

1 6 

23 

30 

141 

0 

0 

3 

0 

.54 

1.36 

.33 

1 9 

.0 

73.6 

50.4 

62  .0 

1.5 

85 

18  + 

22 

170 

0 

0 

2 

0 

.0 

LAKE  HIAWASSE 

73.0 

51.8 

62  .4 

85 

1 9 

27 

30 

1 60 

0 

0 

2 

0 

.99 

.45 

20 

.0 

LISBON 

73.6 

49.9 

61  .8 

85 

18 

23 

30 

176 

o 

0 

3 

c 

1.76 

1.22 

19 

.0 

0 

1 

OCALA 

74  •  9 

49.  9 

62.4 

87 

1 0 

25 

Vr, 

1.10 

.72 

13 

.  0 

3 

1 

Clf  A  1    A      1  Air 

60.0 

87 

16 

1.08 

.52 

13 

.  0 

3 

Q 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

74*6 

63.9 

90 

l  ft 

29 

30 

149 

1 

0 

1 

0 

.  66 

1.43 

*  ?t 

3 

0 

o 

SAINT  LEO 

74.5 

52*3 

63.4 

1*1 

8  7 

10 

30 

30 

1  50 

0 

0 

2 

0 

3.37 

1.25 

*0 

5 

1 

SANFORD  EXP  STATION 

74.5 

52.1 

63.3 

.8 

85 

18 

24 

30 

140 

o 

0 

2 

o 

1.71 

- 

.42 

1.38 

19 

.0 

0 

2 

1 

1 

TITUSVILLE  2  W 

76.3 

51.6 

64.0 

1.0 

88 

18 

23 

30 

142 

o 

o 

s 

o 

2.02 

.05 

1  .75 

19 

.0 

0 

3 

1 

DIVISION 

62.3 

.6 

1.54 

.51 

•  0 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

77.0 

50.5 

63.8 

.3 

88 

13 

23 

30 

133 

0 

0 

3 

0 

1.82 

.26 

1.50 

19 

.0 

0 

1 

AVON  PARK 

77.9 

53.0 

65.5 

.7 

90 

13 

25 

30 

119 

1 

0 

3 

0 

.78 

.66 

.65 

13 

0 

BARTOW 

75.6 

51.8 

63.7 

.9 

85 

18+ 

28 

30 

128 

0 

0 

2 

0 

1.75 

.04 

.91 

19 

.0 

0 

BRADENTON  EXP  STATION 

75.0 

53.7 

64.4 

1.2 

85 

16+ 

30 

30+ 

122 

0 

0 

2 

0 

.07 

1.23 

1 9 

.0 

0 

CLEARWATER 

73.5 

53.7 

63.6 

83 

13+ 

31 

26 

142 

0 

0 

1 

0 

3.84 

2.49 

19 

.0 

0 

DEER  PARK 

77.2 

49.0 

63.1 

87 

18+ 

21 

30 

145 

0 

0 

5 

0 

.29 

.19 

31 

.0 

0 

FELLSMERE 

78.4 

53.1 

65.8 

1.1 

87 

18 

27 

31 

108 

0 

0 

3 

0 

.25 

1.68 

.18 

5 

.0 

0 

FORT  DRUM  5  NW 

76.6 

50.6 

63.6 

86 

17 

23 

30 

132 

0 

0 

5 

0 

.16 

.12 

2B 

.0 

0 

FORT  PIERCE 

75.6 

54.5 

65.1 

1.6 

86 

19+ 

31 

30 

117 

0 

0 

1 

0 

.49 

1.62 

.19 

28 

.0 

0 

KISSIMMEE  2 

80.  8M 

54. 0M 

6  7.4M 

5.2 

90 

16 

25 

1 

0 

2 

0 

.80 

1.08 

.57 

19 

. 

0 

See  Reference  Notes  Following 
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Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
DECEMBER  1961 


Temperature 


Slohon 

o  1 
<  1 

Average 
Minimum 

Average 

t  ?  1 
I  2  1 

;s  e 

o 

Highest 

c 

a 

lowest 

£ 
a 

No.  of  Days 

0 

*- 

Departure 
Term  Means 

1 
| 
• 
O 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

Date 

Total 

Max.  Depth 

- 

2 

o 
° 

Dote 

.10  or  More 

« 
5 

o 

1.00  or  More 

• 

B 

a 

Si 

o  * 

sj 

LAKE  ALFRED  EXP  5TA 

77. 1M 

52.1 

64. 6M 

2.4 

86 

18+ 

24 

30 

116 

0 

0 

2 

0 

1.86 

-  .29 

1.50 

19 

.0 

e 

3 

1 

1 

LAKELAND  WB  CITY  R 

73*5 

53.9 

63.7 

1.2 

84 

18  + 

34 

30 

146 

0 

0 

0 

0 

3.90 

1.90 

2.41 

19 

.0 

? 

4 

2 

1 

LAKE  PLACID  2  SW 

77. 8M 

52  .  7M 

65  .  3M 

8  8 

13 

28 

30 

112 

0 

0 

3 

0 

.29 

.14 

0 

0 

MELBOURNE 

76.8 

54.7 

65.8 

89 

16 

28 

30 

111 

Q 

o 

1 

o 

.26 

.26 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

75.4 

52.5 

64.0 

.9 

85 

18  + 

25 

30 

133 

0 

0 

2 

0 

2.09 

.35 

1  .53 

1 9 

0 

3 

1 

1 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

76.5 

16 

o 

0 

0 

.  1 6 

•  10 

0 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  4 

74. OM 

55. 2M 

64. 6M 

83 

20 

32 

30 

120 

0 

0 

1 

0 

.08 

.05 

26 

.0 

0 

0 

0 

PARR  I SH 

78.  6M 

53. 7M 

66. 2M 

89 

15 

60 

o 

o 

2.19 

1.77 

19 

.0 

o 

2 

1 

1 

PLANT  CITY 

77.4 

51.4 

64.4 

1  .9 

88 

10 

25 

30 

136 

r: 

0 

2 

0 

4.18 

2.12 

3.13 

19 

.0 

? 

5 

1 

1 

ST  PETERSBURG 

73.8 

57.5 

65.7 

1.0 

84 

11  + 

37 

30 

113 

3.37 

1.31 

2  .30 

19 

.0 

n 

4 

2 

1 

SARASOTA 

75.7 

85 

10 

29 

26 

122 

0 

0 

2 

0 

.76 

.33 

2  8 

.  0 

0 

3 

o 

o 

TAMPA  KB  AIRPORT  R 

74.2 

54.2 

64.2 

1.5 

85 

15+ 

33 

30 

137 

0 

0 

0 

0 

3.80 

1  .84 

1.72 

19 

.0 

4 

3 

2 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

74.7 

51.7 

63.2 

•  6 

85 

10 

29 

30 

1  44 

0 

0 

3 

0 

3.48 

1.41 

2.45 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

VENICE 

74.8 

53.5 

64.2 

83 

10 

29 

26 

119 

0 

0 

2 

0 

.77 

.68 

28 

.0 

0 

1 

1 

0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

74.4 

56.3 

65.4 

86 

18+ 

31 

30 

122 

(1 

Q 

1 

.08 

.08 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

WAUCHULA  2  N 

77.  6M 

52  •  1M 

64  9M 

88 

10 

24 

30 

118 

0 

0 

2 

0 

1  •  76 

1  .30 

13 

•  0 

0 

3 

1 

1 

WINTER  HAVEN 

77.8 

51.7 

64.8 

88 

15 

23 

30 

120 

0 

0 

2 

0 

1.39 

•  83 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

64.7 

1.0 

1.57 

-  .23 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

76.7 

.9 

14 

30 

113 

0 

0 

1 

0 

.19 

.11 

0 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

M 

0 

0 

0 

.  35 

.35 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANAL  POINT  USDA 

77.1 

53.3 

65  .2 

87 

14 

33 

30 

93 

.20 

.10 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

76.7 

60.3 

68.5 

83 

21 

38 

26 

66 

0 

0 

0 

0 

.21 

.09 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAPT I VA 

74.  2M 

59. 6M 

66. 9M 

82 

16+ 

40 

30 

74 

.26 

.26 

27 

.0 

o 

1 

o 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

76.9 

57.1 

67.0 

90 

14 

36 

29 

89 

.20 

.11 

29 

.0 

o 

1 

c 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

79.6 

51.4 

65.5 

89 

19+ 

26 

30 

95 

0 

0 

3 

c 

.55 

.47 

29 

.0 

0 

1 

c 

0 

EVERGLADES 

79.6 

—  ,5 

1 8+ 

26 

71 

0 

0 

0 

0 

.10 

.10 

1 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

78.1 

54.3 

66.2 

.6 

86 

14+ 

33 

26 

97 

'1 

0 

0 

0 

.53 

-  .76 

.26 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

MILES  CITY  TOWER 

80  .Of 

50. 8M 

65. 4M 

89 

1 9+ 

27 

30 

IOC 

c 

0 

3 

0 

.20 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

77.5 

52.6 

65.1 

-  .1 

88 

20 

32 

30+ 

111 

o 

o 

2 

o 

.33 

-  .70 

.23 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

79.5 

55.1 

67.3 

89 

14 

34 

30+ 

71 

0 

0 

0 

0 

.53 

.24 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

run  1  A  OUKDA 

78  .9 

1.5 

16 

30 

77 

0 

0 

0 

0 

.35 

1.12 

.20 

o 

( 

TAMIAMI   TRL  AO  MI  BEND 

80.3 

49.7 

65.0 

89 

19+ 

32 

26 

85 

0 

0 

1 

0 

.09 

.06 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.3 

.0 

.30 

-  .95 

.0 

i nuro    cact  rftACT 
LUWt"    tAbl  1 

FORT  LAUDERDALE 

78.3 

62.4 

70.4 

1.2 

86 

1  9 

37 

30  + 

61 

0 

0 

0 

0 

.37 

-  2.00 

.  30 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

78.5 

62  . 3 

20 

•  30 

54 

0 

0 

0 

0 

.40 

•  22 

.  0 

0 

2 

- 

0 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

79.3 

54.3 

66.8 

86 

20+ 

30 

30 

60 

0 

0 

2 

0 

.78 

.43 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

HI A LEAH 

78.3 

57.  2M 

67. 8M 

88 

21 

36 

30 

72 

.18 

.15 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

78.8 

54.2 

66.5 

.5 

87 

20+ 

32 

30  + 

80 

0 

0 

2 

c 

.10 

-  1.00 

.06 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

79.9 

52.4 

66.2 

89 

14+ 

26 

30 

82 

0 

0 

2 

0 

.30 

.25 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

77,1 

63.9 

70.5 

87 

20 

39 

30 

59 

c 

0 

C 

0 

.  3C 

.14 

5 

.0 

1 

0 

MIAMI  BEACH 

76.3 

65.6 

71  .0 

.1 

84 

20 

42 

3C 

38 

0 

0 

0 

0 

1  .49 

-  .34 

1.03 

23 

.0 

0 

3 

] 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

77.1 

60.7 

68,9 

_  .2 

86 

20 

39 

30 

c 

0 

0 

0 

-  1.52 

.06 

16 

.0 

0 

0 

c 

0 

MIAMI    12  SSW 

77.5 

57.8 

67.7 

-  .3 

85 

21  + 

3: 

30+ 

70 

0 

0 

0 

0 

1.37 

•  10 

.82 

23 

•  0 

0 

2 

! 

0 

POMPANO  8EACH 

78.3 

58.9 

68.6 

86 

19+ 

34 

30 

63 

0 

0 

0 

0 

.58 

.33 

5 

.0 

0 

2 

c 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

52.4 

65.8 

87 

20  + 

29 

26 

76 

0 

0 

3 

0 

•  1 6 

.13 

23 

•  0 

0 

1 

c 

0 

SOUTH  MIAMI   5  W 

78.7 

56.1 

67.4 

89 

19 

33 

29 

74 

0 

0 

c 

.25 

.11 

23 

.0 

0 

1 

c 

0 

STUART   1  N 

76. 6M 

56. 4M 

66.  5M 

no 

19 

32 

31  + 

97 

0 

0 

; 

c 

.14 

.06 

10 

.0 

0 

r 

0 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

76.8 

60.8 

68.8 

88 

19 

33 

31  + 

84 

0 

0 

0 

a 

.49 

.43 

5 

.0 

1 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

76.9 

58.7 

67.8 

,9 

87 

19 

34 

30 

8C 

0 

r 

0 

0 

58 

-  1.62 

.39 

5 

.0 

0 

1 

c 

0 

DIVISION 

68.2 

-  .2 

.48 

-  1.57 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

77.3 

68.9 

73.1 

84 

13+ 

51 

31 

12 

0 

0 

0 

c 

.56 

.25 

11 

.0 

0 

1 

c 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

77.3 

67.7 

72.5 

.7 

85 

6 

51 

26 

2C 

c 

0 

0 

c 

.78 

-  1.00 

.40 

16 

.0 

0 

2 

c 

0 

MARATHON  SHORES 

77.9 

66.2 

72.1 

87 

13 

50 

30  + 

26 

J 

0 

0 

c 

.98 

.38 

16 

.0 

0 

3 

c 

0 

TAVERNIER 

77.2 

65.0 

71.1 

83 

1  ^  + 

46 

30 

36 

0 

c 

0 

c 

1.29 

.66 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

72.2 

.7 

.90 

-  .87 

.0 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
0ECEM6ER  1961 


ALEXANDER  SPRINGS 
APALACHICOLA  MB  CITY  ( 
ARCADIA 
AVON  PARK 
BAB  SON  PARK 

BAR  TOW 

BAY  LAKE 
BAYOOBT 

BELLE   GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERvaTn 

BITMLO 

BLOUNT STOWN  2  SE 
BRAOENTON  EXP  STATION 
BROOKSVlLLE  CHIN  MILL 
BUSHNELL  2  E 

CANAL  POINT  USDA 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE   1  NNM 
CARYVI LLE 

CEDAR  KEY 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEW1STON 

CLEW1STON  U  S  ENG 
CORNWELL  *  NW 
CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY  2 

DAN  I  A  A  WNW 

DAYTONA  BEACH 

DAYTON A  BEACH  --   AP  H 

DEER  PARK 

OE  FUN  I AK  SPRINGS 

DE  LAND  3  N 

DE   SOTO  CITY  *  SW 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

DRY  TORTUGAS 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNANDINA  BEACH 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN  12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  9AH I A  mao 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 

FOUNTAIN   3  S 
GAINESVILLE   3   -  - 
GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 

HI ALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RvR  ST  Pk 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER   3  SE 

KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  C I TY 

KI SSIMMEE  2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  Sw 

LAKE  TRAFFORD 

LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOx AHATCHEE 
MADISON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I  ANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 
MIAM]  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 
MIAMI    12  S5W 
MILES  CITY  TOWER 

MIL  TON  EXP  STATION 
MONT [CELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKK A  RIVER   ST  PARK 

NAPLES  CARIB  GAROENS 
MICEVI LLE 
N I T  T AW  1  S 
OCA  LA 

OCALA  2  NE 

OKEECHOBEE  9  w 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PARR [ SH 

PEN 5 AC OLA  FAA  AIRPORT 
PENS ACOLA  WB  CITY  R 
PERRINE 
PERRY 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 
PUNT  A  GOROA 
OUINCY  EXP  STATION 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUST  I NE 


Day  of  month 


.02    3.75  .10 


25     26  27 


28     29  30 


3.90  2.31  1.65 


.52     .52  1.29 


1.21      .76  1.93 


.25      .25  1.76 


.35  T 
.26 

T 

•37     .02  1.42 


1.30 

1.23 
.8* 
1.35 


.06  .09 
.30     .OB  .21 


1.22 
1.07 


1.91 

.20  T  •( 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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.60 
.06  .20 
.05  .27 


DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
DECEMBER  1^61 


Day  of  month 


Station 

6 

7   |  8 

|  9 

10  |  11  | 

12 

,0  1 

13  | 

14  |  15 

16 

17  I  18 

19 

20 

21 

22 

23  24 

25 

26  27 

28 

29  ;  30 

31 

■.All"  LEO 

.ii 

.90 

1.35 

.27 

.36  • 

SAINT  HARKS  6  SE 

2 

6* 

■  AO 

1.25 

.30 

.37 

.36  . 

ST  PETERSBURG 

3 

»S7 

•  1 6 

2.30 

.32 

.02 

.65  • 

S  Aft  BONN  TOWER 

2 

ti 

•  10 

T 

1.20 

.05  .94 

.09 

.36 

.06  . 

SANPOAD  EXP  STATION 

1 

i71 

T 

.25 

1.36 

' 

.06  . 

SARASOTA 

.'6 

.0» 

.22 

.33 

.06 

.16  . 

SOUTH  MIAMI    3  H 

29 

•  OB  T 

T 

T 

.02 

T 

T 

■  11 

STARKE 

61 

.38 

.10 

.13 

$T£ I MHATCHCE  2 

• 

STUART    1  N 

lK 

.05 

TALLAHASSEE  WB  AP 

** 

i-i 

■  03 

.01 

1.89 

.02 

T 

T 

.03  1.27 

.03 

T 

.45 

•  57  . 

T AM  I  AM  I    TRL  *0  Ml  SEND 

09 

.06 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

3 

AO 

.21 

1.21 

1.72 

T 

T 

.04 

.04 

.01 

.57  . 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

1 

4e 

.50 

.06 

2.45 

.10 

.35 

TAVERNIER 

29 

•  30 

T1TU5VILLE  2  ¥ 

2 

0? 

.03 

1.75 

.10 

•  14  . 

USHER  TOWER 

2 

*C 

.90 

.10 

.90 

.70 

VENICE 

77 

.02 

.68 

.07 

VEtO  BEACH  FA A  AIRPORT 

OS 

T 

T 

T 

T  T 

T 

T 

.08 

7  . 

HAUCHULA  2  N 

1 

76 

1.30 

.05 

.30 

.11 

W  PALM  BEACH  RAO  1 0  WJNO 

*9 

.01 

.*3 

•  03 

T 

T 

.02 

T 

4EST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

5fl 

.39 

.Ob 

.06 

T 

T 

T 

T 

.07 

T 

T 

WINTER  HAVEN 

1 

39 

.0* 

.63 

.07 

•  45  ■ 

HOOORUFF  DAM 

6 

Zl 

•  08 

1.27 

3.00 

T 

.61 

I  1.05 

.02 

.24 

( 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
Bunrise  lo  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1 :00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10' 

.10-49 

.50-99 

661-00! 

200 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

7.9 

29 

E 

8 

0 

3 

3 

1 

1 

0 

8 

75 

5.1 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

16 

8.0 

23++ 

WNW 

29 

81 

85 

57 

75 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

9 

5.0 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

8.9 

23++ 

NNE 

24 

86 

88 

53 

72 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

5 

4.8 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

12 

8.7 

30 

NW 

13 

84 

87 

50 

71 

6 

5 

1 

0 

0 

0 

12 

57 

5.0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ENE 

22 

12.2 

26 

SE 

31+ 

77 

81 

65 

76 

6 

6 

2 

0 

0 

0 

14 

69 

4.2 

LAKELAND  WB  CITY 

7.0 

0 

3 

2 

1 

0 

1 

7 

64 

4.5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

ESE 

13 

9.9 

25++ 

WNW 

28 

77 

82 

57 

69 

8 

4 

0 

0 

0 

0 

12 

660 

4.7 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NNE 

10 

8.6 

20++ 

WNW 

29+ 

83 

86 

54 

66 

3 

1 

3 

0 

0 

0 

7 

4.3 

PENSACOLA  WB  CITY 

9.2 

33 

SE 

31 

1 

7 

4 

1 

3 

1 

17 

60 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

S 

12 

9.3 

29++ 

NNE 

12 

87 

89 

59 

76 

3 

4 

1 

1 

2 

0 

5.7 

TAMPA  WB  AIRPORT 

NE 

12 

11.3 

29++ 

NNW 

13 

78 

81 

53 

69 

2 

3 

1 

1 

2 

0 

9 

73 

4.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

NNW 

11 

10.1 

29++ 

WNW 

28 

80 

84 

58 

70 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

10 

5.4 

0  City  Office  Data 

3«o  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1961 


Station 


E XANDER  SPRINGS 
'ALACH 1  COL  A  WB  CITY 
tCADIA 
/ON  PARK 
IRTOW 
tYPORT 

5lle  glade  exp  sta 
ig  cypress  reservatn 
.ountstown  2  se 
radenton  exp  station 
rooksville  chin  hill 
jshnell  2  e 
anal  point  usda 
ape  sable  ranger  sta 

APTIVA 

'ARRABELLE  1  NNW 

EDAR  KEY 

HIPLEY  3  E 

LEARWATER 

LERMONT  6  S 
I  LEWI ST9N   U   S  ENG 

RESTVIEW  RADIO  MJSB 

ROSS  CITY  2 

AYTONA  BEACH 

AYTONA  BEACH  WB  AP 

'EER  PARK 

'E  FUN  I AK  SPRINGS 

IE  LAND  3  N 

'EVILS  GARDEN  TOWER 

IRY  TORTUGAS 

IVERGLADES 

:EDERAL  POINT 

'ELLSMERE 

:ERNAND I NA  BEACH 

;0«T  DRUM  5  NW 

;ORT  LAUDERDALE 

•'T  LAUOERDALE   BAHIA  MAR 

■'T  LAUDERDALE  EXP  STA 


Day  01  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2: 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 

7S 

76 

77 

78 

77 

79 

72 

68 

80 

83 

83 

82 

81 

81 

76 

75 

81 

34 

77 

74 

63 

70 

74 

69 

50 

65 

72 

67 

56 

50 

S3 

72.6 

MIN 

41 

42 

47 

48 

47 

52 

60 

43 

45 

SS 

60 

61 

63 

59 

59 

65 

58 

66 

55 

41 

36 

50 

39 

30 

24 

38 

41 

29 

20 

28 

47.4 

MAX 

63 

70 

69 

68 

74 

75 

68 

63 

70 

74 

73 

73 

65 

65 

72 

65 

75 

73 

67 

59 

55 

60 

66 

SO 

51 

56 

64 

57 

45 

51 

61 

64.4 

MIN 

50 

56 

53 

54 

55 

64 

53 

46 

61 

67 

67 

62 

54 

53 

63 

62 

65 

61 

56 

46 

38 

40 

44 

36 

35 

35 

46 

37 

31 

32 

49 

50.7 

MAX 

79 

80 

81 

80 

82 

83 

83 

79 

82 

86 

85 

86 

88 

86 

85 

84 

84 

85 

81 

75 

65 

78 

76 

6  1 

59 

68 

79 

73 

56 

57 

6  : 

77.0 

MIN 

SO 

49 

52 

55 

49 

49 

54 

56 

49 

60 

62 

60 

61 

62 

57 

63 

59 

63 

66 

61 

45 

45 

49 

4  l 

34 

24 

39 

55 

31 

23 

34 

50.5 

MAX 

SO 

82 

80 

81 

82 

86 

83 

76 

82 

85 

87 

87 

90 

85 

87 

86 

86 

87 

87 

75 

66 

81 

81 

65 

58 

70 

BC 

70 

55 

56 

59 

77.9 

MIN 

33 

55 

57 

57 

56 

55 

57 

55 

54 

62 

64 

62 

63 

64 

62 

61 

61 

67 

67 

58 

48 

49 

56 

45 

34 

29 

44 

54 

32 

25 

38 

53.0 

MAX 

76 

72 

77 

78 

80 

81 

79 

77 

81 

84 

85 

85 

85 

85 

8* 

83 

84 

65 

b  : 

78 

65 

75 

76 

58 

66 

75 

75 

57 

53 

55 

75.6 

MIN 

49 

50 

55 

55 

53 

57 

60 

53 

52 

59 

65 

64 

65 

65 

65 

66 

53 

56 

56 

52 

44 

45 

53 

43 

36 

31 

41 

57 

37 

28 

42 

51.8 

MAX 

70 

74 

76 

78 

80 

76 

74 

73 

71 

76 

84 

84 

61 

76 

84 

81 

60 

81 

81 

77 

65 

62 

69 

69 

52 

50 

58 

72 

58 

47 

49 

71.2 

MIN 

43 

52 

55 

52 

51 

54 

60 

47 

48 

52 

60 

65 

61 

61 

62 

63 

64 

68 

64 

56 

41 

41 

42 

45 

36 

29 

30 

43 

33 

27 

27 

49.5 

MAX 

76 

76 

79 

80 

79 

76 

82 

79 

79 

8  0 

82 

82 

84 

87 

85 

S3 

82 

84 

85 

85 

77 

.'2 

77 

80 

61 

56 

70 

77 

75 

54 

55 

76.7 

MIN 

49 

51 

54 

57 

58 

54 

53 

56 

55 

56 

59 

58 

59 

58 

58 

57 

57 

61 

60 

66 

47 

52 

58 

6  3 

35 

33 

42 

48 

33 

27 

33 

51.5 

MAX 

79 

81 

86 

84 

80 

83 

84 

86 

88 

86 

85 

86 

87 

88 

80 

70 

MIN 

50 

49 

53 

56 

56 

59 

56 

59 

58 

56 

57 

55 

62 

65 

48 

49 

MAX 

65 

69 

77 

78 

76 

78 

78 

68 

66 

74 

79 

80 

79 

56 

76 

55 

57 

63 

64 

47 

51 

54 

64 

50 

45 

55 

65.5 

MIN 

33 

38 

46 

46 

46 

47 

S3 

40 

41 

50 

65 

69 

52 

51 

41 

33 

33 

35 

31 

31 

24 

35 

35 

27 

23 

25 

40.4 

MAX 

79 

81 

81 

82 

82 

79 

79 

78 

82 

85 

85 

83 

82 

84 

85 

85 

81 

81 

60 

73 

64 

73 

74 

59 

56 

68 

75 

65 

46 

54 

62 

75.0 

MIN 

52 

50 

54 

57 

51 

52 

56 

54 

55 

61 

64 

63 

66 

65 

60 

65 

61 

70 

67 

61 

47 

48 

53 

54 

41 

3 

41 

56 

40 

30 

41 

53.7 

MAX 

75 

76 

76 

78 

81 

80 

79 

77 

82 

86 

84 

82 

82 

85 

83 

80 

83 

83 

79 

77 

65 

73 

74 

67 

50 

66 

74 

73 

58 

53 

75.3 

MIN 

49 

53 

55 

57 

57 

58 

64 

48 

52 

61 

65 

64 

60 

61 

64 

64 

62 

67 

63 

55 

42 

43 

52 

38 

35 

33 

43 

53 

33 

27 

52.6 

MAX 

75 

77 

78 

79 

81 

61 

78 

70 

80 

85 

85 

82 

83 

84 

82 

80 

84 

85 

81 

78 

64 

72 

77 

65 

55 

67 

76 

61 

58 

52 

52 

74.4 

MIN 

44 

44 

46 

S3 

47 

49 

68 

43 

46 

62 

64 

62 

62 

60 

60 

65 

58 

66 

65 

55 

41 

39 

47 

36 

35 

23 

35 

54 

32 

18 

32 

48.4 

MAX 

78 

79 

80 

79 

78 

82 

82 

81 

80 

84 

84 

83 

85 

87 

83 

84 

84 

86 

85 

80 

73 

79 

75 

62 

60 

68 

74 

67 

57 

57 

71 

77.1 

MIN 

S3 

53 

59 

59 

56 

51 

55 

58 

54 

57 

59 

58 

58 

68 

57 

58 

55 

65 

61 

64 

53 

54 

58 

56 

40 

37 

48 

53 

34 

33 

38 

53.3 

MAX 

79 

79 

79 

80 

79 

79 

82 

78 

82 

79 

81 

81 

81 

82 

82 

81 

80 

79 

80 

80 

83 

69 

73 

77 

68 

62 

70 

74 

73 

62 

64 

76.7 

MIN 

61 

58 

62 

60 

60 

61 

62 

61 

65 

68 

74 

73 

68 

64 

66 

67 

72 

75 

74 

74 

58 

59 

59 

61 

45 

38 

44 

60 

40 

39 

41 

60.  3 

MAX 

76 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

82 

81 

80 

81 

82 

81 

82 

78 

79 

80 

76 

66 

73 

72 

69 

59 

65 

74 

69 

58 

55 

66 

74.2 

MIN 

59 

60 

61 

62 

61 

61 

64 

63 

63 

69 

70 

70 

67 

6  1 

67 

68 

72 

70 

67 

54 

55 

60 

56 

46 

43 

51 

58 

45 

40 

46 

59.6 

MAX 

68 

73 

74 

73 

75 

78 

72 

72 

76 

76 

75 

72 

65 

70 

74 

76 

73 

69 

68 

66 

56 

69 

62 

53 

53 

57 

67 

60 

50 

51 

57 

67.1 

MIN 

37 

44 

41 

41 

42 

47 

52 

36 

61 

65 

66 

62 

5  0 

49 

58 

58 

63 

59 

47 

38 

30 

29 

39 

2  6 

29 

2  2 

29 

35 

26 

16 

3  0 

42.7 

MAX 

74 

75 

76 

79 

74 

75 

73 

68 

76 

75 

75 

74 

74 

78 

78 

79 

75 

73 

73 

73 

60 

68 

73 

65 

49 

59 

64 

61 

46 

54 

52 

69.4 

MIN 

50 

52 

54 

57 

59 

57 

60 

45 

52 

64 

65 

64 

61 

58 

59 

62 

65 

66 

61 

50 

39 

42 

44 

38 

37 

27 

43 

42 

32 

30 

40 

50.8 

MAX 

71 

74 

78 

73 

77 

76 

76 

64 

76 

75 

79 

76 

60 

56 

56 

63 

78 

74 

74 

72 

55 

64 

63 

55 

46 

57 

6 

56 

44 

56 

53 

65.8 

MIN 

34 

40 

46 

45 

47 

49 

49 

36 

46 

65 

65 

61 

44 

43 

51 

55 

59 

64 

41 

39 

31 

30 

43 

29 

32 

24 

39 

31 

24 

20 

37 

42.5 

MAX 

75 

76 

80 

79 

80 

79 

77 

73 

80 

83 

83 

80 

83 

82 

80 

80 

81 

82 

80 

72 

61 

72 

73 

65 

54 

63 

74 

67 

54 

52 

55 

73.5 

MIN 

52 

54 

55 

59 

52 

53 

62 

51 

58 

66 

67 

66 

62 

65 

63 

66 

65 

70 

64 

58 

43 

45 

52 

49 

39 

31 

46 

50 

37 

33 

33 

53.7 

MAX 

75 

76 

77 

78 

79 

78 

76 

70 

78 

83 

82 

81 

81 

82 

e  i 

79 

81 

84 

77 

72 

64 

71 

75 

67 

50 

64 

73 

63 

50 

50 

$3 

72.6 

MIN 

48 

50 

54 

57 

53 

57 

59 

53 

54 

63 

63 

64 

64 

63 

64 

66 

60 

67 

65 

57 

44 

47 

53 

41 

35 

30 

41 

50 

35 

26 

34 

5  2.2 

MAX 

75 

76 

76 

77 

77 

79 

85 

80 

76 

79 

83 

85 

88 

90 

83 

83 

85 

88 

87 

88 

77 

68 

76 

81 

63 

59 

64 

71 

74 

54 

57 

76.9 

MIN 

61 

59 

63 

65 

64 

54 

60 

63 

62 

6  5 

66 

63 

63 

63 

62 

67 

63 

66 

62 

65 

55 

56 

59 

53 

43 

40 

40 

56 

36 

39 

38 

57.1 

MAX 

69 

73 

81 

77 

78 

78 

68 

69 

73 

73 

78 

73 

64 

60 

56 

70 

77 

74 

73 

69 

59 

58 

60 

58 

60 

60 

59 

52 

50 

54 

54 

66.4 

MIN 

40 

41 

42 

44 

55 

53 

43 

41 

48 

59 

63 

58 

41 

41 

50 

51 

55 

59 

41 

39 

30 

29 

40 

28 

30 

27 

29 

27 

24 

28 

34 

41.8 

MAX 

78 

78 

78 

80 

79 

76 

73 

70 

70 

81 

81 

78 

74 

80 

78 

76 

77 

77 

72 

68 

58 

69 

73 

67 

55 

60 

64 

52 

55 

55 

71.0 

MIN 

39 

44 

46 

46 

46 

50 

56 

39 

39 

55 

59 

67 

59 

52 

69 

60 

61 

66 

60 

46 

36 

31 

38 

33 

28 

19 

3  0 

44 

24 

16 

25 

MAX 

69 

69 

72 

74 

77 

79 

80 

71 

71 

77 

84 

83 

83 

82 

79 

74 

74 

83 

84 

80 

69 

65 

76 

78 

50 

58 

62 

74 

62 

49 

49 

72.2 

MIN 

56 

55 

63 

58 

55 

58 

57 

49 

46 

68 

65 

65 

64 

65 

63 

68 

62 

69 

66 

57 

44 

46 

58 

46 

31 

30 

45 

58 

33 

29 

26 

53.5 

MAX 

74 

74 

75 

77 

77 

80 

70 

68 

76 

82 

83 

82 

82 

77 

76 

77 

82 

84 

78 

67 

65 

72 

76 

62 

48 

60 

73 

62 

48 

51 

61 

71.6 

MIN 

SO 

49 

52 

53 

50 

55 

54 

48 

65 

59 

62 

65 

65 

64 

60 

65 

57 

68 

64 

49 

44 

45 

55 

38 

i  1 

34 

42 

36 

27 

27 

35 

50.6 

MAX 

77 

79 

78 

79 

80 

82 

79 

78 

80 

85 

85 

85 

9" 

86 

85 

86 

85 

87 

82 

76 

69 

77 

79 

72 

53 

67 

78 

78 

59 

55 

65 

77.2 

MIN 

43 

47 

54 

52 

51 

53 

54 

50 

48 

55 

61 

61 

64 

65 

58 

5' 

53 

66 

66 

59 

42 

47 

53 

44 

30 

27 

39 

44 

29 

21 

49.0 

MAX 

70 

75 

78 

76 

77 

78 

69 

64 

75 

78 

78 

78 

62 

56 

66 

64 

76 

73 

74 

65 

57 

64 

60 

so 

49 

59 

59 

56 

45 

56 

55 

65.5 

MIN 

37 

52 

51 

48 

55 

56 

49 

38 

49 

65 

65 

60 

41 

45 

50 

54 

61 

63 

46 

35 

31 

34 

49 

27 

28 

27 

43 

29 

22 

27 

•■■ 

44.4 

MAX 

75 

79 

75 

79 

80 

80 

75 

69 

79 

84 

84 

83 

83 

81 

79 

81 

83 

85 

83 

75 

65 

73 

77 

72 

59 

72 

74 

70 

55 

52 

57 

74.8 

MIN 

45 

48 

53 

57 

50 

55 

61 

48 

50 

60 

62 

63 

63 

60 

39 

66 

62 

68 

65 

56 

43 

42 

54 

4. 

38 

36 

S3 

53 

30 

23 

3  i 

51.4 

MAX 

79 

82 

80 

80 

82 

87 

86 

79 

82 

86 

85 

88 

89 

87 

84 

66 

88 

68 

89 

82 

71 

79 

81 

6'' 

62 

69 

78 

76 

64 

58 

74 

79.6 

MIN 

50 

47 

50 

56 

52 

49 

52 

58 

57 

60 

61 

59 

58 

59 

66 

69 

57 

65 

63 

63 

47 

49 

55 

52 

35 

31 

46 

54 

31 

26 

33 

51.4 

MAX 

76 

78 

77 

78 

79 

84 

80 

78 

79 

81 

81 

82 

84 

81 

81 

79 

80 

62 

82 

83 

74 

73 

77 

74 

69 

67 

76 

76 

68 

65 

72 

77.3 

MIN 

67 

70 

74 

70 

72 

73 

71 

73 

73 

73 

73 

74 

75 

74 

73 

72 

73 

75 

74 

74 

68 

66 

69 

67 

63 

58 

63 

65 

56 

57 

51 

68. 

MAX 

81 

80 

81 

82 

85 

81 

83 

83 

84 

83 

86 

84 

84 

87 

86 

65 

84 

87 

83 

83 

73 

79 

76 

60 

68 

73 

78 

75 

61 

62 

80 

79.6 

MIN 

55 

56 

55 

57 

58 

58 

59 

60 

59 

65 

65 

65 

65 

66 

64 

66 

64 

64 

68 

64 

52 

53 

56 

4 

39 

34 

52 

58 

40 

36 

•  g 

MAX 

74 

77 

77 

77 

80 

80 

72 

68 

76 

85 

85 

83 

76 

80 

76 

70 

82 

82 

81 

70 

62 

71 

76 

67 

52 

67 

72 

65 

51 

52 

72.4 

MIN 

48 

49 

48 

54 

50 

51 

60 

46 

50 

60 

64 

65 

61 

54 

59 

6  3 

59 

66 

64 

52 

41 

46 

49 

37 

31 

31 

;e 

50 

30 

30 

28 

49.5 

MAX 

75 

78 

85 

7* 

80 

84 

80 

75 

80 

85 

84 

86 

86 

86 

84 

85 

85 

87 

85 

85 

68 

78 

79 

8 

64 

66 

78 

74 

68 

56 

66 

78.4 

MIN 

48 

54 

62 

54 

56 

58 

56 

50 

69 

66 

55 

62 

62 

64 

60 

6  2 

66 

58 

66 

64 

45 

49 

57 

58 

34 

33 

42 

47 

31 

32 

27 

53.1 

MAX 

67 

73 

73 

71 

84 

82 

73 

62 

77 

83 

84 

84 

76 

65 

63 

63 

75 

81 

78 

68 

59 

63 

79 

69 

53 

62 

72 

63 

48 

55 

61 

69.9 

MIN 

45 

50 

52 

49 

52 

54 

55 

44 

55 

63 

63 

65 

61 

50 

56 

55 

53 

65 

62 

47 

38 

4" 

46 

" 

29 

28 

35 

45 

26 

21 

25 

47.2 

MAX 

77 

81 

79 

81 

80 

82 

79 

77 

79 

84 

84 

83 

85 

84 

85 

84 

86 

85 

85 

75 

65 

80 

79 

67 

54 

70 

77 

71 

54 

56 

67 

76.6 

MIN 

47 

52 

57 

53 

53 

55 

51 

51 

51 

58 

51 

61 

60 

63 

68 

62 

61 

59 

53 

60 

42 

53 

54 

46 

30 

31 

43 

53 

28 

23 

32 

50.6 

MAX 

79 

80 

80 

81 

79 

78 

80 

79 

81 

81 

81 

82 

84 

84 

84 

83 

83 

85 

86 

85 

74 

77 

77 

62 

70 

77 

79 

62 

65 

75 

78.3 

MIN 

68 

69 

70 

71 

66 

65 

62 

69 

71 

72 

73 

71 

7S 

73 

73 

74 

70 

69 

60 

63 

60 

67 

66 

51 

41 

48 

58 

37 

37 

44 

62.4 

MAX 

79 

78 

81 

78 

76 

81 

81 

78 

82 

•1 

81 

82 

84 

84 

84 

81 

82 

83 

85 

86 

80 

76 

77 

73 

63 

71 

79 

81 

70 

58 

76 

78.5 

MIN 

67 

69 

70 

70 

65 

64 

60 

62 

70 

71 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

69 

68 

54 

38 

66 

56 

41 

40 

56 

58 

40 

36 

45 

62.3 

MAX 

77 

76 

80 

79 

79 

76 

84 

83 

81 

81 

81 

82 

82 

84 

83 

83 

82 

83 

86 

86 

85 

75 

77 

78 

66 

76 

74 

76 

79 

69 

79.3 

MIN 

56 

58 

50 

59 

57 

54 

53 

56 

59 

67 

69 

61 

5e 

58 

57 

62 

65 

66 

66 

67 

49 

52 

60 

51 

45 

33 

44 

54 

31 

30 

35 

54.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  .  

Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FQRT   MYERS  wB  AP 

MAX 

80 

02 

82 

62 

82 

01 

62 

79 

04 

86 

86 

86 

6t 

06 

65 

85 

85 

63 

83 

60 

64 

80 

77 

66 

6  2 

72 

79 

72 

58 

57 

70 

III 

MIN 

60 

6  3 

65 

63 

63 

63 

60 

61 

63 

67 

69 

57 

46 

50 

59 

47 

39 

33 

47 

43 

40 

34 

40 

FORT  PIERCE 

MAX 

75 

75 

76 

76 

60 

03 

78 

76 

76 

81 

80 

84 

86 

81 

81 

8  1 

85 

85 

66 

80 

71 

78 

79 

60 

55 

67 

73 

53 

55 

68 

59 

56 

58 

6  9 

69 

65 

63 

64 

64 

61 

63 

61 

61 

64 

51 

48 

52 

53 

39 

35 

37 

51 

4  1 

33 

31 

41 

54*. 

FOUNTAIN    3  S 

MAX 

70 

77 

80 

78 

79 

77 

67 

75 

79 

81 

79 

64 

66 

67 

6  6 

79 

75 

75 

64 

58 

66 

65 

59 

50 

63 

6  D 

45 

57 

55 

5 1 

39 

4  7 

65 

65 

61 

46 

46 

54 

57 

62 

63 

44 

38 

31 

31 

43 

28 

27 

22 

32 

23 

19 

33 

43*. 

GAINESVILLE   3  WSW 

MAX 

74 

77 

77 

79 

79 

73 

71 

79 

84 

83 

80 

78 

00 

81 

62 

8 1 

76 

70 

53 

52 

55 

<♦  7 

59 

46 

6C 

65 

64 

60 

52 

61 

61 

60 

66 

63 

50 

37 

36 

46 

34 

;  w 

21 

52 

47 

25 

1  8 

25 

47! 

GAINESVILLE   FAA  AP 

MAX 

73 

76 

75 

77 

78 

79 

73 

66 

79 

84 

82 

79 

6  9 

79 

77 

66 

8 1 

82 

62 

59 

7  r 

75 

52 

51 

62 

71 

5  8 

46 

53 

56 

51 

45 

5  5 

59 

63 

58 

50 

61 

61 

60 

67 

56 

38 

37 

35 

45 

31 

26 

22 

32 

30 

23 

19 

25 

44! 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

73 

77 

77 

76 

80 

78 

72 

66 

U 

B2 

83 

80 

78 

75 

74 

61 

81 

80 

75 

66 

62 

69 

75 

67 

5  " 

62 

70 

65 

52 

52 

58 

70. 

50 

i,  ' 

52 

33 

43 

54 

56 

61 

46 

56 

57 

55 

63 

59 

43 

32 

29 

41 

32 

26 

20 

30 

44 

24 

16 

22 

42. 

M  I  ALE AH 

MAX 

78 

77 

60 

79 

60 

6  1 

85 

85 

81 

79 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

82 

68 

63 

72 

81 

61 

61 

™! 

60 

59 

58 

62 

64 

72 

72 

67 

65 

62 

6  1 

64 

71 

6e 

65 

54 

56 

60 

56 

40 

38 

44 

57 

37 

36 

37 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

70 

77 

76 

78 

80 

78 

72 

65 

79 

82 

83 

74 

70 

75 

77 

66 

72 

78 

74 

70 

58 

67 

75 

66 

52 

60 

70 

64 

50 

50 

4  7 

55 

40 

45 

5  3 

58 

64 

6  0 

49 

60 

54 

58 

69 

59 

46 

36 

32 

41 

31 

30 

22 

33 

44 

26 

1  8 

45. 

HOMESTEAD  EXP  ST  A 

MAX 

78 

60 

81 

81 

61 

85 

86 

82 

00 

83 

82 

63 

85 

83 

8  3 

82 

87 

7  P 

76. 

56 

5  6 

52 

56 

63 

67 

64 

60 

6  2 

58 

58 

64 

64 

6  5 

6  2 

62 

55 

56 

62 

46 

39 

34 

57 

45 

32 

32 

40 

54. 

INVERNESS 

MAX 

74 

76 

77 

78 

79 

80 

77 

70 

79 

8  i 

84 

82 

62 

83 

82 

7  6 

85 

85 

BO 

74 

64 

71 

75 

68 

50 

75 

69 

53 

53 

53 

„ 

£  Q 

63 

6  2 

60 

63 

6  5 

62 

68 

66 

55 

43 

43 

46 

39 

37 

26 

39 

52 

33 

22 

34 

: 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

72 

76 

75 

75 

80 

79 

71 

62 

75 

82 

83 

83 

69 

69 

70 

64 

61 

81 

76 

62 

60 

66 

77 

55 

50 

63 

71 

58 

45 

50 

61 

MIN 

4  1 

50 

49 

47 

54 

5  3 

50 

4  I 

50 

61 

63 

66 

56 

49 

57 

56 

55 

68 

62 

41 

36 

38 

47 

35 

30 

25 

37 

36 

29 

24 

26 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

69 

71 

70 

71 

60 

81 

69 

63 

74 

60 

83 

82 

75 

70 

67 

66 

81 

62 

78 

64 

66 

78 

67 

50 

58 

72 

61 

46 

52 

63 

69. 

M  1  U 

45 

54 

5  2 

55 

53 

5  6 

55 

44 

6  0 

64 

64 

65 

62 

56 

60 

57 

57 

64 

64 

50 

39 

42 

48 

36 

31 

32 

40 

43 

29 

26 

20 

49. 

JASPER   3  SE 

MAX 

72 

75 

7" 

76 

80 

73 

70 

64 

77 

62 

82 

81 

76 

67 

69 

64 

72 

75 

73 

65 

56 

60 

73 

64 

46 

57 

69 

65 

47 

50 

55 

X: 

Ml  N 

34 

34 

42 

61 

61 

58 

57 

47 

52 

52 

54 

66 

59 

41 

30 

26 

37 

30 

27 

16 

29 

31 

22 

15 

21 

KEY   WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

77 

78 

78 

79 

80 

35 

80 

80 

r9 

81 

82 

82 

84 

81 

82 

79 

8  1 

83 

82 

82 

73 

75 

77 

72 

64 

66 

74 

67 

63 

72 

77. 

M  I N 

69 

68 

rS  r) 

69 

69 

9 

69 

69 

73 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

7  0 

76 

75 

72 

72 

67 

66 

68 

64 

57 

51 

64 

60 

56 

54 

55 

67. 

KISSIMMEE  2 

MAX 

76 

80 

80 

80 

82 

79 

80 

35 

92 

81 

81 

85 

85 

90 

85 

86 

84 

77 

67 

80 

80 

65 

75 

72 

6C. 

MIN 

50 

50 

55 

51 

53 

5  i 

59 

55 

5  4 

50 

51 

63 

66 

64 

68 

60 

60 

66 

60 

45 

47 

55 

32 

33 

40 

55 

54.1 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

77 

60 

77 

78 

80 

02 

82 

75 

82 

63 

84 

85 

06 

86 

86 

84 

84 

66 

81 

77 

66 

75 

76 

80 

67 

76 

70 

60 

55 

52 

77.. 

MIN 

46 

45 

5  5 

54 

48 

54 

57 

59 

52 

6  2 

62 

63 

64 

63 

63 

65 

60 

70 

65 

59 

43 

45 

53 

55 

30 

28 

38 

55 

35 

24 

34 

52. 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

74 

77 

78 

78 

80 

76 

71 

67 

7  9 

83 

83 

77 

74 

76 

76 

68 

61 

79 

77 

66 

59 

66 

75 

67 

51 

62 

71 

64 

45 

53 

58 

70. 

MIN 

31 

48 

51 

54 

58 

37 

54 

57 

60 

63 

57 

41 

55 

51 

52 

66 

60 

44 

32 

32 

41 

31 

29 

21 

34 

43 

25 

17 

24 

44.: 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

71 

75 

76 

76 

76 

80 

75 

71 

79 

83 

82 

83 

81 

83 

81 

80 

62 

85 

78 

66 

65 

74 

77 

53 

40 

66 

74 

62 

47 

51 

73.1 

MIN 

46 

46 

54 

56 

52 

55 

60 

50 

50 

59 

60 

62 

64 

63 

63 

66 

57 

67 

67 

58 

45 

47 

55 

42 

36 

32 

43 

51 

36 

27 

33 

51.1 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

74 

75 

76 

77 

81 

79 

80 

71 

78 

84 

82 

83 

94 

83 

84 

81 

82 

84 

69 

65 

73 

75 

62 

52 

66 

75 

62 

46 

53 

62 

73.! 

MIN 

52 

57 

57 

58 

6  0 

60 

60 

52 

57 

64 

66 

65 

64 

65 

66 

66 

63 

65 

66 

50 

44 

46 

54 

42 

3C> 

35 

46 

43 

35 

34 

43 

53.' 

LAKE    PLACID    2  SW 

MAX 

79 

a . 

62 

79 

81 

8  i 

81 

78 

82 

85 

84 

87 

88 

87 

65 

85 

86 

85 

83 

75 

80 

78 

68 

59 

70 

77 

69 

56 

56 

65 

77.1 

MIN 

51 

5  2 

5  6 

56 

50 

52 

54 

56 

52 

61 

64 

63 

63 

65 

57 

65 

62 

66 

67 

61 

46 

58 

49 

34 

30 

40 

55 

31 

28 

38 

SI." 

LI SBON 

MAX 

75 

76 

77 

80 

80 

eo 

76 

70 

70 

64 

83 

81 

6. 

81 

81 

60 

83 

85 

77 

72 

65 

74 

77 

67 

52 

65 

73 

69 

53 

52 

53 

73»l 

MIN 

44 

46 

c'0 

55 

49 

55 

6 1 

49 

6  2 

6  3 

63 

62 

60 

63 

64 

60 

67 

67 

55 

40 

40 

51 

36 

34 

28 

40 

52 

32 

23 

33 

49.! 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

72 

72 

79 

80 

75 

71 

66 

79 

82 

82 

82 

^0 

73 

73 

70 

81 

76 

71 

69 

66 

66 

74 

60 

46 

59 

69 

6  5 

49 

52 

56 

69.1 

MIN 

39 

49 

4  7 

46 

49 

54 

53 

36 

43 

5  9 

53 

58 

59 

48 

54 

55 

55 

65 

55 

42 

32 

31 

39 

30 

31 

20 

30 

3  Q 

23 

14 

33 

43.! 

LOXAHATCHEE 

MAX 

76 

B  i 

80 

82 

8  5 

83 

80 

8  3 

8  5 

86 

86 

89 

89 

87 

8  6 

86 

86 

88 

80 

76 

62 

79 

64 

63 

75 

60 

65 

60 

76 

79. 

M  I  N 

50 

50 

51 

49 

60 

5  6 

53 

60 

57 

5  8 

61 

57 

60 

59 

56 

58 

56 

64 

64 

65 

50 

55 

52 

37 

34 

49 

4? 

29 

26 

41 

52.  < 

MADISON 

MAX 

70 

73 

75 

75 

78 

72 

67 

64 

78 

70 

81 

76 

62 

63 

68 

6  2 

78 

84 

70 

63 

56 

62 

70 

49 

46 

55 

68 

57 

43 

50 

52 

66. C 

MIN 

39 

49 

53 

50 

51 

58 

47 

37 

44 

59 

64 

61 

52 

48 

54 

56 

56 

65 

54 

41 

32 

'  ~ 

40 

30 

30 

24 

34 

33 

24 

22 

32 

44..' 

MARATHON  SHORES 

MAX 

77 

76 

70 

80 

82 

64 

80 

61 

8i 

62 

82 

83 

8  7 

84 

84 

8: 

81 

63 

04 

82 

76 

76 

77 

73 

64 

67 

70 

73 

70 

63 

73 

77.$ 

MIN 

64 

6  7 

6  6 

68 

68 

6h 

67 

6  7 

72 

74 

75 

74 

T6 

72 

73 

70 

74 

75 

7  1 

69 

65 

6* 

70 

62 

52 

50 

62 

63 

51 

50 

51 

66. 2 

MARtANNA    I  NO  SCHOOL 

MAX 

72 

77 

79 

76 

78 

77 

70 

72 

75 

BO 

82 

80 

71 

58 

57 

62 

73 

76 

75 

70 

56 

65 

64 

53 

49 

59 

62 

5  6 

43 

56 

54 

67.2 

MIN 

37 

51 

49 

47 

46 

55 

50 

37 

45 

64 

65 

61 

46 

43 

51 

56 

59 

64 

46 

37 

31 

30 

40 

28 

31 

24 

36 

3  1 

25 

21 

35 

43. < 

MAYO   5  NW 

MAX 

72 

78 

79 

70 

79 

73 

73 

80 

80 

61 

78 

75 

72 

73 

6  ,J 

80 

75 

7  1 

66 

58 

65 

72 

63 

s  l 

59 

70 

65 

49 

52 

56 

69*6 

MIN 

37 

43 

45 

41 

45 

55 

54 

41 

42 

5  5 

60 

60 

5  8 

51 

54 

60 

58 

67 

5  7 

44 

33 

5  1 

38 

31 

3" 

z : 

30 

41 

28 

16 

29 

43.7 

MELBOURNE 

MAX 

75 

75 

74 

79 

76 

83 

78 

70 

78 

30 

83 

86 

88 

85 

60 

8') 

80 

68 

8  4 

88 

70 

79 

61 

78 

57 

64 

78 

70 

63 

55 

64 

76.8 

MIN 

55 

57 

62 

58 

50 

60 

59 

52 

6  H 

64 

66 

63 

65 

68 

62 

66 

62 

68 

68 

62 

46 

4  5 

49 

40 

34 

34 

48 

57 

36 

26 

36 

54.7 

MELROSE 

MAX 

73 

76 

76 

77 

79 

B  I 

74 

65 

77 

03 

61 

62 

75 

78 

74 

70 

81 

78 

75 

65 

65 

69 

74 

65 

51 

64 

72 

66 

50 

52 

56 

ll'.l 

MIN 

46 

46 

53 

56 

52 

53 

59 

46 

52 

59 

64 

63 

6  1 

51 

60 

6  1 

59 

65 

6  2 

52 

40 

42 

47 

38 

30 

26 

41 

49 

29 

26 

30 

M  |  Au I    8 A  Y FRONT  PARK 

MAX 

77 

78 

80 

78 

79 

65 

61 

79 

76 

60 

80 

82 

82 

80 

80 

76 

82 

85 

05 

87 

75 

76 

77 

67 

61 

69 

77 

62 

60 

60 

70 

7T»l 

MIN 

69 

f  f. 

67 

69 

65 

65 

64 

65 

7  1 

72 

74 

73 

7  1 

74 

73 

73 

72 

73 

73 

69 

57 

61 

67 

59 

44 

45 

62 

63 

46 

39 

40 

63.9 

MIAMI  BEACH 

MAX 

75 

77 

76 

77 

78 

01 

60 

78 

76 

7  6 

78 

78 

Rfy 

79 

78 

77 

79 

81 

63 

84 

76 

75 

75 

73 

66 

68 

75 

8  C 

73 

61 

70 

76.3 

M|N 

66 

70 

72 

73 

72 

6  B 

64 

6  7 

71 

74 

74 

74 

73 

74 

74 

7  3 

74 

73 

'  ) 

70 

60 

63 

64 

60 

4  8 

47 

62 

63 

46 

42 

49 

65.6 

MIAMI    WR  AIRPORT 

MAX 

76 

76 

79 

79 

79 

02 

63 

79 

79 

6  1 

81 

81 

02 

82 

61 

79 

81 

83 

04 

66 

73 

77 

77 

66 

63 

72 

75 

8  1 

60 

60 

72 

77.1 

MIN 

67 

62 

60 

70 

64 

62 

60 

65 

71 

7  j 

73 

71 

69 

64 

66 

71 

73 

70 

69 

64 

56 

50 

63 

47 

4? 

42 

56 

46 

41 

39 

46 

60.7 

MIAM]    \2  SSW 

MAX 

79 

77 

79 

79 

77 

8  o 

72 

81 

79 

79 

81 

81 

81 

82 

81 

8? 

00 

02 

64 

85 

85 

74 

76 

77 

66 

64 

76 

74 

80 

63 

63 

77.5 

MIN 

56 

57 

55 

64 

60 

60 

56 

59 

71 

72 

71 

67 

65 

65 

71 

72 

69 

65 

64 

55 

56 

59 

57 

41 

36 

43 

56 

33 

33 

37 

57.1 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

81 

8  a 

81 

84 

6  1 

65 

81 

B  3 

07 

68 

89 

86 

86 

68 

87 

69 

64 

70 

8  0 

87 

75 

6  2 

70 

78 

76 

62 

61 

80.0 

MIN 

48 

47 

53 

5  1 

50 

51 

56 

5  7 

64 

65 

56 

56 

56 

56 

66 

62 

47 

4  7 

46 

25 

47 

51 

35 

21 

50.1 

MJLTON  EXP  STATION 

MAX 

69 

76 

76 

76 

77 

1  8 

67 

64 

73 

72 

76 

75 

64 

56 

56 

65 

77 

73 

72 

61 

59 

64 

57 

57 

S2 

60 

63 

56 

47 

55 

55 

65*5 

MIN 

34 

52 

55 

49 

55 

61 

51 

40 

54 

65 

65 

62 

36 

44 

49 

56 

64 

57 

47 

36 

30 

3  2 

45 

29 

28 

25 

47 

20 

22 

26 

42 

*».7 

MONTICELLO  2  S 

MAX 

71 

77 

60 

76 

80 

74 

69 

65 

76 

70 

82 

75 

72 

62 

66 

64 

75 

71 

72 

66 

57 

64 

68 

59 

52 

59 

65 

61 

45 

53 

52 

67.4 

MIN 

42 

49 

50 

47 

49 

56 

53 

39 

45 

59 

69 

70 

56 

45 

55 

56 

60 

56 

51 

40 

32 

32 

36 

30 

32 

23 

31 

37 

24 

21 

31 

44.5 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

MAX 

74 

77 

79 

78 

79 

79 

86 

84 

70 

80 

83 

85 

86 

87 

84 

8  ) 

82 

85 

07 

88 

79 

69 

78 

79 

63 

60 

68 

77 

73 

58 

55 

77.5 

M  1  U 

52 

52 

53 

56 

57 

56 

57 

58 

57 

61 

62 

63 

61 

62 

60 

60 

62 

64 

6m 

65 

46 

48 

52 

51 

36 

32 

36 

46 

37 

32 

33 

52.6 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

75 

77 

78 

79 

79 

00 

79 

76 

79 

00 

63 

84 

05 

82 

84 

82 

85 

65 

0G 

78 

65 

76 

77 

71 

53 

66 

76 

lu 

60 

53 

56 

7J.4 

48 

53 

54 

56 

49 

53 

56 

52 

55 

64 

66 

65 

64 

65 

62 

66 

58 

66 

68 

60 

45 

40 

55 

44 

*4 

26 

39 

50 

36 

25 

35 

52.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1961 


Day  Oi  Month 


Dianon 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m 
> 
< 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 
MIN 

75 

78 

78 

78 

79 

82 

82 

80 

78 

80 

80 

77 

78 

80 



8.. 

85 

80 

83 

64 

82 

a  i 

73 

73 

70 

75 

67 

36 

77 

65 

54 

63 

76 

5 

81 

82 

83 

83 

81 

82 

81 

84 

85 

86 

85 

85 

85 

89 

87 

86 

3  - 

83 

84 

78 

74 

79 

76 

6  8 

71 

71 

80 

76 

61 

62 

73 

79 

5 

MIN 

54 

54 

55 

55 

58 

5  5 

60 

63 

6  2 

63 

67 

50 

50 

59 

44 

43 

34 

51 

59 

40 

34 

40 

55 

MAX 

61 

69 

72 

73 

74 

76 

77 

69 

65 

72 

78 

76 

76 

59 

69 

69 

6  ! 

77 

70 

74 

55 

57 

65 

60 

46 

49 

58 

60 

48 

45 

54 

65 

2 

MIN 

46 

47 

50 

5  ) 

55 

6  2 

6  ) 

44 

37 

30 

28 

29 

2  6 

26 

21 

23 

30 

22 

21 

21 

o 

OCALA 

77 

80 

79 

81 

83 

8  1 

77 

71 

BO 

87 

84 

81 

80 

85 

8  8 

78 

85 

84 

81 

67 

66 

74 

76 

6  ' 

55 

66 

75 

71 

54 

55 

56 

74 

9 

MIN 

60 

64 

60 

56 

62 

63 

6  2 

67 

62 

52 

41 

41 

50 

37 

32 

27 

81 

50 

31 

25 

35 

4  9 

75 

78 

79 

80 

81 

81 

75 

71 

s: 

87 

85 

34 

80 

84 

82 

72 

84 

85 

79 

68 

64 

73 

76 

62 

51 

67 

75 

66 

48 

52 

56 

73 

6 

MIN 

61 

62 

63 

6 

6  ] 

66 

49 

40 

34 

48 

36 

29 

21 

36 

43 

28 

16 

30 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

75 

76 

78 

78 

80 

82 

80 

79 

78 

78 

77 

78 

79 

81 

82 

'9 

■8 

60 

83 

75 

67 

74 

"6 

59 

54 

68 

71 

70 

52 

54 

74 

0 

MIN 

64 

65 

65 

61 

63 

61 

72 

73 

3  7 

46 

49 

55 

52 

35 

36 

40 

58 

36 

32 

36 

55 

2 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

76 

79 

77 

79 

82 

92 

77 

72 

80 

84 

84 

83 

82 

85 

82 

82 

8' 

90 

80 

69 

67 

76 

79 

63 

49 

68 

77 

62 

48 

53 

60 

74 

6 

MIN 

50 

53 

66 

59 

67 

66 

50 

46 

49 

59 

41 

35 

34 

45 

4  1 

34 

2  9 

3  2 

53 

PALATKA 

MAX 

72 

75 

75 

77 

78 

79 

73 

66 

75 

82 

82 

81 

76 

78 

75 

70 

81 

83 

79 

67 

6 

70 

74 

67 

49 

62 

70 

60 

45 

49 

59 

70 

6 

MIN 

60 

6  1 

6  0 

66 

64 

51 

39 

40 

50 

37 

31 

30 

43 

42 

30 

26 

31 

49 

2 

PARR  I SH 

79 

83 

84 

83 

85 

82 

84 

79 

83 

86 

85 

85 

85 

87 

89 

85 

85 

61 

79 

67 

78 

76 

69 

68 

79 

7  6 

61 

58 

57 

78 

6 

MIN 

50 

61 

65 

62 

63 

6  0 

64 

6G 

66 

50 

43 

42 

50 

49 

30 

53 

7 

PENSACOLA   FAA   A  I RPORT 

66 

71 

72 

74 

76 

77 

65 

61 

72 

77 

76 

74 

54 

59 

58 

64 

74 

71 

72 

54 

5  8 

63 

64 

46 

50 

57 

6  2 

47 

44 

52 

53 

63 

.2 

MIN 

51 

50 

53 

62 

5  2 

48 

37 

32 

40 

36 

31 

25 

30 

39 

27 

24 

30 

43 

45 

.6 

PENS AC OLA   W  8  CITY 

65 

70 

71 

73 

75 

78 

68 

62 

75 

75 

76 

73 

56 

59 

61 

69 

74 

7  2 

73 

55 

56 

66 

64 

48 

49 

61 

63 

49 

46 

56 

57 

64 

.3 

MIN 

61 

60 

50 

65 

67 

52 

40 

48 

53 

61 

67 

53 

49 

40 

35 

41 

39 

32 

30 

35 

41 

3 1 

28 

34 

49 

48 

2 

PERRY 

75 

80 

80 

81 

78 

73 

75 

73 

81 

80 

82 

77 

74 

71 

73 

72 

3  ■ 

74 

71 

70 

63 

68 

73 

6". 

61 

62 

71 

65 

49 

51 

-6 

71 

.2 

MIN 

41 

43 

45 

42 

5 

39 

45 

60 

64 

69 

67 

51 

54 

61 

59 

67 

52 

43 

32 

29 

36 

32 

29 

21 

2  8 

40 

31 

16 

2  6 

44 

.5 

plan  t  city 

79 

81 

82 

82 

84 

84 

85 

79 

8.' 

88 

85 

86 

87 

87 

87 

85 

B4 

86 

60 

78 

67 

74 

77 

7. J 

55 

68 

77 

75 

57 

55 

52 

4 

MIN 

49 

52 

5* 

64 

66 

64 

63 

63 

61 

66 

62 

67 

64 

59 

42 

43 

49 

42 

35 

28 

44 

5  0 

36 

25 

!  1 

51 

4 

POMPANO  BEACH 

MAX 

78 

80 

80 

80 

78 

83 

82 

80 

SO 

81 

81 

82 

S3 

82 

8  2 

83 

82 

86 

66 

64 

74 

79 

78 

73 

60 

73 

78 

80 

68 

6  0 

72 

78 

3 

MIN 

65 

67 

67 

66 

64 

60 

61 

67 

65 

71 

66 

61 

62 

6  1 

62 

66 

6  8 

68 

67 

5  3 

60 

64 

3  6 

40 

39 

54 

57 

35 

34 

44 

58 

9 

PUNTA  60RDA 

81 

81 

82 

82 

87 

84 

87 

81 

85 

87 

87 

84 

86 

86 

86 

88 

83 

83 

83 

78 

66 

82 

81 

70 

59 

71 

8  2 

72 

62 

63 

6  0 

76 

9 

MIN 

55 

60 

57 

60 

63 

66 

64 

65 

68 

64 

62 

67 

69 

62 

49 

5  1 

8  6 

54 

42 

36 

49 

55 

39 

36 

43 

56 

*. 

OUINCY  EXP  STATION 

70 

77 

78 

76 

77 

76 

68 

65 

73 

78 

78 

78 

68 

61 

70 

62 

75 

7C 

73 

68 

56 

64 

63 

60 

50 

59 

6  2 

57 

46 

54 

50 

66 

7 

MIN 

39 

46 

5 1 

47 

46 

52 

40 

47 

59 

66 

67 

49 

48 

5  6 

56 

5  8 

65 

54 

40 

32 

30 

40 

3C 

34 

22 

33 

35 

25 

19 

2  9 

UU 

1 

royal  palm  ranger  sta 

78 

80 

80 

80 

81 

85 

86 

82 

80 

82 

82 

84 

85 

82 

e: 

81 

83 

»3 

87 

67 

78 

76 

79 

73 

65 

71 

76 

81 

66 

64 

73 

79 

2 

MIN 

51 

49 

53 

51 

53 

53 

54 

67 

63 

61 

59 

56 

55 

59 

6  2 

65 

60 

60 

52 

54 

61 

51 

36 

29 

53 

52 

32 

31 

33 

52 

4 

SA I  NT   AUGUST  I NE 

72 

75 

73 

75 

79 

81 

71 

65 

75 

84 

82 

82 

75 

75 

74 

69 

82 

83 

80 

68 

61 

70 

75 

66 

55 

64 

'. 

65 

50 

50 

60 

71 

2 

MIN 

51 

61 

59 

66 

64 

51 

39 

39 

39 

27 

23 

29 

38 

49 

28 

24 

29 

u  i 

1 

SAINT  LEO 

MAX 

75 

78 

78 

79 

81 

81 

SO 

80 

81 

87 

85 

83 

85 

83 

8* 

83 

85 

84 

78 

69 

64 

72 

77 

64 

53 

66 

75 

66 

48 

52 

55 

74 

5 

MIN 

53 

62 

65 

61 

63 

64 

60 

43 

44 

51 

31 

36 

31 

42 

4  6 

35 

32 

40 

52 

i 

SA  I  NT   MARKS   6  SE 

70 

72 

73 

73 

73 

71 

70 

70 

7  0 

72 

72 

72 

70 

66 

7  0 

71 

70 

71 

70 

66 

57 

60 

68 

65 

63 

53 

59 

59 

51 

50 

50 

0 

MIN 

39 

50 

58 

60 

65 

49 

40 

32 

32 

39 

J  0 

3 1 

25 

33 

27 

21 

i  k 

45 

2 

ST  PETERSBURG 

77 

78 

79 

80 

80 

78 

78 

75 

82 

84 

84 

82 

62 

83 

63 

82 

8, 

81 

61 

67 

62 

72 

72 

66 

52 

64 

74 

64 

60 

5  2 

52 

73 

6 

MIN 

68 

67 

71 

69 

6  I 

8  8 

50 

56 

5  1 

39 

6  ' 

5  4 

40 

37 

45 

57 

5 

SANSOPN  TOWER 

73 

78 

80 

77 

80 

78 

73 

70 

73 

75 

78 

76 

73 

66 

72 

70 

76 

75 

73 

66 

61 

62 

61 

'6 

54 

59 

65 

59 

48 

58 

55 

6  6 

5 

MIN 

70 

58 

49 

3  7 

57 

6  0 

65 

45 

37 

2  9 

29 

35 

79 

27 

20 

31 

35 

2  1 

16 

28 

42 

4 

SANFORD  EXP  STATION 

77 

78 

77 

80 

78 

81 

75 

71 

79 

84 

83 

83 

82 

82 

*  ! 

a  i 

85 

82 

76 

6  6 

74 

77 

74 

53 

65 

74 

70 

55 

51 

55 

74 

5 

MIN 

50 

48 

58 

60 

51 

55 

63 

52 

61 

61 

65 

66 

56 

6  7 

66 

58 

46 

50 

55 

41 

34 

31 

42 

53 

35 

24 

34 

52 

1 

SARASOTA 

MAX 

79 

80 

83 

81 

82 

80 

79 

79 

83 

85 

84 

82 

82 

83 

64 

84 

3  1 

8  1 

81 

78 

6  9 

76 

79 

►.8 

52 

62 

77 

70 

54 

55 

53 

75 

7 

MIN 

47 

50 

53 

54 

53 

54 

55 

65 

69 

63 

61 

64 

61 

71 

69 

59 

45 

46 

53 

6  2 

41 

29 

42 

53 

39 

31 

40 

53 

4 

SOUTH   MIAMI    5  W 

77 

79 

79 

80 

82 

86 

86 

81 

80 

82 

82 

S3 

85 

83 

3. 

60 

8? 

87 

89 

87 

75 

79 

60 

6  8 

63 

71 

76 

81 

61 

61 

73 

78 

7 

MIN 

54 

60 

58 

58 

53 

58 

66 

71 

64 

63 

6^. 

69 

62 

63 

54 

56 

64 

53 

39 

35 

55 

5  4 

33 

35 

38 

56 

1 

STARKE 

MAX 

70 

76 

78 

78 

80 

80 

80 

72 

77 

84 

83 

84 

70 

79 

7Q 

67 

81 

81 

76 

65 

6  3 

68 

71 

6  9 

52 

66 

71 

49 

52 

58 

71 

MIN 

42 

52 

49 

47 

48 

50 

47 

41 

45 

59 

58 

57 

49 

59 

58 

J  8 

61 

63 

48 

34 

34 

45 

29 

22 

34 

27 

1 8 

2  ' 

45 

1 

31  tl  DMA  1  LHL  t  i 

69 

76 

80 

79 

73 

79 

78 

79 

81 

80 

85 

80 

80 

76 

8  0 

75 

sc 

"6 

60 

72 

60 

67 

70 

6  6 

60 

70 

6  9 

68 

59 

SO 

50 

MIN 

*6 

47 

45 

49 

53 

56 

52 

40 

«s 

52 

60 

62 

60 

60 

60 

6. 

62 

45 

45 

0 

STUART    1  N 

MAX 

75 

78 

80 

79 

75 

85 

81 

80 

76 

80 

80 

81 

85 

82 

83 

60 

8. 

84 

89 

80 

76 

76 

64 

58 

69 

75 

77 

63 

58 

67 

MIN 

54 

57 

57 

66 

65 

5  8 

60 

60 

69 

59 

71 

66 

66 

64 

6  3 

66 

6  2 

6 

62 

* 

48 

48 

39 

32 

56 

4 

TALLAHASSEE    WB  AP 

MAX 

71 

75 

78 

76 

78 

75 

68 

67 

72 

77 

77 

77 

63 

65 

7  i 

64 

76 

75 

74 

56 

56 

64 

62 

48 

50 

58 

62 

58 

45 

53 

55 

66 

1 

MIN 

42 

44 

46 

43 

44 

54 

45 

38 

49 

56 

68 

62 

53 

52 

58 

6  2 

54 

49 

41 

34 

30 

36 

32 

26 

20 

29 

3  3 

22 

17 

26 

42 

7 

TAM1AM1    TRL   40  MI  BEND 

MAX 

81 

81 

82 

82 

82 

87 

86 

84 

82 

83 

85 

86 

89 

86 

34 

83 

83 

-8 

89 

88 

75 

79 

61 

70 

65 

70 

80 

73 

65 

'8 

74 

MIN 

48 

48 

48 

50 

52 

52 

46 

53 

52 

56 

58 

56 

57 

56 

5  6 

56 

5  6 

56 

56 

59 

46 

56 

32 

34 

ii 
po 

49 

7 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

78 

80 

81 

82 

79 

78 

78 

76 

33 

83 

83 

81 

81 

85 

85 

83 

80 

81 

79 

69 

63 

72 

72 

6J 

53 

66 

73 

64 

50 

54 

63 

2 

MIN 

53 

54 

55 

58 

55 

56 

60 

53 

5  7 

66 

66 

67 

64 

66 

6  3 

66 

66 

67 

69 

52 

45 

46 

52 

34 

* 

40 

44 

54 

2 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 

74 

76 

80 

80 

80 

81 

78 

75 

75 

85 

73 

82 

83 

82 

84 

82 

8  7 

83 

62 

77 

n 

61 

70 

72 

76 

64 

65 

75 

61 

47 

52 

MIN 

50 

50 

50 

56 

53 

52 

53 

52 

52 

60 

67 

66 

62 

62 

63 

64 

65 

66 

65 

62 

*s 

45 

45 

32 

** 

51 

7 

TAVERNIER 

MAX 

77 

77 

76 

79 

79 

8? 

83 

79 

78 

80 

60 

81 

82 

82 

81 

62 

81 

S3 

63 

62 

77 

75 

75 

71 

64 

69 

74 

75 

70 

6' 

70 

MIN 

65 

68 

67 

66 

69 

68 

67 

65 

73 

7* 

74 

76 

7 1 

73 

73 

61 

49 

*7 

47 

46 

65 

0 

TITUSV1LLE   2  W 

MAX 

79 

76 

76 

81 

81 

84 

79 

70 

80 

84 

83 

85 

86 

85 

54 

83 

68 

86 

75 

67 

76 

79 

71 

53 

63 

77 

69 

58 

54 

64 

MIN 

46 

49 

55 

55 

53 

56 

56 

50 

57 

58 

64 

62 

64 

69 

61 

65 

57 

68 

68 

56 

45 

47 

54 

41 

31 

30 

31 

51 

6 

USHER  TOWER 

MAX 

73 

77 

77 

79 

79 

79 

73 

68 

75 

80 

82 

SO 

73 

81 

77 

70 

75 

79 

80 

63 

6, 

69 

70 

61 

55 

62 

71 

67 

60 

52 

57 

71. 

1 

MIN 

38 

46 

42 

45 

47 

44 

59 

48 

51 

61 

59 

63 

60 

54 

61 

61 

62 

65 

58 

36 

36 

31 

34 

33 

30 

19 

31 

45 

24 

20 

29 

45 

0 

VENICE 

MAX 

78 

80 

80 

80 

80 

79 

78 

77 

82 

83 

82 

80 

81 

81 

61 

82 

80 

80 

79 

79 

64 

75 

73 

68 

58 

66 

75 

68 

55 

it 

56 

74, 

6 

MIN 

50 

49 

55 

55 

55 

54 

57 

55 

55 

62 

64 

62 

68 

65 

61 

60 

69 

70 

59 

45 

45 

54 

55 

39 

29 

43 

58 

37 

7  0 

38 

53. 

5 

VERO   BEACH   FAA  AIRPORT 

MAX 

75 

76 

75 

78 

78 

82 

75 

74 

78 

81 

80 

82 

86 

82 

80 

80 

65 

86 

65 

74 

67 

75 

80 

60 

54 

64 

73 

70 

52 

53 

67 

74. 

4 

MIN 

61 

60 

62 

67 

60 

62 

58 

58 

68 

68 

68 

69 

65 

65 

61 

65 

6  2 

66 

68 

54 

46 

53 

59 

41 

36 

37 

52 

42 

35 

31 

»3 

56. 

3 

WAUCHULA  2  N 

MAX 

77 

78 

79 

80 

81 

83 

81 

79 

•2 

88 

85 

86 

87 

84 

65 

65 

85 

85 

80 

78 

65 

77 

79 

70 

55 

70 

76 

74 

58 

54 

77. 

6 

MIN 

49 

47 

52 

54 

52 

52 

58 

53 

30 

61 

63 

61 

64 

64 

61 

67 

60 

66 

69 

62 

45 

40 

53 

45 

34 

27 

40 

57 

34 

24 

52. 

1 

See  Reference  Notes 


Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Day  Of  Monlh 

rage 

Station 

• 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 

75 

60 

78 

78 

76 

80 

77 

78 

82 

82 

91 

84 

83 

84 

62 

82 

82 

83 

88 

79 

75 

78 

79 

68 

62 

66 

77 

79 

66 

58 

58 

76 

8 

MIN 

68 

64 

70 

71 

70 

62 

59 

62 

69 

71 

ra 

72 

66 

66 

67 

72 

73 

70 

68 

68 

51 

57 

66 

52 

39 

40 

55 

59 

38 

33 

33 

60 

8 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

76 

80 

BO 

79 

75 

B  3 

60 

79 

80 

81 

82 

81 

83 

83 

62 

61 

82 

85 

87 

60 

78 

78 

78 

63 

59 

70 

77 

79 

58 

57 

72 

76 

9 

MIN 

6* 

60 

5* 

70 

64 

1 3 

59 

64 

70 

73 

7  3 

66 

64 

66 

66 

67 

67 

67 

65 

59 

53 

57 

62 

*5 

40 

40 

56 

48 

35 

34 

45 

58 

7 

WINTER  HAVEN 

MAX 

76 

81 

83 

80 

81 

83 

83 

78 

83 

86 

B5 

85 

87 

87 

86 

83 

87 

86 

84 

78 

68 

76 

79 

74 

60 

69 

77 

71 

59 

57 

55 

77 

6 

MIN 

50 

52 

57 

57 

49 

52 

56 

53 

54 

62 

65 

61 

63 

65 

59 

58 

59 

65 

65 

58 

46 

49 

51 

42 

35 

27 

39 

57 

36 

23 

38 

51 

7 

WOOORUFF  OAM 

MAX 

64 

71 

78 

73 

76 

79 

78 

66 

67 

75 

80 

80 

31 

57 

61 

60 

63 

78 

77 

74 

55 

55 

62 

65 

46 

48 

58 

64 

48 

43 

51 

65 

6 

MIN 

37 

47 

!  ! 

49 

48 

50 

55 

43 

44 

52 

65 

68 

52 

46 

48 

54 

57 

60 

54 

44 

38 

34 

34 

33 

34 

26 

26 

36 

21 

22 

22 

43 

7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


o tan  on 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

.11 

.13 

.11 

.15 

.11 

.14 

.14 

.18 

.12 

.12 

.15 

.12 

.09 

.20 

.12 

.15 

.11 

.33 

.22 

.19 

.18 

.06 

.09 

.17 

.13 

.13 

.13 

.08 

.15 

.16 

.11 

4.38 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.10 

.13 

.10 

.13 

.12 

.06 

.07 

.09 

.12 

.10 

.08 

.11 

.12 

.09 

.11 

.11 

.12 

.12 

.09 

.10 

.10 

.08 

.07 

.12 

.16 

.09 

.04 

.05 

.14 

.08 

.11 

3.11 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.06 

.09 

.05 

.12 

.08 

.08 

.08 

.09 

.09 

.08 

.07 

.09 

.05 

.06 

.08 

.15 

.08 

.07 

.08 

.06 

.12 

.13 

.09 

.10 

.13 

.19 

.05 

.03 

.11 

.10 

.10 

2.76 

MAX 

72 

75 

76 

77 

76 

77 

80 

79 

76 

75 

76 

79 

80 

81 

79 

81 

76 

81 

79 

81 

76 

67 

72 

77 

60 

67 

63 

68 

69 

57 

59 

73.9 

MIN 

61 

60 

63 

64 

65 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

68 

66 

66 

66 

67 

66 

61 

59 

59 

61 

54 

49 

47 

55 

49 

48 

49 

60.8 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.14 

.17 

.15 

.19 

.14 

.05 

.08 

.08 

.  1  5 

.15 

.13 

.20 

.12 

.07 

.13 

.18 

.15 

.'.'9 

.13 

.10 

.09 

.06 

.06 

.06 

.15 

.14 

.08 

.08 

.18 

.10 

.14 

3.74 

WIND 

61 

53 

36 

70 

50 

18 

14 

19 

48 

71 

47 

35 

39 

19 

17 

15 

33 

60 

27 

16 

38 

12 

27 

23 

40 

40 

26 

26 

51 

14 

35 

1080 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.10 

.09 

.1" 

.06 

.05 

.25 

.  1  1 

.19 

.07 

.14 

.02 

.19 

.10 

.08 

.08 

.05 

.01 

.19 

.12 

.15 

.09 

.08 

.09 

.14 

.10 

.05 

.06 

.17 

.11 

.09 

.02 

3.15 

WIND 

30 

10 

20 

10 

20 

30 

20 

50 

30 

50 

20 

40 

40 

20 

20 

40 

30 

70 

20 

40 

10 

30 

20 

80 

20 

10 

30 

50 

70 

10 

20 

960 

MAX 

75 

75 

74 

76 

76 

74 

74 

73 

74 

79 

80 

79 

75 

74 

75 

74 

79 

76 

75 

72 

64 

66 

70 

69 

52 

58 

66 

65 

58 

49 

49 

70.2 

MIN 

43 

52 

51 

53 

55 

53 

60 

44 

47 

57 

62 

64 

61 

53 

63 

61 

60 

65 

64 

51 

38 

38 

48 

36 

31 

30 

36 

52 

30 

30 

30 

49.0 

HIALEAH 

EVAP 

.24 

.16 

.13 

.23 

.10 

.06 

.14 

.07 

.09 

.15 

.17 

.15 

.11 

.08 

.14 

.11 

.13 

.20 

.13 

.00 

.17 

.12 

.00 

.09 

.14 

.14 

.07 

.02 

.20 

.11 

.10 

3.75 

WIND 

73 

50 

32 

78 

49 

11 

23 

7 

73 

87 

66 

40 

41 

27 

32 

58 

45 

71 

47 

11 

40 

20 

51 

48 

45 

39 

24 

22 

72 

21 

30 

1333 

LISBON 

EVAP 

.09 

.07 

.10 

.11 

.08 

.11 

.08 

.14 

.11 

.10 

.12 

.10 

.11 

.08 

.07 

.08 

.10 

.15 

.07 

.15 

.08 

.04 

.07 

.18 

.10 

.05 

.05 

.14 

.13 

.08 

.00 

2.94 

WIND 

20 

5 

5 

20 

5 

20 

5 

25 

40 

55 

25 

25 

35 

20 

5 

15 

25 

5  5 

30 

30 

10 

10 

15 

75 

45 

10 

20 

50 

60 

10 

20 

790 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.14 

.15 

.13 

.15 

.13 

.10 

.12 

.14 

.18 

.08 

.12 

.12 

.17 

.11 

.09 

.10 

.11 

.15 

.19 

.11 

.18 

.07 

.05 

.12 

.16 

.12 

.08 

.08 

.12 

.11 

.13 

3.81 

WIND 

81 

53 

32 

61 

42 

14 

13 

28 

67 

37 

29 

34 

45 

13 

17 

34 

16 

65 

71 

32 

54 

58 

21 

33 

60 

57 

29 

52 

36 

44 

43 

1271 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.14 

.13 

.12 

.16 

.15 

.08 

.15 

.18 

.15 

.17 

.11 

• 

.29 

.15 

.17 

.13 

.22 

.16 

.12 

.13 

.26 

.08 

.10 

.18 

.18 

.14 

.14 

.10 

.20 

.13 

.17 

4.59 

TA1IIA1II  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.17 

.14 

.08 

.09 

.12 

.10 

.12 

.15 

.05 

.12 

.14 

.07 

.15 

.15 

.11 

.10 

.14 

.10 

.06 

.12 

.06 

.06 

.09 

.08 

.08 

.06 

.12 

.10 

.10 

.12 

B3.26 

WIND 

47 

42 

41 

45 

25 

l  8 

8 

18 

68 

58 

57 

41 

21 

36 

39 

44 

44 

34 

12 

15 

11 

27 

17 

35 

22 

28 

22 

28 

25 

22 

60 

1010 

MAX 

78 

75 

79 

78 

81 

8  2 

8.1 

84 

80 

81 

84 

84 

87 

86 

84 

84 

83 

88 

82 

87 

86 

74 

76 

76 

69 

68 

74 

74 

74 

66 

68 

79.2 

MIN 

56 

59 

59 

59 

60 

62 

64 

64 

63 

65 

67 

69 

65 

66 

64 

65 

67 

68 

69 

73 

59 

57 

63 

60 

47 

40 

50 

59 

42 

40 

42 

59.5 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.17 

.19 

.18 

.06 

.24 

.07 

.19 

.10 

.24 

.15 

.16 

.10 

.18 

.11 

.13 

.10 

.13 

.12 

.22 

.11 

.11 

.12 

.09 

.16 

.24 

.10 

.13 

.02 

.15 

.15 

.13 

4.35 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.10 

.10 

.09 

.06 

.09 

.07 

.08 

.19 

.14 

.06 

.13 

.13 

.14 

.06 

.03 

.02 

.01 

.09 

.09 

.13 

.03 

.07 

.15 

.12 

.13 

.09 

• 

.24 

2.64 

WIND 

61 

55 

22 

21 

29 

21 

70 

115 

119 

117 

61 

69 

102 

109 

71 

65 

83 

72 

32 

97 

135 

41 

40 

160 

199 

56 

30 

79 

188 

85 

50 

2454 

Hoore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  HRCN  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vero  Beach  FAA  Airport  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  over  rock. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

70 
59 

72 
61 

71 
61 

72 
61 

73 

02 

73 
61 

75 
65 

71 
60 

72 
60 

74 

62 

74 
64 

72 
66 

72 
66 

71 
66 

72 
66 

76 
68 

72 
63 

69 
58 

68 
56 

64 

53 

64 
48 

64 
51 

65 
56 

58 
47 

60 
42 

53 
45 

69.1 
58.7 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

66 
59 

68 
61 

87 
■  ;o 

68 

60 

68 
63 

68 
61 

69 

66 

66 
61 

67 
60 

69 
62 

69 
64 

69 
66 

69 
67 

69 
66 

72 

66 

72 
68 

68 
63 

64 
59 

64 

56 

5  8 
53 

58 
50 

60 
52 

60 
57 

57 
49 

54 
45 

50 
46 

65.0 
59.2 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

65 
81 

66 
62 

86 

02 

o> 
60 

67 
64 

67 
64 

68 
66 

65 
0  3 

66 
63 

68 
64 

68 
66 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

70 
67 

70 
69 

67 
66 



63 
62 

63 
59 

57 
56 

57 
53 

58 
54 

59 
58 

58 
52 

52 
48 

49 
48 

63.8 
61.1 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahlagrass  sod.     Instrumentation:     3  point 
Foxboro  Thermograph. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Ten 

iperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Sno 

•v.  Sleet 

No  of  Ooyi 

Station 

.  E 

«  E 

a 

Max. 

Mm 

a  | 

-  "0 

Average 
Maximu 

f  J 

41 

■ 

a 

< 

1 
I 

From  loi 
Term  Ml 

Highest 

Dale 

i 

a 

a 

si 

St 

si 

oJ 

0 

J 
□ 

From  Lor 
Term  Me 

| 
O 

a 

Total 

a  o 
«  o 

1  o 

Q 

.10  or  Ml 

1 
o 

1.00  or  Al 

JUNE  1961 

1  AKP    riTV   ">  F 

88 .  5 

M 

M 

96 

12+ 

0 

1  7 

0 

JULY  1961 

a  or  a  n i A 

93.1 

68  1 

.9 

100 

31 

62 

10 

0 

2  7 

0 

0 

0 

3 

11 

5.80 

.88 

20 

.0 

0 

8 

2 

0 

TITIiCUTI  1  F    9  W 
1  1  IU3V1LLC    t-  W 

93.8 

.  3 

98 

31 

67 

4 

0 

29 

0 

0 

0 

6 

78 

.77 

2 

.46 

3 

.0 

0 

5 

4 

3 

VEN I CE 

90  .5 

94 

31 

66 

3+ 

0 

2  7 

0 

0 

0 

9 

13 

1 

.92 

3 

.0 

0 

11 

8 

5 

UAl  If  HI  II  A    7  N 

0 

0 

0 

5 

57 

1 

.99 

15 

.0 

0 

9 

3 

2 

WEWAHITCHK.A 

93.2 

65  .6 

79  .4 

96 

26+ 

60 

3+ 

0 

30 

0 

0 

0 

7 

65 

1 

.40 

19 

.0 

0 

16 

6 

2 

SEPTEMBER  1961 

WEWAHI TCHKA 

88.4 

62  8M 

75  6M 

94 

10+ 

55 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

o2 

.32 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

VV.  1  vDLn     1  -■'  J  1 

DP    1  AMD    1  M 

82.5 

61.4 

72  0 

_ 

1.2 

89 

3+ 

45 

21 

7 

0 

0 

0 

0 

3. 

49 

_ 

1.22 

1 

.18 

11 

.0 

0 

5 

4 

1 

FELLSMERE 

83.9 

60.5 

72.2 

3.3 

92 

3 

45 

21 

5 

3 

0 

0 

0 

5 

99 

1.50 

1 

.93 

29 

.0 

0 

7 

4 

3 

KISSIMMEE  2 

85.6 

63.3 

74.5 

.3 

92 

12+ 

45 

21 

2 

9 

0 

0 

0 

2. 

33 

.97 

.80 

11 

.0 

0 

4 

3 

0 

NOVEMBER  1961 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

73.1 

47.8 

60.5 

84 

5 

31 

30 

183 

0 

0 

1 

0 

3. 

71 

1 

.00 

23 

.0 

0 

7 

2 

1 

DE  LAND  3  N 

79.1 

56.1 

67.6 

4.5 

87 

1 

46 

25 

27 

s  0 

0 

0 

0 

2. 

64 

.77 

1 

.62 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25    26  27 

29 

30 

f2 

JANUARY  1961 

CORN  WELL  4  NW 

1.33 

.15 

2.00 

T 

T 

T 

T 

3.48 

JUNE  1961 

LAKE  CITY  2  E 

JULY  1961 

ARCADIA 

.14 

.14 

.31 

.27 

.08 

.83 

.88 

.05 

.25 

.11  .05 

3.11 

BAY  LAKE 

.73 

.02 

.55 

.73 

.02 

.29 

.84 

.50 

1.82 

1 .48 

.17 

.05 

.04  1.23 

1.13 

9.80 

CORNWELL  4  NT 

T 

.05 

.85 

T 

.75 

.61 

T 

.82 

T 

T 

.09 

.18 

.17 

.27 

.21  .44 

T 

.31 

T 

.25 

5.00 

TITUSVILLE  2  W 

2.46 

.12 

.82 

1.25 

2.13 

6.78 

VENICE 

1.92 

1.02 

1.01 

1.12 

.14 

.73 

1.38 

.07 

.26 

.50 

.53     .08  .06 

.31 

9.13 

WAUCHULA  2  N 

.88 

.12 

T 

.38 

1.18 

1.99 

.18 

.30 

.05 

.04 

.23 

.14     .07  .01 

T 

5.57 

NEWAH I TCHKA 

1.00 

.70 

.48 

.60 

.20 

.30 

1.40 

.40 

.30 

.22 

.10  .20 

.40 

.50 

.55 

.30 

7.65 

SEPTEMBER  1961 

WEWAHITCHKA 

.20 

.32 

.10 

.62 

OCTOBER  1961 

CORNWELL  4  NW 

T 

T 

.41 

.19 

T 

1.43 

T 

.06 

2.09 

D ELAND  3  N 

.67 

.08 

.33 

1.18 

.50 

.09 

.64 

3.49 

FELLSMERE 

1.22 

.11 

1.20 

.09 

.83 

.03 

.23 

.35 

T 

1.93 

5.99 

KISSIUMEE  2 

.80 

.05 

.60 

.58 

.30 

2.33 

NOVEMBER  1961 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

.26 

.26 

.46 

.94 

.42 

.37 

1.00 

3.71 

DELANO  3  N 

.33 

1.62 

.05 

.03 

.05 

.12 

.09 

.35 

2.64 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  ™,IDl 

DELAYED  DATi 


Station 

Day  of  month 

• 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

JUNE  1961 

LAKE  CITY  2  E 

UAX 
UIN 

87 

90 

90 

92 

96 

92 

88 

90 

88 

91 

94 

96 

92 

90 

86 

84 

90 

88 

82 

76 

79 

86 

90 

91 

92 

87 

79 

89 

91 

90 

88.5 

JULY  1961 

ARCADIA 

UAX 
UIN 

95 
66 

94 
69 

91 
69 

88 
66 

91 

67 

94 
68 

93 
67 

93 
67 

92 
69 

93 
62 

94 

66 

94 
67 

9  5 
69 

96 
70 

95 
71 

95 
67 

94 
72 

87 
70 

83 
69 

87 
70 

95 
68 

95 
67 

9^ 
68 

96 
69 

94 

70 

93 
68 

91 

65 

92 
69 

95 
69 

96 
67 

100 

69 

93 .1 
68il 

TITUSVILLE  2  W 

UIN 

94 
69 

95 
71 

93 
69 

92 
67 

94 

70 

95 
71 

95 
71 

97 
72 

97 
72 

93 
68 

92 
69 

93 
71 

93 
77 

95 
72 

91 
71 

95 
71 

95 
71 

90 
71 

86 
70 

87 
70 

94 
70 

93 
72 

94 
70 

95 
70 

95 
69 

95 
69 

96 
68 

93 
70 

97 
70 

97 
70 

98 
70 

7o!4 

VENICE 

MIN 

90 
66 

92 
71 

90 
66 

89 
69 

89 
71 

91 
71 

91 
69 

90 

72 

91 
73 

92 
72 

91 
70 

9  2 
70 

90 
70 

91 

72 

92 
72 

92 
70 

93 
71 

82 
72 

BO 
71, 

90 
72 

90 
71 

92 
72 

92 
70 

93 
71 

93 
72 

90 
72 

90 
70 

91 
71 

92 
72 

90 
74 

94 

73 

90.5 
7o!9 

WAUCHULA  2  N 

MAX 
MIN 

94 
47 

91 
68 

94 
70 

94 
70 

94 

69 

94 
71 

93 
72 

94 
72 

96 
75 

87 
73 

81 
73 

88 
71 

93 
69 

94 
69 

94 

72 

94 
71 

93 
68 

94 
71 

97 
70 

WEWAHITCHKA 

MAX 
MIN 

89 
60 

91 
64 

91 

60 

92 
67 

93 
66 

94 
68 

96 
69 

3  5 
69 

94 
68 

93 
68 

92 

65 

93 
63 

94 

65 

95 
67 

96 
66 

95 
68 

94 

67 

94 

67 

93 
68 

94 

66 

92 
65 

91 

66 

91 

65 

94 
64 

95 
64 

96 
65 

94 
64 

93 
65 

93 
66 

92 
65 

91 

65 

93.2 
65.6 

SEPTEMBER  1961 

WEWAHT  TCHKA 

MIN 

94 

72 

93 
72 

92 
70 

91 
71 

91 
70 

91 

68 

92 
68 

91 

93 

94 

89 

88 

Mi 

85 

82 

80 

56 

81 

55 

81 

60 

85 
61 

88 
60 

90 
59 

90 
58 

92 
59 

90 
60 

88 

60 

87 
61 

86 
61 

87 
60 

87 
60 

88 
61 

88.4 
62.8 

OCTOBER  1961 

DE  LAND  3  N 

MIN 

89 

66 

87 

66 

89 
64 

87 
63 

84 
61 

81 

69 

82 
60 

80 

65 

85 
64 

85 
65 

82 
68 

83 
67 

87 
71 

85 
69 

79 
58 

79 

55 

82 

59 

84 

62 

83 
68 

80 

59 

73 
45 

78 
50 

81 

52 

80 
54 

83 
57 

83 

55 

80 
58 

80 
61 

82 
70 

81 

62 

85 
60 

82  5 
61  !4 

FELLSUERE 

MAX 
MIN 

89 
67 

90 
66 

92 
69 

88 
72 

H7 
72 

82 
62 

85 
64 

86 
66 

85 
67 

84 
63 

85 
64 

90 
58 

88 

55 

89 

55 

82 
52 

80 

50 

82 

55 

84 

55 

83 
51 

81 
49 

75 
45 

80 
50 

82 
70 

82 
61 

80 
60 

82 
61 

83 
61 

80 

60 

79 
67 

84 

66 

S3 
62 

83.9 
60.5 

KISSIUUEE  2 

MAX 
MIN 

90 
72 

92 

66 

90 

65 

91 
65 

KH 

64 

84 

67 

85 
65 

B  5 
65 

87 
64 

88 

63 

85 
68 

92 
73 

91 
72 

90 
70 

90 
65 

90 

55 

82 
60 

85 
62 

84 
68 

82 
59 

80 
45 

85 

55 

83 
46 

83 
63 

82 
60 

83 
69 

82 
62 

82 
60 

80 

65 

79 
67 

64 
61 

85.6 
63.3 

NOVEMBER  1961 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

UAX 
MIN 

82 
62 

83 
61 

82 
61 

80 

55 

B4 
60 

74 

52 

78 
56 

69 
14 

61 
34 

70 
34 

72 
36 

65 
48 

62 
41 

73 
64 

78 
69 

76 
69 

70 
44 

78 
42 

68 
40 

68 
41 

69 
37 

74 
41 

73 
56 

73 
45 

72 
44 

74 
40 

75 
41 

70 
51 

57 
35 

64 
31 

73.1 
47.8 

DE  LAND  3  N 

MAX 
MIN 

87 
61 

85 
60 

85 
62 

85 
62 

81 
64 

83 
69 

82 
68 

82 
64 

76 
47 

75 
49 

80 
48 

81 
49 

83 
48 

83 
61 

85 
65 

85 
59 

83 
63 

79 
51 

77 

53 

75 
54 

70 
49 

80 
49 

80 

65 

70 

55 

76 
46 

76 
52 

76 
49 

74 

55 

70 
59 

70 
48 

79.1 
56.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARCH  1961 

BAY 

LAKE 

JULY  1961 

EVAP 

.21 

.19 

.14 

.14 

.25 

.18 

.35 

.33 

.37 

.22 

.19 

.16 

.15 

.17 

.24 

.13 

.25 

.19 

.24 

.21 

.23 

.25 

.30 

.26 

.22 

.27 

.31 

.27 

.28 

B7.16 

BAY 

LAKE 

EVAP 

.24 

.29 

.  25 

.19 

.23 

.15 

.23 

.32 

.40 

.35 

.32 

.19 

.11 

.27 

.16 

.22 

.30 

.19 

.28 

.23 

.18 

.12 

.29 

.29 

.32 

.24 

.34 

.19 

.30 

B7.69 

Climatologlcal  Data  Table: 
Parrish 


Climatologlcal  Data  Table: 
Canal  Point  USDA 


Dally  Precipitation  Table: 
Carrabelle  1  NNW 


Fountain  3  S 


Daily  Temperature  Table: 
Canal  Point  USDA 


CORRECTIONS 
MONTH:      JANUARY  1961 


AUGUST  1961 


Maximum  temperature  32  degrees  or  below 
should  be  0. 


Average  minimum  temperature  should  be  69.9; 
average  t emperature,  80 . 4 .     Everglades  and 
SW  Coast  Division  average  should  be  82.0; 
departure  from  long-term  average,  -0.2. 


Precipitation  on  the  31st  should  be  missing. 
Precipitation  on  the  31st  should  be  missing. 


Minimum  temperature  on  the  29th  should  be 
70;  30th,   68;  31st,  68.     Average  minimum 
temperature  should  be  69.9. 


S—  r«l«r«Qc«  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
DECEMBER  1961 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
DECEMBER  1961 


Ofn  Pond  rot*r. 


I    <v  O 

iL  /  S 


FLORIDA 


Polkaton  9  S» J 


Qfcgd.       V4« -<ff\ 


-  •"^«soUTHj  |CENTI^t'M1_""7^"Lj 


STATION  tfeCND 

^r*C'^t»f^t,  I 'Off 


pubJlc^ir-H^ly'p^fpl?^;^  °a,t»PProxi'"ato1>'  equal  values.     Hourly  precipitation  data  fro.  recorder  substations  will  be  available  in  the 
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STATION  INDEX 


■>.-'JV'  -  SPRINGS 
APALACHICOLA  m9  city 
ARCADIA 
AVON  PARK 
0*8 SON  PARK 

■AKTOH 
BAT  LAKE 
Ibayport 

BELLE  GLADE  Exp  STA 
'belle  glade  hrcn  gate 


ooto  lake 
0211  franklin 
0220  OE  SOTO 


339C  POL< 

OATS  !POLK 
0320  HILLSBOROUGH 
0935  HERNANDO 
0611  PAL"  BEACH 
i  0616  PALM  BEACH 


.BIG  C'RRF S S  Rf<;pi»vaT|ON  O^i  HENDRY 


BIThlO 
BLACK  HA  N  *  WNW 

BLOUNTSTOWN  2  SE 
BOCA  RATON 

BRAOENTON  EXP  STA! ION 
BRISTOL 

BROOKSv I LLE  CM|N  HILL 
BUSHNELL   2  E 
CANAL   POINT   GATE  9 

CANAL  POINT  USDA 
CAPE   SABLE  RANGER  STA 
CAPT IVA 

CARRA8ELLE  1  NNW 
CARYVILLE 

CEDAR  KET 
CHIPLET  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 

ICLEMISTON  U  S  ENG 
CORNWALL   A  NW 
CRESCENT  CITY 
CRESTv I EW  RAOIO  WJSB 
CROSS  CITY 

CROSS  CITY  2 

DAN  I  A   *  HNM 
r  DAVTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AR 

DEER  PARK 

OE  F UN  1  A  X  SPRINGS 
DE  LAND  1  i 
'DE  SOTO  CITY  A  SW 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
DOWL ING  PARK 

OR*  TORTUGAS 
EVERGLAOFS 
FEDERAL  POINT 
FELDA 
FELLSMERE 

FERNANDINA  BEACH 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  GREEN  12  W$W 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  9Ah|A  mag 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE   3  WSw 

GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRACE VI LLE 
GRADY 
MART  LAKE 

H|  ALE  AH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVS   ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INDIAN  LAKF  ESTATES 

I  NOUS 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
ISLEWORTh 

JACKSONVILLE  WB  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER   3  SE 
KENDALL  2  E 
KET  WEST  WB  AIRPORT 
KET  WEST  WB  CITY 


0798  ORANGE 

0769  OKALOOSA 

080*  CALHOUN 

0845  PALM  BEACH 


LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  H|AWA$SE 

LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACIO  2  SW 
LAKE  TRAFFORO 
LAMONT    6  WNW 
L1GNUHVI TAE  KET 


MANATEE 
LIBERTY 
HERNANDO 
SUMTER 

PALH  beach 


1276  PALM  BEACH 

'1103  MONROE 

11310  |LEE 
13*6  FRANKLIN 
USB  WASHINGTON 

'1*32  (LEVY 
194*  WASHINGTON 
1632  PINELLAS 
1**1  LAKE 

Il649  IHENDRT 

;169A  HENDRY 
1669  ^HIGHLANDS 

Il978  PUTNAM 
1964  OKALOOSA 
2006  DIXIE 

[2008  {DIXIE 
2114  BROWARD 
2190  VOLUSIA 
2198  'VOLUSIA 
2200  OSCEOLA 

2220  WALTON 
2229  .VOLUSIA 
2288  HIGHLANDS 
2298  HENORT 

2  391  SUWANNEE 

2418  MONROE 

2850  COLLIER 

2915  PUTNAM 

292?  HENDRY 

2936  INDIAN  RIVER 

29*4  .NASSAU 

31 37  OKEECHOBEE 

3153  MANATEE 

3  163  BROWARD 
3168  BROWARD 

3171 


4625  I 
14662  iHENDRT 
'470T  POLK 
4731  COLUMBIA 
4771  ORANGE 

1*797  jpQLK 
4645  HIGHLANDS 
4866  COLLIER 
|4692  .JEFFERSON 
•■0  35  MONROE 


3207  ST  LUCIE 
3230  BAY 
3321  ALACHUA 

3326  ALACHUA 
13470  .BAKFR 
3936  JACKSON 
3943  |lAFATETTE 
3940  ORANGE 

3909  OAOE 

3996  ALACHUA 

3966  HILLSBOROUGH 

4091  DADE 

4242  POLK 

1*273  LEVY 

l*2B9  CITRUS 

4327  ALACHUA 

4332  ORANGE 

4356  Duval 

4366  DUVAL 

4394  HAMILTON 

4518  DADE 

4970  MONROE 

4  5  75  MONROE 


DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

O 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

("iRQFR  VFR 

& 

u 

£ 

SPECIAL. 

29  05 

ai  3* 

90 

SP 

SP 

AltiANDER    SPGS.  ASSN. 

29  44 

64  39 

13 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

27  1* 

61  52 

6P 

4P 

RADIO  STATION  WAPG 

27  33 

81  30 

6P 

6P 

c 

J.    MI LET  COTHRAN 

27  50 

•  1  31 

SP 

HARRY  M.  TOLSON 

27  5* 

81  90 

129 

SP 

5P 

CITY  OF  BARTow 

91 

TA 

TA 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

26  32 

62  39 

TA 

TA 

WILBUR  D.  GOOD 

2*  40 

60  38 

•A 

8A 

6A 

everglades  exp.  sta. 

60  *3 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SP 

OAVIO  6.  JAMIESON 

* 

81  06 

63 

6P 

FLOOD  CONTROL  OIST. 

30  57 

66  *2 

c 

MR S .  S •  T0UNG8L00D 

i 

YL I? 

65  02 

7A 

OAVIO  HOWELL 

26  21 

80  05 

c 

GUS  P>  HAGER 

10 

SP 

5P 

GULF  COAST  ElP.  STA. 

160 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

28  37 

82  22 

5P 

SP 

c 

W-CENTRAL  FlA.ExP.STA, 

28  40 

62  05 

6P 

6P 

MRS*  A.   H.  NELSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

25 

sugar  Plant  fld.  STA* 

3 

■A 

8A 

NATIONAL    PARK  SVC. 

26  32 

62  11 

9P 

5P 

allen  t.  weeks 

29  92 

64  40 

5P 

MRS.  HA2EL  f.  COOC 

30  47 

LONNIE  h.  WH| ttaker 

11 

MISS  HARRIETTS  WHlODON 

130 

9P 

■  P 

A.    W.   0  STEEN 

27  59 

B2  47 

6P 

*P 

26  29 

81  46 

6P 

20 

* 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

40 

6A 

U.S.  GEOL .  SURVET 

29  25 

81  30 

6P 

30  46 

86  35 

sp 

5P 

C 

RAOIO  STATION  WJS8 

29  38 

83  07 

COUNTT  AGENTS  OFF  1 CE 

63  07 

43 

sp 

M" 

RICHARD  W.  DAVIES 

FLA.  POWER  •  LIGHT 

29  13 

81  02 

9A 

M 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

29  11 

81  03 

MID 

-  i  . 

C  J 

»P 

5P 

c 

255 

H.  C.  STORRS 

40 

9P 

5P 

ROBERT    I.  MAXWELL 

27  25 

61  28 

CHEslEy  A.  SKIPPER 

26  36 

81  08 

6P 

BA 

FLA.  FOREST  SERVICE 

10 

30  16 

83  19 

c 

OTHER  Li  BAILEY 

3 

NATIONAL   PARK  SERVICE 

3 

BP 

6P 

WILBUR  H.  TURNER 

8 

29  *4 

81  32 

6P 

6P 

26  33 

81  26 

c 

30 

LEWIS  K.  NOLAN 

60 

SP 

SP 

c 

R.   B.  COX 

s 

27  3* 

82  06 

TP 

OWEN  J.  KEEN 

2 

26  06 

80  09 

6P 

6P 

2 

26  07 

60  07 

5P 

SP 

7 

SA 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

19 

K|D 

HID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

27  25 

60  19 

MID 

MID 

CUT  OF  FT.  PIERCE 

5 

30  26 

65  26 

SP 

SP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

B 

29  36 

62  22 

4P 

AP 

CG 

AGRONOM*  dept  u.qf  FlA. 

195 

FED.  AVIATION  AGENCY 

82  10 

140 

"*P 

"ip 

G.ST,  M.  NURSERIES 

3 

30  59 

89  30 

c 

CHARLES  C.  L1DDON.  JR. 

.  0 

29  56 

82  94 

c 

ST.   REGIS  PAPER  CO. 

8A 

J.S.  GEOL.  SURVEY 

g 

•A 

MIAMI    WATER  PLANT 

75 

SP 

SP 

GEO.   T.  ALEXANDER 

5 

26  09 

82  14 

8A 

2 

25  30 

60  30 

MID 

MID 

c 

27  AS 

81  19 

6P 

1 NAC  T 1 VE  6/61 

12 

FLA.    POWER  COMPANT 

TO 

SP 

5P 

CITT  OF  INVERNESS 

8 

29  27 

82  08 

9A 

6P 

8 

30  25 

81  39 

HID 

HID 

C  J 

2 

30  17 

Bl  2* 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

10 

30  29 

82  99 

140 

SP 

5  P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2 

25  41 

60  17 

JADE  CO.  NURSERIES 

5 

24  33 

61  49 

HID 

HID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5 

2*  33 

81  48 

MID 

J 

28  ]8 

81  2* 

68 

SP 

SP 

c 

HAROLD  L.  YOUNG 

i 

26  49 

61  26 

3P 

86 

ATLANTIC  LAND   IPV.  CO. 

28  06 

61  43 

1 60 

SP 

SP 

CITRUS  EXP.  STATION 

10 

30  12 

62  35 

209 

sp 

FLA.  FOREST  SERVICE 

e 

26  32 

81  26 

113 

OA 

-sa 

SU6IR0P   FRUIT    FLD.  STA. 

s 

2B  02 

ei  97 

214 

MID 

MID 

C  J 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

7 

27  IT 

81  23 

90 

6P 

6P 

6P 

COLE  DANLET,  JR. 

26  26 

81  29 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

5 

30  2* 

83  55 

1  9C 

TUNGSTON  PLANTATION 

2 

24  54 

80  42 

8 

: 

OR.  E.   C.  LUNSFORD 

CTBTIAM 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

U 

o 
< 

5 

U 

o 

P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

< 

LONG 

TEMP. 

PHECIP. 

c 

L|5  '   

5P 

Ox L AWAHA  WATER  AUtH. 

LIVE  OAK  2  ESE 

SUWANNEE 

30  17 

62  58 

120 

6P 

AP 

RADIO  STATION  WNER 

LONGBOAT  KEY 

3124 

MANATEE 

27  23 

82  »9 

10 

*P 

G.  W.  HE RR I NGShaw 

LOXAHATCHEE 

5162 

PALM  BEACH 

26  41 

1* 

AP 

C.    A.  KING 

ILYNNE  4  SE 

MARION 

29  10 

90 

OTIS  B.  FORT 

MADI SON 

52  7  5 

MADI SON 

30  26 

T.  C*  HERCmANT 

MARATHON  SHORES 

S3S1 

MONROE 

2*  ** 

61  00 

S 

6P 

AP 

CHARLES  G.  HELTMAN.  JR. 

MARI ANNA   IND  SCHOOL 

SST2 

JACKSON 

30  49 

65  IT 

120 

SP 

SP 

FLA.    IND.   SCH.  FOR  BOYS 

MAR  1NE  LAND 

S391 

FLAGLER 

29  40 

10 

MARINE    STUDIO  INC. 

9S39 

LAFAYETTE 

ROBERT  L.  ANNlN 

MELBOURNE 

S6i  2 

BREVARD 

28  OS 

MELROSE 

S622 

ALACHUA 

29  *2 

62  03 

130 

SP 

9P 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

3693 

DADE 

25     <.  f 

80  11 

8 

5P 

SP 

ALEXANDER  M.  AlCOTT 

MIAMI  BEACH 

S698 

OAOE 

29  *7 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI    WB  AIRPORT 

9663 

DADE 

I 

29  48 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIAMI  i;  SSW 

3676 

DADE 

MILES  CITY  TOWER 

5719 

COLLIER 

26  11 

81  22 

10 

6P 

FlA.  FOREST  SERVICE 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

30  47 

87  09 

217 

9P 

AGR.  EXP.  STATION 

MONT  I  CELLO  2  S 

3879 

JEFFERSON 

30  32 

209 

A.  M.  PHILLIPS 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

589? 

GLADES 

26  30 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

3973  IPOLK 

27  96 

81  36 

5P 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

60*5 

SARASOTA 

27  19 

82  19 

20 

8A 

BA 

STATE  PARK  SERVICE 

jNAPLES  CARIB  GARDENS 

6076 

COLL  t  ER 

26  10 

61  47 

5P 

S  p 

CARIBBEAN  GARDENS 

Iniceville 

6240  OKALOOSA 

10  31 

60 

JACKSON  GUARD  FOR.  STA. 

NITTaw  1  S 

6251 

OSCEOLA 

27  96 

80 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

60  *5 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

I 

26  20 

80  32 

22 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

OCALA 

6*14 

MARION 

29  1  1 

82  08 

86 

SP 

MID 

CITY  OF  OCALA 

OCALA  2  NE 

MARION 

29  13 

68 

AIRWAY  OBSERVER 

;okeechobee  9  w 

OKEECHOBEE 

27  14 

U.S.  GEOL.  SURVET 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6*85 

OKEECHOBEE 

27  13 

•A 

ORANGE  CITY 

6984 

28  97 

61  16 

26 

■ 

JOHN  MARCHFWKA 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

28  )3 

61  20 

106 

MID 

MID 

J 

u.s.  weather  bureau 

ORTONA  LOCK  2 

GLADES 

26  47 

21 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6793 

Putnam 

29  39 

13 

6P 

CITY  of  palatka 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

PANAMA   CITY  2 

6641 

30  ,0 

83  40 

y> 

SP 

9P 

c 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PARR  I SH 

6860 

MANATEE 

27  35 

82  25 

*p 

*P 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

PENNSUCO   4  NW 

6966 

29  36 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

PENSACOLA  FAA  AP 

FSCAMB1A 

30  28 

110 

FED.    AVIATION  AGENCY 

PENSACOLA  WB  CITY 

T002 

ESCAMBIA 

67  13 

M  I  ( 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PERR1NE 

T020 

DADE 

29  36 

80  21 

11 

8A 

SOUTH  DADE  UTIl.  INC. 

PERRY 

TAYLOR 

30  07 

83  36 

45 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

7205  HILLSBOROUGH 

28  01 

121 

SP 

0.   A.  STORMS 

POMPANO  BEACH 

7234  BROWARD 

26  14 

22 

STATE  FARMERS  MARKET 

PORT    MAYACA    S   L  CANAL 

7293 

MARTIN 

26  99 

80  37 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNT  A  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

26  96 

62  Q3 

6 

SP 

SP 

E  *    J.  MC  C ANN 

loUINCY  EXP  STATION 

7*2* 

GADSOEN 

30  35 

84  35 

250 

SP 

9P 

N.  FLA.  EXP.  STATION 

RA I  FORD  STATE  PRISON 

7**0 

UNION 

\ 

30  04 

120 

F  LA.  STATE  PRISON 

ROYAL    PALM  RANGER  STA 

TT60 

OAOE 

25  22 

10 

NATIONAL   PARK  SVC. 

SAINT  AUGUST  I NE 

7812 

ST  JOHNS 

l9 

6P 

6P 

SAINT  LEO 

7SS1 

PASCO 

28  20 

62  15 

178 

7P 

c 

JRO.    AUSTIN  VELTEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859  MARTIN 

27  05 

60  18 

15 

c 

CORP j  OF  ENGINEERS 

SAINT  MARKS  6  SE 

WAKULLA 

30  05 

17 

tP 

FISH  *  WILDLIFE  SVC. 

ST  PETERSBURG 

7B8fc  PINELLAS 

27  A7 

33 

SP 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

SANBORN  TOWE P 

7950  WAKULLA 

30  04 

84  36 

J7 

SP 

9P 

J.S.  FOREST  SERVICE 

SANFORD  EXP  STATION 

7982 

SEMINOLE 

26  48 

81  15 

14 

3P 

5P 

CENTRAL  FLA.  ExP.  STA. 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

27  21 

82  32 

30 

SP 

SP 

CITY   OF  SARASOTA 

SHADY   OAKS   FISM  CAMP 

6165  jPOLK 

27  A9 

60 

MRS.  PEARL  E.  BRtwtR 

SOUTH  MIAMI    5  W 

6396  DADE 

25  42 

6 

SP 

SAMUEL  8.  heat  ON 

STARKE 

B92T 

BRADFORD 

29  56 

82  06 

48 

SP 

9P 

STE 1 NHATCHEE  2 

8963 

TAYLOR 

29  AO 

6  3  24 

1* 

*p 

*P 

MRS.  EThEl  v.  WOOD 

STUART   1  N 

6620 

MART  IN 

27  13 

80  19 

6P 

«P 

RADIO  STATION  WSTU 

T ALL AHASSEF  WB  AP 

8738 

LEON 

30  26 

84  20 

MID 

"ID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

T  AM I  AM I  CANAL 

8775  DADE 

25  *6 

80  27 

13 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

TamIAMI  trl  *o  mi  bend 

8780 

80  90 

» 

9P 

SP 

: 

Tampa  we  airport 

8788 

MLLS80ROUGH 

27  98 

62  32 

19 

UP 

MIU 

u.s.  LEATHER  bureau 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

8824 

PINELLAS 

28  09 

82  49 

BA 

■A 

CITY  OF   TARPON  SPRINGS 

TAVERNIFR 

86*1 

MONROE 

25  01 

80  31 

5 

4P 

6P 

CAPT,    EUGENE  LOWE 

T | TUSV I LLE  2  W 

6942  BREVARD 

28  37 

80  50 

40 

6P 

6P 

FRANK  8.  ROOF 

USHER  TOWER 

9120  ;LEVY 

29  29 

82  49 

SP 

IA 

FlA.  forest  service 

VENICE 

9)76  SARASOTA 

27  06 

62  27 

10 

SP 

SP 

c 

E  •  RAYMOND  WAT  SON 

VENUS  3  SE 

918* 

oLADE  S 

27  02 

81  21 

70 

c 

VAN  T.  OXER 

vERNOn 

9?nft  WASHINGTON 

30  37 

65  43 

49 

c 

AROL  HUDSON 

VERO  BEACH   FAA  AP 

9214 

NDIAN  RIVER 

27  ]9 

60  25 

24 

HID 

HID 

7A 

c 

FED.  AVIATION  AGENCY 

WAUCHULA  2  N 

9401 

HARDEE 

27  3S 

81  49 

119 

SP 

9P 

IVON  B.  T1LYOU 

w  palm  beach  radio  wjno 

9521 

>ALM  9EACM 

26  *A 

60  03 

15 

RADIO  STATION  WJNO 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

°AL M  BEACH 

26  41 

80  06 

» 

HID 

NIC 

: 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WE  W AH | T  CHK  A 

9566  GULF 

30  05 

89  12 

** 

SP 

SP 

EDWARD  A.  BANDJOUGH 

WINTER  HAVEN 

9707 

»0LK 

26  01 

81  *9 

1S2 

s  p 

SP 

RAOIO  STATION  WSIR 

WOODRUFF  DAM 

9T9S 

JACKSON 

1 

30  A3 

8*  92 

lie 

8A 

BA 

8A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1-APALACHICOLA,      2-ATLAnTIC;      3-CHOCTAwhATCHEE i      4-EVERGLADES i     5-GULF,      b-OCHLOCKONEE ,      7 -OKEECHOBEE i      8-ST .  JOHNS, 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  P.  0.  Box  3658,  University 

Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you, 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground;   Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Suplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL I MATOLOG I CAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25. 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 

orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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3 

66.2 

73.6 

MAO I  SON 

48.7 

7 

2 

60.7  1 

3.6 

66 

7 

4 

5 

64 

8 

- 

3 

5 

73 

9 

1.6 

78.0 

- 

2 

*6 

80 

6 

.6 

79.1 

2 

il 

77.7 

.5 

67 

8 

2 

- 

6? 

3 

3 

0 

55 

.2 

-  .5 

68.0 

MARATHON  SHORES 

66.9 

72.1 

75 

5 

76 

4 

eo 

0 

82.8 

64 

9 

84  ,4 

83.8 

78 

8 

7  b 

0 

72 

.1 

77.8 

MAR  J  ANNA    |N0  SCHOOL 

47.0 

7 

9 

59.3 

3.0 

2 

2 

6 

64 

0 

3 

7 

72 

7 

1.9 

77.5 

2 

■  5 

U  - 

6 

"* 

1 

2 

78 

1 

•  6 

67 

7 

* 

62 

8 

* 

0 

55 

3 

1.1 

67.4 

MAYO  S  NW 

49.9 

59.4 

8 

63 

8 

74 

3 

78.5 

81 

1 

60.6 

78.3 

67 

7 

3 

56 

68.4 

MELBOURNE 

60.1 

65.0 

71 

1 

70 

9 

76 

1 

79.2 

81 

81.7 

80.3 

75 

3 

70 

5 

&e 

.8 

73.2 

MELROSE 

53.4 

62.2 

68 

1 

65 

9 

74 

80  .9 

79 

.2 

71 

2 

66 

9 

60.1 

MIAMI    BA YF RON  T  PARK 

70. OM 

76 

<M 

81.3M 

83 

6 

82 

.9 

78 

6 

74 

6 

70.5 

MIAMI  BEACH 

67  2 

74 

2 

2 

76 

1 

7 

78 

7 

■  3 

81  .1 

B.' 

9 

82 

.4 

•  9 

7* 

6 

1 

74 

7 

71 

.0 

.  1 

76.8 

MIAMI    WB  AIRPORT 

64.9 

3 

69  .6 

73 

S 

74.1 

8 

78 

0 

*2 

83 

5 

•s 

83.4 

•■ 

62 

.0 

.3 

7T 

7 

,2 

73 

6 

1 

; 

68 

9 

.3 

75.9 

MIAMI    12  SSW 

63.1 

3 

9 

68.6 

1.2 

73 

3 

2 

( 

74.3 

1 

76 

8 

- 

•  6 

60.3 

.0 

82 

5 

.9 

82.3 

,2 

80 

•  2 

- 

.8 

70 

4 

- 

.7 

72 

5 

1 

2 

6  f 

.7 

-  .3 

74.6 

MILES  CITY  TOWER 

61  .SM 

66.8 

70 

9M 

69 

5M 

75 

8M 

M 

60 

4 

81,6 

80.6 

74 

i  M 

7  0 

6S 

MILTON  EXP  STATION 

46.  1 

58.8 

63 

1 

63 

7 

71 

5 

75.9 

f9 

6 

78.9 

76 

►9 

on 

61 

55 

1 

66.4 

MONTICELLO  2  S 

3.9 

6$ 

3 

7 

63 

9 

3 

2 

73 

4 

1  .2 

78.0 

■ 

1 

.7 

80.6 

79  8 

rs 

.1 

68.6 

64 

1 

68.0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

60.7 

3 

8 

65.8 

70 

7 

2 

6 

70 

6 

I 

4 

1 

•  9 

80.0 

,2 

61 

9 

•  6 

81.8 

1 

80.7 

■c 

74 

9 

1 

( 

ro 

5 

1 

1 

65 

1 

-  .] 

73.3 

MOUNTAIN  LAKE 

57.6 

- 

8 

64.2 

1.0 

69 

6 

2 

3 

69 

1 

- 

2 

5 

75 

8 

- 

•  7 

79.3 

- 

1 

81 

7 

.3 

81.7 

- 

3 

79.4 

- 

.9 

7? 

2 

- 

1 

.1 

68 

4 

1 

5 

64 

0 

.9 

72.0 

MYAKK A  RJV£R   ST  PARK 

57.3 

65.0 

69 

4 

66 

0 

75 

7 

79.2 

62 

2 

81  .8M 

M 

M 

H 

H 

NAPlE  S  CAR | B  GAROENS 

62. 5M 

69. OM 

72 

3M 

71 

4M 

76 

7M 

80. OM 

61 

5 

62.1 

80 

.9 

7^ 

0 

71 

0 

bT 

.3 

74.1 

N 1 CE V 1 LL  E 

60.6 

6] 

3 

rc 

3M 

75.7 

79 

9 

78  9 

76 

.9 

65 

T 

61 

1M 

53 

.1 

OC  ALA 

55.7 

64.2 

70 

68.  3 

76 

5 

62 

0 

81.3 

TV 

.5 

7. 

0 

68 

5 

6  2 

71.7 

OC ALA   2  NE 

53.3 

62. 2M 

68 

1 

65 

- 

75. 4M 

79.4 

81 

4M 

81.5 

79 

.0 

70 

9 

66 

2 

60 

70.3 

Okeechobee  hrcn  gate  6 

59.5 

64.4 

9 

69 

5 

75 

1 

79.0 

61 

1 

81  .2 

80.1 

7  ) 

9 

70.1 

64 

72.3 

ORLANDO  WB   A  I RPOR  T 

56.9 

5 

0 

64.7  1 

1  .5 

70 

6 

3 

9 

69.4 

2. 

2 

n 

0 

.5 

80.6 

- 

■  2 

83 

3 

82  .  9 

4 

81 

•  1 

•  4 

7» 

6 

1 

1 

6^ 

4 

2 

6 

63.9 

1.2 

72.8 

PAL AT  K A 

69 

1 

3 

7 

6  | 

5 

3 

1 

76 

•  6 

80.6 

.5 

83 

8 

83*  M 

60.6 

-  1 

71 

6 

1 

6 

67 

2 

2 

59 

9 

'l 

71  .2 

PANAMA  CITY  2 

46.4 

7 

3 

59.9 

2.9 

65 

9 

3 

7 

64 

1M 

3 

9 

73 

5M 

M 

M 

M 

63 

2 

8 

PARR | SH 

57.5 

66.5 

67 

8M 

68 

8 

60.4 

81 

8M 

81.7 

80 

5 

7* 

3 

ro 

0 

66 

2H 

72.7 

PE  NSACOL A   FAA  A  I PPOR  T 

47.6 

58.6 

63 

1 

64 

8 

74 

1 

79.0 

81 

6 

80.6 

79 

1 

6f 

1 

61 

9 

4 

67.8 

PENSACOLA  WB  CITY 

48.0 

* 

58.6 

2.6 

62 

9 

2 

7 

63 

6 

3 

* 

72 

2 

■ 

1.6 

77.3 

— 

2 

.3 

81 

5 

*  5 

80.0 

1 

>2 

78 

.1 

.2 

67 

9 

2 

- 

62 

0 

1 

8 

56 

.3 

1.2 

67.4 

1 

63 

3 

73 

e 

78.6 

80 

1M 

78 

5M 

68 

3 

64 

,7 

5  " 

9 

68.4 

PLANT  CITY 

57^9 

4 

0 

65.1 

2.5 

70 

0 

3 

7 

66 

8 

1 

9 

76 

3 

•  7 

80.1 

.5 

M 

81.9 

6 

80.1 

•  1 

7  * 

5 

4 

4 

3 

3 

64 

.4 

1.9 

POMPANO  BEACH 

64.0 

68.7 

72 

6 

72.3 

rs 

7 

79.5 

82 

81.2 

80.6 

76 

1 

7  2 

4 

6h 

6 

74.5 

punt a  gorda 

62.6 

2 

4 

68.1 

2.1 

72 

2 

2.8 

72.6 

1 

1 

78.1 

81  .4 

.6 

82 

6 

•  7 

82.6 

.5 

82 

0 

.6 

77 

3 

c 

73 

8 

3 

9 

67 

*7 

1.5 

75.1 

OUINCY  EXP  STATION 

48.6 

5 

7 

58.9 

3*5 

64 

a 

2 

63.6 

3 

1 

V 

1 

1.9 

77.5 

2 

.0 

79 

7 

.6 

78.6 

1 

4 

78 

0 

.8 

68 

0 

3 

63 

3 

2 

95 

.4 

1.1 

67.4 

ROYAL    PALM  RANGER  STA 

.  g 

67.  7 

70 

9 

71 

3 

73 

6 

79.3 

80 

3 

80.3 

79 

.2 

74 

7 

re 

4 

65.8 

73.3 

^A|NT  AUGUSTINE 

53.4 

4 

•* 

60.4 

1.1 

67 

4 

1 

65.6 

3* 

« 

73 

7 

1.4 

77.5 

2 

80.7 

•  4 

80.7 

7H 

7 

•  7 

71 

3 

1 

5 

fi  1 

2 

3 

3 

59 

*7 

•  7 

69.7 

SAINT  LEO 

56.6 

9 

64.4 

1.7 

70 

0 

3 

2 

69.2 

2 

2 

'  f 

0 

.1 

80.5 

■  1 

62 

5 

1.1 

82.5 

7 

8U.7 

.6 

73 

6 

.4 

69 

2 

3 

1 

63 

4 

1.1 

72.5 

SAINT   MARKS  6  SE 

49.7 

58.0 

63 

63. 8M 

6M 

76. 4M 

81 

81  .1M 

77 

7 

68 

7 

6  ) 

9 

55 

5 

67.7 

SI  PETERSBURG 

58.8 

5 

2 

66.0 

1.2 

71 

4 

3 

1 

70.6 

2 

3 

70 

0 

•  3 

82.0 

2 

.5 

83 

9 

1.2 

63.6 

,5 

81 

9 

•  2 

75 

4 

.9 

71 

3 

2 

6 

65.  7 

1.0 

74.1 

SANBORN  TOWER 

49.5 

58.1 

63 

8 

62 

71 

s 

76.7 

79.3 

79.4 

78.5 

67 

9 

3 

^ 

.9 

67.2 

SANFORD  EXP   STAT [ON 

57.2 

Z 

63.3 

1.1 

69 

8 

3 

2 

0 

76 

2 

•  4 

60.1 

.6 

62 

1 

.1 

81.9 

,3 

79.9 

.5 

73 

6 

.9 

6 

2 

1 

63 

.3 

.6 

72.1 

SARASOTA 

58. 5M 

64.6 

69 

3 

69 

IN 

,'5 

6 

79.6 

61 

9 

81.6 

60 

.2 

74 

4 

4 

64 

72.4 

SOUTH  MIAMI    5  w 

63.6 

68.9 

72 

1 

76 

5 

79.6 

81 

6 

81.6 

S 

4 

76 

0 

0 

67 

STARKE 

51.6 

67 

6 

73 

1 

77.0 

80 

1 

78.6 

67 

4 

67 

8M 

58 

5  M 
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ible  1- Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February 


Apnl 


July 


Auguat 


September 


reiNHATCMEE  2 
j  rUART   1  N 
UlLAHASSEE   WB  AP 

(MIAMI    TRL  40  MI  BEND 

IMP A  WB  AIRPORT 

VRPOM  SPGS  SEWAGE  PL 
!  WERNIER 
IITUSVILLE   2  - 

JH£R  TOWER 

;NICE 

:ro  beach  faa  airport 

\UCHULA   2  N 
PALM  BEACH  RADIO  WJN 
:ST  PALM  BEACH  WB  AP 
£WAH I TCHK A 


[VISIONAL  AVERAGES 

JRTHWE  ST 
3RTH 

»TH  CENTRAL 
XJTH  CENTRAL 
fERGLADES   AND  S  W  C 


*7.8     -  5. 


51.0     -  6*6 


65.9 
58.0 
69.4 

65.0 


69.8 
66.0  ! 
69.9  I 


68.6  I  -  2.9 
67.9      -  J.* 


79.9M; 
81  .9M 
81.1  , 


78.1  -  2.1 
79.4     -  1.0 


82.1 
83.9 
82.1 


66.9  I  -  1.9 


69.0 
75.0 
69.1 
64.1 
69.2 

70.7 
69.0 
74.1 
73.2 


i  narrative  Special  Weather  Summary  appeared  in  the  October  issue  of  this 
mblication  for  1961. 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 

February 

March 

StAtlOU 

3 

i 
& 

a 

1 

a. 

'jj 

£ 

a 

i 

£ 

Q 

a 
C 
• 

£ 

I 
° 

ALEXANDER  SPRINGS 
APALACM 1  COL  A  WB  CITY 
ARCADIA 
AVON  PARK 
8ABSON  PARK 

2.47 

4.39 
5.13 
2.30 
1 .69 

.  ti 

3.33 
.23 

2.70 
3.96 
.95 
3.22 
2.86 

.02 
-1.5C 
.92 

2.15 
3.43 
1  .84 
3.02 
3.40 

-1.47 
-  .83 
.21 

BARTOW 
BAY  LAKE 
BAYPORT 

belle  glade  exp  sta 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

1.7* 
1.72 
2.0* 
2.57 
1.65 

-  .37 
1.10 

3.57 
2.53 
2.05 
1.15 
.48 

1.07 
-  .50 

2.52 
1  .34 
2.00 
.88 
.33 

-  .8* 
-2.03 

BITMLO 

BLOUNT  ST OWN  2  SE 
8RADEN TON  ExP  STATION 
BROOK  SV 1 LL  E    CHIN  MILL 
BUSHNELL   2  E 

2.02 
4.65 
2.32 
3.23 
2.00 

1.08 
.08 
1.17 

2.25 
4.55 
2.76 
1.55 
2.»2 

.76 
.18 
-1.52 

1.73 
3.97 
2.14 
2.39 
.82 

-1.2* 
-  .82 
-1.28 

CANAL  POINT  USDA 
CAPE  SABLE   RANGER  STA 
CAPTIVA 

CARRABELLE    1  NNW 
CARYV 1 LLE 

3.67 
.93 
3.5* 
3.39 
3.9* 

-  .2* 

.43 
1.27 
2.15 
4.59 
*.65 

.72 

4.17 
.58 
.57 
4.01 
5.11 

-  .89 

CEDAR  KEY 
CMIPLEY  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT    6  S 
CLEWI STON 

3.71 
1.82 
1.36 
1.88 

-  .*6 

*.*2 
2.80 
3.*6 
1.1* 

1.02 

4.68 
2.09 
.95 
1  .90 

-2.3* 

CLEWISTON  U  S  ENG 
CORNWELL   4  NW 
CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY  2 

3.18 
3.48 
2.69 
3.** 
E5.00 

.*3 

1  .63 
.83 
3.59 
8.2* 
4.74 

.50 

3.01 
1.65 
2.73 
7.30 
.76 

-  .73 

DAN I A  4  WNW 
DAYTONA  BEACM 
DAYTONA  BEACM  WB  AP 
DEER  PARK 
DE   FUN  I AK    SPR I NGS 

*.61 
2.70 
1.96 
*.06 
3.63 

-  .1* 

-  ,95 

.38 

3.29 
3.70 
1.1* 
4.79 

1.30 
.25 

.21 
1  .74 
1.17 

3.05 
5.75 

-2.45 
-  .61 

OE   LAND   3  N 

DE   SOTO  CITY  4  SW 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

DRY  TORTUGAS 

EVERGLADES 

2.24 
3.75 
2.93 
2.98 
2.15 

.*6 
.57 

5.29 
1,63 
1  .85 
1  .2* 
.60 

2.68 
-  .83 

1.50 
3.281 
1.47 
4.01 
.65 

-1.83 
-1.56 

FEOERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNANDINA  BEACH 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN    1 2  WSW 

3.26 
2.95 
3.70 
2.27 
2.65 

1.07 
.97 
1.50 

3.»e 

.90 
3.82 

.95 
3.57 

.47 
-1.43 
1.29 

3.18 
2.47 
1.82 
2.13 
2.23 

-  .17 

-  .78 
-1.61 

FORT  LAUDEROALE 
FT   LAUDERDALE   BAH  I A  MA 
FT   LAUDERDALE   EXP  STA 
FORT  MYERS   WB  AP 
FORT  PIERCE 

3.88 
*.28 
3.32 
3.31 
3.2* 

1.70 

1.79 
l.*6 

.51 
.71 
.32 
1 .88 
1.39 

-1.45 

-  .06 

-  .96 

1.14 
.65 
1.12 
3.56 
3  .40 

-1.67 

1  .40 
.04 

FOUNTAIN   3  S 
GAINESVILLE    3  WSW 
GAINESVILLE    FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

6.15 
2.50 
2.30 
3.51 
2.12 

-  ,07 
.77 

*.*5 
6.15 
4.43 
4.30 
1 .89 

2.97 
.9* 

1  .63 
1  .27 
1  .23 
1  .29 
2.18 

-2.42 
-2.59 

H| ALE  AM 

HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

5.71 
5.3* 
.83 
2.5* 
1 .58 

.80 

.58 
4.43 
3.20 

.99 
1  .67 

-  .58 

1  .15 
2.09 
1 .44 

3  .66 
2.40 

1  .49 

INVERNESS 

ISLAND  GROVE    2  WNW 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE   W8  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 

2.21 
2.66 
1.63 
2.87 
2.81 

.13 

-  .30 
.19 

2.29 
4.03 
3.61 
4.85 
4.75 

-  .83 

1.15 
2.19 

.77 
.52 

1.17 
1  .44 

-2.99 

1.62 
-2.25 

JASPER   3  SE 
KENDALL   I  E 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST   WB  CITY 
KISSIMMEE  2 

6.36 
5.*5 
1.25 
1.05 
2.13 

-  .29 

-  .*9 
.38 

4.77 

1.42 
1  .36 
3.56 

-  .22 

-  .28 
1  .29 

1  .47 
1  .59 
1  .28 
1  .57 
.82 

-  .29 
.00 
-2.76 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 

3.16 
1.82 
».75 
1.67 
1.70 

1.69 

-  .01 
2.06 

-  .*6 

1.10 
2.55 
3.65 
3.38 
2.17 

-  .84 
.  1  1 
.06 

-  .15 

1  .76 
3.25 
.76 
1  .32 
3.81 

-  .80 

-  .05 
-2.89 

.01 

LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
L 1 SBON 

LIVE  OAK    2  ESE 
LONGBOAT  KEY 

4.9? 
3.95 
2.60 
5.26 
2.89 

1  .39 
1.94 
2.74 
1.-0 
3.48 

2.4* 
1  .67 
2.62 
1  .38 
2.67 

LOXAHA  T  CHEE 
MADISON 

MARATHON  SHORES 
MAR  1  ANNA    IND  SCHOOL 
MAYO    5  NW 

3.25 
4.24 
2.85 
».16 
5.15 

l.*l 
,26 

.41 
2.86 
2.64 
4.18 
3.37 

-  .78 
.03 

2.06 
1.25 
•  75 
*.76 
1 .73 

-3.48 
-1  .08 

MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI    BAYfRONT  PA»K 
MIAMI  BEACH 

3.30 
2.8* 
1.93 
2.53 
5.12 

.49 
3.06 

.60 
4.70 
.63 
.60 
.63 

-1.15 
-1.15 

2.33 
1  .06 
1  .97 
1  .29 
1  .91 

-1.00 
-  .3* 

MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWEP 
MIL  TON  EXP  STATION 
MONTICELLO  2  S 
MOO"t    HAVEN  LOCK  1 

5.55 
1.63 
3.80 
».17 
2.71 

3.46 

.  73 
1.17 

.86 
.89 
9.71 
7.24 
2.16 

-  .76 

3.51 
.45 

.9* 
.93 
8.66 
3.61 
3.36 

-1.38 

-1.99 
1  .05 

MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 
NAPLES  CAR  IB  GARDENS 
NICEVILLE 

2.10 
2.52 
».96 
4.25 
*.07 

-  .01 

.32 

4.66 
4.97 
1.06 
3.69 
1.36 

2.43 
-  .13 

3.38 
1.71 
.90 
5.25 
2.93 

.  10 
-  .17 

OCALA 
OC ALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE   MRCN  GATE  6 
ORLANDO  Wfl  AIRPORT 

3.09 
2.9* 
2.22 
1.93 
1.75 

-  .30 

3.70 
3.70 
.46 
,60 
2.62 

.77 

1  .60 
.66 
2.22 
1.77 
2.21 

-1.05 

September 

October 

November 

December 

B 

a 

B 

_ 

s 

jj 

i 

i 

| 

c 

• 

• 

a 

i 

£ 

• 

a 

• 

£ 

jj 
• 

a 

• 

£ 

« 

a 

■■ .  i [ 

2.67 

2.33 

1.17 

.78 

-6.87 

.41 

-2.14 

1.86 

.59 

3.22 

-  .07 

2  .  86 

-4.80 

2.11 

-i  !e4 

•  58 

■  j  [ 

1  *78 

*66 
* 

1  .95 

.90 

•  79 

■  23 

2.41 

-4.39 

1.68 

-1.09 

.96 

.01 

1.75 

-  .04 

1.74 

.43 

.56 

3.06 

1  !99 

-6.72 
* 

2*  14 

96 

* 

1  *46 

01 

2  *19 

-1.3 

2.76 

1.05 

•  54 

•  35 

13.00 

1.40 

1.26 

1.43 

4.45 

.24 

.00 

-2.10 

1.65 

1.36 

3.68 

-  .30 

2*02 

-   •  1 

*  *9e 

-2.12 

2*61 

•  55 

■  31 

1  .54 

i.ii 

3.78 

2*13 

1.19 

4.55 

.97 

•20 

2.76 

2.97 

2.07 

•21 

3.14 

1.01 

El*44 

3*25 

2.04 

-2.80 

•  OC 

-1  .69 

2*72 
* 

50 

* 

8*74 

16 

* 

2.60 

-3.70 

.00 

-3.03 

- 

1.23 

-  .97 

1.21 

.01 

2.95 

8*34 

3,84 

t  *oe 

-5  31 
* 

aloe 

1*56 

•  11 

•  16 

3*03 

* 

1  .25 

* 

*42 
* 

.20 

4.31 

1.67 

.43 

.20 

2.40 

2.09 

1.25 

.09 

-5  04 
* 

1.05 

34 

44 

* 

* 

3  .90 

•  OC 

7*95 

1  .74 

1.4C 

1*85 
* 

' 

2.00 

3*56 

1.69 

.44 

4.03 

3.7* 

4.10 

1.01 

3.20 

-3.32 

2.25 

-3.64 

2.65 

•  58 

•  73 

-1  .72 

7.36 

2.63 

2.00 

.29 

2.30 

-3.74 

.18 

-1  .80 

4.87 

1.26 

10.97 

6*04 

1  .97 

-4.92 

3.49 

-1  .22 

2.64 

.77 

.54 

-1.36 

2.84 

.16 

1.76 

.63 

1.97 

•  54 

1  .92 

2*.4* 

1*45 

,  56 

7.45 

-2.30 

2  «4C 

-1  .84 
* 

1,00 

* 

•  10 

-1  25 
* 

1  .71 

-5.66 

1.05 

-4.27 

3.31 

1.39 

.94 

-1  .66 

1.21 

-8.46 

5.99 

-1.50 

.69 

.73 

.25 

-1  .68 

-8.13 

-4.23 

.82 

-2  •  10 

*6e 

4*1* 

1  *4* 

"ie 

1.42 

•  06 

•  91 

•  57 

2.16 

-6.66 

3.48 

-5.35 

1.10 

- 

1.95 

.37 

-2.00 

3.22 

4.46 

1.50 

•  40 

2.31 

5.46 

1.72 

•  78 

2.80 

-5.79 

3.16 

-  .99 

1.12 

_ 

.09 

■  53 

-  ,76 

3.24 

-5.11 

5.09 

-3.10 

1.22 

_ 

1.76 

.49 

-1  .62 

2.61 

.00 

1.89 

5.27 

3.15 

-1.89 

.77 

-3.40 

2.35 

.56 

.88 

-1.90 

2  .97 

.97 

2.40 

.97 

4.57 

-1.65 

•  31 

-3.92 

1.93 

_ 

.07 

•  69 

-2.45 

3.18 

2.02 

1*45 

.76 

5.34 

4.53 

1.25 

.18 

1  .68 

.92 

4.10 

•  68 

2.38 

.  50 

E   .4  3 

2.71 

-8.04 

6.02 

-2.7* 
* 

•  90 

L  •  2 1 

•  1C 

-1  00 
* 

.76 

-5.90 

.03 

-2.98 

3.40 

1.78 

E2.45 

.35 

3  .90 

.21 

2,72 

1.48 

4  28 

39 

1.02 

-5.94 

•  27 

-4^44 

2*8* 

-1  *90 
* 

•  56 

•  45 

1.91 

•  38 

2.47 

.80 

3.68 

1.20 

2.06 

3.48 

.71 

.75 

1.71 

-4.34 

2.  74 

-4  04 

•  13 

1  89 

-1  00 

5  .62 

-  ,43 

2.30 

-4.48 

.06 

[  .96 

•  9< 

-  .82 

2.37 

-4.27 

2.33 

-  .91 

.32 

_ 

1.65 

•  8C 

-1  .08 

3.86 

-3.77 

.66 

-3.31 

.62 

.65 

E  .38 

-  .62 

.89 

-6.15 

1.97 

-  .93 

E  .53 

1.04 

1  .86 

-  .29 

1.30 

-4.13 

•  60 

2,16 

•  13 

1  .05 

2.71 

3*49 

1.45 

•  99 

1  .55 

-4.82 

.56 

-1  .97 

.86 

.51 

3.90 

1  .90 

1.96 

1.25 

.74 

.29 

3.45 

2.46 

.76 

.20 

2.15 

•  93 

1.48 

1  .  76 

1  .76 

.3! 

4.1  2 

1.75 

3.29 

•  10 

.75 

2  .02 

.72 

9.99 

1.54 

.30 

1  .49 

-3.73 

.40 

-2.36 

4.1  1 

1.94 

2.00 

-1,13 

1.42 

-2.90 

•  OC 

-1  69 
* 

3,31 

6.05 

1  .65 

1.95 

•  52 

3.8I 

I.73 

5.52 

1.38 

2.15 

.26 

1.09 

1.56 

3.60 

1.02 

1.64 

5.  50 

.30 

.74 

-5.11 

2  .29 

-4.  78 

1.8' 

_ 

.45 

1  *4S 

-  .34 

3  .4C 

-4  .93 

3.92 

-4.31 

2.15 

•  26 

.13 

-1  .52 

2.32 

-6.47 

2.23 

-6.10 

.96 

- 

1.38 

1.37 

-  .10 

.98 

.60 

.76 

•  32 

4*53 

10.71 

3  .45 

-1.46 

■  16 

-1  .98 

2.13 

•  20 

4,35 

1.11 

2  .64 

-4.96 

.66 

-3.37 

1.41 

.05 

•  33 

-  .70 

1.77 

-4.92 

.37 

-3.06 

.27 

1.48 

2.09 

.35 

1.05 

3.76 

1.53 

.45 

.53 

5.14 

-  .94 

.00 

-2.28 

E3.77 

.28 

7.73 

3.12 

2.13 

3.92 

1.01 

T 

2.35 

1.16 

2.49 

1. 10 

2.50 

.72 

3.06 

1.08 

2.32 

1.05 

.54 

T 

4.20 

2.11 

E  .33 

.08 

4.84 

-2.31 

2.87 

-1  .04 

.92 

•  40 

•  66 

-1  .43 

1.55  -2.73 
2.871  -  .16 
2.06  -1 .72 


2.20  -1.39 


2.06  -1 .3* 
2.28 

.25 
E6.*7 
1.5* 
1  .*1 
1.38 

2.03 


2  .0-' 


2.62  -1.06 


2.68 

.ooj  -I 

5.16  1.97 


3.56  -  .12 


5.84  2.87 


3.93 
El  .44 

.04  -3.53 

2.32  -  .75 


1.69  -1.58 

2.06  -1.29 
El. 64  -1.53 
5.45  2.16 

.97, 
1.21  -1.66 


2.61   -  .73 


2.23 
3.78 
4.071 
4.18 
2.99 

4.52 
2.2* 
3.40 
8.68  « 
9.93 

2.23 
2.25  -2.29 


8.82 
7.26 
2.98 
3.45 


1.91  -1.26 
6.44 

9.43 
6.80 

2.55! 
E3.41 
,., 

10.78! 

3.73 

5.05| 

E2.15| 
5.26 
6.86 
1.671 
4.54, 

J.2j, 
7.02; 


7.51 
5.67 
4.87 
6.03 
6.70 

5.99 
5.70 
3.42 
6.24 


8.10 
4.54 
5.32 
2.96 

4.84 
3.97 
4.40 
7.81 
S.lS 

9.75] 
9.01 
6.81 
3.97 


2.67 


7.31     2.38]  6 
6.92 
9.94. 
4.92 
7.16  3.07 


2.44  -  .74 


2.32  -  .66 


3.20  -2.07 


2.06 
1.73 
9.23 
2.00 


3.66 
12.44 
2.371  -  .45 
3.18  .36 
1.62  -1.91 

5.01  1.39 
4.69i  1.07 
4. 101  1,19 
2.20 

2.73:  -1.86 


5.17 
3.02 
2.68 
4.3  1 
2.11 

5.40| 
3.95 
E6.88 
7.30  3.37 
6.81  1.26 

11.97  6.21 


6.12  1.69 


4.69 
2.36 
4.71 


4.61 
4.14 

10.17 
10.72 


5.46  -2.10 


7.26  -  .95 

5.27  -1.55 


5.60  1.59 
4.45  .44 
4.14  -3.56 

E6.20  -  .31 
4,42  -3.96 
E8.87  3.40 


8.23 

!  z 

3.11 

25 

4.09 

6.96 

1 

27 

2.91 

9.60 

7.27 

49 

6.00 

5.99 

4.  37 

6-65 

w 

97 

5.60 

9.01 

9.25 

6.51 

4.34 

3.27 

65 

5.41 

5.02 

9.64 

97 

3.71 

3.43 

5.31 

5.00 

2 

19 

5.78 

3.95 

5.36 

•  12 

5.48 

12 

5.16 

7.29 

5.16 

11 

6.  14 

4.37 

3.07 

2 

92 

10.41 

so 

6.37 

3.13 

6 

3.66 

3.51 

5.22 

1 

16 

1.28 

2.05 

3.22 

bb 

9.62 

49 

1.25 

4.  1  1 

2 

23 

9.10 

9.74 

3 

92 

8.85 

2.94 

1.81 

8.82 

5.07 

li 

57 

3.08 

11.18 
11.86 
15.05 
7.68 


3.43 
11.27 
11.63 


9.6* 
9.72 
13.23 


6.45 
12.39 
13.41 

5.19 

Ell. 35 
12.83 
10.71 
13.01 
9.90 

5.09 


7.21:  -1.18 


10. »8  3.66 


-».39 
1 .86 


13.86 
7.52 
9.05! 


7.39 
15.37 
10.72 


5.79 
12.69 
5.97 


1.9* 
11.16! 
1 1  .96 

7.00 


9.93  2.23 


*0.25. 
*1.67  ■ 
36.30  ■ 
39.53  ■ 
3*. 72 

»3.15i  • 
42.77 
66.16! 
40.85  ■ 
36.45 

47.58 

E53.77; 
50.02 
44.03  ■ 
39.96 

49.26! 
24.36 
34.15 
E»5.01 
60.06 


66.3*! 
36.61 
61.21  ■ 
E71.21 
E60.99 

*0.23l 
*».7l! 
*0.06 
**.16 
66.60 

E49.9& 
40.741 

E38. 12 
25.47 
41.43 


■14.3,, 

If,.. 

14.0 


-3.1 
-2.7, 
12.6 


12.3! 

65.17  -7.TI 
40.57  -17.81' 
41.65! 
35.36 
41,6*1 

35.5*1  -23. 
36.62 
50.87 
54.74.  1.6,1 
36.30  -16.50 

E55.2* 
47.75  -3.61 

50.23! 
56.00 
33.63 

61.10 
52.21 
E35.83 
45.75  ■ 


E45.94 
45.03 
42.60 

36.151  . 
40.36 

51.73 
44,34 

22.5*  ■ 
26.7*  . 


28.07 

E37.7o)  ■ 
E35.62  - 
E69.82I 
39. 3W 
35.83 

60.68 
E32.32 
33.11 
32.61 
*5.56 

36.6* 
39.98  ■ 
22.21 
56.13 
44.68 

61.56 
E51 .46 
E34.62 
26.37]  • 
61.70  - 

63,60  - 
E35.10 
85.77 
50.01 
37.67  ■ 

60.37  - 
36.97 
39.72 
E61.67 
45.27 

66.34 
41.76 
30.08 
E26.63 
41 .76 


16.91 
12.71 
22,6; 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 

February 

March 

Apnl 

May 

Tune 

III 

ly 

August 

September 

October 

N  vcmlit-r 

December 

Annual 

Station 

a 

1 

£ 

& 

B 

3 
0. 
| 
£ 

• 

a 
• 

a 

a 
3 

3. 
B 

£ 

• 

• 

a 

Precipitation 

• 

a 
• 

a 

a 
3 
a 

i 

£ 

■ 

0. 

• 

a 

0 
a 

2 

£ 

• 

1 

Si 

• 

0 

Precipitation 

■ 

a 

a 

i 

£ 

• 

i 

o. 
• 

a 

0 
Q, 

e 

£ 

e 
• 

a 

Precipitation 

• 

9 

G 
S. 

Q 

O 
1 

5. 
£ 

« 

i 
1 

Q 

3 

0. 

£ 

O 

Q. 

C 

£ 

e 

i 
1 
& 

'ALATKA 
WfANAMA  CITY  2 
IC'ARRI  SH 

'ENSACOLA  FA A  AIRPORT 
I'ENSACOLA  MB  CITY 

3.01 
4.70 
2.53 
3.00 
3.19 

.93 
1.17 

-1.36 

• .  19 

4.48 

2.50 
10.44 
7.72 

.92 
•  54 

3.79 

2.84 

7.03 
2.50 
6.10 
7.09 

-  .69 
1.84 

1.09 

4.02  .48 
3.59  -  .93 
1.79 
4.35 

4.99  -  .31 

3.40'  .20 
1.971  -1.04 
2.76 
3.47 

3.00!  -1.36 

9.00  -1.19 
4.93  .68 
9.1*1 
10.03 
9. id  3.93 

6.09!  -1.72 
3.43  -4.86 
5.7*1 
4.671 

4.60  -2.99 

7.60 
13.58 
12.05 
11.03 
11.13 

.15 

5.57 

3.70 

2.90 
4.14 
3.45 
5.29 
6.44 

-4.55 

-1.96 
.66 

1.54 

.15 
.18 
2.28 
2.12 

-"•.15 
-2.01 

-1.76 

2.68 
1.45 

.62 
5.66 
9.73 

.84 

-2.01 

1.89 

1 .00 

E5.41 
2.19 
8.19 
8.21 

-1.65 
.92 

4.04 

44.27 
E54.86 
41  .47 
75.31 
72.92 

-9.43 

-2.09 
11.32 

\\ 'ERRINE 
y  »ERRY 
p'LANT  CITY 
<*  >0«P*NO  BEACH 
I  >UNTA  OOROA 

7.11 
5.3. 
2.37 
6.1* 
4.03 

.55 
2.47 

.95 
3.78 
2.35 

.70 
1.47 

-  .39 

-  .66 

.81 
1  .52 
1  .37 

.88 
1  .12 

-2.12 
-1.29 

.00 
3.01 
2.99 
1.40 
1.33 

-  .86 
-1.49 

[13.82 
1.92 
2.55 
11.43 
4.38 

-  .65 
1.24 

10.62 
4.051 

1.50  -6.72 
3.581 

9.031  -  .15 

2.71 
2.40 
7.02 
2.10 
6.67 

-1.88 
-1.31 

4.41 
8.09 
6.84 
7.77 
6.81 

-1.86 
.01 

2.15 
2.99 
1  .26 
6.39 
5.34 

-5.77 
-2.84 

1  .49 
.84 
.29 

6.59 
.26 

-2.62 
-3.52 

.61 
2.95 

•  44 
1*09 

.15 

-1.39 
-1.14 

ull 

4.18 
.58 

.35 

2.12 
-1.12 

E45.45 
38.051 

32.96  -21.59 
48.65 

41.16'  -9.80 

J'XI.NCY   EXP  STATION 
1  IOYAL  PALM  RANGER  STA 
fi  SAINT  AUGUST  I  NE 
1  SAINT  LEO 
SAINT  MARKS   6  SE 

3.49 
2.11 
4.11 
1.2t 
3. 09 

.07 

1.86 
-  .76 

5.36 
1.28 
9.20 
2.63 
3.63 

1.44 

6.17 
-  .28 

5.43 
.79 
1  .42 
1  .95 
1.57 

.17 

-2.12 
-1.76 

5.21 
.09 
4.00 
1.36 
3.67 

.38 

.70 
-2.13 

2.21 
8.49 

2.89 
2.57 
2.74 

-1.81 

.2% 
-  .99 

5.69  .60 
3.09 

5.19  -  .19 
4.93  -4.06 
5.75 

7.51 
3.61 
10.56 
6.47 
2.77 

.35 

4.22 
-2.75 

14.31 
7.58 
5.42 
6.42 
7.74 

8.06 

-  .52 
-1.92 

1  .90 
3.70 
3.48 
3.99 
3.81 

-2.53 

-4.60 
-3.50 

.00 
5.09 
5.57 
.29 
.02 

-2.21 

-  .78 
-2.58 

2.10 
.53 
4.79 
1.35 
1.11 

-  .43 

2.27 

-  .55 

4.02 
.16 
.67 
3.37 
2.66 

-  .04 

-2.08 
1  .25 

97.13 
36.52 
57.30 
36.61 

4.06 

5.17 
-20.03 

1ST  PETERSBURG 
<  SANBORN  TOWER 

SANFORO  EXP  ST AT  I  ON 
1  SARASOTA 

SOUTH  MIAMI    5  W 

2.23 
4.0* 
1  .79 
2.77 
8.52 

-  .21 

-  .13 

3.01 
4.82 
3.65 
2.77 
.59 

.07 
1.40 

2.10 
1.84 
5.68 
2.27 
1.46 

-1.08 
2.41 

2.91 
3.38 
1.07 
3.29 

.05 
-2.30 

3.41 
2.82 
1.12 
4.98 

1.18 
-2.19 

3.20 

5.37 
3.03 
11.60 

-2.93 
-1.77 

8.61 
2.67 
3.72 
6.8C 

-  .33 
-5.32 

10.81 
12.07 
6.75 
7.95 
6.03 

1.65 
-  .53 

5.82 
1  .89 
2.65 
3.94 
3.40 

-2.70 
-4.47 

•  29 
.11 
2.05 
1.60 
4.15 

-3.20 
-2.17 

1.49 

1.77 
1.85 
.89 
.91 

-  .29 
.01 

3.37 
2.62 
1.71 
.76 
.25 

1  .31 
-  .42 

47.25 

37.41 
41  .05 
E46.74 

-6.48 
-16,48 

STARKE 
'  STEINHATCHEE  2 
f  STUART   1  N 
{[TALLAHASSEE  WB  AP 

TAMIAM1    TRL   *0  MI  BEND 

E2.76 
5.78 
4.46 
2.58 
1.34 

-1.27 

E4.16 
4.65 
.76 
5.29 

E  .98 

1.25 

3.85 
El. 17 
4.98 
4.43 
.98 

-  .64 

E4.85 

1 .63 
2.36 
.50 

-2.13 

3.19 

11.02 
2.40 
7.05 

-1.36 

9.27 
E5.44 
4.33 
4.55 
7.65 

-2.17 

5.88 

1.13 
6.48 
6.10 

-1.39 

11.81 
11.06 

6.32 
10.07 

9.37 

3.15 

E3.14 
2.13 
2.39 
3.00 
4.76 

-2.36 

.34 
1 .45 
4.80 

7 

4.68 

-2.38 

4.09 
2.69 
1.80 
1.70 
.55 

-  .82 

.61 
El  .59 
.14 
4.23 
.09 

.55 

£53.95 

43.76 
47.09 
E44.05 

-9.57 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

1  TAVERN  I ER 

i TITUSVILLE  2  W 
JSHER  TOWER 

1.45 
1.59 
3.62 
2.94 
5.20 

-  .54 

-  .68 

.74 

3.81 
2.30 
1.76 
1  .98 
5.91 

1.31 

-  .62 

-  .23 

2.23 
2.33 
1.56 
3.40 
2.30 

-  .89 
-1.19 

.12 

1.44 

.10 
.84 
6.20 

-1.07 
-2.61 

2.14 

12.87 
2.24 
2.65 

-1.15 
-  .86 

2.64 
3.13 
3.80 
3.02 
7.10 

-5.13 
-3.01 

-5.11 

7.69 

1.71 
6.78 
9.23 

-  .42 

-  .77 

6.22 
10.  B7 
2.91 
8.42 
14.55 

-1.84 
1.89 

1.52 

2.43 
4.87 
2.20 
7.70 
2.15 

-4.02 
-2.40 

-1.04 

.25 
.11 
3.85 
1.35 
.70 

-2.89 
-3.05 

-4.66 

.94 
1.39 

.32 
1.59 
1.35 

-  .10 

-  .28 

-  .61 

3.80 
3.48 

1  .29 
2.02 
2.50 

1  .84 
1  .41 

.06 

35.04 
42.60 
35.99 
41  .88 
59.86 

-14.90 
-9.85 

-13.46 

VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 
WAUCHULA  2  N 
rW  PALM  BEACH  RADIO  WJN 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

2.99 
3.21 
2.1, 

3.17, 

.69 

3.64 
.97 
3.39 

.42 

-1.79 

1.48 

3.52 
2.21 

3.57 

.35 

3.87 
1.38 
1.96 
2.24 
2.28 

-1.85 

3.87 
2.74 
5.30 
6.90 
5.09 

.03 

2.01 
2.96 
4. 27 
2.59 
2.65 

-5.24 

9.13 
1.69 
5.57 
2.20 
1.22 

-5.48 

5.70 
4.89 
8.20 
5.48 
6.3, 

-1.01 

1.72 
3.01 
1.19 

3.01 

-6.11 

.74 
6.46 

.57 
6.54 
6.52 

-1 .80 

.58 
1.79 

.36 
1.91 
2.86 

-  .13 

.77 
.08 
1.76 
.49 
.58 

-1  .62 

36.50 
32.70 
36.93 

37.  76 

-23.96 

:  WEWAHI T  CHIC  A 
WINTER  HAVEN 
WOODRUFF  DAM 

4.67 
1.62 
3.59 

6.73 
3.21 
3.34 

3.79 
2.34 
S.58 

3.73 
2.12 
5.67 

E2.40 
6.06 
4.00 

E4.59 
9.40 
2.43 

7.65 
3.44 
3.78 

12.59 
7.31 
9.22 

.62 
1.22 
2.37 

E  .13 
.85 
.24 

El. 61 
.65 
2.33 

E3.77 
1.39 
6.27 

E52.26 
39.81 
46.82 

■DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWEST 
NORTH 

NORTH  CENTRAL 
•  SOUTH  CENTRAL 
EVERGLADES  AND  S  W  COA 

3.951 
4.121 
2.23 
2.54> 
2.76 

.09 
1.67 
.27 
.61 
1.27 

5.59 
4.62 
3.02 
.'.46 
1.22 

1.59 
1.51 
.63 

-  .05 

-  .64 

4.69 
1.69 
1.97 
2.40 
1.63 

-  .82 
-1.98 
-1.38 

-  .72 

-  .81 

4.39 
4.23 
1.88 

1.51 

-  .39 
.90 

-1.43 

-  .99 
-1  .49 

3.50 
2.82 
2.34 
3.99 
6.52 

-  .56 

-  .2* 

-  .91 
.69 

2.55 

fc..'b 
6  .  14 
5.66 
4.64 
6.39 

1.09 
.41 
-1.51 
-2.76 
-1.96 

5.06 
6.01 
6.45 
5.17 
6.90 

-3.02 
-1.76 
-1.62 
-2.94 
-1.26 

11.03 
10.34 
9.00 
7.72 
6.61 

3.70 
3.29 
1.76 
.14 
-  .83 

3.27 
2.11 
3.04 
3.02 
3.31 

-2.19 
-4.42 
-4.20 
-4.58 
-5.04 

.32 
.98 
1  .69 
1.50 
1  .91 

-1.84 
-3.23 
-2.36 
-2.39 
-2.23 

2.82 
2.82 
2.28 
1.00 
.86 

-  .22 
.86 
.31 

-  .87 

-  .66 

6.00 
1  .09 

.30 

1  .84 
-1  .61 

-  .51 

-  .73 

-  .95 

56.88 
47.17 
41.10 
38.29 
39.92 

-  .73 
-4.60 
-11.15 
-14.09 
-12.05 

LOWER  EAST  COAST 
!  KEYS 

4.17 
2.68! 

2.05 
1.09 

•  •7 

1.77 

-1.29 
-  .09 

1.84 
1.90 

-  .92 
.04 

1.21 
.90 

-2.64 
-1.51 

8.23 
4.90 

3.05 
2.40 

6.28 
3.58 

-1.19 
-  .91 

2.20 
1.41 

-4.53 
-3.28 

6.  1  "> 
2.78 

-  .52 
-1.91 

2.91 
1  .51 

-6.32 
-5.29 

5.10 
3.58 

-3.26 
-3.46 

1.55 
.65 

-1.16 
-1.85 

.46 
•  90 

-1.57 
-  .87 

40.75 
26.56 

-18.30 
-15.64 

Sm  Reference  Note*  Following  Station  Index 

-  201  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


FLORIDA 
1961 


Station 

Highest 

a 

Lowest 

9 

a 

Last  spring  minimum  of 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

Date 

|Temp.  | 

Date 

Temp. 

Date 

|  Temp,  j 

Date 

|  Temp. 

 c — iiibcb — Q   

ALEXANDER  springs 

£  -  J 

20 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

3-11 

26 

APALACHICOLA  wb  city 

*  ^u 

8-  1 

26 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

26 

ARCADIA 

7-3  1 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

AVON  PARK 

103 

7-31 

25 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

2  6 

BARTON 

99 

7-31 

28 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

.6 

BAYPOR T 

8-  6 

25 

1-23+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

25 

8ELL£  GLADE  EXP  STA 

8-  3  + 

27 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

_ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BLOUNTSTOWN   2  SE 

6-  2  + 

20 

1-22 

NONE 

1-22 

2  0 

1-23 

2  ] 

1-28 

28 

BRAOENTON   EXP  STATION 

9  6 

8-14  + 

27 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

2H 

6ROOKSVILLE   CHIN  MILL 

9  7 

6-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

2  6 

BUSHNELL   2  £ 

98 

8-13  + 

18 

12-30 

NONE 

NONE 

1-22 

24 

1-2  3 

2H 

CANAL   POINT  USOA 

95 

33 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CAPE    SABLE   RANGER  STA 

93 

9-14 

38 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CAPTIVA 

8-   7  + 

39 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CARRABELLE    1  NNW 

98 

8-  1 

16 

12-30 

NONE 

1-22 

17 

1-22 

17 

1-31 

28 

CEDAR  KEY 

NONE 

CHIPLEY   3  E 

95 

8-  2+ 

15 

1-22 

1-22 

15 

1-22 

15 

1-30 

23 

2-  4 

2  8 

CLEARWATER 

95 

8-  7* 

30 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

CLERMONT   6  S 

101 

7-31 

26 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

28 

CLEWISTON  u  S  ENG 

96 

8-   6  + 

36 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

98 

5-20 

19 

1-22 

NONE 

1-22 

1-22 

19 

2-  1 

2  7 

CROSS  CITY  2 

99 

8-   1  + 

16 

12-30 

NONE 

1-22 

20 

1-22 

2  - 

1-23 

25 

DAYTONA  BEACH 

97 

8-  6  + 

28 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

95 

8-  1 

27 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

2  7 

DEER  PARK 

99 

8-  1 

21 

12-30 

NONE 

NONE 

1-22 

24 

1-22 

24 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

99 

7-25 

17 

1-22 

NONE 

1-22 

17 

1-22 

17 

1-30 

2  6 

DE  LAND  3  N 

;  oo 

8-   1  + 

23 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

2  7 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

26 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

DRY  TORTUGAS 

9* 

8-28 

51 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EVERGLADES 

9*. 

9-  3  + 

34 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FEDERAL  POINT 

100 

7-3  1 

28 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FELLSMERE 

99 

a-  i 

27 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

2  7 

FERNANDINA  BEACH 

99 

7-31 

21 

12-30 

NONE 

NONE 

1-22 

2  3 

1-22 

23 

FORT   DRUM   5  NW 

•  H 

7-31 

23 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

27 

FORT  LAUDERDALE 

92 

8-  4  + 

34 

1-19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FT    LAUDERDALE    BAHIA  MAR 

92 

8-   7  + 

36 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FT    LAUDERDALE   EXP  STA 

95 

9-15  + 

30 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FORT   MYERS   W8  AP 

96 

7-30 

33 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

FORT  PIERCE 

94 

8-   5  + 

30 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FOUNTAIN   3  S 

6-11 

16 

1-22 

1-22 

16 

1-22 

16 

1-22 

16 

1-30 

2(1 

GAINESVILLE    3  WSW 

98 

8-   1  + 

IB 

12-30 

NONE 

1-22 

20 

1-22 

20 

1-23 

2  7 

GAINESVILLE   FAA  AP 

98 

6-  1 

1  9 

12-30 

NONE 

NONE 

1-22 

21 

1-23 

-  8 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

98 

7-31 

1  6 

12-30 

NONE 

1-22 

1  8 

1-22 

1  8 

1-31 

2  1 

HIALEAH 

36 

6-19 

36 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HIGH  SPRINGS 

1  00 

8-    1  + 

1  6 

12-30 

NONE 

1-22 

20 

1-22 

2  0 

1-22 

HOMESTEAD  EXP  STA 

94 

9-15  + 

32 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

2  c 

INVERNESS 

96 

8-  1 

22 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

JACKSONVILLE   WB  AP 

9  9 

7-31 

24 

12-30+ 

NONE 

NONE 

1-22 

24 

1-22 

2- 

JACKSONVILLE  BEACH 

96 

8-  1 

25 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

2  6 

JASPER   3  SE 

i  DC 

8-   1  + 

15 

12-30 

NONE 

1-22 

18 

1-22 

18 

2-  4 

2  b 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

93 

8-20 

51 

1  2-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KISSIMMEE  2 

103 

8-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

LA  BELLE 

- 

~ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

2  8 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

96 

7-31 

24 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

2  7 

LAKE   CITY   2  E 

17 

12-30 

NONE 

1-22 

18 

1-22 

18 

1-26 

2  7 

LAKE  HIAWASSE 

97 

8-    1  + 

27 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

2H 

LAKELAND  WB  CITY 

96 

8-  1 

30 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE   PLAC10   2  SW 

)9 

7-31 

25 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

25 

L I SBON 

99 

8-  1 

23 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

2  7 

LIVE  OAK  2  ESE 

99 

6-1 1 

14 

12-30 

NONE 

1-22 

17 

1-22 

17 

2-  4 

2  8 

LOXAHATCHEE 

96 

9-14  + 

26 

12-30 

NONE 

SON- 

NONE 

NONE 

MADISON 

9  8 

8-  1 

20 

1-22 

NONE 

1-22 

20 

1-22 

20 

1-2E 

.  ' 

MARATHON  SHORES 

93 

8-  3  + 

49 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

97 

7-2  5 

1  7 

1-22 

NONE 

1-22 

17 

1-22 

1 1 

1-31 

2  8 

MAYO   5  NW 

99 

8-   1  + 

16 

12-30 

NONE 

1-22 

1  8 

1-22 

1  8 

1-2  2 

2  7 

MELBOURNE 

96 

7-31 

28 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

2  8 

MELROSE 

26 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

2  8 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

39 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI  BEACH 

91 

4-28  + 

42 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI    WB  AIRPORT 

93 

6-  2 

39 

1 2-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MIAMI    12  SSW 

9  3 

8-  5 

33 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MILES  CITY  TOWER 

27 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MILTON   EXP  STATION 

>6 

7-26 

16 

1-22 

1-22 

16 

1-22 

16 

1-22 

16 

2-  4 

2  8 

MONT  1  CELLO   2  S 

1  0  C 

6-13  + 

16 

1-22 

NONE 

1-22 

18 

1-22 

1  8 

2-  4 

2  8 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

95 

8-  3  + 

31 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MOUNTAIN  LAKE 

98 

7-31 

25 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

MVAKKA  RIVER   ST  PARK 

96 

7-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NAPLES   CARIB  GAROENS 

95 

9-22  + 

34 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NICEVILLE 

99 

8-  2 

_ 

2-12 

26 

OCALA 

100 

7-31 

25 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

26 

OLALA   2  NE 

16 

12-30 

NONE 

1-22 

19 

1-22 

19 

1-23 

26 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

93 

8-  9  + 

)1 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

100 

7-31  + 

29 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALATKA 

1  0  3 

7-31 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

26 

PANAMA   CITY  2 

97 

8-  2  + 

NONE 

1-22 

19 

1-22 

19 

1-22 

19 

PARR  1 SH 

9  9 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

2  8 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

9  7 

8-  1 

24 

12-29+ 

NONE 

NONE 

1-22 

24 

1-22 

PENSACOLA   WB  CITY 

9  8 

8-29 

25 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

25 

PERRY 

97 

6-  6 

16 

12-30 

NONE 

1-22 

ia 

1-22 

18 

1-28 

28 

PLANT  CITY 

98 

8-    1  + 

25 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

25 

POMPANO  BEACH 

»2 

9-21  + 

34 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PUNT  A  GORDA 

96 

7-31 

35 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OUINCY   EXP  STATION 

97 

8-  l» 

19 

12-30+ 

NONE, 

1-22 

19 

1-22 

19 

1-28 

26 

First  fall  minimum  of 


32'  or 
below 


32 '  or 
below 


28°  or 
below 


24  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


3-11 
1-22 
1-23 
1-22 
1-23 


1-23  25 

1-  22  |  31 
NONE 

2-  11 
1-23  26 

1-23  31 

3-  11 
NONE 
NONE 
NONE 


3-11 


1-22 
1-23 


NONE 
1-23 
1-23 
1-31 
1-22 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
1-22 


3-U 
1-21 
1-22 
1-23 
1-28 

1-28 


1-22 
1-22 
1-23 

1-22 
3-11 


1-23 

1-  28 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
3-10 

2-  4 


1-23 
NONE 


1-22 
1-22 


2 

1-30 

3-11 

1-  23 
NONE 
NONE 

2-  5 


32 


12-25 
12-29 
12-26 
12-26 
12-26 

12-26 
12-30 

11-  10 

12-  26 


12-26 
NONE 
NONE 
NONE 

11-  30 

12-  26 


NONE 

11-  30 

12-  22 
12-25 
12-25 


12-26 
NONE 
12-26 
12-30 
12-30 

12-30 
12-30 


12-26 
NONE 
NONE 
NONE 

11-  30  28 

12-  26  27 
11-30]  28 

NONE: 


12-26,  24 

NONE 
12-26 

NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
12-26  24 
NONE 


12-26 
NONE 
NONE 
NONE 

12-26 
NONE 

12-26 
NONE 


12-30  26|  NONE 


NONE 
12-24 
12-25 
12-31 
12-29 


NONE 
12-291  24 
12-26|  19 

NONE 

NONE 


30 1  12-25  30 
32!  11-  9l  31 
12-29 
12-26 
NONE 

NONE 
12-25 
12-29 
12-2  5 
12-25 

NONE 
NONE 
12-29 
NONE 
12-30 


12-26  27   12-30  21 


30 


29!  11-21 
32[  12-25 
321  12-24 

3 1  I  11-30 
I  NONE 

32  |  12-22 
32!  12-29 
28! 

30!  12-26 
30]  12-25 


12-25 
10-16 
NONE 
12-28 


31  12-26 

31  12 
28  12-26 
30|  NONE 
32!  12-26 

27!  12-26 
3l!  12-21 
30]  12-29 

30  11-30 
!  NONE 

31!  11-30 
29l  12-22 
281  12-30 

32  12-25 
I  NONE 

!  NONE 
I  NONE 
!  NONE 
!  12-26 
32j  11-10 

28  j  12-21 

31  12-26 
32!  12-26 


NONE 

11-  10 

12-  25 
12-25 
12-30 
12-30 

12-25 
NONE 

12-21 
12-24 

)l  11-10 
>j  12-26 
I  NONE 
I  NONE 
1 j  12-21 


12-24 
12-30 
12-30 
NONE 

NONE 
12-31 
12-31 
12-26 
12-29 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12-24 
12-25 
12-25 
12-25 
NONE 

12-26 
NONE 

12-26 
12-26 

12-30 
11-30 
NON[ 
NONE 


12-26  28 
12-26  21 
12-30(  27 

NONE 
12-301  28 


.0 


12-29  22 
12-30  23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 
12-30 
12-30 


NONE 
NONE; 
NONE 
NONE 
NONE 

12-26 
12-26 
12-26 
12-26 
NONE 

12-26 
NONE 
NONE 

12-30 
12-30 

NONE 
12-26 
NONE 
NONE 
NONE 


12- 
12- 

12-301 
12-2  6 
NONE 

12-24 
12-26 
12-30 
12-26 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
12-26|  25 

11-  10  28 

12-  26  23 
NONE; 

12-261  28 
NONE] 
NONEI 


12-301 
12-26| 
NONE| 
NONE: 
NONE 

12-30 
12-261 

noneI 

12-26! 
NONE 


24 


12-30 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
12-30 
NONE 
NONE 
NONE 

12-26 
NONE 

12-30 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
12-26 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


12-30 
12-30 
12-30 
12-26|  20 
NONE 


12-30 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
12-26 
NONE 
NONE 
NONE 


1  8 


NONE 
12-30 
NONE 
NONE 
NONE 

none) 

20|  12-26i 
NONEj 


12-22 
12-26 
12-26 
NONE 
NONt 

12-30 
NONE 

12-25 
12-29 

12-26 
12-26 
NONE 
NONE 
12-26 


2  8 


12-26,  24 
12-26  20 

NONE 

NONE 

NONE! 

none! 
none; 

NONE 
NONE1 
12-29  22 

I 

12-261  23 

none! 

NONE 
NONE 
NONE 

12-26  21 

NONE 
12-261  21 

NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
12-29,  24 
NONE 


NONEl 
NONE 

NONE, 
12-26 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE| 
NONE, 

NONE! 
NONE: 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 

none! 

12-301  16 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


21  12-26  21  12-30  16 
281    NONE  NONE 

NONE  i  NONE 
NONE        j  NONE 

22  12-26!  22   12-301  19 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12-30 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
12-30 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
12-30 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
12-30 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
12-30 
NONE 
NONE 
NONE 

NONEl 
12-30 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONEl 
12-301  16 
NONE 
NONE 

NONE; 
NONE1 
NONE| 
NONEl 
NONE 

12-3o|  16 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


2  89 

337 
336 
337 

337 
342 


277 
331 
337 


2  99 
266 
137 
336 

289 
277 
340 

3  36 


3  36 
340 
328 
337 


292 
78  = 
288 


342 


331 


331 


342   336  332 


313  ; 
338  : 
337)  ! 


337  : 

341  : 
38|  : 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


F  LOR  I  DA 
1961 


btation 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  tall  minimum  of 

Number  ol  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20*  or 
below 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28  or 
below 

24°  or 
below 

20  or 
below 

16  or 
below 

16'  or  below 

20  or  below 

24 '  or  below 

9 

V 
£t 

O 

CD 

32 D  or  below  | 

Date 

J  Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

o> 

a 

Temp,  j 

Date 

Temp.  I 

Date 

Temp.  | 

© 

a 

Temp.  | 

Date 

TempJ 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

95 

6-18 

29 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONI 

12-26 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAINT   AUGUST  INE 

98 

8-  1 

23 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

25 

1-28 

31 

12-24 

27 

12-24 

27 

12-25 

23 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

336 

330 

SAINT  LEO 

98 

7-30 

28 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

28 

1-22 

28 

12-26 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

- 

338 

SAINT   MARKS   6  SE 

102 

8-  1 

18 

1-22 

NONE 

1-22 

18 

1-22 

18 

1-30 

28 

2-  4 

30 

11-30 

3  2 

12-26 

2  5 

12-30 

21 

NONE 

NONE 

- 

342 

330 

299 

ST  PETERSBURG 

96 

7-   8  + 

35 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANBORN  TOWER 

101 

8-  1 

15 

1-22 

1-22 

15 

1-22 

15 

1-22 

15 

2-11 

28 

3-11 

30 

11-  9 

32 

11-10 

28 

12-26 

20 

12-26 

2 

12-30 

16 

342 

338 

338 

2  72 

243 

SANFORD   EXP  STATION 

96 

8-    1  + 

24 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

32 

12-26 

31 

12-30 

24 

12-30 

24 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

- 

337 

SARASOTA 

95 

8-14  + 

29 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

12 

12-26 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

- 

337 

SOUTH  MIAMI    5  W 

33 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

STARKE 

_ 

18 

12-30 

NONE 

NONE 

1-22 

22 

1-22 

22 

1-31 

U 

12-25 

29 

12-26 

22 

1  2-26 

22 

12-30 

18 

NONE 

338 

338 

328 

STE I NHATCHEE  2 

96 

8-15 

19 

12-30 

NONE 

NONE 

1-22 

23 

1-23 

n 

1-28 

.5  0 

12-25 

3  1 

12-26 

.  J 

12-26 

2  3 

12-30 

19 

NONE 

338 

337 

331 

STUART   1  N 

97 

7-31 

32 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TALLAHASSEE   WB  AP 

96 

9-   5  + 

17 

12-30 

NONE 

1-22 

18 

1-22 

18 

1-2  2 

2-11 

12 

11-10 

2  B 

11-10 

28 

12-26 

2 1 

12-26 

2 

NONE 

292 

TAMIAMI    TRL   40   MI  BEND 

97 

8-18  + 

32 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-26 

12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TAMPA   WB  AIRPORT 

97 

8-14 

31 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

il 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

97 

8-  8 

29 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

32 

12-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

337 

TAVERN IER 

92 

9-15 

46 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TITUSVILLE   2  W 

99 

8-   1  + 

23 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

28 

3-11 

32 

12-25 

31 

12-30 

23 

12-30 

23 

NONE 

NONE 

342 

289 

USHER  TOWER 

98 

8-  1 

19 

12-26 

NONE 

NONE 

1-22 

21 

1-23 

2" 

3-10 

11-30 

31 

12-26 

19 

12-26 

19 

12-26 

L9 

NONE 

338 

337 

265 

VENICE 

9* 

8-   8  + 

29 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

31 

12-26 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

338 

VERO  BEACH   FAA  AIRPORT 

96 

6-   5  + 

30 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

10 

12-30 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

342 

WAUCHULA  2  N 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

32 

12-26 

27 

12-26 

27 

12-30 

24 

NONE 

NONE 

337 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

95 

6-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WEST   PALM   BEACH   WB  AP 

95 

9-14  + 

34 

' 12-30 

NONE 

NONE 

Nun  i 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WEWAHI TCHKA 

NONE 

NONE 

1-22 

21 

1-22 

21 

2-10 

32 

WINTER  HAVEN 

100 

7-31 

23 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

32 

12-26 

27 

12-26 

27 

12-30 

23 

NONE 

NONE 

337 

WOODRUFF  OAM 

98 

6-13 

21 

12-29 

NONE 

NONE 

1-22 

22 

1-23 

25 

2-  1 

29 

12-26 

26 

12-26 

26 

12-29 

21 

NONE 

NONE 

341 

337 

328 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

BAY  LAKE 

EVAP 
DEP 

B3.98 

B4.52 

B7.16 

B7.81 

B7.95 

B7.28 

B7.69 

7.26 

5.91 

B5.85 

4.16 

4.38 

73.95 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
DEP 

3.20 
-0.02 

3.82 
-0.23 

B6.01 
+0.22 

7.09 
+0.45 

B7.08 
-0.17 

5.78 
-0.50 

6.41 
+0.09 

B5.46 
-0.90 

5.71 
+0.38 

B4.75 
-0.28 

3.62 
-0.15 

3.11 
+0.10 

62.04 
-  1.01 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 
DEP 
MAX 
MIN 

2.85 

68.5 
56.1 

3.01 

74.3 
60.5 

5.18 

79.6 
65.4 

B6.42 

80.8 
64.0 

B6.38 

87.4 
71  .1 

5.25 

90.0 
74.8 

5.50 

92.8 
76.3 

B5.52 

92.9 
77.6 

5.19 

91  .1 
76.4 

5.11 

85.5 
70.5 

3.31 

79.3 
67.4 

2.76 

73.9 
60.8 

56.48 

83.0 
68.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.13 
1008 

4.12 
1148 

6.18 
1072 

7.09 
1280 

B7.13 
1073 

6.15 
749 

7.41 
869 

B7.44 
754 

6.48 
934 

5.96 
1606 

4.07 
800 

3.74 
1080 

68.90 
12373 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

B3.83 

1445 
72.1 
50.6 

B5.98 

1555 
81.3 
56.4 

6.94 

1810 
82.1 
54.6 

7.77 

1195 
89.4 
64.5 

7.23 

775 
93.7 
68.9 

B7.26 

590 
97.5 
71  .9 

B6.75 

580 
94.8 
71  .1 

B5.62 

770 
92.4 
67.4 

5.17 

1420 
83.1 
58.7 

3.89 

1010 
79.3 
56.3 

3.15 

960 
70.2 
49.0 

HIALEAH 

EVAP 

DEP 

WIND 

B3.01 
-0.44 
1413 

3.91 
-0.45 
1639 

6.35 
+0.28 
1696 

B7.18 
+0.01 
1915 

B7.23 
-0.45 
1587 

B6.96 
+0.05 
1472 

1300 

6.74 
-0.04 
1028 

B6.64 
+0.92 
1258 

B5.52 
+0.38 
1731 

4.03 
0.00 
1180 

3.75 
+0.46 
1333 

17552 

LISBON 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.56 
1140 

3.48 
1130 

5.67 
1300 

6.71 
1300 

7.10 
1095 

6.42 
820 

7.25 
655 

5.65 
545 

5.37 
540 

4.53 
700 

3.26 
725 

2.94 
790 

60.94 
10740 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.64 

B3.93 
B  837 

B7.96 
899 

ism.  m; 
1106 

B  823 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.45 
1233 

3.76 
860 

B6.34 
990 

B7.54 
1720 

B7.84 
1219 

B7.20 
981 

7.39 
664 

6.44 
658 

6.97 
1093 

6.63 
1832 

4.68 
1087 

3.81 
1271 

72.05 
13608 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 
DEP 

3.98 

4.61 

7  .93 

B8.45 

8.90 

8.62 

8.86 

7.85 

B7.19 

5.98 

B5.17 

4.59 

82.13 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

B3.07 
-0.40 

B3.64 
-0.62 

4.99 
-0.95 

5.43 
-1.39 

B5.85 
-1.40 
B  607 
91  .2 
71.8 

5.38 
-1  .31 
674 
93.5 
74.3 

B5.40 
-0.98 
788 
96.1 
75.7 

B5.74 
-0.71 
647 
96.9 
76.8 

5.51 
-0.33 
791 
95.7 
75.4 

4.63 
-0.68 

87.5 
70.2 

3.71 
-0.31 
959 
81.7 
65.8 

B3.26 
+0.18 
1010 
79.2 
59.5 

56.61 
-  8.90 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 
DEP 

B4.38 

4.70 

B6.47 

8.77 

8.41 

7.08 

B7.53 

B7.41 

7.25 

B7.58 

B5.08 

4.35 

79.01 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.15 
2576 

B3.15 
1821 

5.40 
2298 

7.20 
2612 

B7.34 
1728 

6.64 
1299 

7.20 
1194 

B7.06 
1807 

6.53 
1955 

6.28 
2581 

B3.74 
2340 

B2.73 
2454 

65.42 
24665 

(a)     Evaporation  measured  in  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 


Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  Hrn  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  s 
Vero  Beach  FAA  Airport  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  over  rock. 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
-  203  - 


SOIL  TEMPERATURES 


Fobruary 

Much 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

•ad 

s 

- 

_ 

m 

s> 

■ 

Dapth 

< 

s 

< 

| 
M 

• 
< 

a 

9 
H 

• 

> 
< 

6 
• 

S 
bd 

• 

> 
< 

| 

6 

u 

< 

j 

> 
< 

B 
• 

b 

< 

| 
Ul 

0> 

e 

> 
< 

a 
1 

Id 

• 

> 
< 

• 

13 

■3 

m 

> 
< 

a 
• 

u 

< 

a 
• 

i 

H 

CAIMESVILLE  3  «SH 

1  INCH 

- 

65.3 

82/47 

74.4 

92/55 

75.6 

91/59 

84.6 

103/69 

87.0 

106/74 

87.8 

99/78 

86.9 

98/76 

84.4 

94/76 

77.3 

89/64 

71.6 

85/58 

63.9 

76/42 

106/— 

4  INCHES 

63.0 

76/51 

72.2 

83/60 

73.4 

84/63 

81  .1 

90/71 

83.5 

94/75 

84.8 

92/78 

84.4 

92/76 

82.0 

89/76 

75.1 

84/66 

69.6 

79/59 

62.0 

72/45 

94/— 

8  INCHES 

61 .8 

73/48 

70.9 

78/62 

72.0 

80/66 

80.2 

87/71 

83.5 

89/78 

85.1 

90/81 

84.8 

90/78 

82.6 

88/78 

75.7 

83/69 

70.0 

77/62 

62.4 

70/48 

90/— 

Monthly  a 

obtalr 

ed  by 

taking  the  average 

of  dl 

Uy  mi 

x  and 

No  perceptible  slope  of  surf 
3  point   Foxboro  Thermograph. 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 

OLD  NAME 

DATE 

FELDA 

FELDA  2  N 

May 

1961 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

NAPLES 

June 

1961 

SOUTH  MIAMI   5  W 

SOUTH  MIAMI   3  W 

April 

1961 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

BAYPORT 

Temperature  and  rain  gage  equipment 

moved 

200 

yards  W 

October 

4, 

1961 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

Temperature  and  rain  gage  equipment 

moved 

100 

feet  SE 

October 

10, 

1961 

CEDAR  KEY 

Temperature  and  rain  gage  equipment 

moved 

150 

feet  ENE 

May 

25, 

1961 

DOWLING  PARK 

All  equipment  moved  0.5  mile  S 

March 

2, 

1961 

L0XAHATCHEE 

Evaporation  equipment  removed 

October 

11, 

1961 

MILES  CITY  TOWER 

Evaporation  equipment  removed 

July 

1, 

1961 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

All  equipment  moved  2.7  miles  NE 

June 

16, 

1961 

PARRISH 

All  equipment  moved  0.9  mile  N 

May 

4, 

1961 

SOUTH  MIAMI   5  W 

All  equipment  moved  2.5  miles  WNW 

April 

1, 

1961 

See  reference  notes   fol  lo» i ng  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
1961 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
1961 
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STATION  INDEX 


bacon 

County 

« 

« 

a 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

> 
U 

-5  S 
c  a 

Month 
closed 

ALEXANDER  SPRINGS 

TO 

LAKE 

e 

29  05 

6 

6 

12  3 

APALACHICOLA  WB  CITY 

FRANKLIN 

5 

12  3  C 

ARCADIA 

OE  SOTO 

S 

1   2  3 

AVON  PARK 

Ml  GML ANDS 

1   2  3  C 

BABSON  PARK 

390 

POLK 

T 

27  50 

81  31 

130 

7 

2 

BARTOW 

478 

POLK 

5 

27  3* 

81 

1   2  3 

BAY  LAKE 

HILLSBOROUGH 

3 

11 

2  4 

BAYPORT 

M' 

HERNANDO 

5 

1   2  3 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

61 1 

PALM  BEACH 

12  3  4 

BELLE  GLADE  NRCN  GATE  * 

PALM  BEACH 

7 

26  42 

80  43 

31 

c 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

739 

HENDRY 

26  19 

81  00 

- 

I   2  3 

BMMLO 

758 

ORANGE 

8 

28  33 

2 

BLACK MAN   *    - s . 

765 

OKALOOSA 
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REFERENCE  NOTES 


Additional   information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F;  precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind 
■ovemcnt   in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t lM  of  observat ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Cllmatologlcal  divisions,   outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
-    No  record. 

+     Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount   included   in   following  measurement. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;     however  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B     Adjusted  to  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and 
published  in  "Hourly  Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly 
Precipitation  Data". 

E     Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

G     In  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  pub 1 i shed . 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered ,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Clima tologica 1  Data 
for  deta lied  dai ly  record . 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  tot a  1  for  prev ious  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Inf ormat  ion  concerning  the  history  of  changes  in   location,   elevations,   exposures ,   etc .  ,   of  substat  ions  through  1955  may  be   found   in   the  publi- 
cation  "Substation  History"   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,   Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.   C.    for  35  cents.      Similar   inf ormat  ion   for  regular  Weather  Bureau  stat  ions  may  be  found   in   t  he   latest  annua  1   issue  of  Loca 1 
Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscr ipt ion  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;  $2. 50  per  year.     (Yearly  subscript! on  inc ludes  the  Annua  1  Summary . )     Checks ,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


JANUARY  1962 
Volume  66       No.  1 


ASHEVILLE:  1962 


FLORIDA  -  JANUARY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     90°  on  the  23rd  at  Miles  City  Tower 
Lowest  Temperature:     10°  on  the  11th  at  Pensacola  FA A  AP 

Greatest  Total  Precipitation:     6.53  inches  at  De  Funiak  Springs 
Least  Total  Precipitation:     0.32  inch  at  Clewiston 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.61   inches  on  the  6th  at  De  Funiak 

Springs 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  6  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     Trace  on  the  12th  at 

Jacksonville  WB  AP  and 
on  the  10th  at  Pensacola 
WB  City 

NOTE:     Beginning  with  this  issue  departures  from  normal  are  based  on 
normals  calculated  for  the  period  1931-1960. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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NORTHWEST 

APAL  ACH I  COLA  WB  CITY 

R 

59.0 

44.2 

51.6 

- 

3 

5 

72 

25 

22 

408 

j 

j 

:t 

2.05 

1.09 

1.25 

27 

T 

0 

> 

i 

1 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

60.7 

37.6 

49.2 

- 

3 

9 

79 

26 

17 

13 

488 

□ 

1  n 

2.86 

.99 

1.60 

28 

.0 

0 

b 

1 

1 

CHI PLEY   3  E 

61  .8 

39.2 

50.  5 

78 

25 

14 

1  3 

460 

0 

0 

1  0 

0 

4.10 

2.55 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

61  .6M 

36. 6M 

49.  1M 

78 

30 

12 

11 

491 

0 

0 

0 

.0 

0 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

62.4 

39.4 

50.9 

- 

3 

? 

79 

26  + 

- 

1  3 

11 

449 

0 

0 

10 

6.53 

2.08 

3.61 

6 

.0 

0 

i 

2 

FOUNTAIN  3  S 

63.5 

39.8 

51  .  7 

80 

26 

12 

1  3 

426 

0 

>. 

8 

0 

2.94 

1.54 

2  7 

.0 

0 

5 

1 

MAR  I  ANNA   I  NO  SCHOOL 

62.7 

39.9 

51.3 

- 

3 

: 

80 

25 

15 

13 

438 

0 

0 

2.26 

1.52 

.86 

27 

.0 

0 

i 

1 

0 

MILTON  EXP  STATION 

61.1 

38.6 

49.9 

78 

23 

12 

1 1 

481 

0 

1 

0 

4.55 

1.53 

5 

T 

0 

H 

2 

MONT 1CELLO  2  S 

62.6 

41.4 

52.0 

1 

9 

75 

23  + 

16 

13 

399 

0 

0 

■> 

0 

2.92 

.52 

1.20 

1 

T 

3 

5 

2 

1 

NICEVILLE 

58.9 

37.2 

48.  1 

75 

24 

11 

12 

525 

j 

0 

1  .' 

J 

5.46 

1  .46 

2.65 

6 

.0 

^ 

6 

3 

3 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

38.6 

48.0 

74 

10 

2 

0 

4.61 

.0 

0 

5 

2 

1 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

58.6 

41.8 

50.2 

- 

3 

9 

75 

23 

15 

11 

463 

0 

I 

J 

4.02 

- 

.26 

1  .86 

5 

T 

I 

10 

■. 

3 

1 

QUINCY  EXP  STATION 

40.4 

51.9 

2 

79 

25 

16 

1  3 

4  1  2 

2.72 

.79 

.86 

27 

T 

0 

b 

. 

0 

SAINT  MARKS  6  SE 

62.7 

41.7 

52.2 

74 

23 

1  8 

13 

391 

0 

0 

5 

3.22 

1.38 

6 

.0 

0 

5 

i 

1 

SANBORN  TOWER 

65.8 

39.0 

52.4 

80 

24 

14 

1  3 

391 

J 

0 

1  J 

J 

2.19 

.72 

27 

•  0 

0 

b 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

62.5 

39.5 

51.0 

- 

2 

76 

25  + 

14 

1  3 

433 

J 

0 

1  3 

0 

1.68 

- 

1  .  74 

.71 

6 

.0 

0 

WEWAHI TCHKA 

65.  4 

39.5 

52  .  5 

85 

24 

13 

13 

399 

J 

J 

r 

0 

1  .96 

1  .00 

27 

.0 

0 

1 

WOODRUFF  DAM 

60.  1 

42.6M 

51  .4M 

78 

26+ 

386 

0 

0 

J 

2.45 

1.68 

28 

.0 

•J 

4 

1 

1 

DIVISION 

50.8 

3 

1 

3.32 

- 

.47 

T 

NORTH 

CEDAR  KEY 

63.8 

46.7 

55.3 

- 

3 

L 

75 

2  3 

27 

13 

297 

0 

0 

3 

0 

.85 

.0 

a 

2 

1 

0 

CROSS  CITY  2 

67.9 

41.4 

54.  7 

80 

27  + 

22 

13 

317 

Q 

Q 

7 

0 

1.41 

.59 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

FEDERAL  POINT 

66.9 

46.0 

56.5 

85 

24 

29 

1  3 

2  80 

0 

c 

i 

0 

1.91 

_ 

.  36 

.68 

11 

.0 

4 

I 

0 

FERNANDINA  BEACH 

63.4 

43.7 

53.6 

_ 

3 

.0 

85 

24 

22 

13 

361 

0 

0 

4 

0 

2.39 

.13 

.52 

28 

T 

0 

5 

1 

0 

GAINESVILLE   3  WSW 

68.2 

42.9 

55.6 

_ 

2 

4 

83 

27 

21 

13 

298 

0 

4 

1.66 

_ 

.94 

.96 

1 1 

.0 

0 

4 

1 

0 

GAINESVILLE  FAA  AP 

65.9 

41.6 

53.6 

82 

27+ 

23 

13 

348 

ij 

0 

7 

0 

1.88 

.58 

1 0 

.0 

0 

4 

1 

0 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

65.8 

40.2 

53.0 

- 

2 

5 

83 

27 

18 

13 

376 

0 

0 

8 

0 

2.17 

_ 

.66 

.49 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

HIGH  SPRINGS 

66.  1M 

39. 9M 

53. OM 

82 

27 

23 

1  3 

397 

0 

0 

6 

0 

.0 

0 

JACKSONVILLE   WB  AP 

R 

63.5 

43.7 

53.6 

_ 

2 

84 

27 

24 

1  3 

363 

0 

0 

3 

0 

2.16 

- 

.29 

.91 

6 

T 

12 

5 

2 

JACKSONVILLE  BEACH 

62.7 

45.5 

54.  1 

84 

23 

27 

1  3 

341 

3 

2.46 

.89 

11 

.0 

n 

I 

0 

JASPER   3  SE 

64.2 

39.0 

51.6 

79 

17 

13 

408 

0 

0 

a 

0 

3.98 

2.15 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

LAKE  CITY  2  E 

66.0 

41.2 

53.6 

- 

2 

■  5 

82 

27 

19 

13 

358 

0 

c 

6 

0 

1  .86 

_ 

.91 

.57 

6 

.0 

0 

LIVE  OAK  2  ESE 

6  5.6 

40.5 

53.1 

80 

22 

17 

0 

0 

t 

0 

2.41 

1.08 

6 

.0 

0 

6 

1 

1 

MAD  I  SON 

62.3 

41.4 

51.9 

3 

,  5 

78 

26  + 

18 

13 

403 

0 

0 

6 

0 

2.34 

.62 

1.32 

6 

.0 

0 

5 

1 

1 

MAYO   5  NW 

64.  1 

40.2 

52.2 

77 

27 

17 

13 

391 

0 

0 

8 

0 

2.55 

1.27 

6 

.0 

J 

7 

1 

1 

MELROSE 

67.5 

45.6 

56.6 

86 

27 

27 

1  3 

275 

0 

0 

3 

0 

2.67 

1.10 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

PAL  A  TK A 

46.0 

56.  1 

3 

.  1 

83 

27 

28 

1  3 

296 

0 

0 

3 

0 

1.87 

.  30 

.71 

.0 

0 

4 

1 

0 

PERRY 

M 

40 .  3M 

M 

25 

13+ 

0 

Q 

B 

Q 

11 

.0 

0 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

66.  1 

45.6 

55.9 

1 

.9 

86 

27 

25 

1  3 

298 

0 

0 

4 

0 

2.46 

.11 

1.53 

.0 

0 

3 

1 

STARKE 

M 

.0 

0 

STE I NHATCHEE  2 

65.9 

41  .3 

53.6 

79 

22  + 

23 

13 

352 

0 

0 

6 

0 

.0 

0 

USHER  TOWER 

67.9 

41.1 

54.  5 

81 

25+ 

19 

13 

324 

J 

0 

9 

0 

1.59 

.  70 

.0 

J 

b 

: 

0 

D  I  V  I S I  ON 

54.1 

2 

.  9 

2.15 

- 

.38 

T 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

70.4 

44.8 

57.6 

86 

27 

22 

1  3 

256 

0 

0 

4 

0 

1*36 

46 

1 1 

0 

4 

0 

BAYPORT 

67.3 

45.1 

56.2 

81 

23 

27 

13 

282 

0 

0 

4 

3 

2.12 

.51 

7 

.0 

0 

b 

0 

BROOK  SV  I  LLE   CHIN  HILL 

71.5 

48.6 

60.  1 

1 

.1 

85 

27 

2  6 

1  3 

200 

0 

c 

1 

0 

- 

.56 

.48 

6 

.  0 

0 

5 

0 

BUSHNELL  2  E 

71  .  3 

46.5 

58.9 

88 

27 

23 

1  3 

234 

0 

<J 

3 

j 

1  .80 

1.12 

.60 

23 

.0 

0 

b 

0 

CLERMONT  6  S 

70.7 

49.2 

60.0 

_ 

1 

.6 

84 

27+ 

30 

13 

197 

<J 

0 

1 

J 

•  88 

- 

.  36 

11 

•  0 

DAYTONA  BEACH 

67.2 

48.5 

57.9 

82 

27 

32 

13 

239 

'J 

a 

1 

J 

1.58 

.0 

0 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

67.8 

57.2 

- 

2 

iC 

84 

27 

31 

13 

259 

0 

0 

<* 

0 

.90 

- 

1.06 

.46 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

DE  LAND   3  N 

71.9 

47.4 

59.7 

.1 

86 

27 

28 

1  3 

215 

0 

0 

3 

0 

.96 

1.07 

.0 

0 

3 

c 

0 

INVERNESS 

72. 1M 

47.  3M 

59. 7M 

.1 

87 

27 

29 

13 

199 

- 

: 

i 

J 

1.73 

.49 

.60 

11 

.0 

- 

b 

2 

0 

LAKE  HIAWASSE 

70.3 

47.8 

59.1 

83 

29 

1  3 

217 

3 

1.53 

•  54 

8 

.0 

3 

1 

L 1  SBON 

46.8 

58.8 

85 

2  7 

23 

1  3 

224 

g 

3 

3 

1.20 

.30 

11  + 

.0 

0 

4 

c 

0 

OCALA 

71.4 

59.2 

87 

27 

26 

1  3 

216 

0 

0 

I 

0 

1.27 

.50 

11 

.0 

0 

5 

1 

0 

OCALA  2  NE 

70.2 

44.3 

57.3 

87 

27 

23 

1  3 

2  70 

0 

0 

t 

0 

1.26 

.38 

11 

.0 

3 

4 

0 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

□ 

72.3 

49 .  4 

60.9 

. 

87 

2  3 

31 

1  3 

176 

J 

0 

. 

0 

1.11 

- 

.89 

.44 

( 

.0 

0 

0 

0 

SAINT  LEO 

71.3 

49.5 

60.4 

_ 

84 

27  + 

28 

13 

184 

0 

0 

1.83 

- 

.33 

.55 

1  1 

.  0 

SANFORD  EXP  STATION 

72.0 

49.6 

60.8 

- 

.1 

85 

27 

33 

4 

1  79 

0 

0 

0 

0 

1.14 

1 1 

.0 

0 

.. 

■J 

0 

DIVISION 

59.0 

1 

1  .40 

- 

.70 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

77.5 

49.8 

63.7 

.8 

3d 

24 

27 

4+ 

123 

c 

0 

i 

0 

1.05 

•  92 

.60 

b 

.0 

a 

4 

i 

0 

AVON  PARK 

76.6 

51.2 

63.9 

.3 

88 

23 

29 

13 

115 

0 

a 

2 

0 

1.62 

.52 

.51 

6 

.0 

0 

5 

1 

1 

0 

BARTOW 

75.0 

50.4 

62.7 

1 

86 

27 

35 

127 

0 

0 

0 

0 

1.42 

.82 

.52 

6 

.0 

0 

b 

0 

8RADENTON  EXP  STATION 

73.1 

51.3 

62.2 

.  3 

85 

22 

31 

13 

137 

0 

0 

. 

3 

1.52 

.96 

.51 

6 

.0 

a 

b 
4 

1 

0 

0 
0 

CLEARWATER 

70.5 

50.8 

60.7 

82 

23+ 

28 

13 

173 

0 

0 

0 

1  .07 

.35 

6 

.0 

0 

DEER  PARK 

75.2 

49.3 

62.3 

88 

25 

28 

1  3 

145 

0 

0 

J 

1.17 

1.65 

.45 

6 

.0 

0 

4 

3 

0 

FELLSMERE 

77.4 

51.9 

64.7 

1 

.5 

87 

27  + 

30 

3 

99 

0 

0 

. 

0 

.47 

.27 

7 

.0 

0 

1 
2 

0 
0 

0 
0 

FORT  DRUM  5  NW 

76.2 

49.8 

63.0 

86 

23 

28 

13 

120 

0 

0 

i 

0 

.53 

.27 

6 

.0 

J 

0 

3 

0 

0 

FORT  PIERCE 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

73.6 
73.8 

53.7 
48.5 

63.7 
61.2 

1 

.1 
.1 

83 
86 

27  + 

23 

33 
27 

13 
13 

115 
163 

0 
0 

0 
0 

0 
2 

0 
3 

.64 
1.95 

1.26 
.06 

.21 
1.05 

6 
1 

.0 
.0 

0 

4 

. 

1 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

71.5 

50.4 

61.0 

.7 

84 

27+ 

31 

13 

175 

0 

0 

i 

0 

1.41 

.64 

.46 

1 

.0 

0 

b 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

at 
< 

From  Normal 

Highest 

• 

6 

f 

• 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

a 
2 
g 

o 

o 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day* 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

£  1 

°  I 
'A  1 

o  1 

LAKE  PLACID  2  SW 

76.7 

51.4 

64.  1 

87 

24 

29 

1  3 

1  1  1 

- 

- 

3 

.95 

.28 

6 

.0 

0 

0 

0  - 

MELBOURNE 

74.6 

52.8 

63.7 

85 

15+ 

108 

1.08 

.29 

7 

.  0 

0 

4 

3 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

74.2 

50.2 

62.2 

.  3 

B4 

24 

29 

13 

152 

- 

0 

3 

'J 

1.16 

-  1.04 

.52 

1 

.0 

0 

4 

: 

0  ; 

MYAKKA    RIVER    ST  PARK 

72.7 

46.6 

59.7 

85 

23 

28 

12 

204 

2.06 

.83 

'  7 

•  0 

0 

6 

1 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

72.7 

52.6 

62.7 

81 

35 

3 

131 

0 

o 

0 

.43 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

PARR  I SH 

76. 5M 

50.  4M 

63. 5M 

86 

23  + 

27 

13 

122 

0 

0 

1 

0 

1  .95 

.75 

1 

.0 

0 

b 

2 

0 

PLANT  CITY 

74.8 

48.  7 

.  3 

86 

27  + 

1  56 

1  .60 

-  .60 

.0 

0 

5 

1 

0 

ST  PETERSBURG 

70.5 

54.0 

62.3 

-  1.0 

85 

25 

36 

13 

138 

0 

0 

0 

0 

1.87 

-  .59 

.86 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

SARASOTA 

73.9 

51.1 

84 

2  9 

135 

0 

0 

1 

0 

1.17 

•  0 

0 

5 

0 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

70.9 

50.1 

60  •  5 

-  .7 

83 

29 

1  3 

175 

0 

0 

1 

0 

1  .40 

-  .73 

.0 

0 

4 

0 

0 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

69.7 

48.0 

58.9 

-  2.2 

83 

28  + 

30 

14+ 

223 

0 

0 

2 

0 

1.82 

-  .64 

.60 

1 

•  0 

0 

5 

1 

0 

VENICE 

73.4 

51.9 

84 

22 

127 

0 

1.48 

.50 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

73.0 

54.4 

63.7 

84 

15  + 

33 

13 

108 

0 

0 

0 

3 

.44 

.14 

21 

.0 

0 

I 

0 

0 

WAUCHULA  2  N 

76.3 

50.6 

63.5 

87 

23 

27 

13 

126 

0 

0 

3 

0 

1.07 

.55 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

WINTER  HAVEN 

75.3 

49.4 

62.5 

87 

27 

31 

4 

144 

0 

0 

2 

0 

1.71 

.67 

' 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

62.4 

.0 

1.27 

-  .82 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

76.5 

50.5 

63.5 

■  3 

85 

20 

30 

13 

122 

0 

0 

2 

0 

1.82 

•  0 1 

.71 

.0 

0 

5 

1 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

77. 9M 

46. OM 

63. OM 

87 

25 

33 

13+ 

150 

0 

0 

0 

0 

.71 

.39 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

CANAL   POINT  USDA 

76.4 

53.2 

86 

28 

73 

1.22 

.45 

15 

•  0 

0 

4 

0 

0 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

74.7 

58.4 

66.6 

82 

18 

40 

3 

68 

0 

0 

0 

0 

3.71 

1.93 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

CAPTIVA 

72. 4M 

57.1 

64.  8M 

82 

24 

37 

13 

81 

.96 

.28 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

74.9 

54.  5 

64.7 

87 

39 

3 

99 

o 

o 

o 

1  .56 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

7B.6 

51.3 

65.0 

87 

25+ 

29 

13 

92 

0 

0 

1 

0 

1.43 

.45 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

EVERGLADES 

78.5 

54 . 2 

•  2 

86 

74 

0 

0 

0 

0 

1.00 

.70 

.0 

0 

5 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

77.1 

53.3 

65.2 

1.7 

88 

22 

32 

13 

96 

0 

0 

1 

0 

.43 

-  1.09 

.19 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

LA  BELLE 

78.6 

51  .9 

88 

2  5+ 

103 

0 

0 

3 

0 

.84 

-  .72 

.  34 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

MILES  CITY  TOWER 

79.7 

51. 2M 

90 

23 

31 

I  3 

90 

.90 

.31 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

76.5 

50.2 

63.4 

.0 

86 

25+ 

30 

13 

134 

0 

0 

3 

0 

.88 

-  .74 

.42 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

77.4 

54  •  1 

65.8 

87 

22 

33 

13 

90 

0 

0 

0 

0 

.88 

.33 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

PUNTA  GORDA 

78.5 

54.9 

66.  7 

1.9 

89 

22 

34 

13 

62 

0 

0 

0 

0 

1.03 

-  .73 

.45 

6 

.0 

0 

i 

0 

0 

T  AM  I  AM  I    TRL   40  Ml  BEND 

80.2 

55.0 

67.6 

88 

25 

35 

3 

55 

0 

0 

0 

3 

1.46 

.33 

1 

.0 

0 

l 

0 

0 

D I  V  I S I  ON 

.5 

1.26 

-  .37 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

77.1 

59.8 

68.  5 

•  7 

82 

39 

13+ 

52 

0 

0 

0 

0 

•  74 

-  1.46 

•  0 

0 

4 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  8AHIA  MAR 

78.0 

60.0 

69.0 

83 

26 

37 

1  3 

45 

0 

0 

0 

0 

1.99 

.79 

14 

.0 

0 

5 

2 

0 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

77.7 

54.9 

83 

28+ 

76 

0 

0 

1  .90 

.90 

14 

.0 

0 

7 

1 

0 

HIALEAH 

77. 2M 

56.3 

66.  8M 

86 

7 

36 

13  + 

78 

0 

0 

0 

0 

1.77 

.78 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

77.6 

55.3 

66.  5 

.9 

85 

15 

33 

3 

74 

0 

0 

0 

0 

1.42 

.33 

.39 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

79.5 

53.0 

66.  3 

87 

32 

3 

75 

.96 

.0 

0 

3 

1 

0 

MIAMI   8AYFR0NT  PARK 

76.2 

62.2 

69.2 

84 

8 

39 

13 

47 

0 

0 

0 

0 

1.81 

.75 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

M 1  AM  I  BEACH 

75.4 

63.5 

.4 

82 

8 

1  3 

41 

0 

0 

0 

0 

1.45 

-  .23 

•  34 

1  2 

.0 

0 

7 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

76.4 

59.8 

68.  1 

1.2 

82 

19+ 

38 

3 

58 

0 

0 

0 

0 

1  .46 

.57 

.50 

21 

.0 

0 

6 

1 

0 

M 1  AM  I    1 2   S  SW 

76.4 

57.0 

66.  7 

.2 

82 

21  + 

36 

3 

76 

0 

0 

0 

0 

1  .84 

-  .21 

•  42 

7 

.0 

0 

8 

0 

0 

POMPANO  beach 

77.9 

59.1 

85 

1 6 

56 

0 

0 

0 

0 

.96 

.16 

28+ 

.0 

0 

6 

0 

0 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

78.3 

53.0 

65.7 

86 

20 

33 

3 

78 

0 

0 

0 

0 

1.26 

•  44 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

SOU Th  MIAMI    5  W 

78.1 

56.8 

6  7.5 

84 

20  + 

33 

3 

66 

0 

0 

0 

0 

1  .44 

.48 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

STUART   1  N 

75.4 

56.3 

65.9 

84 

15 

34 

1  3 

72 

0 

0 

0 

1  .  39 

.29 

7 

.0 

0 

7 

0 

0 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

76. 3M 

60.7 

68. 5M 

85 

8 

37 

1  3 

64 

0 

0 

0 

0 

.50 

.18 

2 

.0 

0 

J 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

76.5 

57.9 

67.2 

.3 

84 

27 

36 

3 

69 

0 

0 

0 

0 

1.23 

-  1.25 

.69 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVI SION 

67.5 

.6 

1.38 

-  .78 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

74.3 

66.0 

70.2 

81 

27 

55 

13 

12 

0 

0 

0 

0 

1.83 

.0 

0 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

74.5 

65.0 

69.8 

.2 

82 

19 

54 

13+ 

24 

0 

0 

0 

0 

.96 

-  .58 

.63 

1 

.0 

0 

1 

0 

MARATHON  SHORES 

76.4 

63.6 

70.0 

-  83 

23+ 

49 

4 

30 

0 

0 

0 

3 

1  .96 

.95 

1 

.0 

0 

: 

0 

TAVERNIER 

75.6 

63.2 

69.4 

80 

26+ 

45 

13 

39 

0 

0 

a 

0 

2.29 

.86 

1 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

69.9 

-  .3 

1  .76 

.05 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JANUARY  1962 


Day  of  Month 


H 

1   |   2  3 

4      5  6 

 1  1  

7  1 
 L 

8  9 

10 

11  | 

12 

13  | 

14  | 

15 

16  |  17  | 

18 

19  | 

ALEXANDER  SPRINGS 

— i — T~ 

.07 

.08 

■  01 

•  45 

•  24 

.01 

APALACH1C0LA  WB  CITY 

«  Alt 

i 

■ 29 

.04 

T 

•  06 

T 

ARCADIA 

j  OS 

T 

*  60 

•  02 

•  n 

AVON  PARK 

1.62 

•  46 

T  .51 

.14 

.06 

.18 

■  04 

BABOON  PARK 

1  .39 

.39 

.35 

.10 

.07 

•  37 

•  03 

BARTOW 

:  " 

.32 

.52 

•  05 

■  1 2 

.03 

.13 

•  3C 

BAYPORT 

2  12 

.43 

j 

• 

.04 

.50 

•  29 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

1.82 

.11 

.01 

■ 

.71 

•  02 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

.71 

.12 

.39 

•  01 

.10 

BITMLO 

.56 

.33 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

5  n 

35 

•  35 

•  1  0 

•01 

.35 

T 

BRAOENTON  ExP  STATION 

1  SJ 

•  30 

*51 

03 

BROOK SV I LLE  CH|N  HILL 

1.76 

.23 

.48 

.04 

.04 

•  09 

.43 

.17 

BUSMNELL  2  E 

1  .BO 

.19 

.37 

.03 

.05 

.32 

CANAL  POINT  USDA 

22 

t  *  71 

.14 

•  29 

• 

.03  .11 

.42 

•  03 

T 

.26 

CAPTI VA 

96 

!l5 

.  0 

.  1  j 

CAR YV 1 LL  E 

5.71 

1*00 

3.32 

.21 

.10 

.  i  .1 

.10 

CEDAR  KEY 

.85 

.15 

.65 

.05 

Chi pl e y  3  e 

* 

.29 

55 

.21 

•  23 

•  21 

.01 

.04 

•  34 

7 

T 

CLERMONT   6  S 

86 

.24 

"  26 

.  36 

CLEW1STON 

■  32 

.09 

T  .07 

.16 

r 

CLEWI STON  U  S  ENG 

1  .56 

.06 

.10 

.22 

.06 

.03 

.26 

CRESCENT  CITY 

.91 

.02 

•  01 

.69 

*  "s 

CRESTVJEW  RADIO  MJSB 

.50 

.  i  a 

.05 

MOSS  CITY  2 

1  _4  1 

.32 

59 

DAN  1  A   -  WNW 

1.03 

.15 

.02 

•  07 

.69 

DAY  TON A  3EACH 

1  .58 

-13 

.32 

.21 

T 

.30 

.62 

T 

T 

DAYTON A  BEACH  MB  AP 

R 

.08 

.15 

.01 

.46 

* 

T 

DEER  PARK 

•  09 

.04 

T 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

b  *  5  1 

1.00 

T  3*61 

8 

* 

.46 

* 

.20 

.03 

OE  LAND  3  N 

.96 

.06 

.19 

.04 

.42 

.17 

.05 

DE  SOTO  CITY  4  SW 

•42 

.12 

■  30 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

i  'J 

.18 

.04 

.0- 

.06 

ORY  TORTUGAS 

*  53 

•  66 

EVERGLADES 

1  OC 

*45 

*  20 

* 

FEDERAL  POINT 

1  .91 

.33 

.04 

.68 

•  31 

FELLSMERE 

.47 

•  04 

T 

.27 

.09 

.03 

FERNANDINA  BEACH 

.42 

FORT  ORUM  5  NW 

- 

T 

FORT  GREEN  12  MSw 

1  *  15 

.33 

*26 

FORT  LAUDEROALE 

.7*. 

.10 

.03 

.  1  I 

.28 

.01 

FT  LAUDERDALE  BAH  1 A  MAR 

1.99 

.17 

.27 

■  51 

.79 

T 

T 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

1  »9C 

.12 

.11 

.01 

•  1  8 

•  01 

•  90 

.02 

FORT  MYERS  wB  AP 

R 

•  43 

•  1  9 

•  01 

T 

.01 

■  C 

FORT  PIERCE 

.64 

.10 

.07 

FOUNTAIN   3  S 

2.9*. 

.63 

•  42 

.13 

.02 

.16 

GAINESVILLE    3  WSW 

1.66 

.05 

.22 

T 

T 

.05 

.96 

.16 

T 

T 

T 

GAINESVILLE   FAA  AP 

1.86 

.03 

T          .  1,6 

.01 

.58 

•  39 

•  04 

7 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

1  *\\ 

.48 

.06 

•  09 

.48 

•  H 

HART  LAKE 

.34 

.40 

T 

.28 

HIALEAH 

1.77 

.08 

.17 

.05 

•  31 

•  20 

.13 

HIGH  SPRINGS 

.30 

* 

•  60 

MOMESTFAD  FXP  STA 

.35 

.01  .14 

T 

"In 

.39 

INVERNESS 

.10 

ISLAND  GROVE   2  WNW 

I  w 

:» 

T 

45 

02 

*  26 

ISLEWORTH 

1.32 

.30 

.  39 

.05 

.27 

•  31 

JACKSONVILLE  W8  AP 

2.16 

.07 

T  .91 

.01 

.08 

.53 

.01 

.11 

T 

JACKSONVILLE  BEACH 

\'  Qi= 

.04 

.01 

*  1  i 

*  1 1 

"*; 

.02 

JASPER  3  SE 

I91 

2    1  « 

.07 

•  1  3 

KENDALL  2  E 

14] 

•  26 

01 

28 

• 

30 

46 

01 

KEY  WEST  MB  AIRPORT 

.95 

.63 

.19 

.03 

T 

T 

.01 

.01 

KEY  WEST  WB  CITY 

1.27 

.12 

.02 

.01 

.01 

LA  BELLE 

64 

.09 

T 

34 

, 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

1.95 

1.05 

.46 

.20 

.24 

LAKE  CITY  2  E 

1.66 

.31 

.57 

.06 

.13 

.46 

.21 

•  SI 

LAKE  HIAWASSE 

1.53 

.47 

.54 

.07 

.36 

.02 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

1.41 

.42 

T 

T 

.29 

.13 

T 

LAKE  PLACID  2  SW 

.95 

.27 

.28 

.02 

T 

.:* 

•  02 

LAKE  T9 AFFORD 

.83 

.32 

.26 

LISBON 

1.20 

.15 

.30 

.05 

.02 

.30 

■  23 

LIVE  OAK   2  ESE 

2.41 

■  34 

l.OB 

.01 

.04 

.06 

.25 

•  16 

.11 

T 

LONGBOAT  KEY 

1.13 

.02 

.55 

.05 

.02 

.09 

.20 

•  10 

LOX  AHATCHEE 

.96 

.17 

.64 

MADISON 

2.34 

:S 

T  1.32 

.11 

.12 

.05 

■  02 

MARATHON  SHORES 

1.96j  .95 

.06  .06 

•  19 

.04 

,2€ 

.04 

.  ; 

MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI    BAYF&PNT  PARK 
MIAMI  BEACH 
MIAMI    MB  AIRPORT 

MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT ICELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  R|VFP  ST  PARK 
MAPLES  CAR  1 B  GARDENS 
NICEVI LLE 
H I  T  TAW  1  S 

OCALA 

OC ALA   2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 

PARR  I Sh 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENS ACOL A  WB  CITY 
PERR I NE 
PERRY 

plant  city 
pompano  8each 
pun  ta  gorqa 
ouincy  exp  station 
royal  palm  ranger  sta 

saint  augustine 
saint  leo 
saint  marks  6  se 
st  petersburg 
sanborn  tower 


2.261 
2-551 

U08j 
2.67! 
l.Bl| 
1.45 
1.461 

1.64 


.06 
.12  .02 
.01  T 


1.26 
2.46 


.06 
T  .07 


.39  .09 


.10  .10 


T  .17 
.02  T 


.20 
.09 
.36 
.10 


DAILY  PRECIPITATION 


_ 

btation 

% 

Day  of  Month 

O 

19  j  20  | 

21 

24 

19  1 

1  1  2  1  3 

4   |   5   |  6 

7  | 

8  I 

g 

10  | 

11  | 

12 

13  14 

15 

16  17 

18 

22 

23 

25  26 

27 

28     29  30 

31 

SANFORD  EXP  STATION 

1.1* 

.24 

.26 

•  06 

**• 

*  ■ '' 

T 

06 

•  01 

•?* 

SARASOTA 

1.17 

•  02 

■  1  3 

SOUTH  MIAMI    5  W 

•27  .04 

•  08 

" 

.0 

_ 

"  1  0 

* 

STEINMATCMEE  2 

.67 

STUART   1  N 

1.39 

•  07 

•  21 

.29 

.16 

* 

* 

TALLAHASSEE  W8  AP 

1  .66 

.06  .71 

.  1  8 

.05 

•  02 

_ 

* 

■  01 

.  64 

I  AM  I  AM |    TRL   40  M)  BEND 

1  .46 

•  12 

*  * 

■ 

* 

Tampa  wo  a i hport  ft 

48 

*  46 

T 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

1  .  82 

.60 

.40 

127 

.40 

.15 

TAVERN  1 ER 

2.29 

.86 

T 

•  46 

.02 

.78 

T 

.  12 

USHER  TOWER 

1.59 

.  30 

•  10 

.70 

.34 

.15 

VENICE 

1.48 

.20 

•  SO 

.06 

.04 

.13 

.41 

.14 

VFRO  BEACH  FA A  AIRPORT 

.04 

T  .07 

T 

r 

T 

•  05 

.14 

T 

.09 

.05 

WAUCHULA  2  N 

1.07 

.55 

.08 

.33 

■  08 

.02 

.01 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

.SO 

T          .18  T 

T 

.10 

T 

T 

.02 

T 

.  - 

.16 

T 

T 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

1.23 

•  IS 

T          T  .05 

T 

.■■ 

T  .02 

.27 

T 

T 

T 

.03 

WEWAHI TCMKA 

1.96 

.60 

T 

•  03 

T 

1.00 

.20 

WINTER  HAVEN 

1.71 

.67 

.37 

.10 

.24 

•2fl 

.02 

.08 

WOODRUFF  DAM 

2.45 

.27 

-01 

■  26 

.07 

.15 

.01  T 

T 

T 

1  .68 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cove, 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1  :00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

l:0O  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

66  -OS 

1  00-1.99 

200 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.0 

33 

SE 

5 

4 

2 

2 

0 

1 

0 

9 

69 

5.5  1 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

N 

13 

9.1 

36++ 

W 

6 

86 

89 

66 

77 

9 

3 

3 

0 

0 

0 

15 

6.5  1 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

9.6 

27++ 

N 

12 

84 

89 

57 

73 

4 

4 

2 

0 

0 

0 

10 

5.3  1 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

N 

12 

9.5 

36 

SW 

6 

89 

90 

65 

76 

4 

5 

3 

2 

0 

0 

14 

38 

6.9  1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

NE 

14 

11.2 

30 

N 

12 

81 

83 

69 

79 

4 

5 

1 

1 

0 

0 

11 

71 

4.8 

LAKELAND  WB  CITY 

7.7 

6 

0 

5 

0 

0 

0 

11 

59 

5.5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

ESE 

14 

9.7 

27++ 

S 

6 

80 

86 

62 

75 

6 

1 

5 

1 

0 

0 

13 

560 

5.7 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NNE 

11 

9.7 

23++ 

WNW 

28+ 

90 

92 

61 

71 

1 

4 

0 

0 

0 

10 

5.9 

PENSACOLA  WB  CITY 

10.3 

26 

N 

10+ 

4 

9 

1 

2 

1 

0 

17 

55 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

S 

12 

10.5 

32++ 

SSW 

6 

91 

92 

67 

76 

7 

5 

1 

2 

0 

0 

15 

6.3 

TAMPA  WB  AIRPORT 

N 

12 

11.5 

31  +  + 

W 

28  + 

85 

88 

61 

74 

5 

2 

4 

0 

0 

0 

11 

67 

5.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

NNW 

14 

10.3 

27++ 

SSE 

6 

83 

88 

61 

74 

7 

4 

2 

1 

0 

0 

14 

5.8 

.   City  Office  Data 

tot  r*r*r*oe«  notaa  follovlni  Station  lod< 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1962 


Day  01  Month 


14  ;  IS    16     17  18 


ALEXANDER  SPRINGS 

APAL ACH I  COLA   KB  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

8AYP0RT 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

BLOUNT  STOWN   2  SE 

BRADENTON   EXP  STATION 

BROOKSV I LLE   CHIN  HILL 

8USHNELL   2  E 

CANAL   POINT  USDA 

CAPE   SABLE   RANGE  R  STA 

CAPTIVA 

CEDAR  KEY 

CHIPLEY   3  E 

CLEARWATER 

CLERMONT   6  S 

CLEWI STON  U   S  ENG 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

CROSS  CITY  2 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

DEER  PARK 

OE   FUN  I AK  SPRINGS 

DE   LAND    3  N 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

DRY  TORTUGAS 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELL  SMERE 

FERNAND I NA  BEACH 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE   BAH  1  A  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

FORT   MYERS   WB  AP 


MAX 
M I  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


6"i  55  60 
50      A3  27 


57  51  55 
39      37  36 


73  63  63 
54      35  27 


69      61  61 

52      35  32 


65  64  65 
54      40  3B 


63  60  54 
45     45  32 


72  69  63 
43      44  32 


5  3     46  51 


67      60  58 


62  54  62 
49     41  35 


62  54  61 
51      48  26 


70  67  70 
58     45  39 


71  63  60 
62      49  40 


70  59  59 
58     50  45 


57  50  59 
49      43  36 


52     48  63 


65  57  56 
53      50  38 


64      54  57 


54  50  54 
36     30  31 


49  68  55 
35     44  33 


68      53  60 


69  62  62 
54     34  29 


52  52  64 
41     32  31 


67  60  60 
52     43  29 


72      66  64 


73      69  67 


63     55  63 


58     34  30 


69  62  63 
58     30  29 


71  63  67 
55     39  42 


70      70  61! 


75  73  68 
52      39  30 


70  79 
27  40 


60  64 
42  47 


73  85 
27  47 


72  84  80 
36      50  61 


69  81 
35  47 


56  68 
32  36 


35     46  64 


70  79 
27  44 


67  82 
35  49 


63  70  76 
45  53 


69  78 
44      53  62 


65  70 
36  42 


69  79 
38  50 


69  80 
35  48 


60  68  84 
40  53 


67  77 
27  41 


58  65  74 
36  49 


65  75  80 
32  44 


84  84 

45  62 


66  72 
43  47 


70  80  81 
30      44  61 


75  84 
34  50 


69  no 
56     66  67 


76  84 
42  58 


69  77 
31      44  58 


70  81 
35     49  67 


62  74 
34  49 


71  82  84 
34      49  58 


76      80  78 

56      65  61 


80  80 
49     65  71 


67  73 
38  60 


74  85 
37  54 


65  65  68 
47  43 


57  60  53 
39  43 


76  74 
55  58 


76  74  80 
55      55  43 


71  77  76 
54      64  42 


78  63 
52  48 


85  73 
56  58 


63  75 
34  41 


64  64  70 
29     40  49 


71  84  77 
35      48  67 


62  60 
30  32 


71  69 
55  54 


67  63 
49  44 


77  70 
61  64 


70  70 
59  60 


59  55 
30  38 


69  64 
55     52  41 


68  65 
53  50 


60      58  51 


60  63  64 
28  34 


62  60 

38  29 


80  70  70 
55  51 


67  66  68 
47  40 


71  75 
54  52 


59  53 
28  35 


61  63  70 
46     49  39 


73  78 
58  55 


75  80 
66     67  63 


78  82 
59  61 


59  64 
46  44 


79  78 
60      56  40 


64  55 
40  43 


72  72 
55  58 


77  79 
64  55 


77  81 
58  61 


83  79 
60  61 


74      74  80 

53  42 


63  47 
45  42 


49  40 
29  22 


77  70 
53  49 


74  67 
56  50 


58  75  81 
22     44  56 


66  79  85 
29     48  68 


65  82  87 
29     49  59 


76  68  75 
56     35  43 


59  56  58 
43     38  42 


81  75  83 
59     47  49 


75  74  83 
59     49  50 


54      46  37 


72  64 
38  40 


60  78 
47  53 


63      76  81 


57     48  49 


45  60  74 
27     28  51 


68  66 
40  42 


58  67  78 
30      36  61 


60     52  51 


82  78 
42  56 


60  36  36 
34     18  20 


73  57 
50  45 


69     49  47 


66  48  46 

46  40  34 

76  73  62 

51  52  47 

78  76  77 

53  60  56 

68  66  57 
58  54  45 

62  43  40 

42  35  29 

58  33  35 

26  16  19 

69  51  47 
51  42  37 

65  50  47 

49  43  35 

74  74  67 

53  57  45 

54  39  35 

22  12  18 

60  46  46 

40  33  27 

68  66  53 

56  46  35 

62  55  47 

47  47  32 

74  69  56 

66  51  39 

53  34  38 

23  13  16 

67  50  49 
47  46  35 

76  70  65 

54  53  42 

72  70  65 

68  64  61 

75  77  65 

56  56  45 

57  45  38 
44  36  31 

76  73  60 

57  65  41 

53  43  33 

42  32  28 

76  70  57 

56  52  39 

78  76  65 

58  51  46 

79  77  77 

70  67  46 

79  61  80 

50  59  49 

71  65  59 
56  53  41 


53  70  60 
34     33  57 


66  83  79 
57     52  52 


65     61  62 


17     21  41 


68  79  78 
31     48  60 


74     73  80 


58  73  60 
26     43  59 


78      75  77 


75      69  77 


23  43  60 
67      75  82 


59      54  53 


60  67  79 
41      42  61 


37      53  56 


73  72  78 
60      55  55 


54  65  65 
27     29  51 


48     40  45 


51      67  67 


61  59  57 
34     31  39 


62  76  77 
26     47  60 


30     46  58 


54  65  69 
41      42  58 


83  81  73 
58     57  56 


19     30  46 


60  60 
29  40 


52  74  75 
22     37  52 


72      65  74 


31      50  52 


28     49  54 


51  67  66 
15      30  50 


81  67  65 
56      55  46 


47     46  47 


55      46  46 


61  61  58 
33      32  41 


58  75  82 
26     42  54 


54      44  45 


66  76  66 
29      54  56 


55     57  69 


B  5  8  0  8  3 
58     52  50 


74  72  75 
69     66  67 


67  85  62 
35     57  61 


63     61  85 


55  71  76 
29     43  51 


71  64  69 
51      44  47 


69  75  85 
32     58  60 


85      74  80 


47  59  76 
22      43  49 


44     40  48 


77 
51 


77  81  82 
57     47  52 


66  80  81 
39     64  63 


68  81  82 
37     58  69 


52  70  80 
37     50  60 


60     63  69 

78      77  80 

58  69 

83  80 

58     57  53 


66  83  82 
32     54  58 


76  71 
53  51 


55  63 
51  51 


84  80 
52  57 


83  74 
54  60 


78  73 
54  55 


75  72 
46  53 


80  85 
54  57 


82  86 
52  56 


66  61 
43  45 


60  75 
53  56 


77  76 
52  55 


76  70 
53  52 


79  76 
54  56 


79  80 
62  64 


79  75 
59  62 


66  66 
49  53 


61  55 
45  43 


77  74 
55  58 


77  72 
55  56 


76  76 
60  63 


61  60 
42  42 


73  72 
45     5  3 


72  63 
56  57 


70  60 
54  54 


81  75 
57  57 


62  55 
46  42 


80  70 
54  54 


86  83 
54  59 


'8  76 

70  70 


82  83 
59  60 


62  58 

50  50 


81  75 
56  55 


58  57 
45  46 


82  79 

55  59 


81  81 
65  65 


81  80 
68  64 


79  82 
61  60 


64  84 

56  61 


82  82 
49  60 


64  70  67 
52     57  59 


87  87 
60     58  59 


65  88 
60  62 


84  85 
57  61 


75  61 
54  56 


80  83 
59  59 


59     57  58 


60  74 
47  54 


85  83 
60  59 


84  63 
55     66  60 


85  65 
54  66 


63  82 
58  58 


80  80 
70     70  65 


79  82 
67     65  6* 


74  75 

55  57 


74  77 
45  54 


82  82 
60  62 


82  83 
56  63 


81  84 

64  64 


64  72 
43  50 


80  76 
52  55 


75  75 
50     56  58 


78     81  76 

50     61  56 

83     66  85 

54     56  58 

70  78  78 

45  58  62 

82  84  85 

50     64  55 

86     86  67 

63     56  59 

80  79  78 
74      72  71 

86      86  85 

62     61  63 

Z      81  65 

62  53 

2     85  87 

59  60 

77     84  85 

46  56  54 

83  86  85 
58     56  59 

81  82  80 

71  73  71 

82  81 

70  71 

82  83 

70  62 

85  85 

66     61  63 


79  82  86 

57  53  55 

72  67  65 

57  60  60 

66  86  85 

60  55  64 

85  86  87 

59  59  66 

82  84  86 

50  60  61 


84      84  62 


77  79  73 
52     51  53 


60     58  59 

80  83  85 
58      57  60 


59     53  55 


61  85  65 
57     54  56 


45  41 
80  68 


67     64  67 

80  60  79 
64     63  70 

73      71  71 

57      58  61 

78  77  75 
60     61  63 

73     81  81 

59  60  63 

76      84  84 

60  59  60 

81  82  85 
61 

74 

55 

79  77  80 
57     49  50 

75     72  62 

56     68  65 


56     55  64 


57     58  59 


62     61  60 

83     84  66 

59     55  62 

85  86 

53  60 

80  81 

72     72  73 

83      84  83 

62     58  62 

80  84 

53  59 

85     85  87 

58     56  60 

75  80 

5  3  60 

64     84  65 

55     54  60 


81  82  82 
70     71  72 


81  83  81 
70     69  71 


57  48 

71 


30  31 

68  7^ 

33  45 

66  63 

43  50 

72  78 
37  40 

75  79 

40  42 

70  75 

42  47 

62  64 

39  39 

69  70 
45  36 

68  75 

43  34 

62  70 

34  36 

66  72 

41  43 

69  76 

43  50 

70  75 
34  41 

73  73 
53  43 

72  75 

53  52 

68  70 

62  58 

67  71 

44  57 


64  70 

42  49 

69  74 

39  45 

66  70 

48  40 

78  75 

42  38 

68  74 
29  42 

60  69 

38  40 

69  65 

33  44 

72  77 

38  43 

72  70 

39  43 

71  73 

34  42 

75  78 

43  34 

68  72 

60  62 

75  75 

44  43 

71  70 

39  47 

74  78 

43  40 

73  65 
36  44 

71  75 

40  38 

78  76 

47  51 

76  74 
52  45 

71  75 

50  36 


83  65  83 
59     58  68 


76      69      72  74 


See  reference  notee  following 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORID., 
JANUARY  1962 


Station 

Day  Of  Monlh 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

FORT  PIERCE 

MAX 

72 

60 

68 

78 

83 

72 

71 

'4 

75 

->o 

59 

66 

75 

83 

7  0 

79 

77 

73 

74 

79 

78 

81 

8. 

79 

80 

83 

76 

65 

68 

7; 

73.6 

MIN 

47 

■  rv 

3 5 

40 

52 

6  8 

57 

48 

42 

60 

68 

59 

64 

66 

6* 

59 

58 

65 

56 

51 

47 

42 

53.7 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 

50 

51 

64 

67 

73 

72 

60 

54 

61 

53 

35 

40 

51 

67 

67 

62 

61 

62 

63 

61 

- 

76 

78 

78 

74 

67 

63 

71 

70 

'  :  .  i 

MIN 

42 

35 

2  7 

35 

43 

45 

37 

3  7 

3  0 

28 

1  6 

-  9 

1 2 

34 

53 

46 

6 

56 

61 

62 

45 

31 

35 

43 

39.8 

GAINESVILLE    3  WSW 

60 

52 

63 

67 

75 

75 

60 

62 

65 

65 

42 

42 

52 

72 

75 

71 

67 

74 

73 

70 

62 

82 

81 

82 

83 

78 

64 

70 

73 

MIN 

51 

• 

! 

2  B 

47 

51 

44 

3  7 

34 

41 

34 

?  8 

21 

4  1 

52 

5 

52 

53 

53 

37 

33 

40 

..2.9 

GAINESVILLE   FAA  AP 

60 

52 

64 

67 

74 

73 

56 

62 

65 

48 

41 

42 

52 

71 

75 

6  9 

61 

72 

69 

65 

57 

80 

81 

82 

82 

66 

63 

71 

72 

65.9 

MIN 

44 

32 

28 

3  0 

45 

50 

4  3 

35 

31 

41 

32 

25 

23 

40 

53 

51 

6 

36 

3 

41.6 

GL  EN   ST   MARV  NURSER I ES 

56 

53 

61 

75 

72 

61 

61 

62 

60 

41 

36 

50 

60 

76 

74 

65 

7C 

62 

61 

■ 

79 

82 

80 

83 

79 

62 

71 

72 

65.8 

MIN 

60 

40 

25 

28 

39 

61 

38 

36 

2  7 

38 

3  1 

27 

1  8 

35 

48 

4l 

51 

51 

32 

33 

3  5 

40.2 

M | ALEAH 

73 

69 

65 

72 

78 

91 

78 

32 

80 

81 

•- 

55 

68 

80 

82 

82 

80 

79 

83 

83 

80 

81 

81 

81 

SO 

73 

77 

77   >  ■ 
77.2 

MIN 

46 

39 

J> 

6 

52 

70 

60 

62 

,  B 

55 

60 

51 

36 

45 

64 

68 

63 

6  6 

60 

67 

67 

51 

50 

46 

56.3 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

58 

62 

66 

57 

62 

55 

42 

45 

50 

73 

7  3 

72 

70 

68 

78 

80 

79 

-: 

68 

61 

7« 

72 

66.1 

MIN 

26 

28 

29 

43 

30 

36 

34 

27 

23 

39 

51 

56 

5 

52 

58 

53 

38 

33 

40 

39.9 

HOMESTEAD  EXP  ST A 

MAX 

66 

64 

71 

80 

83 

76 

80 

80 

80 

79 

67 

80 

85 

84 

82 

80 

83 

83 

80 

83 

83 

81 

82 

79 

73 

76 

75 

77.6 

MIN 

56 

44 

33 

8  1 

62 

6  .' 

59 

6  7 

47 

61 

60 

46 

37 

63 

'  0 

56 

64 

70 

63 

6 

59 

56 

6 : 

57 

52 

47 

44 

55.3 

] NVERNESS 

62 

54 

63 

6  9 

78 

BO 

60 

63 

~0 

67 

55 

46 

63 

74 

82 

75 

75 

78 

77 

73 

73 

83 

63 

85 

81 

87 

86 

64 

82 

72.1 

MIN 

50 

44 

31 

)0 

46 

56 

50 

45 

39 

45 

36 

34 

29 

4  3 

55 

56 

43 

46 

52 

55 

56 

56 

56 

57 

56 

47 

42 

47.3 

JACKSONVILLE   WR  AP 

61 

49 

62 

74 

73 

58 

61 

58 

49 

43 

36 

50 

63 

74 

67 

58 

64 

59 

54 

57 

79 

81 

81 

84 

68 

61 

70 

66 

63.5 

MIN 

45 

33 

3  5 

47 

52 

4  3 

43 

35 

42 

3 1 

28 

24 

4 1 

47 

44 

48 

62 

57 

6  7 

54 

60 

46 

36 

40 

43 

43.7 

JACKSONVILLE  BEACH 

63 

48 

61 

63 

68 

79 

58 

63 

59 

57 

48 

43 

49 

60 

77 

6  6 

57 

60 

58 

59 

51 

75 

84 

73 

70 

72 

55 

71 

60 

62.7 

MIN 

48 

42 

32 

44 

43 

46 

38 

43 

39 

29 

27 

47 

58 

55 

53 

5 

2 

38 

38 

48 

45.5 

JASPER  3  SE 

54 

49 

62 

64 

73 

78 

60 

58 

59 

55 

39 

43 

5  0 

67 

7; 

6  6 

61 

6  ■ 

64 

59 

6 

79 

72 

74 

79 

74 

63 

70 

70 

64.2 

MIN 

44 

)  B 

2  5 

29 

40 

56 

34 

3  7 

2  ' 

38 

m 

27 

1  7 

35 

50 

41 

42 

52 

54 

bl 

51 

8  7 

49 

34 

32 

39.0 

KEY   WEST   VfB  AIRPORT 

66 

61 

68 

78 

79 

74 

77 

77 

75 

69 

66 

61 

77 

81 

73 

78 

82 

78 

80 

80 

81 

6. 

61 

75 

68 

69 

69 

74.5 

MIN 

65 

59 

55 

54 

64 

65 

64 

65 

6  1 

66 

6  3 

58 

54 

6  1 

68 

7» 

74 

74 

67 

60 

62 

6 1 

65.0 

LA  BELLE 

75 

66 

64 

75 

84 

83 

75 

76 

81 

73 

70 

62 

67 

78 

86 

86 

79 

82 

86 

83 

83 

87 

88 

88 

86 

82 

70 

70 

78 

78.6 

MIN 

59 

36 

32 

31 

48 

60 

60 

58 

37 

56 

55 

41 

29 

54 

58 

61 

60 

63 

59 

59 

55 

62 

62 

52 

40 

36 

51.9 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

65 

56 

60 

68 

80 

78 

70 

70 

76 

72 

60 

53 

62 

78 

80 

80 

75 

80 

78 

72 

78 

84 

86 

85 

84 

85 

77 

65 

70 

76 

7  3.8 

MIN 

52 

33 

32 

45 

60 

53 

52 

39 

52 

45 

36 

27 

48 

56 

52 

58 

56 

56 

59 

56 

49 

58 

60 

6  0 

43 

37 

45 

8e.5 

LAKE   CITY   2  E 

55 

51 

63 

66 

74 

74 

63 

60 

63 

54 

40 

42 

51 

71 

74 

i 

63 

71 

63 

61 

59 

80 

81 

79 

82 

75 

63 

71 

72 

66.0 

MIN 

46 

39 

2  6 

29 

44 

5  5 

40 

38 

32 

40 

31 

26 

1  9 

36 

50 

47 

42 

44 

57 

53 

6  6, 

53 

57 

49 

34 

34 

41 

41.2 

LAKE  HIAWASSE 

63 

64 

56 

58 

68 

8  6 

79 

66 

66 

73 

68 

49 

45 

60 

74 

6... 

74 

69 

77 

79 

73 

75 

81 

83 

83 

75 

82 

82 

69 

61 

67 

70.3 

MIN 

45 

80 

34 

3  3 

4  3 

6  6 

50 

48 

40 

52 

46 

36 

29 

37 

53 

46 

46 

54 

56 

54 

54 

62 

55 

59 

56 

58 

58 

41 

37 

45 

47.8 

LAKELAND  WB  CITY 

63 

55 

62 

68 

78 

76 

6B 

65 

75 

70 

48 

6" 

60 

76 

80 

" 

69 

79 

80 

71 

75 

81 

84 

83 

82 

84 

70 

64 

69 

75 

71.5 

MIN 

18 

41 

" 

57 

56 

46 

43 

47 

40 

36 

3 1 

48 

6C 

59 

65 

62 

67 

61 

65 

53 

44 

45 

48 

50.4 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

71 

63 

63 

72 

83 

72 

76 

79 

74 

68 

57 

67 

77 

85 

6 

76 

82 

83 

79 

82 

85 

86 

87 

86 

75 

67 

73 

78 

MIN 

32 

53 

61 

42 

51 

39 

29 

50 

58 

57 

50 

50 

6  6 

56 

64 

61 

49 

45 

61.4 

LISBON 

65 

55 

61 

67 

76 

T9 

64 

66 

71 

63 

53 

45 

59 

75 

80 

76 

71 

77 

77 

73 

64 

81 

83 

83 

85 

81 

63 

70 

73 

MIN 

" 

30 

59 

48 

46 

37 

46 

41 

4 

2  3 

44 

56 

57 

38 

68 

53 

58 

55 

38 

38 

49 

46.8 

LIVE   OAK    2  ESE 

55 

55 

63 

65 

76 

73 

59 

60 

61 

59 

38 

40 

6  1 

70 

73 

71 

64 

70 

66 

60 

64 

80 

76 

75 

79 

74 

63 

70 

71 

MIN 

44 

37 

26 

29 

47 

54 

35 

40 

30 

37 

3  0 

26 

1  7 

32 

50 

56 

5* 

8  6 

51 

50 

49 

35 

32 

41 

40.5 

LOXAHATCMEE 

70 

67 

69 

75 

83 

87 

84 

80 

60 

81 

77 

62 

66 

82 

85 

84 

79 

83 

86 

84 

6,  3 

85 

83 

87 

84 

79 

82 

76 

75 

MIN 

38 

1 2 

38 

2 

59 

68 

58 

44 

58 

59 

46 

36 

59 

61 

59 

59 

60 

57 

54 

59 

7  1 

52 

49 

34 

53.0 

MAO  t  SON 

51 

51 

62 

60 

70 

58 

57 

58 

45 

35 

43 

50 

65 

70 

64 

60 

69 

59 

59 

61 

78 

71 

74 

72 

75 

64 

62 

71 

69 

62.3 

MIN 

42 

36 

29 

37 

47 

34 

36 

3 1 

34 

27 

31 

1  8 

34 

52 

32 

46 

46 

* 

48 

59 

58 

58 

54 

56 

49 

36 

40 

42 

41.4 

MARATHON  SHORES 

72 

69 

62 

64 

74 

80 

76 

76 

79 

81 

71 

6  8 

64 

81 

83 

76 

78 

81 

82 

83 

83 

82 

83 

82 

82 

76 

71 

74 

71 

76.4 

MIN 

60 

54 

51 

49 

64 

t  : 

62 

66 

58 

70 

63 

56 

50 

59 

68 

65 

67 

68 

68 

70 

7 1 

73 

71 

72 

71 

71 

70 

59 

59 

60 

63.6 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

49 

50 

65 

67 

73 

72 

59 

55 

60 

55 

35 

38 

49 

67 

65 

60 

61 

58 

62 

59 

52 

78 

79 

79 

73 

65 

61 

71 

68 

62.7 

MIN 

42 

!' 

2  B 

37 

41 

4  6 

3  1 

38 

30 

28 

16 

20 

1  5 

31 

57 

35 

34 

40 

45 

43 

44 

45 

58 

62 

59 

61 

61 

44 

31 

39 

43 

39.9 

MAYO   5  NW 

51 

s  1 

64 

68 

74 

64 

60 

68 

60 

52 

39 

45 

50 

70 

75 

64 

61 

70 

61 

60 

63 

75 

75 

7* 

77 

70 

63 

70 

69 

64.1 

MIN 

40 

39 

29 

52 

5  3 

38 

36 

29 

37 

30 

28 

1  7 

29 

6 

30 

35 

41 

48 

45 

50 

5  1 

55 

6  6 

52 

51 

49 

37 

33 

39 

40.2 

MELBOURNE 

68 

65 

88 

68 

76 

85 

80 

75 

72 

75 

73 

60 

64 

73 

85 

82 

78 

75 

72 

73 

7* 

79 

83 

78 

80 

83 

79 

75 

73 

72 

74.6  1 

MIN 

38 

39 

50 

68 

56 

57 

41 

59 

55 

41 

31 

60 

60 

8 

50 

59 

57 

6 

62 

59 

59 

6  1 

62 

60 

62 

49 

43 

46 

52.8 

MELROSE 

MAX 

60 

52 

64 

67 

74 

72 

58 

64 

64 

60 

48 

38 

53 

71 

77 

76 

63 

75 

66 

64 

59 

80 

82 

82 

86 

78 

64 

72 

72 

67.5 

M  1  N 

31 

49 

59 

45 

45 

39 

46 

34 

30 

27 

4  1 

52 

42 

45 

47 

5  1 

46 

47 

62 

55 

57 

54 

58 

5  5 

40 

40 

46 

88.6 

MIAMI    BAYFRONT  RARK 

68 

64 

65 

69 

75 

80 

70 

84 

77 

82 

75 

73 

68 

78 

82 

80 

78 

78 

81 

82 

78 

79 

80 

79 

81 

78 

80 

82 

70 

74 

71 

76.2 

MIN 

46 

42 

54 

68 

71 

61 

66 

53 

70 

60 

48 

39 

67 

69 

64 

60 

6  3 

69 

72 

73 

72 

72 

70 

70 

68 

54 

54 

51 

62.2 

MIAMI  BEACH 

72 

65 

69 

74 

re 

75 

82 

BO 

78 

75 

71 

68 

75 

78 

80 

78 

77 

80 

80 

77 

77 

78 

77 

78 

80 

69 

76 

71 

75.4  I 

MIN 

55 

66 

i  2 

63 

60 

88 

73 

6  2 

51 

43 

67 

70 

65 

64 

73 

68 

71 

69 

73 

7* 

71 

70 

70 

70 

55 

57 

53 

63.5 

MIAMI    WB  AIRPORT 

69 

63 

(?  5 

69 

78 

82 

72 

82 

BO 

BO 

78 

63 

68 

78 

81 

6. 

78 

78 

82 

81 

78 

81 

80 

80 

BO 

79 

79 

72 

75 

74 

76.4 

MIN 

46 

62 

60 

6  0 

68 

6  1 

47 

39 

67 

t.i 

62 

60 

61 

67 

66 

7 

71 

72 

65 

6  7 

68 

69 

60 

54 

53 

49 

59.8 

MIAMI    1?  SSW 

MAX 

71 

67 

65 

64 

72 

"■ 

80 

70 

81 

79 

79 

76 

57 

70 

78 

6 

81 

8 

6 : 

82 

82 

81 

80 

81 

6  0 

80 

81 

81 

80 

7* 

76 

76.4 

MIN 

60 

60 

49 

51 

6  1 

53 

39 

39 

6  6 

6 1 

58 

6  '  j 

60 

63 

66 

69 

72 

67 

69 

69 

72 

65 

52 

50 

47 

57.0 

MILES   CIIY  TOWER 

MAX 

70 

66 

66 

79 

84 

B  . 

SO 

79 

»6 

75 

73 

69 

65 

85 

88 

85 

80 

86 

89 

86 

84 

85 

90 

89 

85 

77 

70 

76 

76 

77 

79.7 

MIN 

55 

43 

3  1 

5  5 

6  6 

5 

53 

56 

63 

66 

59 

51 

57 

49 

54 

53 

42 

42 

33 

51.2  1 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

52 

54 

61 

68 

66 

56 

54 

6  0 

54 

30 

61 

64 

63 

59 

62 

56 

53 

69 

70 

78 

72 

68 

61 

65 

72 

70 

61.1 

MIN 

33 

" 

1  7 

12 

1  1 

1  3 

26 

49 

30 

40 

48 

44 

43 

52 

62 

62 

64 

66 

48 

41 

32 

41 

40 

38.6 

MONT | CELLO  2  S 

MAX 

47 

50 

64 

61 

71 

to 

57 

67 

6R 

56 

38 

42 

49 

64 

1, 8 

65 

62 

6  6 

65 

58 

60 

75 

75 

73 

73 

74 

71 

64 

64 

72 

71 

62.6  ! 

MIN 

45 

37 

30 

34 

43 

5  1 

33 

41 

1.' 

36 

24 

16 

35 

52 

36 

34 

8 

48 

45 

43 

49 

59 

60 

58 

55 

54 

47 

35 

38 

44 

41.4 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

70 

72 

64 

65 

72 

84 

82 

72 

17 

81 

74 

66 

54 

65 

86 

84 

?6 

81 

84 

79 

80 

84 

85 

86 

85 

85 

84 

78 

68 

74 

76.5 

MIN 

45 

41 

34 

32 

41 

60 

59 

68 

..  i 

41 

54 

44 

30 

31 

66 

61 

50 

49 

50 

54 

6.' 

62 

59 

60 

62 

60 

61 

63 

53 

49 

41 

50.2 

MOUNTAIN  LAKE 

MA* 

65 

60 

59 

69 

60 

7  9 

70 

69 

76 

73 

66 

64 

63 

76 

82 

79 

73 

7<> 

78 

77 

7b 

83 

83 

84 

82 

82 

83 

81 

64 

69 

'6 

74.2 

MIN 

52 

37 

12 

31 

52 

63 

54 

54 

39 

53 

48 

37 

29 

47 

60 

60 

47 

47 

56 

59 

6  8 

59 

59 

58 

1  C 

59 

65 

61 

45 

34 

-  1 

50.2 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 

70 

I  6 

61 

61 

72 

74 

66 

76 

65 

6  0 

55 

60 

80 

75 

83 

73 

79 

81 

7  6 

82 

85 

8  4 

84 

80 

83 

78 

73 

65 

7r 

72.7 

MIN 

48 

36 

I] 

31 

46 

••o 

49 

56 

3  8 

44 

40 

35 

35 

46 

6 

45 

47 

52 

55 

6.' 

60 

59 

60 

59 

58 

58 

57 

48 

3$ 

38 

46.6 

S«#  MfutlM  notes  following  Station  lodes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1962 


Station 

Day  Of  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NAPLES  CAR  IB   GA RDENS 

65 

65 

73 

84 

s 

74 

75 

t.-i 

74 

•o 

66 

65 

84 

H.1 

78 

80 

85 

82 

81 

86 

8  7 

—— 

7 1 

77.4 

MIN 

43 

41 

39 

43 

55 

67 

58 

59 

44 

56 

55 

44 

33 

57 

57 

60 

55 

53 

58 

59 

63 

63 

61 

6  1 

61 

60 

66 

66 

53 

a  a 

41 

54.1 

NICEV  ILLE 

59 

60 

69 

55 

58 

53 

57 

34 

33 

37 

46 

64 

60 

59 

8  J 

59 

63 

60 

64 

67 

75 

74 

74 

72 

70 

56 

63 

70 

58.9 

M 1 N 

42 

32 

27 

28 

49 

52 

28 

29 

31 

25 

13 

11 

12 

17 

38 

33 

32 

36 

42 

43 

48 

48 

50 

6< 

58 

60 

60 

45 

33 

31 

39 

37.2 

65 

70 

77 

75 

64 

66 

72 

68 

47 

44 

60 

75 

80 

75 

69 

78 

7S 

75 

63 

6  3 

84 

66 

81 

82 

87 

77 

65 

72 

75 

71.4 

MIN 

SO 

42 

32 

34 

51 

46 

46 

37 

44 

36 

32 

26 

42 

58 

52 

41 

44 

49 

52 

50 

51 

66 

56 

57 

54 

80 

55 

42 

41 

48 

46.9 

OCALA  2  NE 

MAX 

70 

77 

80 

57 

65 

71 

57 

45 

43 

5V 

73 

DO 

74 

66 

77 

77 

71 

a  2 

64 

84 

85 

82 

83 

87 

7  4 

63 

72 

74 

70.2 

MIN 

51 

42 

25 

26 

44 

57 

46 

44 

30 

44 

35 

32 

23 

40 

56 

50 

36 

43 

48 

54 

50 

50 

63 

54 

56 

52 

56 

54 

36 

32 

43 

44.3 

OKEECHOBEE    MRCN   GATE  6 

61 

67 

70 

74 

67 

74 

76 

73 

64 

55 

68 

74 

74 

77 

75 

75 

78 

go 

81 

81 

80 

79 

79 

BC 

79 

75 

B 

7\ 

72.7 

MIN 

47 

43 

35 

36 

47 

•  3 

60 

62 

42 

44 

55 

43 

36 

37 

62 

62 

51 

52 

53 

56 

61 

61 

64 

64 

63 

63 

62 

66 

51 

45 

45 

52.6 

ORLANDO  W9  AIRPORT 

71 

81 

80 

68 

68 

73 

68 

52 

47 

61 

74 

82 

76 

69 

'8 

79 

75 

76 

83 

67 

64 

78 

64 

86 

71 

64 

70 

75 

72.3 

MIN 

47 

41 

16 

38 

49 

58 

53 

46 

42 

48 

42 

35 

31 

48 

57 

53 

47 

48 

55 

55 

55 

58 

62 

59 

60 

59 

64 

52 

43 

43 

50 

49.4 

PAL  A  T  ic.  A 

65 

74 

79 

58 

65 

64 

55 

45 

38 

52 

68 

79 

75 

62 

70 

61 

58 

56 

78 

82 

81 

75 

78 

83 

79 

59 

69 

a  B 

66.1 

MIN 

48 

42 

32 

35 

47 

56 

46 

41 

40 

45 

35 

30 

28 

44 

51 

52 

42 

44 

51 

50 

49 

48 

60 

57 

57 

56 

61 

54 

39 

39 

46 

46.0 

PAR  R I SH 

69 

72 

82 

81 

'1 

72 

'8 

77 

64 

54 

66 

81 

81 

79 

76 

8.' 

82 

78 

83 

86 

66 

84 

81 

84 

85 

8  1 

68 

73 

75 

76.5 

MIN 

33 

34 

49 

62 

55 

54 

16 

50 

46 

40 

27 

46 

61 

59 

43 

47 

53 

56 

59 

57 

61 

61 

61 

58 

59 

64 

48 

39 

42 

50.4 

pensacola  f aa  airport 

60 

67 

64 

55 

52 

54 

32 

29 

34 

43 

58 

62 

58 

59 

55 

61 

54 

69 

62 

72 

70 

74 

71 

65 

60 

56 

68 

8  ) 

57.4 

MIN 

37 

28 

29 

42 

54 

32 

28 

34 

31 

12 

10 

13 

19 

33 

39 

34 

36 

43 

46 

44 

46 

51 

56 

59 

63 

62 

48 

45 

37 

43 

44 

38.6 

pensacola  WB  city 

SO 

52 

6  3 

•-- 

68 

65 

59 

54 

55 

35 

32 

37 

45 

56 

64 

57 

61 

57 

60 

55 

58 

63 

75 

71 

74 

71 

66 

61 

59 

69 

63 

58.6 

MIN 

39 

31 

37 

50 

58 

37 

34 

38 

34 

16 

15 

17 

21 

39 

42 

36 

38 

46 

48 

45 

48 

53 

61 

8: 

62 

64 

48 

45 

38 

46 

47 

41.8 

PERRY 

65 

65 

75 

67 

61 

60 

63 

72 

66 

76 

74 

72 

72 

77 

67 

ro 

MIN 

45 

39 

25 

29 

45 

5  3 

43 

41 

30 

38 

28 

28 

25 

36 

54 

4C 

29 

39 

47 

45 

51 

55 

55 

52 

50 

32 

33 

40  .3 

PLANT  CITY 

6  3 

70 

81 

80 

70 

67 

76 

74 

66 

50 

65 

77 

82 

78 

73 

80 

80 

78 

78 

84 

66 

85 

83 

84 

86 

76 

66 

73 

76 

74.8 

MIN 

50 

38 

32 

32 

49 

60 

54 

53 

38 

52 

44 

36 

26 

47 

53 

59 

43 

46 

54 

56 

57 

55 

60 

59 

60 

58 

58 

58 

42 

38 

43 

48.7 

POMPANO  BEACH 

72 

67 

68 

73 

79 

83 

75 

81 

79 

8C 

8  0 

73 

66 

80 

81 

65 

79 

80 

82 

81 

80 

81 

80 

a 

81 

60 

82 

79 

77 

77 

75 

77.9 

MIN 

65 

44 

36 

45 

66 

63 

60 

62 

48 

68 

60 

48 

36 

66 

70 

62 

58 

59 

61 

73 

72 

72 

68 

63 

64 

71 

67 

51 

50 

41 

59.1 

PUNTA  gorda 

70 

71 

77 

85 

78 

72 

79 

81 

70 

64 

65 

67 

80 

84 

85 

78 

88 

84 

81 

85 

69 

85 

86 

85 

84 

83 

76 

74 

8  0 

78 

78.5 

MIN 

57 

42 

41 

42 

55 

61 

58 

61 

45 

58 

52 

43 

34 

53 

6C 

5 

52 

51 

87 

61 

62 

63 

63 

65 

63 

63 

66 

65 

52 

*7 

50 

54.9 

GU 1 NC Y   EXP  STATION 

5 1 

64 

63 

72 

69 

59 

57 

60 

58 

36 

41 

51 

66 

65 

64 

63 

66 

64 

61 

6  1 

74 

78 

76 

79 

77 

72 

64 

61 

71 

69 

63.4 

MIN 

42 

35 

28 

33 

41 

49 

32 

41 

30 

31 

18 

25 

16 

32 

53 

37 

35 

38 

48 

44 

44 

49 

56 

61 

57 

58 

59 

46 

33 

34 

46 

40.4 

ROYAL    PALM   RANGER  STA 

71 

80 

81 

77 

81 

80 

80 

79 

76 

67 

80 

84 

83 

81 

80 

83 

86 

81 

81 

83 

81 

82 

81 

82 

80 

74 

77 

76 

78.3 

MIN 

55 

40 

33 

37 

59 

67 

57 

57 

42 

60 

57 

48 

34 

64 

65 

57 

51 

52 

58 

55 

55 

57 

60 

57 

59 

56 

59 

62 

48 

44 

38 

53.0 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

65 

55 

62 

64 

73 

80 

60 

65 

61 

60 

50 

42 

52 

66 

79 

72 

60 

65 

61 

60 

52 

75 

82 

79 

76 

77 

86 

79 

57 

71 

64 

66.1 

MIN 

53 

42 

30 

31 

45 

59 

44 

46 

16 

44 

41 

31 

25 

46 

52 

50 

41 

50 

51 

49 

48 

46 

57 

55 

56 

52 

a... 

54 

38 

35 

48 

45.6 

SAINT  LEO 

MAX 

62 

55 

60 

70 

79 

78 

70 

62 

7* 

69 

47 

50 

59 

76 

80 

74 

70 

77 

80 

74 

73 

63 

84 

84 

73 

82 

84 

73 

62 

70 

75 

71.3 

MIN 

51 

42 

36 

37 

50 

'! 

54 

50 

39 

45 

40 

36 

28 

45 

61 

58 

44 

45 

53 

56 

5  5 

57 

64 

61 

59 

59 

61 

56 

44 

43 

49 

49.5 

SAINT   MARKS   6  SE 

58 

53 

63 

63 

63 

65 

55 

57 

59 

58 

40 

44 

50 

68 

71 

71 

65 

69 

65 

60 

8  8 

69 

74 

73 

70 

69 

66 

62 

60 

67 

69 

62.7 

MIN 

45 

37 

28 

37 

45 

53 

33 

43 

32 

36 

25 

28 

18 

36 

50 

38 

33 

36 

50 

49 

46 

51 

54 

57 

54 

56 

58 

48 

34 

38 

43 

4  1.7 

ST  PETERSBURG 

MAX 

63 

56 

58 

69 

80 

74 

68 

65 

74 

68 

46 

48 

62 

76 

76 

73 

70 

78 

77 

72 

78 

65 

83 

8  0 

74 

81 

81 

68 

63 

68 

71 

70.5 

MIN 

52 

50 

42 

43 

56 

62 

58 

58 

46 

55 

45 

38 

36 

49 

61 

58 

50 

51 

56 

60 

58 

61 

66 

64 

60 

62 

64 

63 

49 

49 

53 

54.0 

SANBORN  TOWER 

57 

61 

63 

72 

69 

62 

59 

62 

56 

41 

45 

56 

68 

73 

66 

65 

7  . 

65 

58 

69 

77 

79 

0 

79 

75 

75 

72 

63 

72 

73 

65.8 

MIN 

46 

31 

25 

30 

36 

52 

30 

38 

28 

36 

22 

26 

14 

30 

55 

35 

29 

32 

50 

49 

48 

46 

53 

58 

51 

59 

53 

50 

30 

29 

37 

39.0 

SANFORD   EXP  STATION 

MAX 

61 

60 

60 

69 

79 

79 

68 

69 

73 

68 

52 

51 

60 

75 

82 

62 

68 

77 

75 

71 

69 

82 

84 

84 

80 

63 

65 

8^ 

62 

to 

73 

72.0 

MIN 

51 

44 

34 

33 

44 

62 

51 

50 

44 

49 

48 

36 

34 

47 

55 

55 

47 

49 

55 

55 

55 

53 

61 

58 

60 

56 

63 

60 

44 

39 

45 

4  9.6 

SARASOTA 

70 

62 

61 

72 

83 

76 

73 

68 

71 

73 

61 

56 

65 

80 

80 

77 

71 

81 

81 

76 

83 

84 

83 

al 

7g 

63 

61 

74 

66 

70 

72 

73.9 

MIN 

49 

51 

35 

34 

49 

62 

56 

57 

38 

51 

45 

40 

29 

42 

60 

53 

46 

48 

53 

57 

88. 

62 

62 

63 

61 

58 

60 

64 

49 

42 

48 

51.1 

SOUTH   MIAMI    5  W 

MAX 

68 

64 

66 

71 

80 

84 

75 

82 

80 

81 

79 

74 

68 

79 

82 

83 

81 

8. 

84 

84 

a 

81 

83 

62 

82 

81 

82 

81 

73 

77 

75 

78.1 

MIN 

60 

43 

33 

43 

64 

70 

59 

61 

46 

61 

60 

47 

36 

63 

62 

60 

57 

56 

60 

61 

66 

69 

69 

61 

64 

60 

63 

51 

47 

43 

56.8 

STARKE 

MAX 

MIN 

STEINHATCHEE  2 

MAX 

58 

57 

55 

72 

79 

65 

51 

60 

65 

63 

54 

42 

45 

72 

72 

70 

63 

75 

71 

63 

75 

79 

74 

71 

72 

72 

75 

75 

60 

70 

69 

65.9 

MIN 

42 

39 

26 

35 

42 

41 

42 

30 

42 

39 

31 

28 

23 

31 

41 

8 

34 

39 

47 

51 

41 

55 

63 

54 

56 

50 

51 

37 

35 

47 

46 

41.3 

STUART    1  N 

MAX 

72 

65 

63 

73 

77 

82 

73 

78 

74 

79 

73 

64 

67 

74 

84 

74 

76 

77 

79 

76 

79 

77 

80 

79 

81 

60 

81 

77 

70 

76 

78 

75.4 

MIN 

61 

42 

36 

42 

52 

69 

59 

59 

43 

61 

61 

45 

34 

64 

65 

61 

54 

53 

58 

66 

65 

70 

67 

65 

59 

58 

66 

64 

53 

46 

46 

56.3 

TALLAHASSEE    WB  AP 

MAX 

55 

52 

63 

60 

71 

70 

59 

55 

60 

48 

36 

42 

50 

66 

67 

63 

61 

68 

59 

60 

64 

75 

76 

74 

76 

74 

71 

58 

62 

70 

69 

62.5 

MIN 

44 

30 

26 

32 

37 

39 

34 

34 

28 

29 

23 

26 

14 

39 

41 

35 

32 

43 

52 

48 

47 

51 

57 

'. 

57 

56 

58 

44 

34 

IC 

42 

39.5 

T  AM  I  A  M I    TRL   40  MI  BEND 

MAX 

70 

67 

67 

74 

81 

85 

78 

82 

83 

82 

81 

72 

70 

82 

87 

87 

65 

83 

66 

87 

"0 

83 

65 

a  a 

86 

63 

64 

78 

75 

78 

76 

80.2 

MIN 

59 

43 

35 

41 

52 

59 

60 

59 

45 

61 

53 

49 

38 

58 

61 

62 

58 

57 

59 

58 

62 

65 

63 

62 

59 

56 

63 

63 

52 

46 

44 

55.0 

TAMPA   W8  AIRPORT 

MAX 

63 

57 

59 

70 

81 

76 

67 

64 

74 

68 

48 

49 

64 

77 

76 

75 

72 

76 

76 

76 

80 

63 

60 

a 

73 

81 

81 

69 

64 

68 

70 

70.9 

MIN 

48 

44 

39 

39 

50 

60 

53 

47 

42 

47 

40 

38 

29 

48 

58 

50 

46 

48 

55 

56 

58 

60 

63 

59 

60 

58 

63 

54 

47 

43 

61 

50.1 

TARPON   SPGS    SEWAGE  PL 

MAX 

65 

60 

58 

56 

68 

78 

76 

65 

66 

73 

70 

44 

46 

62 

77 

76 

70 

7 

78 

77 

74 

78 

83 

8 

80 

73 

60 

63 

69 

6C 

65 

69.7 

MIN 

48 

49 

36 

36 

38 

55 

54 

50 

41 

41 

38 

30 

30 

50 

54 

43 

43 

48 

54 

56 

57 

64 

56 

59 

59 

62 

62 

47 

40 

43 

46.0 

TAVERN  I ER 

MAX 

70 

64 

62 

69 

77 

79 

75 

77 

77 

79 

75 

69 

68 

76 

79 

79 

79 

79 

80 

79 

79 

79 

80 

79 

79 

80 

79 

78 

74 

74 

71 

75.6 

MIN 

61 

50 

48 

48 

63 

73 

63 

65 

'» 

73 

62 

54 

45 

60 

71 

64 

65 

64 

72 

68 

73 

74 

72 

73 

72 

72 

70 

67 

55 

56 

SO 

63.2 

USHER  TOWER 

MAX 

60 

57 

62 

66 

75 

78 

63 

60 

65 

58 

56 

46 

53 

74 

72 

68 

63 

73 

75 

66 

65 

81 

8 

75 

81 

78 

80 

71 

64 

70 

71 

67.9 

MIN 

47 

29 

25 

26 

43 

55 

41 

41 

29 

30 

31 

27 

19 

39 

53 

44 

32 

40 

46 

51 

46 

51 

55 

48 

50 

49 

53 

53 

41 

38 

42 

4  1.1 

VEN ICE 

MAX 

69 

62 

60 

70 

80 

73 

72 

67 

74 

75 

67 

55 

64 

80 

78 

72 

74 

79 

80 

79 

8, 

84 

61 

80 

78 

81 

no 

72 

67 

67 

72 

73.4 

MIN 

50 

41 

36 

36 

51 

t: 

53 

58 

38 

53 

46 

40 

29 

47 

58 

57 

46 

47 

54 

57 

59 

62 

62 

61 

62 

61 

6i 

68 

56 

45 

62 

51.9 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

70 

60 

60 

69 

78 

84 

71 

76 

7* 

76 

65 

58 

66 

73 

84 

66 

72 

76 

75 

73 

77 

78 

80 

79 

79 

79 

82 

75 

65 

ro 

72 

73.0 

MIN 

48 

4 1 

36 

40 

51 

60 

59 

50 

45 

61 

58 

39 

33 

62 

e 7 

60 

55 

53 

60 

64 

62 

70 

64 

61 

63 

59 

65 

57 

52 

47 

45 

54.4 

WAUCHULA    2  N 

MAX 

68 

61 

8 1 

72 

83 

79 

73 

74 

78 

76 

72 

55 

64 

80 

88 

80 

74 

80 

81 

75 

82 

65 

67 

86 

84 

85 

66 

84 

67 

72 

77 

76.3 

MIN 

60 

37 

32 

32 

47 

61 

55 

57 

39 

54 

48 

38 

27 

48 

5  1 

59 

47 

48 

54 

60 

59 

61 

60 

5 

60 

59 

65 

60 

47 

39 

40 

50.6 

W   PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 

70 

62 

6  6 

74 

78 

81 

76 

85 

81 

80 

72 

62 

65 

78 

81 

77 

77 

79 

81 

83 

78 

61 

61 

60 

82 

76 

7* 

74 

76.3 

MIN 

61 

43 

38 

46 

69 

72 

69 

63 

48 

67 

51 

37 

72 

70 

62 

58 

61 

62 

66 

73 

72 

71 

66 

63 

70 

65 

72 

54 

51 

47 

60.7 

WEST   PALM  BEACH   WB  AP 

MAX 

71 

62 

6? 

71 

79 

91 

75 

80 

77 

79 

77 

63 

68 

78 

80 

80 

77 

79 

81 

79 

80 

60 

62 

R2 

81 

SO 

64 

80 

70 

7* 

75 

76.5 

MIN 

53 

45 

36 

47 

68 

•  1 

60 

55 

46 

62 

60 

44 

37 

65 

67 

63 

60 

57 

61 

65 

71 

71 

69 

56 

64 

61 

69 

62 

53 

52 

43 

57.9 

See  reference  notes  folloelof  Station  Indei. 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

■age 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

[  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WFWAHITCHKA 

MAX 

60 

6  2 

6  4 

65 

66 

62 

61 

6] 

•  ; 

58 

4 ; 

41 

^5 

72 

70 

66 

63 

63 

63 

60 

70 

71 

82 

85 

75 

74 

76 

7  0 

68 

69 

72 

65.4 

to 

il 

32 

33 

34 

45 

34 

33 

31 

39 

1  7 

18 

1  3 

34 

55 

39 

34 

34 

44 

40 

42 

50 

52 

60 

55 

65 

56 

47 

35 

35 

46 

39.5 

tflNTER  HAVEN 

MAX 

67 

60 

62 

71 

82 

82 

73 

71 

77 

75 

62 

54 

62 

76 

83 

81 

73 

80 

81 

78 

79 

85 

86 

86 

84 

85 

87 

80 

67 

72 

78 

75.5 

M I N 

56 

37 

34 

31 

49 

59 

51 

50 

43 

51 

46 

36 

32 

47 

57 

59 

48 

49 

55 

57 

60 

58 

58 

56 

59 

57 

58 

55 

45 

38 

41 

49.4 

WOODRUFF  OAM 

MAX 

53 

46 

4*5 

60 

66 

72 

64 

60 

51 

61 

37 

36 

39 

50 

68 

63 

58 

60 

61 

60 

56 

54 

76 

78 

77 

78 

77 

71 

51 

60 

70 

60.1 

MIN 

43 

35 

29 

29 

41 

47 

36 

33 

34 

- 

39 

39 

43 

43 

43 

45 

50 

61 

55 

55 

60 

49 

41 

38 

37 

42.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


btataon 

3 

5 

5 

Q 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

20 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Tola! 

or 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.12 

.  1  1 

.in 

.  in 

.10 

.04 

.09 

.10 

.12 

.12 

.05 

.00 

.09 

.11 

.07 

.11 

.17 

.16 

.13 

.12 

.09 

.13 

.13 

.17 

.21 

.07 

.18 

.21 

.17 

.16 

.15 

3.68 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.07 

.03 

.10 

.11 

.06 

.in 

.20 

.OH 

.15 

.05 

.06 

.10 

.08 

.06 

.01 

.11 

.12 

.12 

.11 

.07 

.11 

.14 

.15 

.12 

.10 

.13 

.12 

.12 

.23 

.14 

.13 

3.24 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.03 

.09 

.10 

.10 

.02 

.05 

.03 

.05 

.13 

.08 

.02 

.05 

.18 

.06 

.01 

.02 

.08 

.08 

.10 

.02 

.26 

.07 

.06 

.11 

.12 

.06 

.27 

.07 

.15 

2.47 

MAX 

74 

64 

60 

61 

06 

72 

78 

70 

69 

69 

67 

66 

57 

66 

66 

76 

77 

72 

75 

78 

75 

79 

79 

79 

80 

82 

78 

75 

74 

71 

70 

71.5 

MIN 

64 

48 

47 

li, 

55 

55 

63 

61 

54 

54 

59 

56 

45 

56 

54 

58 

61 

58 

59 

61 

62 

64 

65 

65 

67 

66 

66 

63 

60 

56 

54 

58.1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.13 

.05 

.08 

.09 

.05 

.09 

.17 

.no 

.18 

.07 

.06 

.09 

.09 

.07 

.06 

.13 

.12 

.11 

.05 

.15 

.  1 1 

.16 

.13 

.13 

.15 

.15 

.15 

.12 

.19 

.15 

.16 

3.49 

WIND 

48 

50 

20 

14 

10 

82 

68 

22 

34 

23 

27 

31 

50 

61 

50 

6 

24 

38 

32 

10 

41 

114 

35 

33 

17 

16 

20 

54 

48 

43 

29 

1150 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.06 

.12 

.07 

.03 

.02 

.03 

.09 

.09 

.10 

.01 

.06 

.11 

.05 

.06 

.03 

.09 

.14 

.04 

.09 

.18 

.05 

.01 

.12 

.04 

.19 

.05 

.15 

.12 

.10 

.10 

.20 

2.60 

WIND 

70 

110 

20 

20 

20 

90 

60 

60 

30 

40 

80 

50 

20 

50 

40 

20 

50 

50 

20 

10 

50 

10 

30 

20 

20 

5 

30 

95 

60 

20 

30 

1280 

MAX 

63 

57 

60 

i,u 

67 

71 

63 

63 

63 

63 

45 

41 

51 

67 

70 

71 

00 

71 

70 

69 

62 

76 

79 

80 

79 

75 

78 

75 

67 

73 

75 

66.9 

MIN 

44 

39 

30 

32 

47 

50 

46 

43 

34 

43 

35 

30 

30 

40 

54 

51 

41 

43 

48 

53 

48 

50 

61 

56 

59 

56 

59 

52 

36 

33 

39 

44.6 

HIALEAH 

EVAP 

.04 

.02 

.10 

.10 

.00 

.ii" 

.13 

.11 

.23 

.10 

.02 

.08 

.24 

.19 

.12 

.12 

.05 

.06 

.10 

.10 

.16 

.12 

.08 

.17 

.11 

.10 

.18 

.13 

.15 

3.20 

WIND 

60 

43 

37 

18 

26 

67 

131 

* 

11 

24 

29 

29 

56 

51 

48 

20 

27 

43 

30 

25 

40 

94 

60 

30 

14 

32 

40 

45 

69 

42 

29 

1270 

LISBON 

EVAP 

.06 

.15 

.113 

.07 

.03 

.  UK 

.12 

.05 

.09 

.04 

.03 

.06 

.06 

.06 

.06 

.11 

.13 

.06 

.07 

.10 

.03 

.09 

.10 

.10 

.07 

.05 

.18 

.07 

.11 

.12 

.10 

2.50 

WIND 

60 

120 

20 

20 

20 

80 

'Jii 

10 

30 

5 

40 

60 

15 

30 

25 

20 

15 

15 

15 

20 

25 

35 

20 

10 

10 

20 

30 

70 

40 

20 

20 

970 

MOORE   HAVE   LOCK  1 

EVAP 

.07 

.09 

.118 

.10 

.09 

.10) 

.20 

.11 

.11 

.08 

.06 

.06 

.08 

.09 

.05 

.13 

.13 

.16 

.14 

.10 

.14 

.15 

.16 

.13 

.13 

.12 

.17 

.09 

.24 

.18 

.14 

3.67 

WIND 

76 

64 

35 

20 

30 

60 

120 

50 

55 

35 

50 

76 

69 

75 

38 

22 

30 

75 

25 

20 

77 

80 

39 

24 

19 

19 

27 

82 

61 

61 

23 

1547 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.13 

.09 

.14 

.10 

.06 

.13 

.  1  0 

.08 

.17 

.10 

.07 

.14 

.02 

.16 

.05 

.12 

.18 

.14 

.13 

.10 

.12 

.20 

.16 

.19 

.17 

.19 

.29 

.18 

.32 

.16 

.22 

4.46 

TAU I  AMI   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.06 

.  1  l 

.1.16 

.03 

in 

.17 

.10 

.15 

.00 

.10 

.11 

.06 

.10 

.05 

.10 

.14 

.16 

.08 

.09 

.08 

.16 

.09 

.09 

.18 

.10 

.11 

.13 

.11 

.15 

.06 

3.03 

WIND 

32 

24 

16 

27 

49 

0  7 

2  1 

20 

31 

24 

25 

34 

28 

59 

17 

14 

28 

51 

18 

20 

58 

78 

41 

28 

26 

44 

39 

60 

27 

24 

27 

1068 

MAX 

70 

65 

l,H 

6H 

79 

Kl 

7  0 

82 

78 

77 

80 

78 

65 

80 

85 

87 

86 

K2 

82 

86 

77 

85 

83 

83 

87 

82 

83 

88 

79 

78 

78 

79.4 

MIN 

62 

50 

43 

1H 

60 

OH 

.,■1 

62 

52 

64 

61 

53 

42 

58 

62 

68 

0  2 

58 

62 

65 

63 

66 

64 

64 

67 

60 

65 

66 

56 

51 

47 

59.1 

VERO  BEACH  FA A  AIRPORT 

EVAP 

.07 

.14 

1 .1 

.  1  7 

.13 

.13 

.  10 

.10 

.22 

.07 

.12 

.13 

.03 

.09 

.in 

.12 

.10 

.16 

.07 

.04 

.09 

.25 

.13 

.09 

.10 

.21 

.12 

.14 

.39 

.13 

.14 

3.97 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.  1)0 

.06 

.  1  4 

.08 

.no 

.07 

.16 

.08 

.15 

.33 

.08 

,o7 

.12 

.07 

.06 

.02 

.05 

.03 

.09 

.08 

.05 

.09 

.09 

.05 

.09 

.13 

2.34 

WIND 

1  17 

1  7  2 

7:! 

IK 

41 

HIK 

84 

56 

76 

125 

222 

130 

1111 

103 

107 

43 

56 

89 

72 

66 

68 

55 

19 

24 

16 

34 

60 

64 

132 

29 

55 

2434 

(a)     Evaporation  measured   In  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 
Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  HRCN  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vero  Beach  FAA  Airport   -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  over  rock. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  ot  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

62 
56 

62 
n 

59 
50 

63 
51 

66 
58 

60 
56 

64 

53 

63 
50 

56 
53 

56 
40 

61 
47 

64 

55 

66 
54 

64 
52 

67 
54 

68 
56 

65 
57 

70 

56 

74 
62 

75 
61 

70 
58 

68 
54 

70 
55 

65.0 
53.7 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

57 
54 

56 
48 

56 
52 

58 
52 

62 
58 

59 
57 

i,o 
54 

58 
51 

55 
54 

50 
43 

56 
48 

59 
56 

62 
55 

59 
53 

62 
55 

6  2 
57 

63 
58 

64 

57 

70 
64 

71 

62 

63 
59 

62 

55 

62 
56 

60.3 
54.7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

56 
52 

54 

50 

54 

5  1 

56 
S3 

60 
59 

58 
58 

58 
56 

56 
53 

54 

55 

48 
45 

54 
49 

58 
57 

60 
56 

56 
54 

60 
56 

60 

61 
59 

62 
58 

0,0 

68 

69 
63 

62 
60 

60 
56 

60 
58 

58.5 
55.9 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.  Instrumentation: 
3  point   Foxboro  Thermograph. 


S»r  r*f*r*nc*  notes  following  Station  Indei, 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JANUARY  1962 


AVERAGE  TEMPERATURE 


laollnes  are 
publlcat lon 


drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in  the 
Hourly  Precipitation  Data" 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  I 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP 

£ 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

oo-  Q 

LAKE 

*,p 

ALEXANDER  SPAS.  ASSN. 

APAL AC M t COL  A    "8  riT» 

021  1 

29  44 

84  59 

13 

Hit 

MIC 

C  J 

U*S,  WEATHER  BUREAU 

c :  s 

DE  SOTO 

27  14 

81  52 

70 

bp 

RADIO  STATION  wAPG 

AVON  PARK 

0)69 

HIGHLANDS 

165 

6P 

*P 

c 

J*    WILEY  COTHftAN 

6A6SON  PARK 

9390 

POLK 

HARPY  M*  TOLSON 

BARTOW 

0*78 

POLK 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

HILLSBOROUGH 

28  04 

82  30 

31 

'A 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

os$5 

HERNANDO 

28  32 

82  39 

10 

7A 

WILBUR  D.  GOOO 

061 1 

PALM  BEACH 

8A 

EVCRGLAOES  EXP.  STA. 

L           H  4 

0616 

Palm  BEACH 

corps  of  engineers 

81'.  CYPRESS  RESERVATION 

0739 

HENDRY 

8A 

DAVID  B.  JAMIESON 

0758  ORANGE 

28  33 

81  06 

69 

to 

FLOOD  CONTROL  01ST. 

0765 

OKALOOSA 

30  57 

86  42 

200 

c 

MRS*   S.  YOUNGBLOOD 

)B0* 

CALHOUN 

DAVID  hOwELL 

08*5 

PALM  BEACH 

GUS  P.  MAOEft 

BRADENTON  ExP  STATION 

1 1 

MANATEE 

5P 

GULF  COAST  LAP.  STA. 

1020 

LIBERTY 

30  26 

84  99 

160 

c 

MISS  ELMA  ShulCR 

HERNANOO 

28  37 

82  22 

200 

9P 

3P 

c 

W-CENTRAL   FLA. EXP. STA. 

11*3 

SUMTER 

MRS.   A.    H.  NELSON 

1271 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL   POINT  USD* 

1276 

PALM  BEACH 

MID 

subar  plant  fld.  sta. 

1309 

MONROE 

25  08 

80  55 

j 

8A 

8A 

NATIONAL   PARK  SVC. 

19X0 

LEE 

26  32 

82  11 

3 

9P 

1336 

FRANKLIN 

MRS.   HAZEL   F,  COOK 

YV  LL 

.  ■f" 

WASHINGTON 

LONN 1 E   H,  WhITTAkER 

CEDAR  «f 

1*32 

LEVY 

6P 

MISS  HARRIETTS  WH1DD0N 

19*4 

MASH| NGTON 

30  47 

85  29 

130 

9P 

5P 

-■>-•-■- 

1632 

PINELLAS  9 

27  59 

82  47 

20 

6P 

LAKE  8 

ED  OLlvENBAUM 

HE  NOR Y  7 

GERVIN  N.  P1TZEN 

CLEWISTON  U  S  ENG 

1694 

HENDRY  7 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1B69 

HIGHLANDS  7 

27  24 

Bl  10 

40 

CRESCENT  CITY 

197B 

Putnam  b 

29  25 

SI  30 

98 

6P 

'  3  ESTvlf  ■  RADIO  ■- 

1984 

OKALOOSA  9 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE  9 

CROSS  CI tv  I 

01  ■ IE  9 

5P 

RICHARD  W.  DAVIES 

2114 

26  04 

80  12 

T 

MID 

: :  '  : 

VOLUSIA  2 

29  13 

81  02 

4 

9A 

.' .  k9 

VOLUSIA  2 

2200 

OSCEOLA 

H. 

DE  funIAK  SPRINGS 

WALTON 

5P 

h.  C.  STORRS 

2229 

29  04 

81  1? 

40 

5P 

9P 

DE    LAND   AIR  SERVICE 

2J88    H 1 1HL  ANDS 

27  25 

81  28 

68 

SA 

ChESLEY  a*  skipper 

1 1  .  | 

HENDRY 

SUWANNEE 

.0 

H       L.         L  Y 

DRv  tortugas 

241  S 

6P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

2650 

COLLIER 

25  51 

81  23 

3 

6P 

6P 

WILBUR  m .  Turner 

2*19 

Putnam 

81  32 

9 

6P 

BRuCE  GRAY 

2923 

he  NOR  Y 

2936 

INDIAN  RIVER 

K      LAN   A     U    .           .    N  . 

F£  RNAN0 1 NA  BEACH 

2944 

5P 

LEWIS  Ka  NOLAN 

3137 

OKEECHOBEE 

27  35 

80  51 

60 

5P 

5P 

c 

fORT  GREEN  1!  WSW 

1153 

MANATEE 

27  34 

82  08 

120 

7P 

J163  BROWARD 

3168 

BROWARD 

AH  A-MA      Y      H  HARB 

F T  LAUDERDALE  EXP  STA 

11  71 

BROWARD 

8A 

BA 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

3186 

LEE 

26  35 

81  52 

15 

- ;  C 

HIO 

C  J 

320T 

ST  LUCIE 

27  25 

80  19 

10 

M  . 

32  3  0 

BA' 

* 

GAINESVILLE    FA  A  AP 

3326 

ALACHUA 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

34T0 

BAKER 

10  19 

82  10 

140 

4P 

4P 

G.ST,  m a  NURSERIES 

3931 

30  59 

85  30 

160 

c 

3343 

LAFA YE  TTE 

>?<-.: 

ORANGE 

H 1  ALE AH 

3909 

DADE 

8A 

IA 

MIAMI    WATER  PLANT 

3996 

10 

29  50 

82  36 

75 

5P 

9P 

LOUIS  T.  CLOUTIER 

3986 

HILLSBOROUGH 

28  09 

82  14 

90 

8A 

HOMESTEAD  E«P  STA 

4091 

DADE 

4242 

POLK 

V  / 

INGLIS 

4273 

LEVY 

FLA.    POWER  COMPANY 

42(9 

CITRUS 

28  50 

82  20 

70 

5P 

9P 

CITY  OF  INVERNESS 

4327 

ALACHUA 

B2  06 

60 

9t 

4332 

28  29 

81  33 

113 

6P 

4398 

DUVAL 

JO  25 

81  39 

24 

HIO 

»!  ■ 

C  J 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

30  17 

81  24 

10 

7P 

7P 

F I  RE  DEPARTMENT 

4394 

HAMILTON 

10 

30  29 

82  56 

140 

•P 

9P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

491S 

DADE 

25  41 

80  17 

IS 

7A 

49T0 

MONROE 

24  33 

81  49 

6 

MID 

HID 

4579 

MONROE 

24  33 

81  48 

9 

MIC 

KISSINMEE  2 

4629  OSCEOLA 

28  IB 

81  24 

66 

9P 

9P 

c 

HAROLD  L.  YOUNG 

LA  BELLE 

HENDRY  5 

26  45 

81  26 

5P 

BA 

ATLANTIC    LAND    |PV*  CO. 

LAKE  ALFRED  £xP  STA 

4707 

POLK 

28  06 

81  43 

180 

5P 

5P 

CITRUS  EXP.  STATION 

LAKE  CITT  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

62  35 

205 

5P 

9P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  hJAWASSE 

4771 

ORANGE 

28  32 

Bl  28 

115 

9A 

SUBTROP   FRUIT    FLO.  STA. 

LAKELAND  MB  CI  TV 

4797 

POLK 

28  02 

214 

MID 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE   PLACID   1  SO 

4845 

HIGHLANDS 

27  17 

Bl  23 

90 

6P 

6P 

6P 

COLE  DANLEY.  JR. 

LAKE  TBAFFORD 

4866 

COLLIER 

26  26 

61  29 

27 

7A 

U.S.  GEOL*  SURVEY 

LA  HON  T  «  WNV 

4892 

JEFFERSON 

30  24 

83  55 

c 

TUNGSTON  PLANTATION 

L  IGNUMV 1 TAE  KEY 

50  35  MONROE 

24  34 

80  42 

8 

c 

DR.  E.  C.  LUNSFORQ 

U 

OBSERVATION 

hi 

U 

2C 

0 

TIME  AND 

STATION 

TABLES 

s 

COUNTY 

< 

15 

g 

OBSERVER 

Q 

LA1 

LONi 

TEMP 

PRECIP 

< 

c 

tig 

at  C 

L ISBCN 

507( 

LAKE 

s 

28  33 

IJ  .8 

68 

•.p 

if 

5P 

c 

OKLAOAHA    HATER  AJTH. 

LIVE  OAK  2  ESE 

SUWANNEE 

1  0 

IP 

RADIO  STATION  WNCR 

LONGBOAT  KEY 

MANATEE 

27  23 

82  39 

10 

tP 

G.  W.  HERRINGSHAo 

PALM  BEACH 

26  41 

80  16 

14 

4P 

C.    A.    i  1  NO 

LYNNF  4  SE 

323T 

MARION 

29  10 

81  92 

90 

OTIS  6.  FORT 

MAD  I  SON 

9279 

MAD  1  SON 

30  28 

83  25 

145 

7P 

7P 

I.    C.  MERCHANT 

marathon  shores 

9391 

MONROE 

9 

CHARLES  4.    HELfMAN.  JR. 

MAR | ANNA    I  NO  SCHOOL 

9372 

JACK  SON  1 

\l  I) 

65  IT 

120 

-r 

9P 

FLA.   |N0.   SCM,   FOR  BOYS 

MAR | NFL  AND 

9391 

FLAGLER 

29  40 

81  13 

10 

MARINE    STUOIO  INC. 

MAYO  9  NW 

3339 

LAFAYETTE 

30  06 

83  14 

" 

4P 

6P 

ROB CRT   L.  ANN  I N 

MELBOURNE 

3612 

BREVARD 

28  06 

•  0  37 

24 

JP 

SP 

c 

CITY  OF  MELBOURNE 

MELROSE 

10 

130 

DR.  CECIL  R.  hook 

DADE 

23  47 

80  11 

6 

9P 

9P 

ALEXANDER  M.  AlCOTT 

DADE 

23  47 

BO  )8 

9 

SP 

3P 

l  i  Ft  Guard  patrol 

MIAMI    WB  AIRPORT 

566  3 

DADE 

25   4  8 

80  16 

7 

MID 

HID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIAMJ    12  SSH 

9678 

DADE 

29  39 

80  17 

10 

IA 

*i 

U.S. PLANT    INTRODCTN  STA 

MILES  C|Tv  TOWER 

9719 

COLLIER 

10 

Fla.  FOREST  SERVICE 

MILTON    EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

30  47 

87  09 

217 

3P 

SP 

AGfl.  ExP,  station 

MONTJCELLO  2  S 

JEFFERSON 

30  32 

83  92 

209 

SP 

3P 

A.  M.  PHILLIPS 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

GLADES 

26    5  0 

81  05 

22 

BA 

6A 

8* 

corps  of  engineers 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  96 

81  36 

160 

5P 

3P 

MOUNTAIN  lake  corp. 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

6069 

SARASOTA 

20 

state  park  sfRvicE 

NAPLES  CAR  1 B  GARDENS 

COLLIER 

2*  10 

81  47 

9P 

SP 

CARIBBEAN  GARDENS 

N  ICE v I LLE 

OKALOOSA 

!0  31 

8b  30 

60 

BA 

6A 

c 

JACKSON   GUARD  FOR.  STA. 

NITTAW    1  S 

1231 

OSCEOLA 

27  56 

81  00 

60 

T  A 

MRS.    ANNIE   M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

PALM  BEACH 

)<. 

15 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

PALM  BEACH 

80  32 

" 

U.S.  GEOL .  SURVEY 

S41A 

29  11 

82  06 

66 

3P 

Ml( 

CITY  OF  OCALA 

6419. MAR | ON 

29  13 

82  07 

68 

IP 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE  9  W 

.,  .,  o  o 

OKEECHOBEE 

27  14 

80  69 

30 

SP 

U.S.  GEOL .  SURVEY 

OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 

6483 

OKEECHOBEE 

2  7    1  ) 

80  46 

34 

•  A 

1  1 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

68  84 

26 

c 

JOHN  MARCMEWKA 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

28  33 

81  20 

106 

« )  D 

Mil. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

OPTONA  LOCK  2 

GLADES 

26  47 

81  IB 

21 

c 

corps  of  engineers 

PAL  A  T  *  A 

PUTNAM 

29  39 

81  36 

15 

6P 

fcP 

CITY   0'  PAlATKA 

PANACEA 

6828 1  WAKULLA 

30  02 

64  24 

9 

CHARLES  C.  MILES 

684] 

BAY 

37 

c 

FLA.  FOREST  SERVICE 

MANATEE 

27  35 

82  25 

4P 

fa) 

|C 

HOWARD  0.    GUlMRI £ 

ocwnCO  4  NW 

DADE  2 

25  66 

80  27 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

PENSACOLA    FA  A  AP 

39  1 

10  28 

87  12 

110 

MID 

Ml 

FED.   AVIATION  AGENCY 

PENSACOLA   WB  CITY 

ESCAMBIA  9 

30  2  5 

87  13 

13 

MID 

MID 

U.S. WEATHER  BUREAU 

PERR I NE 

7020 

DADE  2 

SOUTH  DADE    UTIL.  INC. 

7025 

TAYLOR 

30  07 

6  3  36 

45 

6P 

2P 

Fla.  FOREST  SIRviCt 

PLANT  CITY 

•  :■  -  5 

HILLSBOROUGH 

28  01 

62  OS 

121 

<>p 

0.  A.  STORMS 

POMPANO  tfEACH 

7254 1 9R0WAR0 

26  14 

80  09 

22 

VP 

9P 

STATE  FARMERS  MARKET 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

7293 

MART  IN 

26  39 

60  37 

34 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNT  A  GOROA 

7393 

CHARLOTTE 

SP 

£.    J.   MC  CANN 

QU I NC V  EXP  STA  T ION 

7424 

GADSDEN 

30  35 

84  33 

250 

9P 

■  ■ 

N.    FlA.    EXP.  STATION 

RA  |  FORD  STATE  PRISON 

UNION 

10 

30  04 

82  11 

120 

c 

FLA.    STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

■  7.  - 

OAOE 

29  22 

80  37 

10 

•  P 

national  Park  Svc. 

SAINT  AUGUST [NE 

7812 

ST  JOHNS 

29  34 

81  19 

19 

6P 

6P 

CUT  OF  ST.  AUGUST  I  NE 

SAINT  LEO 

7651 

PASCO 

178 

c 

BRO.  AUSTIN  VELTEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7639 

MARTIN 

27  03 

80  18 

19 

c 

CORPS  Of  ENGINEERS 

SAINT   MARK  S   6  SE 

-<it  ■ 

WAKULLA 

30  05 

64  10 

17 

FISH  ♦  W1L0LJFC  SVC. 

ST  PETERSBURG 

27  47 

82  38 

35 

9P 

c 

CITY  OF   ST.  PETERSBURG 

SANBORN  TOWER 

7990 

WAKULLA 

30  04 

64  36 

37 

9P 

SP 

U.S.  f ORE  ST  SERVICE 

SANFORD  Exp  station 

SEMINOLE 

14 

CENTRAL    FLA.    EXP,  STA. 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

27  21 

82  32 

30 

3P 

9P 

CI  TV  OF  SARASOTA 

SHADY  OAKS   FISH  CAMP 

8163 

POLK 

27  49 

81  13 

60 

MRS.  PEARL  E.  BREWER 

SOUTm  MIAMI    5  W 

DADE 

25  42 

60  21 

6 

9P 

SAMUEL  B.  MEATON 

STARKE 

8927 

BRADFORD 

29  56 

82  06 

61 

se 

9P 

CITY  OF  STARKE 

STEINHATCMEE  2 

8969 

TAYLOR 

U 

MRS.  ETHEL  V.  WOOD 

S  T  LIA  R  T    1  N 

8620 

MART  IN 

27  13 

80  19 

4P 

RADIO  STATION  WSTU 

TALLAHASSEE   w6  AP 

|T9| 

LEON 

30  26 

64  20 

64 

MIO 

Ml  0 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

T AM I  AM I  CANAL 

OAOE 

29  46 

60  27 

1  3 

U.S.  GEOL*  SURVEY 

T AMI AMI   Tfl l  40  Ml  BEND 

8780  SAOf 

25  46 

60  60 

12 

SP 

9P 

9P 

NATIONAL    PARK  SVC. 

Tampa  wB  a  I rpor  T 

HILLSBOROUGH 

27  36 

82  32 

19 

MIO 

MID 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

882  • 

PINELLAS 

28  09 

82  49 

9 

8A 

BA 

C]fv  OF    TARPON  SPRINGS 

TAVERN  I ER 

MONROE 

25  01 

80  31 

9 

6P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

TITUSVILLE  2  W 

6942 

BREVARD 

28  )7 

90  50 

40 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

USHER  TOWER 

9120 

LEVY  3 

29  25 

82  49 

39 

5P 

8A 

FLA.    FOREST  SERVICE 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

27  06 

82  27 

10 

SP 

}p 

e 

E •   RAYMOND  WAT  SON 

VENUS   3  SE 

9184 

70 

c 

VAN   T.  OXER 

VERNON 

WASHINGTON 

30  37 

65  43 

e 

AHOL  HUDSON 

INDIAN  RIVER 

27  19 

80  25 

24 

MIC 

HIO 

e 

FED.  AVIATION  AGENCY 

WAUCHULA  2  N 

9401 

HAROEE 

27  35 

119 

9P 

9P 

IVON  B.  TILYOU 

W  »AL"  AFAfH   RADIO  WJNO 

9921 

PALM  BEACH 

80  01 

13 

RADIO  STATION  WJNO 

WEST    PALM  BEACH  WB  AP 

9929 

PALM  BEACH 

26  41 

80  06 

13 

-1  [ 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WEWAHI TCHKA 

9966 

30  09 

89  12 

49 

SP 

9P 

EDWARD  A.  BANO JOUGh 

WINTER  HAVEN 

9T07 

POLK 

28  01 

81  45 

I  92 

9P 

•  p 

RADIO  STATION  wSIR 

WOODRUFF  DAM 

9799 

JACKSON 

i 

10  43 

84  92 

118 

8A 

SA 

e 

corps  of  engineers 

l-APALACMICOLA,      2-ATLANT IC !      3-CHOCTAWHATCHEE i      4-EVERGLADES,      5-CiULF  j      6-OCMLOCKONEE ,  7— OKEECHOBEE i      fl-ST .    JOHNS,      ^-ST .   MARY,  10-SUWANNEE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmato logical  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   are  for  the  24  hours  ending 
at   lime  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

»    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  mis3ing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D .  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 

orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVILLE:  1962 


FLORIDA   -  FEBRUARY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     94°  on  the  24th  at  Avon  Park 

Lowest  Temperature:     26°  on  the  7th  at  Crestview  Radio  WJSB  and 

Jasper  3  SE 


Greatest  Total  Precipitation:     4.33  inches  at  Milton  Exp  Station 

Least  Total  Precipitation:     0.03  inch  at  South  Miami  5  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.74   inches  on  the  10th  at  Lake 

Hiawassee 

PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.  These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.     A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatologica 1  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).     If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,   the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
FEBRUARY  1962 


Tea- 

perafure 

Precipitation 

Station 

Maximum 

•  E 

f  J 
<  S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dote 

Lowest 

5 
a 

£. 

Q 

B 
B 

Q 

No.  of  Days 

■5 
0 

Departure 
From  Normal 

f 
J 
0 

6 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doys 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

• 

0 

.10  or  More  | 

.50  or  More 

l. 00  or  More 

=  i 

r.  i 

8j 

NORTHWEST 

APALACHICOLA  WB  CITY  R 

68.5 

55.0 

61.8 

5.0 

76 

26+ 

34 

7 

119 

0 

3 

- 

0 

1.56 

- 

2.35 

.72 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

BLOUNT  STOWN  2  SE 

73.9 

47.9 

60.9 

5.4 

85 

14 

32 

8  + 

1  57 

2.75 

1.31 

1.55 

16 

.0 

0 

J 

1 

1 

CARRABELLE  1  NNW 

48.2 

11 

158 

0 

0 

2 

0 

2.32 

.98 

.  0 

0 

2 

0 

CHIPLEY   3  E 

74.6 

50.3 

62.5 

o.  . 

:?* 

78 

7 

1  32 

0 

0 

i 

0 

3.40 

1.78 

16 

.0 

0 

& 

1 

1 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

M 

7 

0 

0 

2 

<3 

4.26 

.  0 

0 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

51.0 

27 

114 

0 

0 

1 

n 

3.61 

1.92 

FOUNTAIN   3  S 

75.4 

48.  1M 

61  .  8M 

85 

28 

28 

7 

1  30 

0 

1 

- 

2.34 

.70 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

MAR  I  ANNA   I ND  SCHOOL 

75.4 

50.3 

62.9 

6.6 

85 

28  + 

28 

7 

119 

3.58 

- 

.76 

1.30 

16 

.0 

0 

3 

1 

MILTON  EXP  STATION 

73.4 

51.0 

62.2 

84 

13 

27 

7 

121 

0 

0 

1 

4.33 

1.65 

16 

.0 

0 

f> 

2 

2 

MONT  I  CELLO  2  S 

76.5 

50.3 

63.4 

8.0 

88 

13 

29 

7 

101 

- 

.99 

16 

.0 

0 

5 

3 

1 

NICEVILLE 

46.6 

7 

206 

0 

c 

4 

0 

2.24 

1.55 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

69.1 

52.1 

60.6 

79 

27 

31 

7 

152 

3 

1 

3 

2.91 

.64 

19 

.0 

n 

8 

2 

0 

PENSACOLA  WB  CITY  R 

67.9 

53.8 

60.9 

5.0 

77 

27 

34 

7 

1  39 

0 

0 

0 

0 

- 

1  .  78 

16 

.0 

0 

7 

1 

0 

OUINCY  EXP  STATION 

76.0 

50.2 

63.1 

7.5 

84 

28 

30 

7 

108 

0 

,0 

1 

0 

3.07 

- 

1.03 

1.11 

16 

.0 

0 

5 

3 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

71  .3 

51  .8 

61.6 

80 

27 

30 

7 

125 

1.57 

.71 

16 

.0 

0 

i 

1 

0 

SANBORN  TOWER 

47.9 

14  + 

1  1  + 

133 

0 

0 

4 

0 

2.61 

1.14 

TALLAHASSEE  WB  AP 

74.4 

49.9 

62.2 

6.6 

85 

1  - 

32 

7 

140 

0 

0 

1 

0 

2.43 

_ 

1.75 

.79 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

WEWAHI TCHKA 

76.4 

49.9 

63.2 

85 

28  + 

33 

8 

103 

0 

0 

0 

'1 

.0 

0 

0 

WOODRUFF  DAM 

72.5 

49. 1M 

60.  8M 

85 

28 

34 

8  + 

161 

3 

0 

2 

0 

4  .04 

1.65 

19 

.0 

0 

7 

1 

DIVISION 

61.7 

5.9 

2.92 

- 

1.20 

.0 

NORTH 

CEDAR  KEY 

72.2 

56.9 

64.6 

4.6 

84 

26 

36 

7 

77 

0 

0 

0 

0 

.12 

- 

2.69 

.12 

6 

.0 

0 

! 

S 

0 

CROSS  CITY  2 

76.6 

49.6 

63.1 

87 

25 

29 

12+ 

1  2  1 

.79 

.27 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

FEDERAL  POINT 

78.4 

52.0 

65.2 

90 

24 

34 

12 

78 

1 

0 

3 

.81 

2.17 

.20 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

FERNAND I NA  BEACH 

75.6 

50.5 

6  3.1 

5.1 

7 

116 

1 

0 

1 

3 

1  .45 

.e4 

0 

3 

1 

0 

GAINESVILLE   3  WSW 

78.2 

50.8 

64.  5 

4.9 

89 

23 

31 

12 

90 

3 

0 

1 

0 

1.87 

1  .40 

.75 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

GAINESVILLE  FAA  AP 

77.2 

49,5 

63.4 

38 

24 

30 

1 2 

1 24 

0 

0 

2 

0 

1.61 

.61 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

46  .9 

7 

134 

rj 

o 

3 

o 

.81 

2.70 

.23 

.  0 

0 

4 

0 

0 

HIGH  SPRINGS 

77. 7M 

49. 8M 

63. 8M 

89 

27  + 

32 

12  + 

124 

0 

0 

2 

3 

.0 

0 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

75.5 

50.8 

6  3.2 

5.7 

26  + 

7 

128 

l 

.52 

.22 

2 

Q 

JACKSONVILLE  BEACH 

73. OM 

51.4 

62. 2M 

90 

24 

33 

7 

129 

: 

0 

0 

0 

.98 

.32 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

JASPER   3  SE 

77.1 

4  7.0 

62.  1 

89 

23 

26 

141 

0 

0 

I 

0 

1.17 

.57 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

LAKE  CITY  2  E 

77.8 

49.4 

63.6 

5.3 

88 

28  + 

30 

7 

1  1  7 

-\ 

o 

I 

Q 

- 

2.74 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

LIVE  OAK  2  ESE 

77.1 

48.2 

62.7 

87 

23 

28 

7 

125 

0 

0 

2 

0 

.97 

.40 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

MADI  SON 

75.  1 

49.9 

62.5 

5.5 

8  5 

27+ 

28 

7 

123 

0 

0 

1 

0 

2  .00 

1.12 

0 

1 

2 

MAYO  5  NW 

75.5 

49.2 

62.4 

85 

27  + 

30 

12  + 

137 

0 

c 

2 

0 

I  .04 

.46 

16 

.0 

0 

l> 

0 

0 

MELROSE 

78.6 

52.2 

65.4 

91 

24 

34 

12  + 

75 

1 

0 

0 

0 

1  .07 

.35 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

PALATKA 

77.6 

53.0 

65.3 

4.3 

90 

28  + 

34 

7 

94 

n 

Q 

.19 

- 

3.08 

.11 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

PERRY 

74. 4M 

49. 3M 

61  ,9M 

86 

25 

30 

7 

134 

0 

0 

2 

3 

.87 

.62 

1  6 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

76.0 

51  .7 

63.9 

4.5 

90 

24 

33 

7 

98 

1 

0 

0 

0 

.74 

.49 

9 

■  0 

0 

2 

0 

STE I NHATCHEE  2 

69.5 

51  .4 

60.5 

85 

25 

31 

7 

171 

0 

0 

2 

3 

.98 

.93 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

USHER  TOWER 

76.7 

48.3 

62.5 

87 

25 

27 

12 

129 

0 

0 

2 

0 

.12 

.10 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

63.2 

4.5 

.94 

2.30 

.0 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

79.1 

50.7 

64.9 

90 

28  + 

31 

12 

88 

3 

0 

1 

0 

1  .06 

.41 

10 

.0 

0 

3 

r 

0 

BAYPORT 

52.1 

36 

12  + 

127 

Q 

o 

n 

1.43 

.95 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

8ROOKSVI LLE  CHIN  HILL 

78.  5M 

54. 9M 

66. 7M 

3.9 

90 

26 

38 

7 

49 

1 

0 

0 

2.65 

.42 

1.22 

10 

.0 

0 

3 

2 

2 

BUSHNELL  2  E 

80.1 

52.3 

66.2 

90 

23 

33 

12 

66 

4.16 

2.25 

CLERMONT  6  S 

79  .  5 

55.4 

67.5 

4.4 

89 

28  + 

39 

1  2  + 

54 

0 

0 

0 

0 

2.55 

_ 

.09 

1.63 

10 

.0 

0 

4 

2 

1 

DAYTONA  BEACH 

77.0 

55.3 

66.2 

90 

25 

39 

12  + 

74 

1 

0 

0 

0 

.86 

.77 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

76.9 

52.6 

64.8 

4.2 

88 

24 

38 

12  + 

88 

0 

•  8  2 

- 

1.93 

.77 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

DE  LAND  3  N 

80.2 

53.4 

66.8 

5.3 

89 

28  + 

36 

12 

67 

0 

0 

0 

0 

.81 

2.12 

.50 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

LAKE  HIAWASSE 

78.6 

54.3 

66.5 

89 

26  + 

40 

12  + 

66 

0 

0 

0 

0 

2.88 

2.74 

•  0 

0 

1 

1 

1 

LISBON 

78.6 

53.2 

65.9 

87 

25  + 

35 

12  + 

72 

0 

0 

0 

0 

.65 

.33 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

OCALA 

81.1 

54.5 

67.8 

90 

26+ 

36 

7 

53 

3 

0 

0 

" 

.49 

.20 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

80. 5M 

65. 6M 

91 

25 

29 

1 2 

82 

.50 

.19 

20 

.0 

0 

3 

e 

0 

ORLANDO  W8  AIRPORT  R 

80.5 

56.2 

68.4 

7.0 

90 

25  + 

41 

7 

46 

2 

-1 

0 

0 

2.08 

.34 

1.75 

9 

.0 

0 

2 

1 

1 

SAINT  LEO 

79.9 

56.2 

68.1 

5.3 

90 

25  + 

39 

7 

45 

2 

0 

0 

3 

.65 

2.^n 

.30 

9 

.  0 

0 

0 

0 

SANFORD  EXP  STATION 

79.5 

55.0 

67.3 

5.0 

89 

27  + 

40 

12 

57 

1 

0 

0 

0 

.82 

1.58 

.45 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

TITUSVILLE  2  W 

79.8 

54.3 

67.  1 

4.1 

92 

24 

37 

1  2 

62 

2 

3 

- 

3 

1.38 

.99 

.69 

10 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

66.4 

4.3 

1.49 

1  .23 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

83.5 

53.3 

68.4 

4.0 

91 

25  + 

37 

2 

32 

4 

0 

3 

1.52 

.98 

1  .06 

10 

. 

0 

2 

1 

1 

AVON  PARK 

84.0 

55.1 

69.6 

4.6 

94 

24 

39 

12 

31 

7 

3 

0 

3 

1.53 

1.04 

.77 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

BARTOW 

81.4 

55.9 

68.7 

5.1 

91 

25 

40 

12 

35 

2 

0 

c 

3 

.90 

1.87 

.66 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

BRADENTON  EXP  STATION 

77.8 

54.6 

66.2 

3.0 

87 

26  + 

39 

12 

54 

- 

0 

0 

0 

.59 

2.19 

.27 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

CLEARWATER 

76.4 

57.1 

66.8 

85 

2  8* 

40 

7 

52 

3 

0 

0 

0 

2.06 

.71 

9 

.0 

0 

<. 

2 

0 

DEER  PARK 

82.9 

53.1 

68.0 

92 

24 

38 

12 

41 

k 

0 

0 

0 

.61 

.39 

10 

•  0 

3 

2 

0 

0 

FELL  SMERE 

83.0 

54.1 

68.6 

4.1 

90 

25 

40 

2 

30 

i 

0 

0 

0 

1.10 

1.34 

.63 

10 

.0 

0 

? 

1 

0 

FORT  DRUM  5  NW 

82.2 

53.1 

67.7 

89 

24+ 

38 

12 

36 

0 

0 

0 

0 

1  .52 

1.73 

.96 

10 

3 

1 

0 

FORT  PIERCE 

79.0 

56.6 

67.8 

2.1 

86 

22 

43 

12 

37 

0 

0 

0 

0 

.71 

.32 

16 

. 

: 

3 

0 

0 

KISSIMMEE  2 

82.2 

55.5 

68.9 

6.3 

90 

26  + 

40 

12  + 

24 

2 

0 

0 

0 

1  .05 

1.39 

.90 

9 

.  0 

0 

1 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

80. 3M 

53.  1M 

66.  7M 

3.8 

90 

25 

36 

12 

57 

: 

0 

0 

0 

.90 

1.74 

.29 

10 

.0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORID! 
FEBRUARY  196! 


Temperature 


Station 

Maximum 

Average 

Minimum 

• 

i 

Departure 
From  Normal 

J 

X 

Date 

s 

J 

Date 

o 

• 

a 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normol 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

ft,  Sleet 

No.  of  Day* 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
an  Ground 

1 

a 

.10  or  More  J 

p 

1 
5 
o 

• 

— - 

1.00  or  More 

w  . 

o  | 

t 

r.  i 

•i 
°* 

i  k  F  i  Awn   up   rtTY  R 

78.8 

57.3 

68.1 

5.0 

u  P. 

25  + 

4  1 

7 

46 

0 

0 

0 

0 

1.17 

-  1.34 

.67 

9 

.0 

0 

3 

c 

LAKE  PLACID  2  SW 

83.2 

55.1 

69.2 

90 

27 

40 

2 

32 

1 

0 

0 

3 

1.20 

.74 

10 

.0 

0 

3 

r 

0 

MELBOURNE 

80.7 

56.6 

68.  7 

92 

24 

42 

12  + 

34 

o 

o 

g 

1  .00 

.55 

16 

.0 

0 

1 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

81.0 

54.6 

67.  8 

4.5 

69 

24 

37 

12 

48 

0 

0 

0 

0 

.66 

-  1.89 

.23 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

80.2 

\^  "  I 

66.5 

89 

36 

61 

0 

0 

0 

0 

1  .80 

1 .40 

i  ° 

.0 

1 

1  I 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

66.7 

84 

43 

53 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

PARR  I SH 

Al  A 

66.0 

90 

75 

37 

41 

1 

0 

0 

0 

l 

49 

in 

*n 

0 

0 

PLANT  CITY 

818 

54  2 

68.0 

91 

^ 

37 

41 

3 

0 

0 

0 

1  61 

1  26 

71 

9 

"o 

2 

ST  PETERSBURG 

76.5 

60.3 

66.4 

3.6 

85 

26+ 

46 

7 

33 

o 

o 

o 

1.39 

-  1.62 

.64 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

SARASOTA 

78.6 

5  5.6 

67.  1 

87 

26 

40 

1 2 

41 

0 

0 

0 

o 

•  9  3 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

66.8 

4 

87 

42 

55 

o 

o 

o 

o 

1 

*ftl 

i  a 

*o 

TARPON   SPGS  SEWAGE  PL 

76*5 

55*4 

66.0 

* 

66 

25  + 

40 

13  + 

66 

0 

0 

0 

0 

* 

41 

10 

0 

VENICE 

76.5 

51.9 

64.2 

83 

2  7+ 

36 

12 

66 

0 

0 

0 

0 

.22 

1 0 

•  0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

78.8 

57.5 

68.2 

86 

24 

43 

12 

33 

o 

o 

0 

o 

1.01 

.70 

10 

.0 

0 

2 

l 

0 

WAUCHULA  2  N 

69.0 

93 

39 

12  + 

36 

7 

o 

o 

o 

■* 

WINTER  HAVEN 

82*7 

55  *0 
* 

68.9 

90 

25  + 

42 

30 

2 

0 

0 

o 

1*55 

*S4 

*n 
•  0 

jj 

5 

D I V  I  S I  ON 

67.  7 

3  .  ° 

1*09 

_  1.55 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

81.1 

53.4 

67.3 

2.9 

86 

28  + 

42 

2  + 

33 

0 

0 

0 

0 

.95 

-  .76 

.68 

10 

.0 

0 

2 

l 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

84. 5M 

50.  7M 

67.  6M 

38 

1 

25 

0 

0 

0 

.42 

.32 

10 

.0 

0 

2 

0 

CANAL  POINT  USDA 

81.2 

53.5 

67.4 

90 

28 

43 

1 

24 

1 

0 

0 

0 

.57 

.56 

10 

.0 

0 

1 

\ 

0 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

70.2 

82 

49 

14 

0 

0 

0 

0 

•  8  7 

.76 

1 0 

.  0 

0 

1 

0 

CAPT IVA 

77*3M 

61  #4M 

69. 4M 

83 

26 

50 

12 

0 

0 

0 

0 

• 

.34 

1 0 

.  0 

1 

0 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

81.9 

56  1 

69.0 

91 

24 

42 

28 

3 

0 

0 

0 

88 

58 

10 

1 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

84.5 

53.3 

68.9 

90 

27  + 

39 

2 

26 

3 

o 

o 

1  .47 

1.19 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

EVERGLADES 

81.0 

59.2 

70.1 

2.5 

89 

25 

44 

11 

1  3 

o 

o 

o 

o 

.25 

-  1.23 

.25 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

69.6 

4.4 

92 

2  5 

44 

1 2 

19 

1 

o 

o 

o 

.54 

-  1.67 

•  53 

1 0 

•  0 

0 

1 

1 

0 

LA  BELLE 

* 

68.8 

91 

27  + 

38 

2 

36 

o 

o 

o 

1.10 

•  97 

1.08 

1 0 

•  0 

0 

1 

'. 

MILES  CITY  TOWER 

8  5  •  9M 

5  3  •  OM 

69.  5M 

93 

26 

41 

1  3  + 

15 

9 

0 

0 

0 

62 

56 

10 

0 

1 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

83.0 

54.0 

68.5 

3.8 

89 

28+ 

41 

12 

27 

.47 

-  1.33 

•  43 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

80.5 

56.1 

68.3 

89 

26 

43 

2 

27 

o 

.62 

.62 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

PUNT  A  GORDA 

70.6 

4.5 

92 

47 

i  }  + 

10 

2 

o 

o 

o 

.82 

-  1.61 

.82 

10 

•  0 

0 

1 

1 

T  AM  1  AM  I   TRL  40  MI  SEND 

84*8 

* 

70.8 

89 

28 

44 

12  + 

12 

o 

g 

.  50 

•  43 

8 

.  0 

0 

1 

0 

0 

0  I V I  S I  ON 

69.1 

3.2 

70 

-  1.21 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

80.8 

62.4 

71,6 

3.2 

65 

25 

49 

11 

4 

0 

o 

o 

o 

.71 

-  1.35 

.56 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

80.6 

61.5 

71  .  1 

85 

25  + 

47 

11 

7 

0 

0 

0 

0 

.94 

.81 

8 

.0 

0 

2 

0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

82.3 

55.4 

68.9 

86 

27  + 

39 

12 

22 

0 

0 

0 

0 

.10 

.07 

10 

.0 

0 

0 

0 

HIALEAH 

81  .9M 

5  8.9M 

70. 4M 

88 

10 

45 

11 

9 

0 

0 

0 

0 

.37 

•  19 

9 

•  0 

o 

1 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

82.6 

55.8 

69.2 

2.7 

86 

24+ 

43 

1 

14 

0 

0 

0 

0 

.68 

-  1.03 

.44 

10 

.0 

0 

2 

0 

LOXAHATCHEE 

80.6 

54.4 

67.5 

85 

21 

40 

2 

15 

0 

0 

0 

0 

° 

' 

0 

0 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

80.4 

64.2 

72.3 

87 

9 

50 

12  + 

7 

0 

0 

0 

0 

07 

05 

9 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

78.8 

66.2 

72  .  5 

2.9 

84 

9 

52 

11 

2 

0 

0 

0 

0 

.06 

-  1.59 

.05 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

MIAMI    WB  AIRPORT  R 

80.9 

61  .9 

71.4 

3.5 

88 

9 

48 

11 

7 

o 

o 

o 

o 

.13 

-  1.74 

.07 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

MIAMI   12  SSW 

BO. 4 

60.0 

70.2 

2.7 

87 

10 

47 

12+ 

13 

.44 

-  1.36 

.39 

10 

eO 

0 

1 

0 

0 

POMPANO  BEACH 

82.4 

59.9 

71.2 

89 

9 

47 

12  + 

12 

0 

"  0 

0 

0 

1.29 

1.24 

10 

.  -o 

0 

1 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

82.3 

54.0 

66.2 

86 

24  + 

41 

12 

25 

0 

0 

0 

0 

.63 

.63 

10 

.0 

0 

1 

0 

SOUTH  MIAMI    5  W 

83.2 

57.6 

70.4 

89 

9 

44 

12 

1  3 

0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

STUART   1  N 

80.8 

57.6 

69.2 

86 

9 

42 

11 

19 

0 

0 

0 

0 

.77 

.51 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

81  .7 

61  .8M 

71  ,8M 

87 

9 

49 

13 

6 

0 

0 

0 

0 

.28 

.23 

10 

.0 

0 

1 

0 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP  R 

81.2 

59.6 

70.4 

2.8 

85 

24  + 

47 

12 

14 

0 

0 

0 

0 

1.19 

-  1.16 

1.05 

7 

•  0 

0 

2 

1 

: 

D  I V 1  S I  ON 

70.4 

2.8 

.55 

-  1.47 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

78.6 

68.3 

73.6 

84 

26 

58 

1 1 

0 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.75 

10 

•  0 

0 

2 

1 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

78.6 

68.7 

73.7 

3.3 

84 

24 

58 

11  + 

2 

0 

0 

0 

0 

.49 

-  1.4° 

.24 

10 

.0 

0 

I 

0 

0 

MARATHON  SHORES 

80.3 

67.1 

73.7 

85 

28  + 

54 

1  1 

0 

0 

0 

0 

0 

.20 

.10 

19+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

TAVERN  I ER 

79.3 

65.8 

72.6 

83 

25+ 

55 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

.54 

.32 

10 

.0 

0 

2 

0 

e 

D  1  V  1  S I  ON 

73.4 

2.4 

.59 

-  1.29 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  18  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ot  Month 
13  I  14  I  IS 


22     23  I  24 


28  I  29  30 


l.io 

1  .45 
1.52 


.09  .19 
•  57 


.05 
1.60 
.08 


.03 
.57 


.24     T  .16 


.25  I 
.26 

.06 


.02     .04  .69 


.06 
1.12 


.64  .01 
.10  7 


.02  .11 
.05  7 


.01     .02  .07 


i  f.Unlol  Bt.lloi 

19  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  oi  Month 

**  1 

g 

7  | 

8   J  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  j  18 

19  j  20  J  21 

22  [  23  24 

25  26 

27 

OR       OQ  Tfl 

i.O         £3  OU 

31 

SAINT  LEO 
SAINT  MARKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
SAHBORN  TOWER 
SAHEORD  EXP  STATION 

•  65 
]  •  5  7 

3.61 
.62 

T 
T 
T 
T 

.10 
T 

.10 

.  I  ; 

.23 
.12 

.30 
.22 

T 

.45 

.25 

•  07 

•  21 
.06 
.21 

.71 
.31 
1.14 
.16 

.28 
.65 

.08 

.64 

: 

SARASOTA 
SOUTH  MIAMI    5  W 
STEINMATCMEE  2 
STUART   1  N 
TALLAHASSEE  W8  AP 

.03 

.71 
2.43 

.05 

.27 
.16 

.18 
.0? 

.01 

T 

.06 

.47 
.02 
.98 

.51  .01 

T 

.78 

.79 

.21  .04 

T 
T 

.01 

T 

T AMI  AM  I    TRL  40  MI  8EN0 
TamPa  WB  AIRPORT  R 
TARPON   SPGS  5EWAGE  PL 
TAVERN  I ER 
TITUSVILLE   2  M 

.50 
1  .46 

1.38 

T 

T 

.53 

.15 

.43 

.50 
.34 

.17 

.07 

.41 
.32 
.68 

.81 

.17 

.22 

USHER  TOWER 
VENICE 

VERO  BEACH  FA A  AIRPORT 

WAUCHULA  2  N 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

.12 
.36 
t.Ol 

•  58 

•  28 

.04 
.17 

.02 
.14 
•  01 
.18 

T 
T 

.02 

T 

.10 
.2? 
.70 
.11 
.23 

T 

.24 
.12 

T 

.05 

WEST  PALM  BEACH  W8  AP  R 
WEW AM I TCHKA 
WINTER  HAVEN 
WOODRUFF  DAM 

1.19 

1.55 
4.0* 

.05 

T 

.10 
.04 

T 

.23 
.38 

1.05 

T  T 

.54 

.02 

.14  T 
.98 
.20 
.33 

T 
T 

.46  .02 
.88  T 

T  T 
.20 

1.65  .11 

T  .55 
.53 

.10 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

j  .50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

1 

0 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8 

2 

30 

N 

6 

1 

2 

4 

1 

0 

0 

8 

73 

5.3 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

wsw 

11 

8 

8 

25++ 

W 

6 

86 

86 

55 

73 

3 

2 

0 

1 

0 

0 

6 

- 

5.5  ' 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

8 

4 

23++ 

NNE 

10+ 

86 

90 

50 

72 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

3 

4.4 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

sw 

15 

9 

1 

26 

SW 

9 

88 

92 

51 

67 

2 

4 

2 

0 

0 

0 

8 

53 

6.0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

SE 

18 

9 

9 

29 

NW 

10 

81 

84 

66 

75 

4 

1 

2 

0 

0 

0 

7 

87 

3.6 

LAKELAND  WB  CITY 

7 

3 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

5 

72 

5.3 

MIAMI   WB  AIRPORT 

SE 

17 

9 

2 

25++ 

NNE 

11 

85 

89 

52 

70 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

8 

760 

4.5 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

S 

12 

9 

0 

29++ 

WSW 

10 

86 

90 

50 

60 

3 

1 

1 

0 

1 

0 

6 

5.0  1 

PENSACOLA  WB  CITY 

7 

4 

22 

N 

6 

2 

5 

6 

1 

0 

0 

14 

64 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

s 

22 

9 

7 

29++ 

S 

23+ 

95 

94 

62 

74 

3 

4 

2 

2 

0 

0 

11 

5.8 

TAMPA  WB  AIRPORT 

SSE 

11 

10 

1 

25++ 

NNW 

10 

86 

89 

59 

71 

2 

0 

1 

2 

0 

0 

5 

79 

4.9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

SSE 

14 

9 

3 

27++ 

NW 

10 

87 

93 

53 

71 

9 

0 

1 

0 

1 

0 

11 

4.4 

0  City  Office  Data 

DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1962 


Day  Of  Month 

• 

a 

Station 

i 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

.EXANDER  SPRINGS 

MAX 

73 

75 

77 

76 

79 

7  < 

62 

75 

7  6 

66 

61 

71 

61 

82 

81 

77 

79 

85 

83 

76 

85 

86 

66 

90 

66 

8  9 

90 

90 

79.1 

MIN 

38 

39 

41 

43 

45 

57 

35 

46 

51 

55 

38 

31 

52 

55 

51 

55 

56 

61 

43 

61 

59 

64 

59 

19 

59 

63 

50.7 

PALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 

65 

70 

66 

67 

74 

64 

53 

62 

72 

62 

67 

71 

73 

75 

65 

76 

61 

68 

72 

68 

71 

70 

71 

70 

70 

76 

74 

75 

68.5 

MIN 

46 

53 

50 

56 

59 

42 

34 

39 

68 

50 

40 

48 

55 

56 

59 

57 

62 

51 

60 

66 

64 

62 

64 

66 

66 

55.0 

RCADIA 

MAX 

78 

80 

81 

80 

81 

78 

74 

84 

65 

78 

70 

74 

82 

84 

84 

83 

84 

8  I 

88 

86 

87 

88 

91 

91 

91 

69 

90 

89 

83.3 

MIN 

44 

37 

50 

49 

49 

55 

43 

46 

64 

64 

45 

38 

49 

59 

51 

50 

53 

56 

62 

54 

60 

62 

65 

65 

56 

58 

56 

53.3 

VON  PARK 

MAX 

79 

80 

81 

82 

78 

79 

73 

B4 

86 

77 

67 

77 

85 

86 

»6 

81 

82 

90 

90 

85 

90 

91 

89 

94 

91 

89 

90 

89 

84.0 

MIN 

43 

45 

45 

51 

52 

57 

44 

51 

51 

59 

45 

30 

49 

57 

60 

61 

62 

65 

58 

63 

64 

69 

67 

60 

62 

60 

55.1 

ARTOW 

MAX 

75 

75 

70 

80 

78 

76 

76 

78 

81 

76 

65 

72 

82 

81 

81 

79 

79 

84 

67 

85 

87 

88 

86 

88 

91 

89 

90 

89 

81.4 

MIN 

45 

44 

52 

51 

51 

61 

43 

49 

57 

56 

44 

40 

62 

60 

52 

60 

59 

60 

65 

16 

65 

64 

68 

64 

61 

64 

63 

55.9 

AYPORT 

MAX 

65 

68 

70 

72 

77 

72 

69 

62 

65 

72 

66 

64 

65 

65 

69 

71 

69 

73 

75 

79 

78 

82 

87 

85 

88 

8  2 

83 

72.9 

MIN 

43 

43 

44 

46 

47 

52 

38 

40 

46 

56 

41 

38 

40 

55 

54 

54 

52 

58 

60 

55 

57 

61 

64 

65 

64 

64 

64 

52.1 

jELLE  GLADE    EXP  STA 

MAX 

72 

77 

78 

79 

78 

82 

82 

78 

79 

86 

76 

70 

73 

77 

84 

60 

63 

62 

86 

85 

85 

85 

86 

86 

66 

86 

84 

86 

81.1 

MIN 

42 

42 

49 

49 

49 

53 

49 

54 

58 

63 

47 

43 

47 

51 

! 

50 

51 

54 

59 

60 

55 

54 

66 

60 

58 

60 

55 

53.4 

IG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

77 

79 

83 

83 

85 

61 

84 

87 

'6 

81 

nk 

85 

68 

88 

88 

89 

89 

87 

90 

84.5 

MIN 

39 

42 

48 

50 

48 

49 

55 

42 

43 

50 

55 

51 

53 

58 

59 

37 

56 

53 

50.7 

LOUNTSTOWN   2  SE 

MAX 

69 

74 

75 

77 

76 

76 

53 

56 

74 

75 

60 

64 

75 

85 

84 

74 

7  5 

70 

79 

76 

71 

77 

62 

81 

68 

77 

80 

84 

73.9 

MIN 

39 

39 

44 

43 

45 

43 

32 

32 

35 

45 

33 

34 

41 

52 

57 

47 

48 

56 

47 

47 

55 

64 

59 

58 

61 

64 

65 

47.9 

'RADENTON  EXP  STATION 

MAX 

71 

72 

76 

78 

74 

74 

66 

76 

79 

70 

68 

67 

73 

74 

75 

78 

80 

82 

81 

84 

83 

83 

87 

84 

86 

87 

84 

84 

77.8 

MIN 

43 

42 

51 

52 

52 

57 

43 

49 

55 

65 

47 

39 

49 

55 

56 

50 

56 

56 

60 

62 

16 

61 

62 

67 

65 

60 

60 

60 

54.6 

ROOKSVILLE  CHI N  HILL 

MAX 

75 

75 

77 

79 

78 

74 

71 

75 

73 

70 

63 

68 

80 

78 

72 

77 

79 

8* 

82 

80 

85 

81 

88 

89 

90 

87 

86 

78.5 

MIN 

47 

50 

48 

51 

54 

57 

38 

46 

54 

57 

41 

41 

51 

58 

56 

58 

59 

62 

61 

53 

64 

63 

63 

64 

63 

65 

54.9 

USHNELL   2  E 

MAX 

75 

77 

77 

80 

80 

75 

67 

79 

76 

72 

62 

70 

83 

79 

78 

79 

79 

86 

84 

78 

87 

88 

90 

69 

88 

88 

89 

89 

80.1 

MIN 

40 

41 

42 

45 

46 

58 

37 

45 

53 

57 

39 

33 

51 

57 

49 

58 

57 

58 

61 

51 

62 

59 

62 

64 

19 

60 

64 

52.3 

1  ANAL   POINT  USOA 

MAX 

75 

74 

75 

75 

82 

80 

85 

81 

83 

77 

71 

74 

75 

79 

78 

81 

7  7 

85 

85 

82 

82 

89 

87 

88 

69 

87 

88 

90 

81.2 

MIN 

43 

44 

53 

49 

47 

54 

51 

54 

58 

63 

50 

48 

54 

58 

56 

50 

54 

57 

54 

60 

54 

51 

54 

62 

61 

53 

13 

52 

53.5 

APE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

72 

73 

76 

79 

77 

78 

78 

74 

80 

80 

77 

74 

70 

76 

82 

82 

78 

80 

80 

80 

82 

78 

78 

79 

81 

81 

8  2 

82 

78.2 

MIN 

52 

52 

57 

58 

57 

64 

58 

60 

65 

67 

51 

51 

49 

52 

57 

5  8 

67 

71 

61 

72 

72 

73 

74 

68 

74 

72 

71 

62.2 

APTIVA 

MAX 

78 

75 

77 

75 

76 

75 

76 

75 

75 

72 

68 

69 

"7 

71 

75 

78 

82 

81 

79 

80 

82 

62 

80 

83 

8' 

8  2 

82 

77.3 

MIN 

56 

55 

58 

58 

58 

58 

52 

55 

62 

61 

52 

50 

59 

58 

65 

60 

67 

64 

65 

69 

70 

73 

70 

67 

70 

70 

61.4 

'ARRABELLP    I  NNW 

MAX 

66 

70 

72 

70 

76 

73 

57 

64 

74 

69 

58 

69 

76 

83 

7S 

82 

66 

70 

74 

74 

72 

73 

74 

71 

76 

77 

76 

71.8 

MIN 

35 

42 

42 

46 

46 

45 

39 

39 

52 

45 

31 

32 

41 

53 

49 

46 

61 

49 

43 

59 

61 

59 

56 

62 

63 

61 

48.2 

:edar  key 

MAX 

71 

71 

73 

70 

70 

71 

65 

70 

67 

67 

62 

70 

68 

67 

64 

72 

72 

74 

72 

75 

74 

72 

76 

76 

63 

84 

83 

82 

72.2 

MIN 

46 

57 

54 

54 

55 

57 

36 

45 

56 

57 

41 

44 

49 

58 

55 

56 

65 

56 

59 

66 

66 

68 

66 

70 

70 

71 

56.9 

:hipley  3  E 

MAX 

73 

73 

76 

74 

72 

70 

54 

68 

78 

73 

63 

73 

83 

81 

79 

71 

67 

79 

77 

67 

74 

79 

78 

80 

78 

83 

83 

83 

74.6 

MIN 

38 

48 

43 

54 

53 

39 

28 

32 

48 

44 

30 

39 

52 

56 

54 

50 

62 

40 

50 

73 

66 

58 

57 

64 

64 

69 

50.3 

ILEARWATER 

MAX 

70 

73 

72 

77 

76 

71 

65 

73 

76 

73 

64 

66 

70 

74 

72 

76 

76 

81 

80 

80 

80 

84 

84 

85 

65 

85 

83 

85 

76.4 

MIN 

47 

48 

51 

54 

55 

56 

40 

50 

56 

58 

44 

41 

58 

61 

55 

60 

62 

64 

60 

65 

65 

71 

67 

66 

66 

65 

57.1 

VERMONT   6  S 

MAX 

74 

75 

76 

79 

79 

73 

66 

77 

78 

68 

63 

70 

80 

80 

79 

76 

80 

85 

85 

80 

86 

87 

87 

av 

89 

87 

88 

89 

79.5 

MIN 

45 

43 

47 

49 

49 

60 

39 

50 

57 

56 

42 

39 

55 

59 

53 

59 

62 

60 

64 

56 

64 

63 

67 

63 

63 

63 

65 

55.4 

TLEWI STON  U  S  ENG 

MAX 

73 

73 

74 

83 

75 

82 

85 

75 

83 

86 

79 

67 

75 

76 

6  I 

76 

65 

78 

88 

89 

83 

88 

90 

91 

69 

88 

86 

90 

81.9 

MIN 

42 

46 

50 

52 

52 

52 

56 

55 

•  57 

63 

49 

46 

46 

54 

53 

54 

59 

58 

64 

64 

57 

60 

66 

67 

65 

63 

62 

56.1 

:restview  radio  wjsb 

MAX 

76 

75 

72 

69 

56 

69 

77 

65 

79 

76 

72 

73 

74 

74 

76 

77 

80 

79 

82 

75 

80 

83 

82 

74.9 

MIN 

35 

39 

36 

26 

38 

36 

32 

66 

44 

44 

45 

67 

65 

CROSS  CITY  2 

MAX 

75 

74 

75 

78 

74 

70 

60 

76 

70 

69 

62 

70 

82 

80 

72 

76 

77 

85 

75 

76 

76 

81 

85 

85 

67 

65 

84 

76.6 

MIN 

34 

40 

42 

40 

42 

51 

29 

35 

47 

52 

33 

29 

65 

57 

56 

48 

53 

57 

52 

44 

65 

64 

64 

64 

63 

59 

59 

49.6 

5AYTONA  BEACH 

MAX 

67 

69 

71 

74 

75 

78 

77 

64 

71 

78 

63 

58 

72 

77 

84 

83 

79 

79 

78 

83 

78 

80 

69 

68 

90 

87 

80 

77.0 

MIN 

46 

48 

50 

49 

49 

58 

39 

46 

55 

56 

53 

39 

42 

54 

54 

59 

18 

65 

60 

54 

64 

66 

69 

64 

65 

65 

67 

55.3 

3AYTONA   BEACH  WB  AP 

MAX 

71 

75 

73 

75 

80 

76 

60 

72 

78 

65 

56 

71 

75 

83 

11 

78 

73 

79 

83 

69 

85 

87 

86 

8o 

80 

82 

85 

76.9 

MIN 

42 

42 

44 

46 

48 

46 

38 

49 

52 

53 

41 

38 

53 

52 

49 

57 

6; 

62 

49 

47 

62 

65 

68 

62 

62 

64 

65 

52.6 

DEER  PARK 

MAX 

76 

80 

a  t 

81 

81 

76 

74 

81 

86 

73 

65 

74 

82 

85 

83 

82 

61 

67 

88 

81 

88 

89 

89 

92 

90 

89 

91 

90 

82.9 

MIN 

43 

40 

48 

46 

46 

60 

40 

47 

53 

68 

42 

38 

50 

55 

47 

59 

55 

55 

64 

62 

63 

62 

64 

62 

57 

57 

59 

53.1 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

75 

75 

77 

68 

75 

66 

57 

74 

78 

71 

67 

78 

66 

83 

72 

71 

67 

-6 

73 

71 

76 

80 

80 

76 

80 

84 

86 

75.3 

MIN 

42 

49 

45 

54 

55 

37 

27 

36 

55 

42 

33 

43 

51 

55 

" 

56 

49 

65 

41 

52 

67 

65 

57 

59 

63 

66 

69 

51.0 

DE  LAND   3  N 

MAX 

74 

77 

77 

78 

79 

77 

63 

78 

78 

66 

60 

72 

82 

84 

83 

82 

83 

66 

84 

80 

86 

88 

86 

89 

88 

87 

86 

8  9 

80.2 

MIN 

42 

43 

45 

46 

48 

57 

36 

48 

55 

54 

40 

36 

53 

55 

54 

5  1 

55 

56 

61 

62 

49 

63 

64 

69 

61 

60 

65 

65 

53.4 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

80 

80 

81 

83 

83 

84 

81 

85 

87 

79 

70 

77 

82 

85 

65 

86 

85 

89 

88 

86 

88 

90 

9: 

66 

88 

86 

9; 

84.5 

MIN 

40 

39 

51 

47 

46 

56 

46 

52 

60 

63 

44 

43 

44 

54 

56 

5  1 

54 

55 

54 

60 

62 

53 

58 

66 

66 

62 

54 

55 

53.3 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

72 

75 

76 

78 

81 

80 

77 

75 

80 

79 

73 

72 

74 

77 

'» 

80 

76 

81 

81 

83 

82 

80 

82 

83 

62 

84 

82 

8  1 

78.8 

MIN 

62 

65 

68 

65 

67 

67 

66 

66 

70 

67 

58 

63 

64 

63 

69 

68 

70 

72 

71 

72 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

68.3 

EVERGLADES 

MAX 

75 

77 

79 

81 

80 

80 

77 

81 

81 

78 

72 

73 

79 

74 

78 

80 

83 

84 

85 

86 

83 

84 

86 

95 

89 

68 

86 

81.0 

MIN 

55 

59 

60 

62 

58 

60 

55 

57 

64 

63 

44 

45 

51 

56 

56 

59 

60 

61 

64 

64 

62 

61 

"1 

65 

65 

64 

63 

59.2 

FEDERAL  POINT 

wax 

75 

77 

78 

7 1 

79 

69 

60 

75 

77 

65 

56 

72 

82 

83 

n- 

78 

76 

86 

82 

76 

85 

86 

87 

85 

87 

87 

78.4 

MIN 

43 

42 

4  6 

45 

48 

55 

37 

45 

50 

68 

43 

34 

51 

64 

49 

51 

55 

61 

56 

46 

62 

61 

6  7 

62 

62 

58 

63 

52.0 

FELLSMERE 

78 

78 

7  p 

79 

80 

78 

71 

85 

86 

76 

75 

75 

80 

87 

9? 

84 

83 

87 

88 

83 

88 

89 

89 

86 

90 

86 

89 

83.0 

MIN 

45 

40 

51 

50 

51 

57 

43 

50 

55 

60 

43 

41 

51 

55 

51 

58 

56 

58 

63 

57 

62 

59 

62 

66 

6 

58 

59 

** 

FERNAND1NA  BEACH 

MAX 

75 

77 

76 

74 

77 

71 

58 

63 

60 

68 

53 

76 

70 

86 

75 

80 

74 

76 

83 

69 

75 

86 

60 

91 

70 

63 

81 

89 

75.6 

MIN 

40 

46 

48 

41 

48 

49 

32 

43 

48 

51 

44 

33 

50 

56 

45 

51 

56 

63 

45 

48 

63 

62 

64 

53 

37 

62 

64 

50.5 

FORT   DRUM  5  NW 

MAX 

76 

79 

81 

60 

80 

78 

75 

80 

86 

80 

68 

74 

80 

84 

83 

62 

82 

S5 

85 

84 

85 

66 

69 

89 

88 

88 

86 

97 

82.2 

MIN 

43 

47 

50 

45 

50 

57 

42 

45 

50 

51 

45 

36 

46 

63 

56 

56 

55 

59 

59 

60 

16 

59 

62 

67 

61 

58 

56 

58 

53.1 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

78 

79 

79 

80 

78 

81 

80 

80 

83 

83 

74 

75 

77 

78 

80 

80 

60 

82 

82 

83 

82 

64 

83 

84 

85 

84 

83 

64 

60.9 

MIN 

54 

56 

54 

59 

60 

54 

57 

66 

65 

62 

49 

5  2 

56 

56 

<' 

62 

61 

6. 

65 

69 

72 

72 

73 

74 

72 

72 

72 

64 

62.4 

FT  LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

MAX 

77 

78 

79 

81 

78 

82 

80 

79 

84 

80 

76 

75 

76 

77 

70 

80 

79 

8) 

82 

83 

82 

64 

83 

8  5 

85 

63 

83 

83 

90.6 

MIN 

52 

52 

56 

58 

58 

59 

53 

60 

66 

64 

47 

48 

51 

54 

is 

55 

62 

70 

70 

65 

7. 

71 

71 

73 

68 

71 

71 

71 

61.5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

»» 

75 

79 

30 

80 

81 

8  3 

84 

81 

34 

85 

83 

,c 

78 

81 

•  1 

84 

64 

8  3 

84 

83 

86 

83 

85 

80 

86 

81 

86 

85 

62.3 

MIN 

47 

40 

4  7 

49 

52 

14 

49 

54 

5  6 

58 

43 

3=1 

42 

54 

10 

48 

53 

59 

65 

66 

66 

65 

65 

70 

65 

67 

69 

60 

35.4 

S««  reference   notea  following  Station  Ind«i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1962 


Day  01  Month 


Station 

1   |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

FOOT    MYE&5   W8  AP 

8? 

80 

81 

83 

82 

0  I 

79 

70 

79 

7  B 

85 

89 

MIN 

49 

45 

53 

55 

53 

95 

52 

52 

64 

52 

48 

44 

52 

58 

59 

55 

60 

60 

59 

64 

60 

63 

66 

71 

68 

63 

63 

61 

FORT  PIERCE 

75 

79 

81 

80 

71 

83 

85 

75 

67 

73 

72 

84 

80 

60 

76 

81 

82 

72 

82 

63 

85 

62 

MIN 

47 

48 

4  B 

55 

53 

57 

50 

54 

58 

46 

46 

43 

50 

55 

52 

52 

57 

62 

66 

62 

66 

62 

63 

69 

65 

66 

64 

62 

FOUNTAIN  3  S 

78 

71 

75 

59 

75 

76 

69 

66 

75 

8  3 

82 

7  5 

75 

8  5 

MIN 

35 

42 

39 

49 

49 

40 

28 

33 

54 

44 

33 

38 

47 

55 

53 

55 

41 

49 

64 

45 

55 

57 

57 

57 

63 

66 

GAINESVILLE    3  WSW 

80 

78 

75 

77- 

60 

75 

75 

67 

60 

71 

62 

82 

80 

60 

76 

82 

82 

87 

MIN 

37 

41 

43 

42 

46 

53 

33 

44 

50 

54 

37 

31 

48 

55 

50 

53 

51 

54 

60 

54 

48 

64 

61 

62 

64 

62 

60 

64 

GAINESVILLE    FAA  AP 

77 

7'- 

70 

65 

59 

74 

75 

66 

59 

72 

82 

83 

MIN 

37 

44 

4  3 

42 

46 

39 

32 

40 

50 

41 

35 

7  0 

48 

56 

52 

54 

51 

54 

64 

49 

43 

63 

61 

64 

64 

62 

59 

64 

GLEN   ST   maRv  N'J^SfRIFS 

79 

76 

76 

67 

60 

74 

75 

64 

59 

73 

81 

62 

78 

MIN 

35 

39 

4  : 

43 

45 

47 

28 

35 

47 

49 

32 

29 

44 

46 

48 

45 

46 

50 

56 

45 

41 

63 

61 

63 

62 

58 

56 

60 

MAX 

79 

79 

79 

82 

83 

84 

82 

85 

88 

82 

73 

78 

76 

60 

MIN 

49 

1 : 

53 

53 

56 

60 

55 

58 

62 

66 

45 

46 

50 

54 

52 

53 

58 

64 

68 

65 

65 

70 

69 

66 

69 

71 

64 

high  SPRINGS 

77 

1  9 

60 

74 

74 

60 

72 

82 

83 

MIN 

36 

43 

43 

59 

44 

32 

39 

i.^ 

34 

32 

46 

56 

51 

53 

50 

48 

65 

64 

65 

61 

61 

62 

HOMESTEAD   EXP  5TA 

79 

80 

81 

83 

85 

82 

B6 

86 

80 

7  3 

76 

78 

80 

84 

MIN 

43 

48 

51 

53 

50 

61 

57 

60 

60 

56 

46 

45 

47 

54 

53 

49 

61 

59 

58 

58 

58 

60 

64 

65 

63 

63 

61 

58 

JACKSONVILLE   WB  AP 

72 

77 

72 

74 

60 

54 

72 

75 

66 

52 

72 

78 

82 

80 

82 

7J 

82 

86 

MIN 

40 

50 

49 

46 

48 

41 

31 

40 

50 

44 

35 

33 

51 

49 

51 

4=J 

48 

57 

65 

51 

45 

66 

67 

68 

60 

60 

62 

66 

JACKSONVILLE  BEACH 

74 

67 

73 

76 

64 

54 

60 

66 

54 

72 

68 

64 

73 

MIN 

41 

48 

50 

48 

49 

48 

33 

40 

'•0 

53 

47 

36 

51 

57 

52 

4" 

48 

58 

58 

52 

51 

60 

63 

59 

59 

59 

60 

63 

JASPER  3  SE 

MAX 

74 

73 

77 

72 

74 

69 

59 

73 

73 

71 

59 

75 

83 

84 

MIN 

34 

41 

40 

41 

43 

45 

26 

33 

43 

47 

32 

29 

44 

48 

49 

53 

46 

52 

59 

44 

45 

64 

62 

63 

61 

57 

58 

58 

KFY  WEST   WB  AIRPORT 

MAX 

71 

76 

77 

82 

62 

70 

78 

70 

83 

83 

MIN 

58 

65 

65 

66 

65 

68 

65 

68 

-n 

64 

58 

60 

63 

64 

65 

68 

71 

73 

74 

73 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

75 

K  I  SS I MMEE  2 

MAX 

76 

78 

80 

80 

72 

79 

78 

80 

82 

75 

82 

84 

62 

MIN 

47 

43 

5 : 

55 

49 

S  1 

40 

49 

59 

55 

40 

54 

58 

57 

54 

50 

60 

62 

63 

54 

65 

65 

66 

60 

63 

62 

63 

LA  BELLE 

MAX 

78 

80 

8  2 

82 

°  4 

79 

85 

78 

70 

76 

MIN 

41 

38 

50 

50 

45 

58 

46 

50 

56 

65 

42 

40 

40 

54 

52 

58 

57 

56 

56 

55 

55 

59 

65 

68 

60 

58 

54 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

76 

76 

80 

80 

80 

75 

72 

79 

80 

78 

65 

72 

82 

62 

B  1 

88 

MIN 

45 

40 

50 

51 

52 

61 

40 

47 

55 

56 

4" 

36 

57 

58 

56 

50 

60 

52 

66 

61 

61 

66 

60 

LAKE  CITY  2  E 

?5 

79 

71 

76 

67 

59 

73 

72 

67 

60 

73 

85 

84 

80 

MIN 

37 

43 

42 

44 

46 

48 

30 

37 

47 

51 

35 

31 

46 

53 

53 

53 

48 

52 

61 

49 

44 

64 

64 

64 

63 

59 

59 

61 

LAKF  HIAWASSF 

?3 

74 

75 

78 

77 

75 

67 

77 

79 

65 

61 

71 

80 

81 

87 

87 

89 

69 

87 

MIN 

43 

41 

4* 

48 

50 

61 

40 

48 

56 

57 

45 

40 

51 

56 

56 

51 

59 

58 

60 

64 

52 

60 

63 

66 

61 

62 

63 

63 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

78 

78 

77 

73 

64 

76 

77 

70 

62 

69 

81 

80 

79 

84 

85 

7  8 

85 

85 

87 

86 

87 

MIN 

49 

51 

55 

56 

59 

52 

41 

50 

59 

49 

44 

44 

55 

59 

58 

55 

59 

63 

63 

59 

58 

66 

65 

68 

67 

66 

66 

67 

LAKE   PLACID  2  SW 

MAX 

77 

79 

81 

80 

81 

77 

75 

B  ! 

84 

77 

68 

75 

82 

85 

85 

88 

89 

89 

89 

88 

90 

MIN 

42 

40 

52 

48 

47 

57 

45 

49 

54 

62 

46 

41 

51 

59 

56 

49 

62 

60 

61 

62 

58 

63 

64 

68 

69 

59 

63 

57 

ISBON 

MAX 

77 

76 

78 

74 

63 

77 

75 

67 

61 

70 

81 

8  1 

78 

79 

79 

84 

83 

78 

8  5 

86 

87 

86 

86 

86 

MIN 

42 

44 

44 

47 

40 

60 

35 

43 

53 

56 

38 

35 

55 

57 

57 

50 

57 

57 

60 

59 

51 

64 

64 

65 

60 

62 

63 

63 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

74 

72 

78 

74 

76 

6  B 

60 

74 

73 

70 

60 

73 

84 

84 

80 

87 

83 

85 

MIN 

37 

42 

41 

42 

44 

47 

28 

36 

46 

48 

34 

30 

46 

52 

51 

54 

47 

47 

53 

47 

47 

63 

63 

63 

61 

58 

62 

60 

LOXAHATCHEE 

MAX 

84 

78 

81 

80 

80 

79 

80 

81 

60 

75 

75 

82 

81 

83 

MIN 

41 

40 

50 

50 

59 

51 

50 

61 

63 

49 

46 

46 

52 

56 

5  l 

55 

58 

55 

68 

59 

59 

58 

66 

59 

58 

58 

54 

MAD  I  SON 

MAX 

74 

73 

76 

59 

57 

74 

75 

66 

60 

75 

64 

84 

75 

82 

85 

85 

85 

MIN 

41 

46 

46 

49 

49 

42 

28 

35 

48 

46 

34 

37 

50 

54 

52 

56 

47 

52 

63 

44 

48 

65 

63 

60 

59 

59 

63 

62 

MARATHON  SHORES 

MAX 

74 

76 

79 

80 

81 

82 

74 

83 

63 

78 

75 

74 

72 

75 

75 

MIN 

61 

63 

65 

63 

68 

65 

62 

68 

67 

62 

54 

58 

62 

63 

61 

63 

70 

71 

72 

71 

73 

73 

74 

75 

74 

74 

74 

73 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

74 

75 

71 

73 

56 

75 

79 

71 

65 

75 

85 

62 

76 

8 1 

61 

84 

65 

MIN 

37 

49 

44 

54 

51 

4" 

28 

32 

54 

44 

33 

40 

47 

56 

54 

55 

43 

50 

61 

45 

49 

68 

64 

57 

58 

62 

64 

68 

MAYO   5  NW 

MAX 

74 

73 

74 

64 

59 

74 

70 

66 

60 

70 

78 

84 

74 

MIN 

36 

42 

43 

45 

44 

46 

30 

34 

46 

49 

34 

30 

51 

55 

49 

56 

48 

54 

59 

46 

46 

66 

63 

63 

60 

61 

60 

62 

MELBOURNE 

MAX 

75 

73 

78 

76 

82 

78 

75 

82 

85 

77 

65 

75 

74 

66 

83 

88 

88 

83 

MIN 

47 

46 

51 

51 

52 

61 

42 

*4 

56 

60 

44 

42 

52 

56 

55 

52 

62 

62 

61 

65 

64 

64 

64 

68 

69 

62 

60 

63 

MELROSE 

MAX 

77 

7  B 

73 

66 

5  7 

75 

77 

66 

64 

72 

80 

83 

8  7 

78 

78 

85 

85 

78 

84 

84 

86 

85 

88 

88 

8  8 

MIN 

43 

47 

47 

4  7 

50 

34, 

44 

52 

55 

39 

34 

51 

54 

52 

51 

50 

54 

61 

55 

50 

62 

62 

64 

64 

61 

61 

65 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 

76 

7  7 

77 

78 

82 

84 

78 

82 

87 

65 

71 

74 

75 

78 

78 

83 

81 

83 

82 

MIN 

54 

56 

59 

59 

63 

<-,  1 

57 

67 

68 

67 

50 

50 

57 

55 

55 

60 

64 

64 

72 

68 

73 

73 

74 

74 

70 

75 

75 

75 

MIAMI  BEACH 

MAX 

75 

76 

79 

80 

78 

•  2 

80 

80 

64 

83 

78 

72 

72 

74 

75 

78 

79 

79 

79 

81 

79 

80 

80 

81 

80 

79 

80 

80 

MIN 

56 

59 

62 

63 

69 

69 

60 

70 

70 

69 

52 

53 

57 

58 

99 

63 

65 

73 

73 

71 

72 

74 

75 

71 

75 

75 

75 

74 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

77 

77 

79 

03 

83 

80 

83 

88 

82 

72 

7ft 

76 

80 

83 

84 

82 

81 

82 

MIN 

52 

54 

58 

57 

59 

62 

57 

63 

hf 

54 

48 

49 

53 

55 

54 

56 

64 

67 

71 

66 

68 

72 

73 

73 

69 

70 

72 

68 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

74 

76 

79 

79 

79 

7  9 

82 

79 

82 

87 

84 

74 

75 

74 

75 

82 

82 

MIN 

49 

50 

52 

54 

54 

55 

56 

56 

64 

65 

47 

47 

49 

54 

54 

54 

56 

64 

71 

62 

68 

72 

72 

74 

66 

70 

72 

72 

MILES   CITY  TOWER 

MAX 

80 

81 

86 

84 

65 

82 

85 

B  6 

82 

74 

82 

85 

85 

MIN 

41 

41 

43 

43 

46 

54 

51 

51 

59 

60 

52 

41 

51 

51 

52 

55 

54 

61 

59 

58 

56 

58 

70 

66 

54 

55 

54 

M I L TON   EXP  STATION 

MAX 

74 

73 

7  * 

70 

67 

5  B 

68 

73 

67 

76 

84 

77 

73 

MIN 

40 

46 

43 

53 

57 

36 

27 

37 

M 

42 

33 

46 

51 

52 

53 

56 

49 

51 

61 

43 

53 

68 

69 

59 

60 

66 

67 

60 

MONT | CELLO  2  S 

MAX 

76 

75 

:o 

72 

77 

72 

59 

73 

77 

75 

63 

76 

88 

85 

so 

77 

72 

80 

74 

71 

7* 

76 

82 

76 

81 

82 

85 

82 

MIN 

39 

46 

47 

51 

48 

45 

29 

34 

51 

45 

36 

36 

52 

55 

54 

57 

46 

50 

61 

46 

48 

64 

61 

56 

59 

62 

63 

64 

MOORE   HAVEN   LOCK  I 

MAX 

78 

78 

80 

81 

62 

84 

78 

85 

86 

79 

68 

76 

81 

84 

84 

85 

82 

86 

88 

84 

87 

89 

87 

88 

88 

87 

89 

MIN 

46 

45 

47 

50 

51 

52 

45 

47 

54 

60 

46 

41 

43 

49 

56 

51 

55 

58 

59 

63 

63 

57 

57 

64 

66 

65 

61 

60 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

75 

76 

78 

78 

78 

76 

74 

79 

81 

79 

64 

71 

81 

82 

81 

60 

78 

85 

86 

83 

87 

88 

67 

89 

87 

87 

88 

88 

M|N 

45 

40 

52 

48 

50 

60 

42 

46 

54 

60 

41 

37 

49 

59 

56 

47 

60 

62 

60 

65 

56 

64 

65 

68 

62 

59 

59 

61 

r«f«r«DC4t  Dottta  following  Stutlon  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1962 


Station 

DayOI  Month 

20 

21 

22 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 

81 

7  8 

73 

70 

70 

79 

78 

82 

80 

85 

85 

e  3 

84 

86 

87 

66 

89 

86 

86 

80 

2 

MIN 

40 

37 

46 

48 

49 

53 

42 

42 

46 

60 

61 

36 

43 

50 

55 

49 

56 

60 

57 

61 

55 

58 

60 

66 

67 

60 

59 

60 

52 

7 

NAPLES   CAR  I  6  GARDENS 

MAX 

78 

80 

80 

79 

74 

80 

82 

86 

89 

87 

65 

80 

5 

MIN 

46 

43 

51 

50 

50 

55 

52 

52 

62 

65 

45 

44 

59 

56 

49 

53 

58 

56 

56 

61 

62 

61 

64 

71 

63 

6  3 

62 

62 

56 

1 

NICEVILLE 

MAX 

65 

75 

73 

72 

75 

72 

70 

72 

70 

7b 

74 

75 

7 ! 

76 

79 

69 

8 

MIN 

36 

37 

38 

40 

52 

39 

28 

30 

35 

32 

■  31 

41 

46 

48 

50 

50 

51 

48 

54 

45 

45 

58 

66 

60 

56 

6  1 

63 

65 

46 

6 

OCA  LA 

MAX 

72 

86 

8  3 

87 

79 

81 

80 

a  7 

86 

9C 

89 

90 

90 

89 

89 

81 

1 

MIN 

43 

47 

42 

50 

54 

59 

36 

43 

54 

57 

40 

37 

56 

56 

55 

57 

53 

58 

63 

59 

52 

63 

63 

68 

65 

65 

65 

67 

54 

5 

OCALA  2  NE 

MAX 

It 

83 

"» 

78 

82 

8  7 

8  7 

69 

9C 

91 

90 

88 

90 

a: 

S 

MIN 

39 

41 

42 

44 

46 

36 

41 

51 

55 

32 

29 

54 

57 

51 

51 

52 

55 

56 

57 

45 

60 

57 

66 

60 

61 

60 

6 

50 

6 

OKEECHOBEE   HRCN   GATE  6 

MAX 

70 

70 

71 

71 

74 

62 

60 

83 

76 

i 

MIN 

45 

48 

50 

54 

54 

56 

47 

47 

^ 

61 

47 

43 

47 

52 

56 

52 

52 

6] 

60 

64 

61 

68 

69 

7  3 

73 

6  6 

65 

63 

56 

6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

77 

8 1 

81 

79 

80 

62 

78 

87 

88 

86 

90 

90 

88 

89 

87 

60 

5 

MIN 

48 

47 

51 

53 

54 

51 

41 

49 

59 

48 

44 

42 

56 

58 

57 

56 

60 

6.' 

64 

56 

55 

65 

66 

68 

66 

65 

67 

66 

86 

2 

PALATKA 

MAX 

66 

72 

8 1 

83 

80 

78 

75 

6  6 

87 

90 

77 

6 

MIN 

42 

42 

46 

49 

52 

48 

34 

47 

55 

52 

38 

35 

51 

55 

55 

55 

52 

57 

65 

52 

51 

61 

65 

6  8 

63 

64 

64 

67 

53 

PARR  I SH 

MAX 

81 

70 

80 

3  0 

79 

70 

71 

79 

78 

79 

80 

84 

d  5 

86 

87 

8  5 

87 

B  } 

88 

90 

8  9 

87 

87 

81 

4 

42 

42 

48 

51 

52 

59 

41 

45 

56 

64 

43 

37 

49 

59 

55 

50 

56 

57 

58 

61 

58 

63 

63 

68 

67 

61 

60 

62 

54 

5 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

67 

62 

5  9 

74 

69 

67 

60 

76 

69 

1 

M I N 

43 

50 

46 

52 

57 

33 

31 

40 

56 

43 

37 

48 

51 

56 

51 

54 

52 

57 

54 

46 

59 

66 

6  1 

60 

64 

6  8 

68 

49 

52 

1 

PENSACOLA  KB  CITY 

MAX 

66 

63 

73 

53 

52 

66 

61 

58 

74 

68 

73 

69 

67 

61 

72 

67 

9 

M I  N 

49 

53 

50 

55 

53 

36 

34 

44 

57 

44 

40 

55 

55 

57 

55 

54 

53 

61 

55 

47 

61 

65 

6  7 

59 

66 

6  1 

67 

53 

PERRY 

MAX 

76 

70 

60 

71 

6° 

70 

61 

69 

81 

7  7 

73 

78 

74 

79 

80 

74 

4 

36 

43 

46 

45 

49 

30 

34 

42 

48 

35 

31 

50 

52 

51 

57 

49 

52 

64 

47 

43 

63 

62 

63 

60 

62 

59 

** 

PLANT  CITY 

MAX 

82 

80 

71 

82 

82 

82 

80 

80 

90 

81 

6 

43 

42 

48 

50 

52 

61 

40 

46 

56 

60 

41 

37 

54 

56 

57 

49 

57 

53 

60 

62 

55 

63 

62 

67 

62 

6  3 

61 

** 

POMPANO  BEACH 

MAX 

80 

80 

85 

84 

85 

75 

76 

78 

83 

63 

83 

82 

83 

8  2 

4 

47 

47 

56 

53 

55 

56 

53 

59 

65 

64 

47 

47 

50 

50 

56 

53 

58 

62 

66 

68 

71 

70 

72 

74 

65 

72 

72 

PUNTA  GOROA 

MAX 

79 

80 

80 

85 

83 

83 

72 

75 

8  3 

78 

81 

81 

87 

87 

66 

88 

83 

1 

52 

49 

57 

57 

55 

57 

48 

52 

61 

59 

47 

47 

59 

61 

61 

55 

54 

59 

60 

64 

60 

62 

64 

6V 

69 

6  3 

63 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

75 

76 

75 

73 

58 

74 

74 

63 

76 

83 

83 

82 

75 

71 

78 

84 

76 

0 

M I  N 

37 

45 

44 

51 

47 

43 

30 

33 

51 

45 

34 

38 

51 

55 

56 

57 

43 

51 

62 

47 

50 

66 

62 

88 

59 

63 

62 

ROYAL   PALM   RANGER  STA 

MAX 

79 

82 

82 

84 

81 

83 

86 

81 

75 

76 

80 

79 

81 

83 

84 

88 

84 

84 

62 

3 

MIN 

44 

42 

42 

49 

49 

51 

54 

58 

59 

64 

42 

41 

*3 

51 

49 

59 

69 

61 

57 

57 

56 

63 

6? 

59 

68 

63 

o 

SAINT   AUGUST  I NE 

MAX 

72 

6  5 

56 

66 

67 

55 

84 

79 

78 

73 

78 

83 

90 

86 

76 

0 

40 

45 

44 

52 

52 

33 

44 

49 

51 

47 

34 

51 

53 

52 

49 

53 

56 

62 

55 

47 

62 

60 

67 

62 

6  0 

60 

SAINT  LEO 

MAX 

80 

80 

79 

6  3 

70 

82 

76 

77 

79 

88 

7  9 

9 

MIN 

46 

48 

50 

53 

54 

58 

39 

48 

57 

56 

43 

40 

54 

58 

56 

58 

61 

63 

63 

59 

65 

62 

67 

64 

68 

63 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

71 

55 

71 

70 

6  ] 

75 

79 

79 

75 

71 

3 

38 

47 

45 

52 

53 

47 

30 

34 

53 

45 

35 

38 

54 

58 

'6 

59 

57 

53 

63 

45 

51 

63 

5: 

6  2 

59 

6  > 

64 

ST  PETERSBURG 

MAX 

72 

73 

76 

77 

75 

71 

64 

73 

78 

68 

65 

65 

74 

73 

73 

74 

76 

83 

76 

s 

52 

52 

55 

57 

60 

61 

46 

54 

'61 

63 

49 

47 

58 

61 

60 

58 

59 

62 

65 

66 

63 

6  I 

67 

70 

69 

68 

69 

SANBORN  TOWER 

MAX 

73 

7  5 

76 

75 

79 

70 

60 

72 

75 

72 

66 

76 

87 

87 

76 

81 

76 

84 

76 

0 

33 

41 

41 

45 

45 

45 

29 

29 

50 

46 

29 

32 

48 

55 

48 

59 

45 

45 

62 

42 

43 

65 

63 

60 

56 

6  0 

60 

6  3 

4  1 

9 

SANFOPO   rxp  STlTION 

MAX 

73 

76 

75 

75 

80 

78 

65 

77 

79 

65 

62 

71 

81 

82 

80 

78 

78 

87 

F9 

5 

45 

43 

46 

47 

49 

59 

41 

51 

55 

56 

45 

40 

55 

56 

57 

50 

58 

59 

63 

60 

51 

6  3 

66 

76 

65 

60 

66 

64 

6  8 

0 

SARASOTA 

MAX 

72 

73 

78 

78 

75 

73 

71 

79 

78 

73 

68 

69 

75 

73 

75 

78 

82 

84 

85 

87 

85 

78 

6 

42 

45 

52 

53 

54 

62 

43 

49 

57 

62 

46 

40 

35 

60 

"1 

51 

58 

56 

60 

59 

57 

59 

e  i 

69 

64 

60 

61 

60 

55 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 

80 

79 

79 

82 

85 

87 

81 

85 

89 

83 

73 

79 

79 

81 

86 

87 

83 

85 

83. 

2 

46 

48 

52 

52 

52 

60 

55 

59 

60 

67 

46 

44 

47 

53 

54 

54 

60 

6C 

63 

60 

6  1 

64 

6  7 

n 

65 

67 

67 

59 

57 

STE I NHATCHEE  2 

MAX 

69 

70 

68 

65 

62 

62 

64 

60 

62 

60 

58 

64 

63 

65 

63 

68 

76 

72 

74 

74 

73 

76 

80 

79 

6  5 

8  □ 

80 

74 

69 

5 

MIN 

59 

60 

58 

55 

45 

32 

31 

40 

34 

40 

38 

33 

55 

52 

=  0 

57 

49 

52 

64 

49 

43 

64 

64 

62 

64 

64 

61 

64 

51* 

4 

STUART    1  N 

MAX 

78 

77 

78 

80 

82 

82 

75 

84 

86 

79 

71 

76 

78 

82 

83 

83 

81 

84 

a 

8 

MIN 

48 

48 

51 

54 

57 

62 

49 

62 

61 

55 

42 

45 

52 

57 

55 

55 

56 

57 

60 

64 

71 

64 

63 

64 

65 

66 

70 

59 

57 

t 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

73 

73 

75 

70 

75 

58 

58 

72 

77 

61 

62 

76 

84 

85 

75 

76 

73 

78 

75 

72 

82 

80 

72 

78 

81 

84 

84 

74 

4 

MIN 

35 

41 

43 

46 

45 

37 

32 

33 

50 

41 

37 

36 

52 

57 

58 

56 

45 

56 

60 

48 

46 

66 

63 

61 

60 

64 

63 

66 

49 

9 

TAM I  AM  I    TRL   ".0  Ml  BEND 

MAX 

81 

82 

83 

83 

85 

83 

85 

84 

87 

81 

74 

78 

82 

83 

85 

86 

88 

87 

86 

88 

89 

88 

86 

86 

88 

89 

84 

8 

MIN 

46 

47 

53 

58 

53 

54 

56 

51 

61 

66 

44 

46 

54 

59 

52 

62 

60 

59 

60 

59 

62 

63 

7  0 

63 

64 

64 

60 

56 

8 

Tampa  wb  airport 

MAX 

71 

72 

75 

76 

77 

72 

65 

75 

78 

70 

66 

67 

73 

75 

74 

77 

8 1 

80 

83 

80 

82 

84 

8  3 

87 

84 

83 

83 

76. 

7 

MIN 

47 

48 

49 

55 

55 

50 

43 

51 

59 

51 

46 

42 

54 

60 

57 

56 

56 

62 

65 

62 

59 

66 

64 

68 

66 

67 

66 

67 

56 

0 

TARPON   SPGS    SEWAGE  PL 

MAX 

70 

70 

72 

77 

74 

75 

75 

68 

75 

75 

76 

65 

65 

70 

72 

73 

75 

85 

86 

86 

84 

85 

85 

76 

5 

MIN 

45 

46 

47 

48 

53 

58 

42 

42 

50 

58 

56 

40 

40 

59 

55 

54 

55 

60 

61 

64 

61 

62 

65 

67 

68 

68 

65 

65 

5  5 

8 

TAVERNIER 

MAX 

74 

76 

77 

77 

79 

80 

77 

83 

82 

80 

77 

74 

71 

74 

76 

80 

81 

83 

83 

82 

82 

82 

79 

3 

MIN 

56 

60 

61 

63 

61 

63 

61 

67 

68 

64 

58 

55 

58 

58 

59 

61 

67 

7: 

72 

69 

13 

74 

75 

76 

73 

72 

74 

7  3 

65 

8 

TITUSVILLE   2  W 

MAX 

71 

71 

73 

79 

81 

78 

66 

78 

81 

69 

1  I 

72 

83 

82 

76 

78 

83 

87 

>  2 

85 

8  5 

66 

89 

79, 

8 

MIN 

44 

41 

49 

46 

49 

58 

40 

48 

56 

53 

43 

37 

51 

54 

55 

51 

57 

6. 

63 

61 

57 

62 

64 

66 

65 

62 

62 

54 

3 

USHER  TOWER 

MAX 

75 

73 

76 

78 

76 

70 

59 

73 

71 

72 

69 

68 

81 

71 

76 

77 

65 

85 

86 

76. 

7 

MIN 

40 

33 

42 

40 

40 

50 

33 

35 

37 

46 

30 

27 

49 

57 

52 

53 

49 

55 

57 

55 

46 

66 

' 

6C 

61 

6. 

59 

59 

46. 

3 

VENICE 

MAX 

69 

74 

77 

77 

76 

73 

70 

77 

77 

72 

68 

67 

71 

68 

73 

77 

78 

80 

8w 

82 

8  3 

6  3 

80 

8  3 

63 

82 

76. 

5 

MIN 

46 

47 

52 

54 

54 

55 

38 

42 

53 

58 

39 

36 

53 

54 

50 

45 

55 

52 

55 

59 

ii 

56 

56 

63 

59 

86 

56 

58 

51. 

9 

VERO   BEACH   FAA  AIRPORT 

MAX 

77 

73 

73 

77 

79 

78 

70 

83 

85 

74 

67 

73 

74 

84 

78 

82 

78 

79 

82 

74 

e: 

85 

83 

86 

85 

82 

62 

MIN 

46 

49 

55 

54 

53 

59 

48 

56 

58 

52 

46 

43 

52 

57 

55 

55 

59 

6  1 

61 

64 

6  1 

65 

66 

71 

70 

63 

62 

62 

•  1 

5 

WAUCHULA    2  N 

MAX 

77 

79 

83 

82 

80 

76 

72 

82 

84 

78 

70 

77 

83 

82 

83 

79 

81 

Bi 

90 

87 

88 

89 

91 

92 

93 

90 

91 

90 

63. 

5 

MIN 

42 

39 

52 

50 

49 

57 

43 

45 

53 

65 

43 

39 

48 

58 

55 

46 

59 

6. 

59 

64 

56 

62 

64 

67 

68 

61 

59 

59 

54. 

4 

■  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 

77 

81 

81 

04 

83 

82 

78 

82 

87 

82 

74 

76 

74 

82 

81 

83 

82 

85 

84 

85 

84 

82 

83 

83 

84 

62 

84 

83 

81. 

7 

MIN 

51 

50 

57 

58 

6° 

53 

61 

62 

62 

52 

55 

49 

55 

56 

55 

61 

68 

66 

69 

70 

71 

74 

79 

72 

72 

71 

61. 

8 

S«*  rtfBrvrjct  not**  folio*. of  Station  ItmIcx. 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1962 


Day  01  Monlh 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

WEST   PALM  BEACH  W9  AP 

79 

78 

-"3 

9n 

82 

84 

78 

83 

85 

78 

70 

75 

77 

84 

'i 

85 

79 

82 

82 

84 

6  2 

84 

83 

85 

84 

81 

83 

84 

81.2 

MIN 

48 

48 

57 

55 

55 

58 

53 

61 

64 

52 

50 

47 

49 

55 

56 

55 

60 

63 

65 

65 

68 

66 

69 

72 

67 

72 

73 

63 

59.6 

WEWAMI TCMKA 

MAX 

72 

75 

75 

76 

76 

70 

65 

75 

72 

73 

64 

73 

75 

78 

62 

80 

75 

80 

80 

71 

79 

82 

85 

74 

80 

83 

84 

85 

76.4 

M  IN 

39 

)9 

39 

44 

44 

45 

34 

33 

55 

46 

38 

49 

51 

57 

49 

60 

48 

50 

57 

48 

49 

65 

64 

56 

62 

59 

57 

58 

49.9 

WINTEP  HAVEN 

MAX 

76 

B  1 

80 

82 

8  0 

76 

72 

81 

81 

77 

67 

75 

64 

85 

83 

81 

88 

87 

87 

82 

88 

88 

86 

90 

90 

89 

89 

68 

82.7 

MIN 

42 

47 

48 

48 

48 

60 

43 

48 

54 

57 

43 

47 

50 

56 

55 

57 

65 

61 

59 

63 

67 

60 

62 

60 

60 

60 

62 

59 

55.0 

WOOOPUFF  OAM 

MAX 

66 

75 

75 

70 

70 

73 

51 

53 

75 

79 

58 

60 

73 

84 

82 

76 

68 

66 

79 

74 

69 

77 

82 

81 

66 

78 

82 

85 

72.5 

MIN 

38 

37 

46 

45 

52 

40 

34 

34 

48 

36 

37 

40 

50 

57 

56 

47 

47 

56 

50 

50 

54 

64 

59 

59 

61 

64 

65 

49.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 


Station 

3 

g 

g 

Q 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

.14 

.11 

.13 

.17 

.16 

.19 

.16 

.10 

.12 

.21 

.23 

.19 

.17 

.19 

.17 

.17 

in 

.13 

.20 

.19 

.  23 

.20 

.21 

.21 

.19 

.17 

.  23 

.21 

4  .88 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.12 

.11 

.13 

.  14 

.11 

.18 

.15 

12 

.09 

.22 

.18 

.18 

.15 

.11 

.15 

.15 

.11 

.12 

.17 

.17 

.16 

.17 

.20 

.14 

.15 

.19 

.13 

.21 

4  .  21 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.09 

.12 

.09 

1  1 

.06 

.11 

.16 

.09 

.07 

.15 

.06 

.28 

.15 

.09 

.15 

.08 

.12 

.08 

.08 

.  10 

.12 

.14 

.14 

.11 

.10 

.09 

.13 

.11 

?.18 

MAX 

72 

72 

70 

71 

75 

75 

75 

76 

79 

79 

64 

68 

72 

75 

79 

78 

78 

75 

82 

83 

83 

83 

85 

81 

79 

88 

84 

84 

77.3 

MIN 

54 

55 

56 

60 

60 

60 

58 

62 

64 

57 

54 

54 

56 

60 

62 

61 

66 

65 

65 

67 

67 

66 

68 

70 

69 

68 

68 

61.8 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.10 

.13 

.12 

.12 

.14 

.13 

.19 

.13 

1 1 

.24 

.17 

.18 

.20 

.09 

.11 

.18 

13 

.13 

.15 

.18 

.13 

.17 

.27 

.11 

.17 

.17 

.18 

.21 

4.34 

WIND 

19 

17 

9 

24 

11 

38 

51 

11 

18 

72 

78 

72 

20 

8 

40 

3 

19 

20 

41 

28 

28 

40 

18 

57 

49 

56 

38 

61 

946 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.05 

1  1 

.21 

.11 

.13 

.  14 

.03 

.16 

.06 

.12 

.08 

.19 

.10 

.20 

.20 

.10 

.10 

.  54 

.21 

.17 

.16 

.20 

.10 

.28 

.19 

.14 

4.08 

WIND 

20 

20 

5 

5 

20 

45 

'til 

10 

25 

75 

30 

50 

20 

55 

25 

45 

15 

45 

60 

25 

50 

55 

45 

45 

25 

25 

30 

30 

930 

MAX 

72 

71 

77 

76 

69 

69 

64 

73 

73 

68 

64 

69 

80 

80 

79 

77 

79 

81 

79 

77 

78 

81 

83 

84 

87 

86 

85 

83 

76.6 

MIN 

44 

46 

48 

50 

52 

57 

31 

43 

54 

56 

38 

35 

51 

57 

55 

55 

53 

78 

63 

57 

48 

64 

63 

63 

67 

64 

63 

65 

54.3 

HI  A LEAH 

EVAP 

.12 

.16 

.07 

.10 

.18 

.09 

.14 

.08 

.10 

.19 

.19 

.22 

.16 

.12 

.06 

.11 

09 

.12 

.21 

.18 

.14 

.33 

.18 

.14 

.17 

.24 

.18 

4.07 

WIND 

19 

11 

12 

35 

13 

35 

31 

14 

1  1 

74 

52 

63 

22 

38 

20 

22 

21 

36 

44 

44 

23 

116 

69 

35 

50 

47 

41 

998 

LISBON 

EVAP 

.09 

.09 

.12 

.09 

.10 

.11 

.11 

.08 

.05 

.08 

.11 

.13 

.10 

.20 

.14 

.10 

.13 

.12 

.12 

.14 

.15 

.10 

.25 

.10 

.14 

.20 

.18 

.14 

3.47 

WIND 

10 

10 

10 

10 

30 

45 

1  5 

20 

20 

35 

25 

30 

40 

40 

40 

20 

30 

25 

20 

20 

35 

15 

55 

40 

20 

35 

35 

10 

740 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.13 

i.; 

.13 

.17 

.14 

.13 

.14 

.13 

.12 

.13 

.22 

.21 

.16 

.12 

.19 

.14 

.15 

.15 

.19 

.19 

.22 

.23 

.23 

.17 

.10 

.23 

.13 

.21 

4.59 

WIND 

10 

13 

20 

25 

12 

51 

47 

29 

11 

65 

91 

93 

20 

17 

24 

11 

44 

18 

32 

25 

53 

44 

52 

60 

26 

26 

32 

37 

988 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.12 

.15 

.15 

.16 

.14 

.10 

.20 

.15 

.16 

.20 

.29 

.20 

.27 

.17 

.19 

.14 

.09 

.16 

.23 

.17 

.20 

.22 

.24 

.21 

.13 

.32 

.26 

.29 

5.31 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.15 

.  1 1 

.11 

.09 

.11 

.17 

.13 

.14 

.10 

.17 

.15 

.13 

.12 

.16 

.08 

.13 

.12 

.14 

.16 

.  13 

.15 

.12 

.13 

.10 

.16 

.16 

.14 

.14 

3.70 

WIND 

12 

13 

13 

14 

20 

21 

34 

20 

26 

68 

44 

23 

26 

18 

18 

17 

12 

30 

19 

33 

39 

40 

46 

39 

46 

63 

51 

32 

837 

MAX 

80 

78 

82 

84 

86 

85 

85 

76 

82 

83 

76 

80 

80 

81 

80 

84 

88 

86 

87 

88 

83 

88 

87 

88 

87 

83 

88 

89 

83.7 

MIN 

50 

53 

57 

62 

58 

59 

62 

63 

65 

69 

50 

50 

54 

62 

58 

61 

62 

63 

62 

62 

64 

66 

66 

65 

65 

64 

67 

63 

60.8 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.09 

.05 

.25 

.15 

.13 

.19 

.15 

.11 

.21 

.22 

.18 

.19 

.22 

.17 

.15 

.23 

.16 

.12 

.18 

.  23 

.21 

.13 

.15 

.12 

.20 

.23 

.16 

B4.75 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.10 

.13 

.09 

.07 

.05 

.20 

.26 

.09 

.11 

.20 

.19 

.10 

.13 

.11 

.16 

.14 

.14 

.08 

.21 

.17 

.21 

.05 

.15 

.17 

.06 

.09 

.16 

.18 

3.80 

WIND 

35 

28 

20 

21 

19 

78 

173 

55 

38 

105 

141 

40 

54 

38 

45 

47 

94 

37 

64 

92 

98 

63 

63 

91 

37 

69 

52 

51 

1748 

(a)     Evapora  t  ion  measured  in  a  sunken  pan  36  x  36  inches . 
Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  HRCN  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vcro  Beach  FAA  Airport  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  over  rock. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

71 

56 

70 
57 

72 
58 

70 
57 

69 
53 

67 
60 

65 
53 

71 

35 

68 
58 

69 
60 

68 
55 

68 
64 

74 
58 

76 
60 

74 

62 

72 
62 

76 
61 

75 
64 

74 

65 

78 
64 

75 
63 

76 
66 

78 
88 

79 
67 

81 
68 

82 
58 

80 
69 

80 
69 

73.5 
61.0 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

64 

57 

63 
58 

68 
59 

65 
58 

64 
54 

65 
61 

60 
55 

64 

56 

63 
60 

64 
62 

62 
56 

67 
65 

67 
60 

69 
62 

68 
63 

67 
64 

69 
62 

70 
65 

70 
88 

71 
65 

69 
64 

71 
67 

74 

67 

74 
68 

75 
69 

77 
59 

76 
70 

76 
71 

68.3 
62.3 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

60 
58 

62 
59 

67 
59 

64 

59 

63 

64 

62 

62 
54 

82 
57 

62 
61 

63 
63 

63 
58 

66 
66 

66 
61 

66 
63 

66 
64 

66 
65 

67 
64 

68 
66 

69 
67 

69 
66 

68 
65 

70 
68 

72 
68 

72 
69 

74 

70 

75 
60 

74 
71 

74 
72 

66.9 
63.2 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soli  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahlagrass  sod.     Instrumentation:     3  point 
Foxboro  Thermograph . 


r«f«r*BC*  bo  too  following  St  at  loo  Indo>. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
FEBRUARY  1962 


1.011...  are  draw.  through  point,  of  app.oxi.ateI,  equal  va.es.     Hourly  precipitation  data  fro»  recorder  suctions  .ill  „e  available  in  the 


publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


Iaollnea  arc  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  In  the 

publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


CTlTIrtM 

o  i  a  i  iun 

1     INDEX  NO.  1 

LU U  H 1  I 

u 
o 
< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

index  no. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

U 

§ 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

E 

y 
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SP 

SP 

OCLAwAHA    WATER  AUTM. 

ARAL  ACM  I  COL  *  WB  CITY 

02  1  1 

FRANKL IN 

29  ** 

81  52 

11 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIVE  OAK  2  ESE 

9099 

SUWANNEE 

10 

62  98 

120 

68 

»P 

AVON  PARK 

DC  SOTO 

RADIO  STATION  WAPG 

LONGBOAT  KEY 

912* 

27  23 

10 

G.    W.   Mf RR [ NOSHAW 

HIGHLANDS 

J.   WILEY  COTHRAN 

LOXAHATCHCE 

PALM  BEACH 

2b  41 

1* 

f.c 

6P 

»p 

C 

BAB SON  PARK 

POLK 

HARRY  M.  TOLSON 

LYNNE  4  SE 

MARION 

29  10 

61  92 

90 

c 

01  IS   8.  FORT 

BAR tOW 

0*78 

POLK 

27  3* 

Bl  30 

125 

5P 

5P 

CI TY  OF  BARTOW 

MAO  1  SON 

5275 

MAD I  SON 

10 

10  28 

63  29 

1*5 
9 

TP 

7P 

BAT  LAKE 

0320 

HILLSBOROUGH 

28  0* 

82  30 

51 

U*S*  GEOL •  SURVEY 

MARATHON  SHOMtS 

9391 

MONROE 

61  00 

*P 

BATPORT 

HERNANDO 

WILBUR  0.  GOOD 

MA R  f  ANNA    ) NO  SCHOOL 

5972 

30  49 

120 

SP 

FLA.    1  NO .    SCH,    FOR  BOY', 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

at]  i 

palm  beach 

EVERGLADES  EXP,  STA, 

MAR  J  NEL  AND 

999) 

29  40 

61  13 

10 

c 

BELLE  GLADE  mrcn  gate  * 

06  U 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAYO  5  NW 

99  IS 

LAFAYETTE 

30  06 

83  1* 

ROBERT  L.  ANN  1 N 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

0739 

HENDRY 

26  19 

81  00 

17 

8A 

8A 

DAVID  B,  JAMIESON 

MELBOURNE 

9*12 

BREVARD 

28  09 

60  37 

J4 

sp 

9P 

8ITHLO 

0798 

ORANGE 

28  33 

81  06 

65 

FLOOD  CONTROL  OIST. 

9*22 

10 

82  03 

130 
1 

9P 

SP 

BLACKMAN   A  WNW 

0769 

OKALOOSA 

MRS,  S,  YOUNGBLOOD 

MIAMI    BAT FRONT  PARK 

2      ?S  4  7 

9P 

9P 

BLOUNT  STOWN   2  SE 

0804 

CALHOUN 

DAVID  HOWELL 

MIAMI  BEACH 

80  08 

9 

SP 

BOCA  RATON 

08*4 

PALM  BEACH 

GUS  P.  HAGER 

MIAMI    WB  AIRPORT 

DAOf 

29  48 

MIO 

MID 

C 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

8RADENTON   EXP  STATION 

09*0 

MANATEE 

27  29 

82  33 

10 

5P 

5P 

GULF  COAST  EXP,  STA. 

MIAMI    12  SSW 

5*76 

DADE 

25  39 

80  17 

10 

6* 

M 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

30  26 

84  59 

160 

C 

MISS  CLMA  SHULER 

5719 

COLLIER 

2*  11 

61  22 

10 

6P 

6P 

BROOKSV1 LLE  chin  hill 

HERNANDO 

W-CENTRAL  FLA. EXP. STA, 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

10  47 

87  09 

217 

9P 

BUSHNELL    2  E 

11*3 

SUMTER 

MRS.   A,    H,  NELSON 

MONT  KELLO  2  $ 

JEFFERSON 

30  32 

209 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOORE   HAVEN  LOCK  ) 

GLADES 

2*  30 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USOA 

1276 

PALM  BEACH 

2*  52 

80  38 

25 

MID 

BA 

sugar  plant  fld,  sta. 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

61  36 

160 

6P 

SP 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

25  08 

80  55 

3 

NAT IONAL    PARK  SVC. 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

27  16 

82  19 

20 

6A 

CAPTIVA 

;  MO  LEE 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

6078 

COLLIER 

SP 

CARRABELIE   I  NNW 

1336 

FRANKL IN 

MRS.  HAZEL   F.  COOK 

NICEVILLE 

62*0 

30  31 

6A 

CARVVJLLE 

1388 

WASHINGTON 

LONNIE   H.    WH| TTAKER 

NITTAW   1  S 

6251  OSCEOLA 

7A 

MRS.    ANNIE   M.  STEVENS 

CEDAR  KEY 

1*32 

LEVY 

29  08 

83  02 

11 

6P 

6P 

MISS  HARRIETTS  WHIDDOM 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

2*  34 

60  49 

13 

c 

U.S*  GE  OL ,   SURvE  y 

CH1PLEY  3  E 

15*4 

WASHINGTON 

30  47 

85  29 

130 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

PALM  BEACH 

26  20 

80  32 

22 

c 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

OCALA 

MARION 

29  U 

MID 

CITy  OF  OCALA 

CLERMONT  ft  S 

16*1 

LAKE 

ED  OLI VENBAUM 

OCALA    2  NE 

MARION 

29  J  3 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

CLEWISTON 

1649 

HENDRY 

GERVIN  N,  PITIEN 

SP 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CLEwlSTON  U  S  ENG 

1634 

26  45 

60  96 

20 

8A 

1/ 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGI NEERS 

OKEECHOBEE  hRCN  GATE  6 

6*85 

OKEECHOBEE 

27  1  3 

80  48 

8A 

t» 

Ft  A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWELL   4  NW 

1969 

HIGHLANDS 

27  2* 

81  10 

40 

U.S.  GEOL,  SURVEY 

ORANGE  CITY 

658* 

2B  37 

81  18 

26 

c 

JOHN  MARCHEWKA 

CRESCENT  CITY 

WILLIAM  R.  RADTKE 

ORLANDO  WB  AIRPORT 
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ORANGE 

28  33 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
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GLADES 
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6P 
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CROSS  CITY  ; 
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29  38 

83  07 

45 

SP 

SP 

RICHARD  W.  DAVIES 

PANACEA 

6828 
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51   30  02 

8*  2* 

9 
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CHARLES  C,  H1LES 

OANIA  4  WNW 

BROWARD 

26  04 

80  12 
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PANAMA  CITY  2 

6841 
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5P 

5P 
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ESCAMBIA 

MID 
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OE  F UN  1 AK  SPRINGS 

WALTON 

30  43 

86  07 
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5P 

SP 

H.  C.  STORRS 

m 

PENSACOL A  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 
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c 

J 
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DE  LAND  3  N 

2229 

VOLUSIA 

29  04 

81  IT 

40 

DE  LAND  AIR  SERVICE 

PERRINE 

T020 

DADE 

80  21 

11 

SOUTH  DADE  UTlL.  IMC* 

Of  SOTO  CITY  4  SW 

HIGHLANDS 

CHE  SLE Y  A.   SK I PPER 

PERPY 

TAYLOR 

31    30  07 

2P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

OEVILS  GARDEN  TOWER 

229S 

HENDRY 

81  08 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

28  01 

9P 

0.    A.  STORMS 

DOWL ING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  16 

OTHER  L.  BAILEY 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

\ 

2ft  1* 

SP 

STATE  FARMERS  MARKET 

DRY  TORTUGAS 

2*18 

24  38 

82  52 

3 

ftp 

*P 

NATIONAL   PARK  SERVICE 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

7293 

MART  IN 

24  69 

80  97 

,4 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Everglades 

2850 

COLL  1 ER 

81  23 

3 

WILBUR   M.  TURNER 

PUNT A  GORDA 

7399 

CHARLOTTE 

26  36 

82  01 

* 

9P 

<p 

E.   J.  MC  C ANN 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

BRUCE  GRAY 

OUINCY  EXP  STATION 

7*2* 

GAOSOEN 

30  35 

N.    FLA,    EXP.    STAT) ON 

EEL  DA 

HENDRY 

26  33 

H,  GREGORY  ATCHLEY 

RAIFORD  STATE  PR  1  SON 

7**0 

30  0* 

FLA,  state  prison 

FELLSMERE 

1931 

INDIAN  RIVER 

4P 

*P 

OKEELANTA  sug.  ref.inc. 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

26  22 

SP 

NATIONAL   PARK    SVC . 

FERNANDINA  BEACH 

81  28 

30 

5P 

SP 

LEWIS  K.  NOLAN 

SAINT  AUGUST INE 

7612 

ST  JOHNS 

2     29  34 

61  19 

15 

6* 

6P 

CITY  OF   ST.  AUGUSTINE 

FORT  DRUM  5  NW 

3137 

OKEECHOBEE 

27  35 

80  SI 

60 

c 

R.  B.  COX 

SAINT  LEO 

785] 

PASCO 

Si    26  20 

62  15 

178 

7P 

c 

BRO.  AUSTIN  VELTEN 

FORT  GREEN  12  WSW 

9153 

MANATEE 

27  34 

OWEN  J.  KEEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7899 

2     27  05 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BPOWARO  2 

26  06 

MRS.  ALENE  LA  MA  PRE 

SAINT  MARKS  6  SE 

78*7 

5  ,    30  06 

FISH  *  WILDLIFE  SVC, 

FT    LAUDf-ROALF   BAH  1 A  HAP 

3168 

BROWARD  2 

26  07 

P 

BAH I  A -MAR    YACHT  HARBOR 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

SP 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD  2 

80  14 

7 

8A 

8A 

8A 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

SANBORN  TOWER 

7950 

SEMINOLE 

6  |    30  04 

8*  3* 

37 

SP 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FORT  MYERS  WB  AP 

3186 

LEE 

26  35 

81  52 

15 

C  J 

U. S •  WEATHER  BUREAU 

SANFORD  FXP  STATION 

81  13 

1* 

9P 

SP 

CENTRAL  FLA.  ElP.  STA, 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

27  25 

CITY  OF  FT,  PIERCE 

SARASOTA 

8021 

27  21 

5P 

C I  TV  OF  SARASOTA 

FOUNTAIN  3  S 

3230 

BAY 

30  26 

FLA,  FOREST  SERVICE 

SMAOY  OAKS   F|SH  CAMP 

816^ 

POLK 

MRS.  PEARL  E.  BREWER 

GAINESVILLE   3  WSW 

3321 

ALACHUA 

29  38 

*P 

* 

*P 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

SOUTH  M | AMI    9  W 

DADE 

3P 

so 

SAMUEL  8.  HEATON 

GAINESVILLE    FA A  AP 

332* 

ALACHUA 

29  42 

82  16 

155 

HID 

MID 

FED,  AVIATION  AGENCY 

STARKE 

8521 

BRADFORD 

29  56 

82  06 

46 

5  P 

CITY  OF  STARKE 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3*70 

BAKER 

30  15 

82  10 

1*0 

G.ST,  m,  NURSERIES 

STEINHATCMEE  2 

8565 1  TAYLOR 

29  40 

63  24 

1* 

4P 

MRS.  ETHEL  V.  WOOD 

GRACE VI LLE 

3338 

JACK  SON 

31    30  59 

CHARLES  C,   LIODON.  JR. 

STUART    1  N 

MART  IN 

6P 

RAOIO  STATION  WSTU 

GRADY 

3543  LAFAYETTE 

10 

29  58 

ST,  REGIS  PAPER  CO. 

TALLAHASSEE  wB  AP 

67  6  e 

LEON 

30  26 

MID 

U.S.  weather  Bureau 

MART  LAKE 

38*0 

ORANGE 

28  23 

* 

U.S.  GEOL •  SURVEY 

T AMI  AMI  CANAL 

B7  75 

DADE 

26  46 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MIALEAH 

3909 

DADE 

25  50 

80  17 

8 

•A 

8A 

BA 

c 

MIAMI    WATER  PLANT 

T  AM I  AM 1    TRL    40  MI  BEND 

8780 

DADE 

80  30 

12 

SP 

SP 

SP 

c 

NATIONAL    PARK  SVC. 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

75 

LOUI S  T.  CLOUT | ER 

TAMPA  WB  AIRPORT 

1788 

HILLSBOROUGH 

82  12 

'l 

MIO 

MIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

MILLS  BOROUGH  RvR  ST  PK 

3986 

HILLSBOROUGH 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

1624 

PINELLAS 

28  09 

M 

CITY  OF    TARPON  SPRINGS 

HOMESTEAD  EXP  STA 

25  30 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

TAVERN  I FR 

H»l 

MONROE 

26  01 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

INOIAN  LAKE  ESTATES 

82 

POLK 

27  46 

6P 

INACTIVE  6/*l 

TITUSVILLE  2  W 

39*2 

BREVARD 

28  37 

ftP 

FRANK   B.  ROOF 

INGLIS 

*2T3 

LEW 

29  02 

82  41 

12 

c 

FlA,  POWER  COMPANY 

USHER  TOWER 

LEVY 

29  25 

13 

BA 

FLA.  FOREST  SERVICE 

INVERNESS 

4289 

28  50 

62  20 

70 

CI  TV  OF  INVERNESS 

VENICE 

9i  re 

SARASOTA 

2T  06 

82  27 

10 

IP 

5P 

c 

£  .  RAYMOND  WAT  SON 

ISLAND  GROVE   2  WNW 

*327 

ALACHUA 

29  27 

82  08 

60 

U.S.  GEOL,  SURVEY 

VENUS  3  SE 

918* 

GLADES 

27  02 

81  21 

TO 

c 

VAN  T.  OXER 

1 SLE WORTH 

*332 

ORANGE 

28  28 

81  33 

115 

CHASE  ♦  COMPANY 

VERNON 

920* 

WASHINGTON 

30  37 

49 

c 

AROL  HUDSON 

JACKSONVILLE  WB  AP 

*358  OUVAL 

30  25 

81  39 

2* 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

VERO  BEACH   FAA  AP 

INDIAN  RIVER 

80  23 

MID 

MID 

c 

FED.  AVIATION  AGENCY 

JACK SONVI LLE  BEACH 

*366 

OUVAL 

30  17 

81  24 

10 

"p 

TP 

F | RE  DEPARTMENT 

WAUCHULA  2  N 

HARDEE 

27  35 

119 

SP 

Jp 

IVON  B.  TlLYOU 

JASPER   3  SE 

HAM  1 L  TON 

30  29 

82  55 

1*0 

9P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

W   PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

9621 

PALM  BEACH 

RAOIO  STATION  WJNO 

KENDALL  2  E 

♦518 

DADE  2 

80  17 

16 

7A 

DADE  CO,  NURSERIES 

WEST    PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

15 

MID 

MIO 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

*570 

MONROE  5 

24  33 

81  43 

HID 

MIO 

C  J 

u.s.  weather  Bureau 

WEWAH I T  CHK  A 

GULF 

30  09 

85  12 

SP 

SP 

EDWARD  A.  8ANDJOUGH 

KEY  WEST  WB  CITY 

6575 

MONROE  5 

24  33 

81  68 

9 

-  1  : 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

28  01 

192 

9P 

SP 

RAOIO  STATION  WSIR 

KI5SIHMEE  2 

•625 

OSCEOLA  7 

28  16 

5P 

5P 

c 

HAROLD  L.  YOUNG 

WOODRUFF  DAM 

9795 

JACK  SON 

1 

30  4  3 

84  52 

118 

c 

LA  BELLE 

*662 

henoRy  5 

26  45 

81  26 

16 

3P 

ATLANTIC    LAND    IPV.  CO. 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

*707 

POLI 

81  43 

180 

sp 

5P 

CITRUS  EXP.  STATION 

LAKE  CITY  2  E 

*731 

COLUMBIA 

1  0 

30  12 

205 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  HIAWASSE 

♦771 

ORANGE 

28  32 

81  28 

115 

9A 

9i 

SUBTROP  FRUIT  FLD.  STA. 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

28  02 

Bl  57 

21* 

MIO 

MIO 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SW 

*a*s 

HIGHLANOS 

27  17 

81  23 

90 

*P 

6P 

COLE  DANLEV.  JR. 

LAKE  TRAFFORD 

4866 

COLLIER 

26  26 

61  29 

27 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

L  ANON  T    ft  WNW 

4892 

JEFFERSON 

30  24 

83  55 

190 

TUNGSTON  PLANTATION 

L IGNUMV I T*E  KEY 

—  

5035 

MONROE 

24  54 

80  42 

6 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  wr.ting  to  the  State  Climatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 

this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observat  ions  on  daylight  saving  t  ime . 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  St at  ion  Index . 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed .     This  s tat  ion  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record .     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represen t  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Inc ludes  total  for  prev ious  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions   in  the  U.    S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,   all   of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25, 

D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 

orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent   of   Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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FLORIDA  -  MARCH  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  94°  on  the  22nd  at  Fellsmere 
Lowest  Temperature:     24°  on  the  6th  at  Wewahitchka 

Greatest  Total  Precipitation:     13.35  inches  at  Madison 

Least  Total  Precipitation:     0.68  inch  at  Marathon  Shores 

Greatest  One-Day  Precipitation:     8.90  inches  on  the  31st  at  Madison 
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1 

MELBOURNE 

78.2 

55.9 

67.1 

90 

1  2 

3  5 

6 

76 

1 

3.01 

1.27 

23 

•  0 

0 

2 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

77.  5 

52.6 

65.1 

- 

1.8 

89 

12 

29 

8 

101 

0 

c 

1 

1 

2.61 

-  1.15 

1.13 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

MVAKKA  RIVER   ST  PARK 

77. OM 

53. 6M 

6  5.8M 

87 

2  + 

38 

8  + 

75 

0 

0 

2.52 

1.65 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

75.6 

55.6 

65.6 

86 

23 

38 

8  + 

84 

4.08 

3.31 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

PARR  I SH 

76.  8M 

54  •  1 M 

65. 5M 

87 

1 

33 

8 

89 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

PLANT  CITY 

7  7.5 

5  2.6 

1.0 

6  8 

1 

8 

- 

0 

3.50 

.76 

1.97 

16 

.0 

o 

2 

ST  PETERSBURG 

72.8 

58.7 

65. e 

- 

2.1 

85 

30 

44 

8  + 

83 

0 

0 

0 

0 

6.81 

3.14 

2.63 

15 

.0 

0 

7 

4 

3 

SARASOTA 

55.2 

84 

24+ 

8 

0 

0 

? 

0 

3.34 

1.54 

.0 

0 

u 

2 

' 

TAMPA    WB    AIPPORT  R 

7  3.0 

R4  •  5 

63.8 

2.2 

84 

30 

39 

8 

1  06 

0 

0 

1 

0 

4.26 

.51 

1  .56 

2  5 

•  0 

o 

5 

3 

2 

TARPON   SPGS  SEWAGE  PL 

74.0 

52.8 

63.4 

;  . c, 

83 

31  + 

36 

8 

113 

0 

0 

0 

0 

3.86 

-  .37 

2.00 

16 

•  0 

o 

5 

2 

1 

VENICE 

50.9 

85 

30 

3 1 

8 

0 

0 

I 

0 

2.91 

1.42 

25 

■  0 

o 

5 

2 

1 

VERO  BEACH  taa  AIRPORT 

76.1 

57.5 

66.6 

92 

15 

38 

7+ 

77 

1 

0 

0 

3 

2.94 

1.70 

25 

.0 

0 

1 

1 

WAUCHULA  2  N 

79.6 

53.2 

66.4 

90 

31  + 

33 

8 

76 

2 

0 

0 

0 

3.77 

.0 

0 

WINTER  HAVEN 

78.3 

52.2 

65.3 

89 

1 1  + 

31 

8 

88 

0 

0 

1 

0 

3.84 

1  .87 

16 

.0 

0 

6 

2 

2 

DIVI SION 

65.4 

1.6 

3.53 

.06 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

78.7 

53.4 

66.  1 

.9 

89 

23+ 

38 

9 

81 

0 

0 

0 

0 

3.80 

.63 

3.05 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

M 

32 

8 

0 

1 

0 

2.51 

1.37 

24 

.0 

0 

2 

1 

CANAL  POINT  USDA 

54.0 

66.5 

67 

31  + 

37 

9 

52 

0 

0 

0 

0 

3.05 

2.81 

25 

.0 

0 

2 

1 

1 

CAPT IVA 

75. 7M 

6 1  •  2M 

68.  5M 

85 

30 

48 

8 

30 

0 

0 

0 

0 

2.23 

1.61 

26 

.0 

o 

3 

I 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

79.1 

55.5 

67.3 

93 

1  2 

40 

9  + 

71 

2.88 

2  •  30 

26 

.0 

o 

2 

I 

1 

DEVILS  GAROEN  TOWER 

82.0 

53.3 

67.7 

92 

1 1 

32 

9 

52 

2  .68 

1.85 

26 

•  0 

o 

3 

2 

1 

EVERGLADES 

79.2 

58.1 

68.7 

- 

1.4 

86 

30+ 

40 

8 

43 

0 

0 

0 

0 

2.30 

.08 

1.05 

5 

.0 

0 

4 

3 

1 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

62.9 

69.3 

82 

1 

42 

8 

3  5 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.65 

5 

.0 

0 

3 

1 

FORT   MYERS  WB  AP  R 

79.3 

57.0 

68.2 

.0 

87 

31  + 

39 

8 

42 

0 

0 

0 

0 

2.65 

.03 

.96 

25 

.0 

0 

4 

3 

0 

LA  BELLE 

52.3 

90 

1 1  + 

8 

3 

0 

0 

0 

4.84 

1.65 

3.20 

26 

•  0 

o 

5 

3 

1 

MILES  CITY  TOWER 

52.8M 

90 

1 

8 

1 

0 

0 

0 

3.38 

1.22 

30 

.0 

o 

3 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

79.5 

53.9 

66.7 

- 

1.1 

90 

23  + 

37 

6  + 

73 

2 

0 

0 

0 

3.57 

.  79 

2.92 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

NAPl ES  CAR  I B  GARDENS 

79.3 

16.1 

67.7 

86 

4 

38 

8 

50 

0 

0 

0 

0 

2.76 

1.07 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

PUNTA  GORDA 

80.4 

57.0 

68.7 

.  4 

89 

I 

42 

g 

25 

0 

0 

0 

0 

3,64 

.80 

1.27 

25 

.0 

o 

7 

3 

1 

T  AM  I  AM  1    TRL   40  MI  BEND 

62.2 

55.1 

68.  7 

90 

1  5 

36 

g 

42 

1 

0 

0 

0 

3.65 

1.31 

5 

.  0 

o 

* 

2 

2 

DIVI SION 

1  .1 

3.01 

.36 

•  0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

79.0 

61  .8 

70.4 

.  3 

89 

22 

45 

7  + 

33 

0 

0 

0 

0 

1.85 

.99 

.92 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

79.0 

61.1 

70.  1 

88 

22 

4? 

7 

34 

0 

0 

0 

0 

2.05 

.97 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

56.2 

91 

16 

8 

5  2 

0 

0 

0 

2.26 

.82 

24 

.0 

0 

3 

3 

0 

HI ALEAH 

79.9 

59.8 

69.9 

90 

23 

39 

8 

36 

0 

0 

0 

2.31 

1.24 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

80.7 

56.0 

68.4 

.8 

89 

13 

36 

8 

43 

0 

0 

0 

4.02 

1  .64 

1.55 

29 

.0 

0 

6 

3 

2 

LOXAHATCHEE 

79.3 

5  6.2 

67.8 

8  8 

24+ 

38 

45 

0 

0 

0 

2 

1  70 

25 

? 

2 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

78.5 

6  4.1 

71.3 

90 

2  2 

45 

3 

27 

0 

0 

0 

2*83 

•  92 

5 

0 

b 

0 

MIAMI  BEACH 

65.6 

7  2.0 

.4 

90 

22 

4  7 

8 

1  5 

0 

0 

0 

2.53 

.58 

.96 

5 

.0 

0 

<• 

2 

0 

MIAMI   WB   AIRPORT  R 

79.3 

61.0 

70.2 

.3 

89 

22  + 

42 

8 

30 

o 

0 

0 

2.76 

.51 

.91 

4 

.0 

0 

6 

3 

0 

MIAMI     12  SSW 

79.8 

59.5 

69.7 

.  7 

90 

23 

37 

8 

35 

- 

c 

0 

2.69 

.25 

.66 

5 

.0 

0 

^ 

3 

0 

POMPANO  BEACH 

80.9 

59.5 

70.  2 

91 

22 

39 

8 

35 

0 

0 

0 

2.48 

1  .24 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SO. 8 

53.9 

67.4 

88 

22  + 

32 

8 

53 

I 

0 

3.18 

1.65 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

SOUTH   MIAMI    5  W 

57.7 

69.4 

91 

13 

36 

8 

45 

0 

0 

0 

2.67 

1.10 

5 

.0 

0 

6 

1 

1 

STUART   1  N 

79.5 

57.3 

68.4 

91 

22  + 

40 

8 

55 

0 

0 

0 

3.53 

1  .50 

2  5 

.0 

0 

3 

2 

2 

W    PALM    BEACH    RADIO  WJNO 

80. 1M 

60.  5M 

70. 3M 

92 

22 

42 

8 

33 

0 

0 

1 

4.25 

1  .75 

26 

.0 

0 

4 

3 

2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

79.  1 

59.1 

69.  1 

.6 

92 

22 

41 

8 

39 

0 

0 

1 

4.43 

.99 

1.80 

26 

.0 

0 

S 

3 

2 

D  1  V  1  S 1  ON 

'■i.i 

.4 

3  .00 

.18 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

78.0 

67.9 

73.0 

84 

25  + 

59 

7 

3 

0 

a 

'1 

0 

1.33 

.62 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

78.3 

68.6 

73.5 

1.0 

85 

22 

59 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

.90 

-  .67 

.58 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

marathon  shores 

79.7 

66.1 

72.9 

86 

1 

51 

17 

9 

0 

0 

0 

n 

.68 

.35 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

tavernier 

79.3 

66.2 

72.8 

88 

3 

50 

8 

1  1 

0 

0 

c 

1  .06 

.66 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVI SION 

73.1 

.2 

.99 

-  .93 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
MARCH  1962 


I 

Station 

Day  of  Month 

To 

I  | 

«  1 

3 

■*  1 

5  6 

7   |   8   |  9 

10 

11  1 

12 

13 

14  |  IS 

16 

17  18 

19  |  20  21 

22 

23 

24 

25  26 

27 

28 

29  |  X 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 
APALACHICOLA  WB  C[Ty  R 
ARCADIA 
AVON  PARK 
BAB  SON  PARK 

1.94 

; 

3.38 
3.55 

.07 
T 

•  21 
.82 

.30 

.o; 

T 

T 

T 

.14 

.02 

.01 

* 

.09 

.16 
.06 
.12 

.05  .29 
.42  .11 

.08  T 

.09 

.12 

.16 
.25 
.90 

T 

.14 

.12 
.39 

.92 
.63 
.49 
■  63 
.27 

.27 
7 

1.32  .23 
1.60  .22 
.66  .16 

.75  '. 
7  . 

BARTOW 
BAY  LAKE 
BAVPORT 

BELLE  GLADE   EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 

4.22 

1.26 
3.80 
2.51 

•  13 

T 

.03 

.04 

.22 

T 

•  07 

.06 
.09 

•03  .06 
.04  .02 
•09  .14 

.05 

1 .70 
2.45 
.38 

.17 
.14 

.14 
.13 

.90 
.49 
.43 

.05 

.09 

.  44 

.37 

.45 

.01  .91 
.06  .01 
3.05 
.73 

.02 

.91  . 

8ITHLO 

BLOUNTSTOWN   2  SE 
BRADENTON  E«P  STATION 
BROOK SV I LLE   CHIN  HILL 
BUSHNELL   2  E 

3.06 
2.15 
4.53 
2.08 
2.0*1 

.90 

.10 
T 

.02 

.05 

.05 

.  1 

•  02 

.02 

.90 
.19 
.06 

.12  .38 
.70 
•  30 
.09  .43 
.11  .57 

1.29 

1.17 
.15 
.05 

.05 

.07 

.03 
.25 
.67 
.99 

1.04 

.20 

7 

1.37 
.25 
.21 

CANAL   POINT  USDA 
CAPT IVA 

CARR  AflELLf    1  NNW 
CARYVILLE 
CEDAR  KEY 

3.05 
2*23 
3.07 
3.10 
1.91 

.97 
1  .60 

.02 

.02 

.10 

T 

•  06 
.  0  2 

.02 

T 
T 

.19  .55 
1.00 
.52  .29 

.01 
.15 

.05 

.03 

.21 
.63 
.86 
.45 

2.91 

1.61 

.18 

.03 

.97 

.19 

CMIPLEY  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT   6  S 
CLEMISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 

6.34 
4.34 
3.56 
1.93 
2.88 

1.22 
.20 

.01 
.  1  ' 

.01 
■  01 

T 

.05 

.03 

.01 

•  14 

•  16 

T 

.  39 

T 

T 

1.24 
.04  1.50 
.12  .59 

.02 

1.08 
1.26 

.02 

T 

.06 

T  T 
T 

7 

.01 
T 

.53 
.59 
.89 
.15 

•  35 

.02 

.62  .04 
.20  .11 
.95  .60 
2.30 

.20 

3.17 
.06 

CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY  2 
DAN  I  A  4  WNW 
OAYTON A  BEACH 

2.76: 
8.46 

2.b: 

1.86 
2.39 

.20 
.10 

.21 
1  .00 
.53 

•  12 

•0* 

.04 

T 

.78  .11 

.11 

.  36 
.25 

.06 
.03 
.22 

.10  .35 
■  60 
.06  .18 

.03 
.08 

7 

1.15 
1.20 
.93 
.67 
1.06 

.05 

.26 
.30 
.27 

.30 
.58 

7 

9.79 

OAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

OEER  PARK 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

DE  LAND   3  N 

DE   SOTO  CITY  4  SW 

1  .82 
3.42 
6.85 
1  .89 
2.56 

.09 
•  36 

.06 

1.64 
.04 

T 
T 

T 

T 

.02 

T 

T 

.02 

.06 

.05 
.09 

.10 
.05 

.26 

.12  .05 
.04  .04 
.01  .91 
.09  .12 

.01 
.56 

.09 
.33 

T 

.01 

.05 
.36 

.03 

.88 

1.76 
.72 
.  75 

T 

.30  .10 
.69  .12 
.07 

.07  .12 
2.23 

T 

7  7 

.01 
3.31 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TOOTUGAS 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

2.68 
1.33 
2.30 
3.35 
2.72 

.30 

.03 

.  :^ 

.o: 

.03 
.62 

.02 
.47 
1.05 

.77 

.06 

.13  .21 

.03 

.05 
.23 

.06 

.08 
.50 
1.50 
.74 

.5  3 
.05 

1.85 
.03 
.90 

.62 
1.14  .32 

7 

.19 

FERN AND  I NA  BEACH 
FLAMINGO  RANGER  STATION 
FORT  DRUM  *  NW 
FORT  GREEN   12  WSW 
FORT  LAUDERDALE 

5.56 

2.83 
4.65 
1.85 

2.1* 

.20 
.03 

.65  .10 
T 

.35 

.  io 

.61 

1.47 
.61 

.01 

.21 
.52 

T 

.35 
.10 

.76 

.57 
.85 
.92 

.42 

.13  .01 
.03 

1.39  .32 
2.13  .20 
.31 

.07 

.04 

.16 

FT  LAUDERDALE  BAM  I A  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  ST* 
FORT  MYERS  WB  AP  H 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  SSE 

2.05 

2.65 
2.82 

.05 

.01 
.02 
T 

•  02 

.37 

•  74 

.01  T 

7 
7 

.12 
.21 

7 

.06 
.01 

.97 

.56 
.  38 

.92 

7  .70 
.63 
.96  .95 
1.99  .27 

.05 

3.00 

GAINESVILLE   3  WSW 
GAINESVILLE   FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 
M I  ALE  AH 

3.97 

4.04 
3.18 
2.31 

.13 

.94 

.51 
1.36 

T 

.07 
•  04 

T 
T 

.08 

1.24 

T 
T 

•  54 

•  18 

•  20 

T 

.12 

.09  .35 
.29  .10 
1.17 
.14  .16 

7 

1 .68 

.09 
.01 

7 

T 

.12 
.05 

1.19 
1.05 
1.10 
.55 

T 

.08 
.78 

.50  T 

.31 

.17 

.31 
■  18 

.02 

HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RvR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
ISLAND  GROVE   2  WNW 
I SLEwORTh 

3.92 

4.02 
3.28 
3.65 

1.12 
•  02 
.07 
.26 

.04 

•  19 

.30 

.02 

.18 

T 

.50 
.01 

.05 
.30 

.67 
.04  2.94 

.13  .22 
.17  .09 

.06 

.03 
1.88 

.03 

7 

•  20 
.79 

1.15 
.01 

.48 

1.62 
1.03 

.02 
.09 

.24 
.62 

.02  1.12 
7  .66 
.07  .41 

1.55  .10 

7 

JACKSONVILLE  WS   AP  R 

JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER  3  SE 

KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

3.10 

6.27 
2.85 
.90 

T 

1.10 
1  .96 
2.30 

T 

.02 
.10 

T 

.04 

.20 

1  .40 

.58 

T 

.05 
.29 

.01 

.24  .67 
.12  .88 
1.87 

.25 
7 

.06 

.85 

1  .00 
.71 

.01 

.60 

.05 
.09 
.15 

.30 
T  .01 

T 

7 

.55 

T 

.07 
■  03 
.30 

KEY  WEST  WB  CITY 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  -2  E 
LAKE  HIAWASSE 

3.19 
4.31 
3.53 

1  .57 

•  16 
.10 

.19 
.35 

.38 

.03 

.57 

.12 

.20 

.02  1.21 
.16  .09 

; 

2.00 
1.65 

.07 
.06 

.02 

.63 
1.00 
1.09 

.36 

.02 
3.20 
.32  .04 
.  14 

.37 

.53 

LAKELAND  WB  CITY  R 
LAKE  PLACID   2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LI SBON 

LIVE  OAK  2  ESE 

3.63 
3.14 
2.13 
1.81 
5.76 

T 

2.36 

•  15 

.  ;■  l 
.02 

T 

.02 

.02 
.39 

.05 
.07 

.02  1.02 
.02 

.10  .35 
.02  1.30 

1*11 
.11 

.09 

.33 
.10 

.70 
.39 

.93 
1.00 

.65 

.38 

2.31  .16 
1.30 

.13 
.10 

T 

.11 

.57 

LONGBOAT  KEY 
LOX AHATCHEE 
MAD  1  SON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I  ANNA   IND  SCHOOL 

5.40 

4.12 

13.35 
.68 
5.52 

•  03 

2.07 
.40 

•  03 

•02 
•  16 

.21  .01 
.05 

•  17 

.02 

•  01 

.07 

.71 

.79 
.24  1.06 
1  .09 

.73 
.03 

.07 
.02 

1.07 
.71 
.  74 

.35 

1.74  .06 
1.70  1.63 
.13  .02 

.31 

9.90 
3.90 

MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMJ    BAYFRONT  PARK 
MIAMI  QEACH 

5.81 
3.01 
2.94| 
2.83| 
2.53| 

2.65 
.42 

•  01 

•  04 
.14 

•  19 

.16 
.08 

•  92 
.96 

•  OS 

.91 
.28 

.14  1.04 
.06  .36 

1.13 

.23 

1.19 
1.27 
1.26 
.87 
.92 

.01 

.12 

•  .38 

.32 

.56 

.25 

.18 

.12 

.04 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 
MIAMI  12 

MILES  CITY  TOWER 
MIL  TON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO  2  S 

2*78 
2.69; 
3.38 

6.82  .28 
6.55 

T 

•  59 

1.21 

•  59 

•  0« 

•  91 
.28 
■  24 

•  05 

.13 
.36 

.01 

•  03 
T 

.55 
T 

.0! 

7 

1 .04 
I  1.47 

7 

.17 

.01 
7 

7 
7 

.77 

.99 
.42 
.42 

T 

.51 

I  .23 
.31 
.76 

.08 
.16 

.04 

I  .13 
.6. 
1.22 

.01 

3.76 
3.20 

MOOPf  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES  CAR  I B  GARDENS 
NICEvI LLE 

3.57 
2.61 
2.52 
2.76 
3*06 

T 

.12 
1.53 

•  14 

.01 
.02 

.0! 
.0' 

.03 
.09 
.03 

.02  .01 
.03 

.80 

1.13 
.09 

.06 
.05 

.03 

.71 
.60 
1.07 
.54 

.42 

2.92 
.64  .19 
1.65 
1.02 
.12 

.02 

NITTAW  1  S 
OCALA 

OCALA  2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  W8  AIRPORT  R 

3.69 
1.97 
1.90 
4. OB 
3.55 

•  01 

•  21 

.02 
.02 

T 

T 

T° 

T 

.01 

.2 
.21 

T 

.12 
.10 

T 

.16  .32 
.22  .26 
.08 

.17  .59 

■  91 
T 

i  .:9 

.09 
.28 

.09 

7 

1.30 
.91 
.92 

1.05 

.5C 
.3) 

.76 

.23 
.20 

3.31 
.31  .13 

PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PARR  I SH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY  R 

3*05 

4,56 
3.7* 

.08 
.07 

.29 

.54 

.56 

•  02 
•21 

•02 

.05 

T 

•  01 

•u 

.14 

.11 

.15  .22 

7  .35 
.80  .33 
.64  .22 

1.74 

.05  7 

7 
7 

7 

.12 
.64 
•  57 

1.91 
.  19 

.03 
.04 

- 

.60 
.11 

.09 
.02 

- 

- 

-  - 

4.73 
2.09 

PERR I NE 
PERRY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  gorda 

5.3C 
3.5C 
2.4! 
3.64 

2.41 

•02 
•2! 

•  08 

•  25 

.41 

.41 
.0 

•  30 

1.21 
.11  .03 

1.97 
•  11 

.03 

1.05 
.91 
.90 
.83 

.09  .09 
.26  .27 
1.24 
1.27  .63 

QUINCY  EXP  STATION 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUST  I NE 
SAINT  LEO 
SAINT  MARKS  6  SE 

6.03 
3. IE 
I     3. If 
3.8- 
7*71 

1.21 
.04 
.44 

1.30 

•  0 
.0 

•  1 

•  02 
.12 

•  16 

.64  T 

T 

T 

.11 

.95 

.91 

.09  .15 
.25  1.3! 
.7( 

.01 
.")5 

.0 

.02 

.01 
.12 

.29 
.42 

1.37 
1.05 
.90 

.11 

.03 

1.69 
.17  .01 
.11 
.09 

.1! 

3.42 

T 

.04 

4.90 

.  nolM  following  Suiton 

ladn 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tolal 

Day  of  Month 

1   |   2  | 

4  | 

5  [  6 

7   |   8   j  9 

10  [  11  j  12 

13  | 

14  | 

15 

16  | 

17  1  18 

19  |  20  1  21 

22 

23  24 

25  | 

26  27 

28     29  30 

31 

till 

.27 

.02 

.09 

.OS 

2.63 

1.62 

.19 

1  .19 

.51 

•  21 

9.36 

.98 

.04 

.66 

T 

.74 

.04 

2.90 

2.99 

.02 

.01 

.13 

.07 

1.19 

1.05 

.03 

.09 

3.16 

06 

.07 

.  36 

.07 

.  36 

1  .54 

.02 

2.67 

T 

.23 

.32 

1. 10 

T 

T 

T 

.41  T 

T 

.43 

•  IB 

3.66 

.97 

•98  .21 

* 

•  84 

•14 

.72 

1.9} 

.02 

•  01 

.07 

.07 

.01 

.41 

1.50 

1.42 

.02 

10.66 

17   1  19 

07 

02 

T 

T          .05  T 

.40 

...  9 

T  T 

•  07 

9.6* 

.  1 

.11 

1.31 

.10 

.45 

•  04 

1.16 

.40 

.20 

T 

T  T 

07 

03 

1   1 1 

.79 

T 

.02 

.46 

1  .56 

T 

T 

3.86 

.22 

.06 

.26 

.05 

.09 

2.00 

.06 

.11 

.95 

.02 

.06 

1.06 

.66 

■  12 

•  23 

.05 

3.00 

.22 

.09 

1  .91 

1.14 

.24 

.20 

1.96 

.30 

.13 

.20 

.50 

.20 

1.20  .20 

.33 

.50 

2.91 

.06 

.11 

.29 

.55 

1.42 

.48 

2.9« 

.12 

.40 

.45 

1.70 

.27 

1.77 

.16 

.1* 

•  14 

.40 

.01 

1.10 

1.46 

T 

.36 

6.29 

.05 

.02 

.10 

.67 

1.65 

1.75  T 

T  .01 

6.63 

T 

.05 

■04 

T 

.06 

.71 

1*77 

1.60 

T 

.90 

T 

T 

.10 

.20 

.10 

T 

6.53 

3.96 

.03 

.09 

.17 

.05 

1.87 

.02 

1.04 

•  17 

.30 

.10 

2.93 

.62 

.36 

T 

T  .01 

.93 

.02 

.04 

.27 

.06 

ST  Pf  Tf RSBUR6 

SANBOPN    1    -  - 

SARFOftO  EIP  STATION 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI    5  M 

ST  AR*  E 

STCIMMATCMCE  2 

STUAR  T    1  N 

TALLAHASSEE  WB  AP 

T AM | AM  I    TRL   40  M|  BEND 

TAMPA  WB  AIPPOUT  B 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
TAVCffNIE* 

TITUSVILLE  2  W 
USME»  TOwfR 

VENICE 

VESO  BEACH  FA A  AIRPORT 
WAUCHULA  2  n 
•  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 
ME  S  T  PAL*  BEACH  WS  AP  R 

MEWAHl TCHKA 
WINTER  HAVEN 
WOODRUFF  DAM 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m  p  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
aunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  oi 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ot 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

SO- 99 

100-199 

200 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

9.8 

30 

NW 

5 

5 

1 

3 

3 

0 

0 

12 

74 

5.8 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

1  1 

10.5 

31++ 

WNW 

6 

83 

86 

57 

70 

3 

7 

4 

1 

0 

0 

15 

. 

6.0 

FORT  HYF.RS  WB  AIRPORT 

11  .0 

32++ 

N 

23 

77 

79 

48 

65 

3 

2 

1 

3 

0 

0 

9 

5.0 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

14 

10.9 

42 

SW 

21 

78 

85 

48 

62 

5 

5 

1 

2 

1 

0 

14 

51 

5.5 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

SE 

15 

13.0 

36 

m 

6 

75 

76 

64 

72 

4 

2 

2 

1 

0 

0 

9 

80 

4.7 

LAKELAND  WB  CITY 

8.8 

3 

3 

2 

1 

2 

0 

11 

59 

5.6 

MIAMI   WB  AIRPORT 

ESE 

10 

11.7 

31++ 

WNW 

6 

78 

81 

52 

65 

0 

3 

3 

0 

0 

12 

81(21 

5.1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

WNW 

9 

11.1 

29+  + 

WNW 

6+ 

80 

85 

52 

61 

6 

0 

4 

1 

2 

0 

13 

5.5 

PENSACOLA  WB  CITY 

11  .1 

33 

W 

5 

1 

5 

1 

3 

1 

o 

11 

65 

TALLAHASSEE   WB  AIRPORT 

S 

12 

12.0 

31+  + 

NNW 

5 

91 

91 

59 

68 

5 

5 

3 

0 

2 

1 

16 

6.2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

S 

14 

12.8 

41+  + 

NW 

6 

79 

85 

53 

66 

7 

3 

2 

1 

2 

0 

IS 

63 

5.9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

11  .9 

42+  + 

NNW 

25 

81 

82 

50 

62 

3 

3 

0 

1 

2 

0 

9 

5.4 

0  City  Off  ice  Data 

S»*  [al*i*nc*  nola*  following  Station  Ind»> 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  01  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  j 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

Aver, 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

87 

73 

61 

60 

67 

59 

59 

7  1 

6  3 

69 

"84" 

o  l 

68 

66 

69 

76 

bo 

bb 

80 

70 

It 

74.9 

MIN 

57 

61 

49 

47 

47 

31 

35 

30 

37 

59 

50 

67 

54 

49 

35 

30 

31 

39 

60 

69 

55 

55 

55 

57 

5  0 

35 

44 

54 

62 

48.6 

APALACHICOLA  wb  CUT 

MAX 

74 

62 

49 

59 

58 

56 

5  9 

63 

68 

70 

7 1 

76 

65 

63 

b. 

66 

65 

75 

b  b 

67 

66 

76 

66 

66.6 

MIN 

59 

46 

40 

44 

36 

30 

36 

43 

58 

61 

64 

62 

54 

5C 

47 

46 

42 

43 

46 

58 

64 

54 

52 

55 

63 

57 

50 

51 

57 

64 

66 

51.6 

ARCADIA 

MAX 

B9 

86 

80 

79 

7 1 

64 

6  5 

74 

81 

87 

77 

72 

75 

tto 

64 

84 

86 

82 

b  3 

76 

?7 

80.2 

MIN 

59 

61 

60 

54 

44 

40 

40 

26 

36 

53 

56 

64 

63 

56 

57 

54 

39 

37 

38 

46 

•■■a 

67 

57 

55 

57 

52 

37 

51 

57 

63 

51.7 

AVON  PARK 

MAX 

90 

8  7 

75 

60 

70 

5  9 

65 

?5 

75 

69 

75 

80 

62 

86 

90 

76 

82 

79.8 

MIN 

63 

60 

60 

55 

49 

37 

38 

35 

41 

56 

58 

66 

60 

54 

57 

55 

36 

43 

43 

50 

61 

69 

57 

56 

59 

49 

41 

54 

b 

65 

53.3 

BAR  TOW 

MAX 

87 

85 

74 

73 

68 

64 

60 

7  3 

80 

00 

89 

80 

69 

72 

76 

81 

84 

85 

84 

84 

79 

78.5 

MIN 

67 

66 

50 

53 

44 

32 

39 

37 

46 

57 

56 

66 

60 

53 

56 

53 

43 

42 

44 

53 

60 

62 

57 

55 

62 

67 

51 

42 

52 

6C 

64 

53.2 

BAYPORT 

MAX 

80 

80 

74 

76 

65 

67 

55 

54 

63 

70 

72 

78 

70 

,2 

65 

62 

66 

70 

72 

76 

]  ■ 

70 

78 

71.1 

MIN 

64 

64 

46 

48 

52 

40 

39 

37 

42 

48 

50 

52 

60 

49 

49 

52 

45 

<t 

40 

47 

51 

63 

55 

51 

59 

61 

53 

45 

53 

S3 

62 

50.6 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

85 

88 

85 

85 

78 

73 

62 

64 

72 

82 

87 

B  b 

66 

78 

89 

68 

69 

74 

75 

81 

82 

89 

74 

78 

81 

76 

79 

78.7 

MIN 

58 

59 

61 

55 

55 

44 

43 

40 

38 

46 

50 

64 

66 

59 

60 

62 

19 

39 

43 

45 

59 

64 

64 

55 

55 

62 

55 

4  1 

51 

56 

60 

53.4 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

89 

86 

88 

74 

69 

74 

90 

91 

79 

82 

89 

76 

78 

85 

87 

89 

83 

B  0 

7  6 

60 

81 

MIN 

56 

54 

55 

45 

32 

33 

44 

67 

59 

60 

66 

39 

42 

46 

67 

67 

5  5 

50 

46 

49 

54 

BLOUN T  STOWN  2  SE 

MAX 

64 

68 

53 

49 

66 

58 

54 

5? 

68 

78 

60 

79 

80 

6  1 

64 

66 

68 

73 

73 

61 

63 

74 

74 

75 

67 

7  5 

79 

76 

80 

69.5 

MIN 

57 

51 

36 

38 

43 

26 

29 

33 

37 

55 

60 

62 

47 

45 

45 

44 

37 

38 

39 

41 

52 

56 

5  1 

49 

55 

52 

45 

42 

45 

52 

60 

46.  1 

BRADENTON   EXP  STATION 

MAX 

83 

82 

73 

70 

67 

57 

59 

66 

75 

81 

68 

66 

71 

75 

77 

78 

80 

73 

64 

72 

73 

69 

7  7 

74.2 

MIN 

64 

62 

60 

55 

55 

43 

5  0 

35 

40 

61 

60 

68 

60 

58 

59 

55 

45 

43 

44 

49 

62 

69 

58 

5  b 

64 

64 

56 

44 

52 

57 

64 

55.2 

BROOK SV 1 LLE   CHIN  MILL 

MAX 

8  7 

84 

66 

64 

65 

60 

S  7 

79 

6  9 

68 

7U 

77 

78 

63 

80 

79 

77 

75 

?2 

73 

79 

61 

75.4 

MIN 

65 

62 

45 

47 

46 

30 

35 

41 

45 

62 

59 

56 

48 

52 

52 

44 

44 

46 

51 

61 

68 

53 

59 

60 

47 

50 

54 

59 

64 

52.0 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

86 

82 

62 

63 

66 

56 

70 

82 

7. 

66 

70 

77 

80 

85 

80 

75 

76 

74 

75 

7  3 

79 

60 

86 

87 

75.5 

MIN 

65 

61 

46 

47 

45 

30 

34 

28 

37 

59 

54 

68 

56 

48 

53 

56 

36 

33 

34 

42 

59 

69 

55 

54 

60 

56 

48 

38 

49 

60 

63 

49.8 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

67 

86 

79 

75 

74 

66 

67 

68 

ob 

86 

85 

87 

67 

76 

79 

70 

70 

75 

7  6 

82 

B5 

87 

76 

81 

82 

75 

82 

79 

62 

86 

6  7 

78.9 

MIN 

54 

55 

56 

56 

57 

44 

44 

37 

45 

55 

65 

57 

65 

64 

60 

50 

49 

50 

41 

60 

65 

63 

5  5 

54 

b 

56 

50 

49 

56 

55 

54.0 

CAPTIVA 

MAX 

60 

80 

76 

74 

70 

64 

63 

66 

75 

78 

77 

73 

79 

80 

76 

69 

74 

75 

77 

78 

79 

75 

84 

78 

75 

72 

77 

81 

65 

Bu 

75.7 

MIN 

66 

70 

71 

60 

60 

51 

55 

48 

51 

64 

70 

64 

62 

66 

57 

55 

52 

54 

59 

66 

69 

61 

60 

66 

bb 

bC 

55 

61 

66 

70 

61.2 

CARRABE  LLE    1  NNW 

MAX 

78 

66 

46 

62 

61 

57 

60 

70 

75 

72 

72 

80 

75 

6b 

60 

66 

66 

64 

69 

67 

79 

70 

69 

72 

73 

72 

71 

73 

73 

75 

70 

68.8 

MIN 

59 

46 

36 

41 

44 

26 

30 

29 

54 

57 

61 

61 

45 

43 

46 

44 

36 

29 

32 

44 

62 

59 

51 

46 

55 

55 

46 

41 

46 

53 

65 

46.5 

CEDAR  KEY 

MAX 

82 

76 

59 

56 

62 

56 

54 

6 1 

65 

70 

77 

78 

72 

65 

59 

62 

69 

68 

75 

74 

73 

71 

71 

73 

72 

69 

70 

72 

82 

83 

69.3 

MIN 

63 

55 

41 

45 

50 

32 

35 

38 

40 

51 

56 

60 

61 

52 

49 

5  3 

39 

47 

53 

56 

65 

63 

54 

61 

bt 

51 

53 

55 

55 

51.1 

CMIPLEY   3  E 

MAX 

80 

52 

47 

57 

57 

53 

55 

67 

77 

79 

79 

73 

77 

66 

59 

62 

62 

65 

75 

72 

84 

78 

71 

77 

78 

76 

73 

79 

79 

80 

79 

69.9 

MIN 

51 

44 

36 

40 

42 

27 

31 

32 

54 

60 

66 

55 

42 

46 

44 

43 

37 

31 

36 

47 

61 

53 

47 

46 

58 

50 

44 

41 

51 

55 

60 

46.1 

CLEARWATER 

MAX 

83 

60 

74 

66 

64 

60 

5  5 

65 

75 

80 

69 

64 

61 

68 

74 

76 

79 

76 

74 

80 

76 

71 

67 

77 

60 

62 

77 

72.4 

MIN 

67 

62 

54 

52 

53 

42 

48 

40 

45 

64 

62 

68 

59 

52 

55 

55 

51 

43 

4  7 

53 

65 

69 

55 

55 

65 

b  1 

56 

47 

56 

61 

55 

55.5 

CLERMONT    6  S 

MAX 

87 

79 

64 

64 

66 

62 

72 

7B 

87 

68 

8  3 

78 

70 

76 

70 

67 

72 

77 

79 

83 

60 

71 

79 

72 

73 

73 

80 

60 

65 

88 

75.5 

MIN 

64 

64 

50 

50 

48 

33 

36 

35 

41 

62 

57 

68 

55 

49 

54 

53 

41 

39 

42 

45 

60 

70 

55 

57 

60 

62 

50 

43 

51 

58 

64 

52.1 

CLEWISTON   U   S  ENG 

MAX 

89 

85 

88 

78 

75 

74 

60 

69 

68 

63 

85 

90 

64 

70 

73 

75 

84 

87 

90 

73 

81 

85 

78 

74 

77 

81 

65 

79.1 

MIN 

62 

56 

64 

60 

56 

43 

40 

40 

40 

50 

50 

67 

60 

62 

63 

61 

50 

44 

46 

49 

60 

62 

65 

62 

64 

64 

54 

45 

56 

63 

62 

55.5 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

66 

65 

53 

60 

54 

57 

64 

66 

74 

80 

74 

80 

69 

68 

60 

59 

59 

64 

74 

75 

BO 

80 

76 

74 

73 

70 

7 

79 

76 

77 

70 

69.2 

MIN 

45 

43 

31 

39 

34 

26 

37 

45 

41 

39 

36 

39 

41 

43 

44 

41 

40 

45 

46 

44 

45 

CROSS  CITY  2 

MAX 

66 

67 

72 

75 

73 

74 

72 

72 

76 

76 

72 

74 

79 

83 

84 

80 

72.6 

MIN 

63 

48 

39 

42 

42 

26 

31 

28 

35 

59 

60 

65 

56 

50 

46 

50 

35 

29 

30 

38 

62 

63 

5i 

46 

57 

56 

45 

42 

44 

55 

60 

47.0 

DAYTONA  BEACM 

MAX 

62 

62 

62 

61 

70 

78 

85 

74 

68 

71 

69 

77 

73 

74 

75 

77 

71.1 

MIN 

60 

63 

52 

56 

48 

30 

34 

35 

50 

55 

60 

67 

49 

49 

51 

51 

43 

38 

40 

50 

59 

70 

50 

Si 

56 

50 

51 

45 

52 

59 

61 

51.4 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

78 

63 

56 

67 

76 

65 

59 

64 

71 

77 

86 

75 

64 

74 

69 

78 

63 

74 

77 

79 

86 

70.6 

MIN 

57 

59 

53 

53 

48 

32 

35 

36 

45 

58 

54 

58 

56 

50 

54 

48 

38 

37 

36 

44 

64 

61 

57 

59 

57 

59 

43 

41 

47 

55 

65 

50.3 

DEER  PARK 

MAX 

74 

62 

73 

91 

89 

62 

66 

68 

70 

78 

81 

88 

65 

73 

76 

73 

78 

72 

77 

76 

61 

90 

77.6 

MIN 

60 

64 

54 

54 

48 

31 

36 

34 

42 

55 

58 

68 

60 

54 

60 

54 

35 

37 

37 

45 

61 

69 

59 

54 

56 

62 

50 

38 

46 

56 

62 

51.6 

DE  FUN  1 AK  SPRINGS 

MAX 

65 

72 

63 

67 

65 

72 

75 

72 

86 

76 

75 

79 

SI 

71 

77 

81 

60 

64 

76 

71.7 

MIN 

48 

45 

36 

41 

40 

25 

29 

36 

51 

61 

67 

50 

45 

43 

43 

40 

33 

35 

41 

48 

64 

51 

46 

48 

58 

50 

43 

46 

50 

57 

61 

46.2 

DE   LAND   3  N 

MAX 

69 

64 

69 

76 

77 

86 

77 

74 

76 

72 

77 

77 

79 

80 

82 

67 

74.3 

MIN 

59 

61 

51 

50 

46 

25 

34 

36 

42 

58 

52 

68 

56 

49 

52 

53 

39 

37 

36 

44 

63 

73 

55 

55 

57 

58 

51 

40 

48 

65 

63 

50.5 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

8u 

72 

76 

79 

85 

88 

90 

so 

81 

85 

80 

77 

SO 

81 

66 

91 

82.0 

MIN 

55 

54 

63 

57 

55 

43 

46 

42 

32 

49 

56 

67 

63 

56 

66 

56 

43 

39 

43 

42 

59 

64 

60 

54 

60 

61 

52 

45 

52 

56 

63 

53.3 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

78 

6  ' 

7u 

76 

79 

61 

83 

SO 

79 

64 

SI 

77 

76 

79 

80 

80 

78.0 

MIN 

73 

72 

69 

69 

62 

59 

58 

61 

59 

69 

73 

73 

72 

69 

73 

65 

62 

62 

64 

66 

71 

71 

70 

69 

73 

72 

66 

71 

65 

72 

72 

67.9 

Everglades 

MAX 

80 

72 

76 

60 

80 

SO 

83 

62 

79 

65 

77 

77 

82 

84 

86 

84 

79.2 

MIN 

63 

63 

64 

61 

55 

53 

49 

40 

49 

51 

64 

62 

68 

61 

68 

60 

46 

42 

48 

53 

66 

70 

6  3 

54 

68 

64 

57 

52 

55 

64 

71 

58.1 

FEDERAL  POINT 

MAX 

57 

60 

66 

64 

67 

77 

78 

82 

76 

70 

74 

66 

75 

71 

80 

83 

82 

72.1 

MIN 

62 

55 

45 

47 

46 

10 

33 

36 

42 

55 

57 

58 

61 

50 

51 

52 

45 

35 

36 

43 

59 

65 

54 

53 

54 

5  b 

-6 

43 

56 

6, 

49.7 

FELLSMERE 

MAX 

b4 

66 

7u 

76 

82 

94 

75 

76 

74 

80 

73 

76 

76 

03 

90 

90.1 

MIN 

60 

62 

58 

56 

50 

35 

35 

37 

42 

55 

58 

70 

63 

54 

55 

55 

41 

44 

44 

46 

1. 

71 

6  1 

59 

62 

51 

45 

63 

62 

64 

53.8 

FERNAND 1 NA  BEACH 

MAX 

58 

50 

63 

59 

80 
48 

75 

74 

76 

76 

71 

59 

72 

65 

64 

70 

76 

3  4 

79 

65 

bb 

67 

76 

74 

75 

80 

74 

69.2 

MIN 

58 

49 

39 

44 

43 

29 

32 

37 

59 

56 

55 

55 

47 

48 

51 

40 

35 

35 

47 

56 

54 

55 

57 

56 

45 

46 

50 

57 

64 

46.7 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

MAX 

81 

81 

79 

74 

74 

72 

74 

76 

79 

80 

78 

77 

76 

74 

77 

78 

79 

75.7 

MIN 

73 

62 

66 

63 

60 

56 

56 

42 

47 

59 

68 

74 

75 

64 

64 

76 

55 

51 

54 

54 

70 

70 

69 

60 

70 

7* 

61 

55 

61 

66 

72 

62.8 

FORT  DRUM  5  Nw 

MAX 

87 

85 

76 

70 

71 

64 

63 

74 

82 

69 

90 

6b 

79 

69 

92 

8u 

70 

76 

79 

81 

69 

68 

78 

77 

73 

78 

73 

77 

77 

82 

Ob 

78.6 

MIN 

57 

59 

57 

53 

52 

32 

36 

35 

41 

52 

59 

6. 

63 

55 

55 

54 

40 

45 

45 

53 

64 

59 

53 

56 

62 

50 

44 

51 

59 

63 

52.0 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

84 

85 

79 

85 

77 

63 

66 

69 

75 

79 

82 

83 

86 

80 

83 

82 

72 

72 

75 

79 

64 

89 

88 

84 

78 

80 

6. 

73 

76 

78 

82 

79.0 

MIN 

65 

64 

63 

66 

56 

45 

45 

46 

54 

56 

71 

72 

65 

65 

70 

57 

50 

53 

65 

70 

69 

70 

68 

64 

64 

6* 

65 

57 

66 

f  . 

71 

61.6 

FT   LAUDERDALE   BAH 1A  MAR 

MAX 

84 

84 

Bl 

61 

77 

73 

66 

70 

78 

82 

82 

84 

85 

85 

83 

78 

70 

72 

75 

78 

84 

86 

84 

76 

78 

80 

77 

74 

77 

82 

61 

79.0 

MIN 

63 

64 

62 

59 

56 

45 

42 

45 

50 

59 

70 

70 

70 

63 

71 

68 

50 

5*. 

63 

64 

6Y 

66 

64 

63 

69 

61 

56 

66 

70 

70 

61.1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

84 

86 

88 

64 

62 

75 

64 

66 

72 

79 

85 

85 

89 

88 

82 

91 

80 

7  7 

75 

76 

79 

89 

89 

06 

63 

81 

S2 

76 

78 

79 

82 

81.1 

MIN 

56 

57 

54 

52 

58 

46 

39 

35 

44 

51 

58 

68 

67 

61 

64 

67 

47 

48 

41 

47 

64 

68 

57 

66 

64 

51 

49 

59 

71 

64 

56.2 

See  reference  notes  folloelng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MARCH  1962 


Station 


FOR T   MYERS  MB  AP 
FORT  FIERCE 
FOUNTAIN   3  SSE 
GAINESVILLE   3  WSw 
GAINESVILLE   FAA  AP 
GLEN   ST  MART  NURSERIES 
M I  ALE AH 
HIGH  SPRINGS 
HOMESTEAD   EXP  STA 
JACKSONVILLE    WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER   3  SE 
KEY  WEST   WB  AIRPORT 
LA  BELLE 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 
LAKE   CITY   2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND   WB  CITY 
LAKE   PLACID   2  SW 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 

LOXAHATCHEE 

MADISON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  ICELLO  2  S 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 


Day  01  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S6 

84 

77 

75 

74 

63 

65 

73 

7V 

85 

83 

84 

75 

82 

06 

74 

72 

77 

80 

82 

83 

85 

74 

04 

82 

76 

77 

81 

84 

87 

87 

MIN 

62 

61 

62 

60 

57 

51 

48 

39 

42 

57 

61 

67 

64 

60 

67 

54 

46 

45 

48 

51 

63 

71 

60 

57 

65 

65 

57 

47 

55 

61 

64 

MAX 

ai 

85 

73 

78 

72 

64 

63 

67 

81 

87 

83 

88 

76 

72 

90 

7  6 

65 

69 

74 

77 

87 

91 

72 

77 

77 

79 

77 

82 

77 

79 

82 

MIN 

62 

60 

58 

57 

49 

38 

38 

39 

47 

57 

62 

67 

62 

58 

66 

53 

45 

51 

50 

48 

64 

69 

62 

67 

62 

54 

53 

51 

66 

69 

65 

»»i 

64 

68 

75 

76 

83 

70 

74 

77 

77 

70 

77 

81 

78 

63 

MIN 

33 

32 

28 

40 

62 

56 

50 

40 

50 

46 

42 

34 

42 

50 

MAX 

87 

92 

53 

58 

62 

60 

59 

69 

75 

81 

84 

84 

79 

75 

66 

68 

65 

70 

77 

76 

77 

76 

71 

77 

75 

7* 

73 

79 

79 

65 

84 

m:n 

63 

52 

39 

42 

40 

28 

31 

31 

38 

57 

54 

62 

55 

50 

47 

4  ; 

35 

30 

31 

40 

57 

64 

53 

51 

55 

55 

49 

39 

50 

54 

64 

MAX 

65 

58 

48 

57 

62 

52 

60 

68 

76 

80 

B4 

84 

76 

70 

58 

68 

65 

69 

75 

75 

77 

71 

70 

75 

67 

74 

72 

78 

79 

83 

S3 

MIN 

58 

45 

39 

42 

40 

28 

31 

30 

39 

60 

52 

60 

52 

50 

48 

39 

35 

29 

32 

40 

61 

52 

52 

48 

54 

54 

45 

41 

48 

58 

64 

MAX 

82 

70 

44 

52 

61 

55 

60 

65 

78 

80 

84 

84 

82 

72 

65 

67 

66 

70 

75 

76 

79 

76 

72 

74 

73 

73 

73 

78 

79 

84 

82 

MIN 

52 

43 

36 

40 

36 

27 

28 

30 

37 

5  1 

55 

56 

54 

43 

45 

50 

33 

28 

30 

38 

55 

61 

53 

45 

52 

54 

41 

40 

44 

52 

60 

MAX 

84 

85 

87 

64 

81 

75 

64 

70 

71 

8  2 

83 

82 

87 

82 

Bl 

89 

80 

74 

75 

75 

79 

85 

90 

85 

79 

79 

82 

76 

75 

77 

80 

MIN 

61 

61 

62 

61 

59 

48 

44 

39 

45 

54 

66 

70 

70 

70 

67 

70 

49 

49 

50 

54 

69 

68 

68 

62 

68 

66 

54 

53 

60 

68 

68 

MAX 

86 

79 

52 

53 

62 

60 

59 

70 

78 

60 

85 

81 

75 

67 

67 

66 

67 

77 

76 

77 

75 

72 

79 

76 

75 

74 

81 

85 

63 

MIN 

64 

50 

39 

41 

41 

28 

31 

31 

40 

60 

56 

52 

47 

51 

37 

34 

31 

42 

60 

64 

53 

48 

56 

56 

48 

44 

55 

65 

MAX 

85 

85 

86 

84 

75 

64 

70 

73 

81 

86 

85 

B6 

89 

83 

68 

83 

75 

77 

75 

80 

84 

86 

87 

77 

61 

80 

77 

76 

77 

82 

84 

MIN 

55 

57 

62 

60 

52 

50 

43 

36 

39 

52 

59 

67 

64 

56 

69 

57 

50 

47 

44 

47 

62 

63 

64 

58 

68 

61 

54 

53 

58 

63 

63 

MAX 

81 

58 

48 

55 

60 

49 

60 

58 

78 

77 

83 

84 

75 

66 

58 

66 

65 

67 

7, 

77 

81 

76 

68 

70 

68 

7* 

72 

79 

78 

81 

81 

MIN 

57 

43 

39 

43 

42 

30 

33 

36 

44 

60 

61 

56 

54 

50 

49 

46 

41 

35- 

37 

48 

62 

58 

54 

52 

57 

59 

46 

50 

52 

59 

64 

MAX 

73 

63 

55 

55 

62 

54 

56 

58 

79 

76 

75 

72 

75 

65 

58 

66 

57 

62 

67 

70 

82 

75 

63 

66 

65 

75 

65 

75 

72 

74 

72 

MIN 

60 

51 

46 

47 

44 

29 

34 

39 

49 

60 

56 

56 

58 

51 

50 

52 

41 

38 

39 

46 

58 

57 

55 

58 

60 

59 

47 

48 

53 

59 

61 

MAX 

81 

63 

49 

57 

61 

56 

60 

73 

76 

83 

83 

85 

76 

70 

64 

67 

65 

70 

78 

75 

81 

80 

73 

76 

75 

73 

75 

76 

62 

84 

85 

MIN 

61 

41 

35 

39 

37 

27 

29 

30 

40 

60 

60 

60 

53 

40 

46 

46 

33 

29 

31 

40 

61 

58 

51 

47 

54 

53 

42 

44 

46 

43 

52 

MAX 

83 

83 

84 

81 

72 

66 

68 

70 

77 

80 

80 

81 

83 

60 

83 

81 

66 

73 

75 

7C 

£3 

85 

82 

79 

82 

81 

72 

75 

76 

61 

82 

MIN 

74 

74 

69 

70 

62 

61 

62 

59 

60 

67 

73 

74 

72 

71 

75 

65 

62 

60 

65 

66 

73 

75 

71 

70 

75 

71 

67 

65 

70 

72 

74 

MAX 

90 

69 

83 

60 

73 

61 

66 

74 

81 

90 

90 

86 

80 

76 

89 

76 

74 

74 

79 

85 

68 

89 

83 

81 

84 

78 

77 

60 

82 

68 

69 

MIN 

58 

48 

62 

57 

53 

43 

38 

34 

38 

50 

51 

67 

64 

57 

63 

55 

42 

41 

43 

42 

59 

65 

59 

56 

58 

53 

54 

42 

53 

57 

58 

MAX 

87 

83 

70 

70 

68 

62 

61 

71 

78 

67 

86 

82 

80 

70 

77 

71 

70 

72 

77 

78 

85 

82 

78 

78 

78 

73 

70 

80 

80 

82 

86 

MIN 

63 

65 

61 

51 

46 

33 

35 

32 

44 

54 

57 

62 

59 

50 

55 

53 

42 

39 

38 

49 

62 

69 

55 

53 

56 

60 

48 

38 

48 

55 

58 

MAX 

84 

70 

47 

55 

61 

57 

60 

69 

78 

81 

83 

04 

75 

72 

59 

66 

64 

69 

76 

76 

78 

75 

72 

77 

74 

74 

73 

79 

eu 

84 

61 

MIN 

63 

43 

36 

40 

41 

27 

30 

33 

40 

59 

59 

63 

57 

47 

47 

46 

39 

31 

35 

42 

60 

63 

53 

48 

54 

55 

46 

45 

49 

57 

64 

MAX 

86 

86 

66 

64 

61 

66 

53 

58 

70 

76 

66 

87 

64 

77 

61 

73 

68 

63 

71 

76 

77 

85 

81 

67 

76 

70 

75 

71 

79 

79 

82 

MIN 

64 

63 

56 

49 

48 

33 

36 

34 

41 

60 

55 

66 

54 

47 

49 

54 

41 

40 

41 

50 

60 

61 

54 

54 

57 

59 

52 

42 

50 

56 

64 

MAX 

85 

80 

65 

70 

64 

54 

56 

70 

78 

86 

64 

80 

77 

59 

76 

68 

65 

70 

75 

78 

81 

81 

66 

76 

68 

72 

72 

77 

78 

84 

86 

MIN 

66 

59 

51 

51 

49 

35 

39 

42 

49 

63 

60 

62 

56 

52 

56 

51 

47 

45 

49 

55 

63 

63 

56 

55 

62 

56 

50 

50 

57 

62 

65 

MAX 

90 

87 

79 

81 

73 

61 

66 

73 

80 

90 

90 

85 

78 

71 

87 

77 

70 

75 

60 

83 

84 

87 

79 

61 

79 

78 

76 

61 

81 

66 

90 

MIN 

61 

59 

60 

55 

52 

41 

42 

35 

36 

55 

60 

67 

64 

57 

59 

55 

40 

45 

48 

46 

62 

66 

58 

56 

60 

60 

53 

41 

54 

62 

61 

MAX 

85 

79 

62 

62 

66 

59 

60 

70 

80 

86 

86 

83 

79 

74 

61 

68 

66 

70 

74 

76 

84 

76 

68 

76 

71 

73 

70 

76 

77 

81 

86 

MIN 

64 

60 

46 

46 

46 

30 

30 

33 

40 

54 

53 

66 

56 

47 

51 

52 

38 

35 

37 

44 

58 

67 

55 

52 

58 

57 

49 

42 

50 

57 

65 

MA  A 

82 

66 

45 

57 

60 

56 

56 

68 

77 

78 

62 

85 

74 

70 

55 

65 

63 

68 

75 

74 

80 

74 

71 

76 

72 

73 

73 

79 

60 

84 

79 

MIN 

63 

4  1 

35 

39 

38 

26 

30 

30 

40 

60 

62 

59 

55 

47 

46 

49 

35 

30 

32 

42 

60 

60 

51 

43 

54 

55 

41 

43 

49 

59 

61 

MAX 

84 

85 

83 

80 

76 

75 

75 

72 

75 

80 

80 

85 

82 

75 

85 

78 

75 

73 

73 

74 

84 

88 

81 

88 

80 

75 

80 

75 

75 

82 

84 

MIN 

58 

55 

56 

58 

57 

55 

42 

38 

40 

50 

57 

66 

68 

62 

66 

56 

48 

48 

46 

44 

61 

68 

65 

69 

64 

60 

55 

48 

53 

64 

64 

MAX 

70 

57 

44 

57 

60 

50 

58 

68 

75 

80 

82 

83 

74 

69 

54 

65 

63 

67 

77 

73 

82 

69 

73 

75 

65 

72 

74 

80 

81 

86 

71 

MIN 

57 

40 

35 

39 

39 

26 

30 

35 

42 

60 

62 

59 

51 

44 

46 

47 

36 

35 

38 

47 

60 

54 

51 

48 

56 

53 

46 

46 

51 

57 

55 

MAX 

86 

84 

0  1 

85 

75 

69 

68 

69 

78 

82 

82 

64 

83 

84 

84 

83 

73 

75 

71 

80 

81 

84 

65 

80 

82 

82 

74 

77 

82 

83 

82 

MIN 

69 

71 

68 

69 

63 

60 

61 

53 

53 

62 

72 

73 

73 

70 

74 

67 

51 

57 

56 

67 

71 

72 

72 

69 

72 

72 

65 

63 

65 

66 

72 

MAX 

78 

55 

64 

62 

58 

52 

57 

70 

79 

80 

79 

76 

72 

67 

59 

63 

62 

67 

75 

72 

84 

82 

63 

77 

77 

75 

75 

80 

79 

62 

76 

MIN 

52 

42 

35 

40 

43 

36 

31 

32 

49 

58 

66 

56 

46 

44 

44 

42 

35 

35 

35 

44 

61 

47 

49 

46 

57 

51 

45 

44 

48 

53 

60 

MAX 

76 

67 

47 

57 

62 

52 

59 

69 

75 

78 

82 

82 

75 

70 

55 

66 

64 

68 

75 

73 

78 

71 

71 

76 

70 

7* 

74 

78 

83 

65 

75 

MIN 

60 

43 

37 

41 

40 

27 

29 

30 

40 

61 

62 

67 

55 

48 

47 

48 

36 

31 

31 

41 

62 

52 

52 

44 

61 

54 

46 

42 

46 

55 

61 

MAX 

85 

86 

84 

72 

72 

70 

62 

69 

82 

66 

89 

90 

89 

68 

86 

84 

65 

67 

71 

78 

88 

88 

73 

75 

74 

80 

76 

74 

77 

80 

82 

MIN 

63 

64 

57 

55 

49 

!5 

39 

38 

51 

60 

61 

70 

62 

57 

61 

55 

40 

45 

46 

51 

64 

71 

61 

62 

62 

62 

52 

47 

60 

68 

66 

MAX 

84 

71 

54 

58 

64 

58 

62 

69 

78 

76 

84 

80 

78 

70 

60 

68 

64 

70 

76 

78 

78 

76 

68 

7» 

69 

76 

72 

78 

78 

81 

81 

M  I  N 

63 

52 

4  - 

43 

46 

,'  9 

33 

39 

41 

57 

56 

65 

57 

49 

48 

52 

41 

37 

38 

42 

58 

64 

53 

52 

53 

54 

48 

45 

52 

56 

64 

MAX 

83 

84 

86 

79 

76 

65 

70 

70 

77 

82 

82 

84 

85 

80 

04 

82 

71 

73 

72 

72 

80 

90 

86 

76 

75 

63 

77 

74 

75 

78 

80 

MIN 

67 

67 

67 

62 

59 

48 

46 

45 

55 

66 

66 

72 

72 

65 

75 

63 

53 

51 

66 

61 

71 

72 

67 

70 

70 

71 

57 

66 

70 

72 

74 

MA  * 

83 

83 

85 

79 

76 

74 

72 

70 

76 

80 

60 

82 

84 

79 

01 

82 

71 

71 

72 

75 

SO 

90 

86 

7* 

76 

83 

78 

73 

75 

78 

78 

MIN 

69 

69 

68 

66 

61 

52 

51 

47 

57 

66 

73 

71 

73 

67 

75 

67 

55 

54 

66 

68 

72 

71 

70 

70 

72 

68 

59 

62 

70 

73 

72 

MAX 

83 

It 

64 

60 

75 

64 

70 

70 

78 

81 

82 

87 

89 

81 

88 

82 

73 

73 

73 

77 

86 

89 

86 

76 

78 

82 

75 

75 

77 

78 

80 

MIN 

64 

64 

6  5 

63 

55 

49 

47 

42 

50 

59 

68 

71 

68 

65 

73 

57 

52 

51 

54 

59 

70 

69 

65 

64 

68 

62 

56 

56 

68 

68 

70 

MAX 

82 

84 

8  3 

84 

81 

75 

65 

76 

67 

78 

80 

81 

65 

86 

82 

87 

82 

75 

76 

76 

78 

63 

90 

86 

78 

79 

82 

77 

76 

78 

80 

MIN 

60 

61 

63 

61 

59 

5  0 

45 

37 

41 

55 

58 

70 

69 

61 

66 

71 

52 

49 

51 

58 

69 

66 

66 

64 

70 

68 

55 

54 

60 

67 

69 

MAX 

90 

88 

6  2 

81 

75 

64 

69 

80 

81 

88 

60 

87 

80 

82 

80 

79 

80 

77 

81 

84 

85 

85 

88 

86 

79 

83 

83 

83 

81 

89 

MIN 

55 

55 

6  0 

58 

54 

36 

37 

45 

56 

66 

66 

58 

66 

56 

41 

39 

41 

42 

65 

56 

56 

53 

52 

40 

51 

60 

62 

MA« 

61 

54 

55 

55 

59 

56 

60 

64 

B0 

77 

75 

74 

70 

64 

60 

64 

63 

70 

70 

70 

65 

80 

72 

72 

76 

7* 

75 

76 

75 

77 

77 

M  I  ft 

42 

44 

39 

43 

36 

27 

30 

32 

5  5 

61 

67 

47 

43 

46 

42 

38 

34 

35 

36 

44 

65 

50 

45 

44 

60 

51 

42 

40 

48 

61 

63 

MAX 

74 

64 

44 

57 

59 

56 

60 

66 

72 

78 

76 

82 

78 

68 

62 

67 

66 

71 

77 

71 

82 

79 

75 

75 

72 

70 

75 

79 

80 

83 

83 

MIN 

61 

42 

36 

40 

41 

2  7 

31 

35 

43 

60 

62 

62 

47 

44 

45 

44 

37 

33 

37 

47 

62 

58 

51 

50 

58 

53 

47 

46 

50 

54 

60 

MAX 

89 

88 

BO 

79 

81 

74 

62 

66 

72 

84 

89 

90 

66 

77 

73 

88 

63 

70 

74 

78 

84 

86 

90 

72 

79 

83 

80 

75 

78 

81 

84 

MIN 

62 

56 

56 

56 

54 

42 

37 

37 

41 

47 

54 

6  1 

64 

58 

60 

61 

42 

43 

45 

50 

5  3 

66 

66 

56 

63 

63 

52 

47 

53 

63 

63 

MA  * 

86 

Bi 

73 

71 

66 

65 

61 

71 

81 

88 

88 

8  • 

60 

76 

81 

73 

69 

72 

77 

77 

86 

61 

80 

78 

74 

75 

72 

77 

77 

64 

88 

MIN 

65 

66 

56 

53 

46 

33 

38 

29 

4  1 

60 

55 

t  1 

61 

54 

57 

54 

39 

39 

43 

49 

63 

70 

56 

55 

56 

61 

50 

38 

48 

62 

66 

MAX 

87 

87 

84 

78 

76 

67 

57 

61 

7  2 

60 

65 

0  ) 

85 

81 

80 

77 

69 

75 

79 

82 

82 

85 

75 

80 

82 

75 

73 

79 

82 

78 

MIN 

61 

>.' 

6o 

53 

50 

.5 

38 

38 

50 

50 

52 

6  5 

61 

55 

60 

68 

44 

47 

46 

56 

67 

56 

53 

54 

60 

53 

40 

49 

56 

61 

< 

79i 


79.3 
56.2 

69.5 
46.7 

79.7 
66.  1 

70.9 
46.0 

70.5 
46.7 

78.2 
55.9 

72.0 
49.3 

76.5 
64.1 

76.3 
65.6 

79.3 
61.0 

79.8 
59.5 

81.7 
52.8 

69.1 
45.5 

71.0 
47.2 

79.5 
53.9 

77.5 
52.6 

77.9 
53.6 


*>•  •  rafaraoca  notea  following  Station  Indax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MARCH  1962 


Day  OI  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

13 

.9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

Aver 

NAPLES   CARIB  GARDENS 

MAX 

83 

80 

83 

B  ) 

60 

82 

6  3 

80 

62 

63 

80 

74 

1 0 

05 

65 

04 

79 

.3 

MI  N 

61 

58 

5tS 

57 

57 

52 

51 

38 

42 

56 

62 

62 

65 

58 

65 

57 

42 

44 

44 

48 

'■- 

69 

62 

56 

o; 

63 

56 

48 

55 

62 

65 

56 

.1 

N I C£ V  I  LL£ 

MAX 

79 

54 

56 

55 

62 

59 

56 

60 

65 

79 

72 

75 

62 

63 

65 

73 

73 

67 

.  7 

Ml  N 

49 

40 

41 

38 

39 

27 

30 

30 

>e 

57 

56 

47 

45 

44 

42 

38 

30 

32 

42 

52 

53 

51 

40 

55 

50 

43 

35 

46 

57 

57 

43 

•  5 

OCALA 

MAX 

88 

80 

58 

63 

65 

60 

62 

74 

80 

86 

86 

69 

69 

79 

78 

83 

86 

75 

& 

MI  N 

69 

57 

42 

44 

46 

31 

34 

36 

43 

62 

42 

58 

56 

50 

51 

63 

44 

38 

37 

47 

61 

69 

54 

50 

58 

51 

50 

ho 

56 

60 

60 

50 

•  3 

OCALA   2  NE 

MAX 

88 

71 

55 

67 

54 

61 

74 

67 

90 

79 

76 

8 1 

01 

06 

86 

75 

MIN 

67 

55 

43 

45 

41 

29 

33 

28 

36 

61 

49 

69 

55 

50 

51 

52 

39 

30 

32 

40 

58 

00 

54 

50 

55 

58 

46 

39 

49 

58 

65 

46 

.5 

OKEECHOBEE   MRCN  GATE  6 

MAX 

82 

81 

83 

76 

75 

70 

5? 

63 

66 

83 

62 

?2 

1 0 

77 

79 

75 

.6 

MIN 

65 

63 

59 

56 

55 

41 

38 

38 

44 

50 

64 

67 

66 

59 

61 

60 

41 

-0 

50 

1  . 

•  6 

0 7 

56 

55 

60 

64 

54 

50 

56 

64 

67 

53 

6 

ORLANDO   W8  AIRPORT 

MAX 

87 

66 

65 

62 

66 

56 

59 

72 

80 

87 

89 

8  5 

78 

63 

68 

65 

71 

7  7 

78 

30 

79 

67 

74 

MIN 

66 

59 

52 

51 

50 

33 

37 

41 

68 

61 

60 

55 

55 

49 

56 

53 

45 

52 

63 

63 

55 

56 

59 

56 

5  3 

46 

54 

58 

63 

52 

.8 

PALA  T  KA 

MAX 

83 

68 

56 

58 

65 

5  7 

62 

66 

80 

89 

85 

70 

68 

69 

79 

79 

82 

7  o 

70 

62 

70 

72 

MIN 

65 

55 

44 

45 

45 

30 

32 

38 

44 

58 

61 

62 

59 

50 

52 

52 

42 

37 

40 

46 

62 

62 

52 

55 

30 

50 

49 

46 

54 

60 

64 

50 

.8 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

63 

63 

67 

7  i 

70 

73 

0  0 

75 

71 

MIN 

45 

40 

JO 

39 

50 

64 

58 

51 

40 

57 

57 

48 

44 

53 

59 

63 

PARR  1 SH 

MAX 

87 

83 

62 

74 

68 

66 

62 

75 

78 

85 

84 

83 

76 

72 

70 

76 

76 

81 

0  1 

79 

76 

MIN 

65 

61 

59 

54 

52 

46 

48 

33 

39 

59 

59 

69 

61 

57 

60 

55 

42 

41 

42 

31 

65 

71 

54 

.1 

PENS AC OLA   FAA   Al RPOR T 

MAX 

57 

54 

60 

79 

64 

64 

68 

67 

0  b 

84 

66 

?3 

69 

67 

70 

72 

74 

67 

MIN 

46 

44 

41 

44 

33 

28 

33 

39 

61 

63 

67 

52 

47 

45 

45 

39 

41 

41 

52 

66 

52 

49 

51 

60 

53 

48 

48 

56 

65 

'■t 

48 

.7 

PENSACOLA   wB  CITY 

MAX 

49 

57 

55 

58 

56 

61 

72 

7J 

64 

63 

65 

67 

68 

60 

o- 

73 

00 

77 

67 

70 

66 

MIN 

46 

44 

41 

46 

33 

29 

34 

41 

61 

63 

65 

54 

48 

44 

43 

43 

41 

42 

44 

54 

0  3 

51 

49 

52 

60 

53 

49 

51 

61 

65 

55 

49 

.3 

PERRY 

MAX 

86 

70 

56 

58 

76 

75 

65 

63 

3  0 

71 

71 

76 

72 

72 

76 

74 

75 

?3 

70 

MIN 

65 

46 

37 

40 

41 

28 

32 

30 

41 

59 

65 

54 

45 

42 

48 

33 

29 

32 

42 

62 

61 

51 

49 

57 

56 

45 

40 

42 

53 

58 

46 

•  1 

plant  c i ty 

MAX 

76 

72 

67 

73 

78 

79 

0  J 

81 

79 

79 

78 

74 

76 

77 

MIN 

64 

64 

53 

52 

49 

37 

38 

32 

40 

62 

59 

66 

60 

51 

55 

53 

42 

39 

40 

49 

62 

71 

56 

53 

62 

60 

49 

40 

50 

60 

60 

52 

•  6 

pompano  BEACH 

MAX 

85 

8  7 

85 

82 

79 

69 

78 

85 

84 

65 

76 

74 

75 

78 

69 

91 

66 

80 

80 

82 

76 

76 

80 

MIN 

60 

60 

60 

60 

57 

46 

41 

39 

45 

57 

64 

71 

70 

63 

72 

68 

49 

50 

55 

52 

61 

67 

67 

62 

70 

64 

52 

52 

68 

71 

71 

59 

.5 

punta  gorda 

MAX 

89 

84 

81 

77 

77 

67 

68 

76 

7  a 

86 

83 

7J 

83 

77 

7  7 

82 

63 

61 

82 

85 

75 

a  - 

63 

77 

83 

82 

85 

86 

85 

80 

MIN 

64 

63 

63 

58 

55 

47 

48 

42 

45 

57 

62 

67 

65 

55 

62 

56 

48 

47 

51 

54 

-.. 

69 

59 

56 

64 

64 

56 

49 

57 

67 

65 

57 

0 

QUlNCt   EXP   STAT  ION 

MAX 

82 

6  1 

44 

63 

60 

56 

56 

66 

77 

76 

79 

78 

74 

67 

60 

6  i 

62 

67 

73 

72 

80 

79 

73 

7  3 

7  1 

70 

72 

79 

78 

80 

77 

70 

MIN 

56 

44 

35 

40 

43 

27 

32 

33 

47 

61 

64 

61 

50 

45 

44 

39 

32 

34 

47 

61 

57 

50 

45 

57 

52 

47 

40 

46 

51 

60 

46 

6 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

83 

70 

79 

Bj 

76 

75 

79 

80 

64 

0  0 

85 

77 

0  i 

60 

o  1 

7  6 

78 

01 

80 

MIN 

52 

55 

57 

52 

57 

45 

41 

32 

38 

50 

59 

65 

67 

54 

64 

47 

41 

41 

61 

60 

62 

33 

64 

65 

52 

49 

55 

61 

64 

53 

9 

SAlNT  AUGUSTINE 

70 

68 

64 

70 

74 

82 

77 

66 

70 

67 

77 

68 

7  7 

78 

76 

70 

MIN 

63 

56 

48 

48 

44 

30 

28 

36 

48 

58 

57 

57 

58 

49 

bl 

51 

42 

34 

35 

42 

61 

59 

54 

56 

56 

58 

47 

45 

47 

58 

63 

49 

7 

SAINT  LEO 

MAX 

86 

87 

85 

65 

69 

69 

73 

77 

80 

83 

0  'J 

7 1 

79 

73 

7i 

79 

85 

88 

76 

MIN 

65 

63 

49 

48 

48 

35 

35 

40 

44 

62 

61 

65 

56 

49 

54 

53 

45 

43 

42 

50 

62 

70 

56 

S3 

61 

61 

50 

46 

54 

60 

65 

53 

.1 

SAINT   MARKS   t>  SE 

67 

65 

64 

65 

74 

7j 

79 

68 

MIN 

62 

47 

37 

42 

43 

28 

32 

33 

59 

58 

60 

61 

50 

45 

46 

46 

34 

34 

37 

46 

61 

59 

61 

47 

55 

52 

46 

44 

48 

55 

03 

47 

8 

ST  PETERSBURG 

MAX 

82 

70 

55 

64 

64 

7o 

76 

77 

80 

80 

66 

8 1 

72 

70 

68 

79 

82 

85 

82 

72 

g 

MIN 

70 

68 

58 

54 

55 

44 

49 

44 

51 

65 

64 

70 

63 

54 

59 

56 

52 

49 

49 

58 

67 

70 

58 

56 

66 

65 

56 

53 

62 

65 

67 

58 

7 

SANBORN  TOWER 

MAX 

77 

68 

48 

63 

3  7 

60 

65 

75 

78 

75 

82 

75 

70 

68 

65 

71 

72 

70 

80 

74 

75 

75 

74 

73 

75 

78 

77 

00 

77 

71 

1 

MIN 

61 

46 

37 

41 

39 

27 

32 

29 

42 

61 

64 

61 

45 

40 

45 

41 

30 

28 

31 

44 

62 

59 

50 

54 

5u 

41 

38 

44 

50 

60 

45 

0 

SANFORD   EXP  STATION 

68 

6  7 

69 

74 

78 

86 

60 

75 

76 

72 

7  7 

70 

7  7 

79 

02 

0  0 

75 

o 

MIN 

60 

63 

52 

51 

48 

32 

37 

38 

43 

57 

55 

68 

59 

50 

54 

52 

42 

40 

38 

47 

63 

70 

56 

57 

58 

60 

52 

43 

49 

66 

64 

52 

1 

SARASO  T A 

83 

79 

78 

63 

73 

70 

75 

76 

78 

0^ 

80 

74 

84 

81 

74 

73 

79 

Oi 

60 

02 

77 

0 

MIN 

65 

60 

60 

55 

53 

45 

45 

35 

41 

62 

64 

70 

60 

57 

h  3 

55 

42 

41 

44 

49 

66 

70 

56 

54 

61 

63 

52 

49 

53 

59 

65 

55 

2 

SOUTH  MIAMI    5  W 

82 

74 

75 

75 

80 

86 

90 

86 

78 

80 

04 

76 

76 

77 

01 

82 

81 

0 

MIN 

57 

58 

61 

61 

59 

48 

40 

36 

42 

52 

62 

69 

66 

60 

70 

64 

50 

45 

46 

51 

03 

66 

65 

3  « 

69 

67 

54 

52 

63 

67 

65 

57 

7 

STARKE 

MIN 

STEINHATLHEE  2 

74 

80 

62 

62 

65 

65 

71 

7U 

69 

63 

79 

73 

72 

70 

66 

78 

60 

61 

69 

4 

MIN 

64 

49 

38 

42 

38 

28 

31 

29 

40 

62 

52 

51 

48 

53 

44 

30 

30 

40 

61 

52 

44 

68 

51 

40 

44 

41 

61 

61 

46 

3 

STUART    1  N 

65 

67 

73 

74 

77 

88 

91 

77 

79 

75 

8*: 

74 

75 

75 

77 

82 

79 

5 

MIN 

65 

65 

64 

56 

56 

42 

41 

40 

51 

59 

57 

57 

66 

60 

69 

56 

43 

45 

47 

43 

66 

68 

64 

67 

62 

64 

53 

52 

62 

68 

68 

67 

3 

TALLAMASStE    W6  AP 

70 

60 

60 

52 

64 

63 

3  c 

7  3 

69 

82 

66 

73 

76 

69 

67 

73 

70 

70 

01 

71 

60 

6 

MIN 

57 

40 

38 

42 

35 

29 

33 

30 

48 

64 

64 

57 

44 

45 

47 

40 

37 

32 

33 

46 

..0 

54 

45 

58 

53 

46 

39 

45 

52 

62 

46 

2 

TAM1AMI   TRL  40  Mi  BEND 

MAX 

88 

87 

85 

63 

77 

67 

70 

72 

83 

89 

88 

87 

89 

86 

90 

81 

7  7 

78 

79 

84 

87 

66 

65 

81 

83 

8U 

79 

0u 

01 

63 

64 

82 

2 

MIN 

57 

56 

59 

60 

60 

51 

40 

36 

38 

49 

59 

64 

66 

56 

66 

60 

47 

43 

46 

43 

62 

63 

63 

57 

60 

64 

53 

4  7 

54 

62 

61 

55 

1 

Tampa  wo  airport 

65 

66 

7U 

74 

76 

79 

78 

69 

82 

71 

71 

70 

70 

62 

04 

82 

73 

0 

MIN 

66 

60 

55 

52 

52 

42 

44 

39 

45 

63 

62 

59 

57 

53 

5  7 

48 

46 

44 

46 

53 

65 

65 

57 

55 

64 

57 

52 

47 

56 

61 

07 

54 

5 

TARPON   SP&S    SEWAGE  PL 

MAX 

82 

81 

79 

71 

70 

65 

5  5 

54 

67 

75 

80 

83 

74 

64 

68 

65 

74 

77 

79 

70 

7u 

du 

76 

74 

7u 

77 

62 

83 

74 

0 

MIN 

66 

65 

53 

51 

55 

41 

36 

36 

42 

45 

60 

69 

55 

52 

51 

55 

45 

32 

42 

45 

54 

66 

55 

a 

57 

64 

58 

46 

49 

56 

57 

52 

a 

TAVERNIER 

85 

63 

74 

7$ 

75 

79 

81 

84 

84 

79 

01 

6< 

77 

75 

77 

80 

61 

79 

3 

MIN 

67 

73 

69 

68 

62 

58 

55 

50 

51 

60 

73 

73 

73 

68 

75 

68 

62 

55 

63 

67 

72 

72 

77 

69 

72 

69 

62 

62 

69 

66 

« 

66 

2 

T  t  TUSV I LLE   2  W 

MAX 

87 

75 

71 

67 

71 
48 

61 

6  1 

67 

82 

60 

90 

88 

78 

68 

66 

62 

65 

75 

80 

88 

79 

69 

78 

72 

76 

69 

7V 

79 

63 

03 

75. 

2 

MIN 

60 

62 

53 

54 

32 

36 

36 

47 

57 

56 

67 

58 

49 

58 

53 

39 

41 

36 

50 

61 

62 

57 

55 

66 

62 

3u 

40 

53 

58 

67 

52 

1 

USHER  TOWER 

MAX 

85 

83 

76 

59 

61 

54 

77 

69 

73 

80 

80 

85 

85 

75 

70 

69 

65 

69 

75 

73 

75 

76 

70 

77 

73 

71 

77 

77 

80 

04 

85 

74. 

i 

MIN 

66 

40 

40 

43 

42 

28 

30 

26 

34 

60 

51 

67 

56 

53 

47 

50 

32 

26 

28 

38 

41 

61 

53 

47 

56 

50 

43 

40 

45 

64 

53 

46. 

5 

VENICE 

MAX 

81 

81 

82 

74 

69 

63 

60 

67 

75 

81 

61 

79 

73 

73 

SO 

74 

70 

73 

74 

77 

7c 

80 

75 

82 

79 

74 

lu 

75 

62 

06 

81 

75. 

7 

MIN 

57 

56 

56 

51 

48 

41 

46 

31 

37 

53 

58 

64 

58 

54 

53 

Su 

48 

38 

41 

46 

61 

62 

52 

48 

57 

55 

40 

42 

49 

55 

Oi 

50. 

9 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

86 

85 

71 

76 

71 

57 

63 

68 

Si 

85 

87 

88 

75 

70 

92 

70 

63 

67 

75 

77 

89 

65 

69 

73 

74 

70 

07 

75 

77 

80 

81 

76. 

MIN 

65 

62 

60 

58 

50 

38 

38 

39 

50 

60 

64 

70 

65 

58 

67 

54 

45 

50 

50 

50 

65 

69 

62 

65 

64 

60 

53 

50 

66 

70 

66 

57. 

» 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

87 

87 

82 

79 

69 

64 

62 

73 

82 

90 

89 

86 

80 

73 

86 

75 

70 

75 

81 

81 

86 

87 

77 

82 

78 

76 

73 

0  1 

06 

90 

79. 

6 

MIN 

64 

59 

61 

56 

50 

40 

40 

33 

39 

58 

56 

67 

61 

57 

59 

54 

38 

42 

40 

46 

61 

69 

57 

54 

56 

64 

51 

40 

50 

58 

66 

53. 

2 

S*«  rofer«DC«  note*  follo»io»  Station  Iod»«. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Monlh 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

12 

1 3 

14 

1  5 

IE 
16 

17 

18 

19  1 
19 

20 

21 

24 

25 

26 
2b 

27 
LI 

1 

28 

I 

29 

in 

31 

Avei 

WP-ALM  btACH  RADIO  UJNO 

MAX 

83 

86 

78 

66 

72 

87 

82 

83 

86 

83 

81 

85 

74 

79 

ay 

92 

u 

77 

79 

81 

78 

74 

78 

79 

»' 

80.1 

42 

48 

56 

49 

54 

71 

60.5 

NEST   PALM  8EACH   Mb  AP 

MAX 

as 

86 

77 

80 

76 

65 

74 

82 

86 

84 

87 

80 

78 

90 

75 

72 

73 

76 

78 

90 

92 

78 

77 

78 

81 

7S 

75 

7b 

81 

80 

79.1 

HI  N 

63 

63 

63 

60 

52 

*s 

42 

41 

47 

56 

63 

70 

68 

65 

70 

56 

48 

5u 

53 

53 

65 

66 

63 

62 

64 

62 

56 

53 

68 

72 

72 

59.1 

«t»AMITCMK.A 

MAX 

75 

65 

be 

67 

63 

63 

60 

69 

79 

80 

80 

81 

J5 

65 

64 

65 

65 

75 

74 

7* 

79 

80 

79 

75 

78 

77 

80 

85 

7b 

81 

80 

73.2 

Ml  N 

52 

47 

38 

48 

45 

24 

26 

34 

48 

50 

51 

62 

45 

45 

50 

45 

39 

36 

36 

47 

47 

46 

46 

42 

49 

55 

55 

44.8 

H I NTEft  HAVEN 

MAX 

89 

87 

80 

74 

69 

64 

62 

72 

81 

88 

89 

87 

81 

75 

76 

71 

69 

74 

7B 

79 

64 

85 

81 

79 

75 

76 

75 

80 

80 

86 

78.3 

MIN 

62 

62 

61 

52 

48 

34 

38 

31 

42 

59 

54 

67 

58 

52 

56 

52 

43 

44 

42 

47 

60 

68 

55 

53 

59 

59 

50 

39 

49 

60 

63 

52.2 

WOODRUFF  OAK 

MAX 

86 

61 

50 

45 

62 

58 

60 

55 

69 

78 

78 

79 

77 

66 

61 

59 

61 

61 

66 

76 

71 

81 

61 

71 

77 

74 

63 

73 

80 

77 

82 

68.3 

HI  N 

•>•> 

50 

37 

•■7 

4  2 

34 

53 

60 

61 

53 

50 

45 

46 

43 

41 

37 

39 

53 

56 

51 

49 

53 

52 

47 

42 

53 

62 

48.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


DlatiOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

V 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

.  22 

.20 

.18 

.15 

.15 

.33 

.26 

.35 

.08 

.09 

.25 

.35 

.13 

.28 

.07 

.08 

.11 

.23 

.26 

.  24 

.18 

.15 

.09 

.18 

.14 

.23 

.23 

.22 

.21 

.19 

B6.02 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.18 

.20 

.21 

.08 

.14 

.27 

.25 

.  21 

.15 

.20 

.19 

.20 

.16 

.21 

.  11 

.13 

.11 

.23 

.17 

.15 

.  21 

.23 

.21 

.08 

.21 

.28 

.23 

.17 

.18 

.17 

B5.70 

C1.EW1STON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

1  ! 

.21 

1  1 

.  "  ; 

.20 

.28 

.35 

.18 

1 

.16 

.06 

.12 

.18 

.19 

.07 

.20 

.18 

.08 

.34 

.18 

.10 

.08 

.10 

.13 

.18 

.20 

.22 

.17 

.11 

.12 

B4.95 

MAX 

85 

85 

83 

78 

74 

55 

67 

70 

76 

75 

86 

79 

76 

75 

82 

71 

64 

74 

76 

78 

80 

82 

71 

79 

81 

77 

76 

79 

76 

80 

76.5 

M1N 

68 

68 

68 

67 

65 

54 

50 

52 

51 

54 

65 

65 

h'.i 

64 

64 

67 

56 

58 

55 

60 

61 

65 

67 

63 

64 

64 

61 

60 

61 

64 

65 

61.8 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.37 

.15 

.24 

.24 

.07 

.11 

.  21 

.  14 

.14 

.12 

.19 

.18 

.23 

.23 

.13 

.27 

.12 

.27 

.20 

.19 

.19 

.27 

.27 

.14 

.24 

.13 

.32 

.06 

.18 

.19 

.24 

6.03 

WIND 

6 

22 

52 

36 

10 

58 

68 

34 

18 

31 

19 

60 

61 

53 

56 

70 

62 

94 

54 

29 

34 

86 

71 

90 

70 

74 

66 

30 

50 

75 

90 

1629 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.19 

.  24 

.01 

.06 

.14 

.28 

.15 

.12 

.  1  > 

.05 

.07 

.38 

.22 

.18 

.07 

.07 

.47 

.17 

.26 

.10 

.04 

.09 

.19 

.19 

.04 

.20 

.34 

.16 

.27 

.20 

.20 

5.34 

MAX 

86 

82 

54 

68 

G  , 

74 

76 

78 

83 

84 

75 

74 

70 

72 

71 

75 

79 

78 

74 

74 

79 

82 

80 

76 

80 

82 

82 

84 

85 

75.7 

MIN 

66 

53 

42 

43 

44 

10 

29 

35 

45 

60 

58 

54 

53 

49 

51 

40 

38 

42 

47 

58 

65 

.  1 

51 

57 

56 

49 

49 

54 

58 

64 

50.3 

III  ALEAK 

EVAP 

1  1 

.10 

.10 

.22 

.20 

.17 

.17 

.11 

.17 

.16 

.22 

.00 

.19 

.15 

.16 

.21 

.24 

.18 

.17 

.26 

.20 

.  14 

.  24 

.06 

.26 

.19 

.32 

.26 

.26 

5.55 

WIND 

30 

23 

29 

30 

38 

73 

106 

71 

2  1 

45 

35 

79 

62 

44 

60 

40 

62 

80 

20 

32 

69 

70 

60 

71 

100 

72 

86 

45 

77 

106 

66 

1804 

LISBON 

EVAP 

.12 

.12 

.(Hi 

.03 

.16 

.25 

.18 

.  14 

.13 

.12 

.20 

.13 

25 

.15 

.06 

.09 

.17 

.18 

.18 

.12 

.17 

.12 

.  1 1 

.18 

.08 

.  25 

.18 

.17 

.23 

.26 

.  14 

4  .  73 

WIND 

15 

25 

30 

20 

60 

155 

135 

10 

25 

20 

35 

55 

55 

30 

25 

50 

5 

35 

15 

20 

50 

50 

20 

40 

30 

80 

40 

15 

45 

,n 

12 

1262 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

EVAP 

.21 

.  20 

.25 

.16 

.  14 

.22 

.20 

.19 

.16 

.20 

.23 

.30 

.29 

.18 

.17 

.29 

.08 

.  27 

.23 

.22 

.19 

.32 

.27 

.  14 

.22 

.25 

.26 

.21 

.19 

.18 

B6.63 

WIND 

•15 

43 

62 

30 

; 

60 

47 

28 

51 

39 

98 

112 

40 

85 

105 

53 

79 

.in 

31 

41 

131 

76 

79 

70 

77 

35 

71 

40 

38 

41 

1842 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.31 

.25 

.23 

.19 

.  21 

.35 

.35 

.23 

.18 

.19 

.20 

.25 

.23 

.22 

.11 

.33 

.13 

.28 

.22 

.25 

.20 

.28 

. 

.11 

.28 

.41 

.25 

.25 

.24 

.27 

B7.54 

TAMIAMI   TRI.  40  MI  BEND 

EVAP 

.28 

.16 

.  10 

.12 

.15 

.18 

.14 

.16 

.06 

.16 

.  18 

.  11 

.16 

.20 

.05 

.16 

.16 

■i:, 

.04 

.09 

.19 

.19 

.21 

.16 

.16 

.18 

B4.77 

WIND 

17 

23 

20 

18 

67 

110 

73 

28 

24 

19 

41 

35 

31 

12 

29 

29 

41 

36 

17 

29 

46 

24 

66 

49 

65 

33 

44 

58 

64 

59 

1207 

MAX 

84 

87 

83 

85 

81 

67 

70 

67 

78 

83 

84 

88 

84 

82 

88 

83 

72 

74 

76 

79 

80 

84 

78 

76 

77 

80 

80 

78 

76 

74 

82 

79.4 

MIN 

62 

62 

63 

63 

60 

53 

47 

45 

47 

58 

64 

67 

70 

63 

69 

61 

53 

50 

45 

52 

62 

65 

68 

61 

65 

67 

59 

58 

59 

64 

65 

59.6 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.22 

.18 

:•» 

1  ! 

.  19 

.39 

.33 

.26 

.08 

.31 

.18 

.18 

.27 

.21 

.13 

.29 

.14 

.24 

.25 

.34 

.18 

.32 

.28 

.14 

.35 

.41 

.24 

.21 

.25 

.19 

B7.34 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.24 

.13 

.01 

.04 

.09 

1 

.08 

.27 

.  12 

.11 

.12 

.29 

.33 

.12 

.30 

.20 

.15 

.20 

.07 

.25 

ir, 

.17 

.20 

.10 

.17 

.15 

.24 

.16 

.20 

B5.18 

WIND 

H2 

27 

264 

107 

90 

2K'I 

237 

65 

66 

55 

64 

80 

81 

123 

131 

108 

151 

93 

35 

35 

81 

101 

81 

63 

95 

84 

170 

42 

38 

65 

74 

3077 

(a)     Evaporation  measured  in  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 
Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  HRCN  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel   ruler  device. 
Vero  Beach  FAA  Airport  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan   located  over  rock. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Stat  Ion 
And 

Day  of  month 

9 
« 

Dopth 

1 

2 

3 

4 

5 

6  1 

7 

• 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

.6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

82 
71 

71 
69 

69 
60 

79 
59 

72 
57 

67 
53 

72 
53 

74 
54 

72 
58 

73 
62 

76 
63 

80 
66 

78 
64 

77 
64 

64 
61 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
72 

70 
66 

66 
62 

67 
66 

66 
60 

60 
56 

62 
54 

64 
55 

66 
59 

67 
63 

70 
64 

74 
67 

71 

65 

70 
65 

65 
62 

72 
64 

69 
60 

68 
64 

68 
67 

70 
63 

72 
62 

67 
66 

72 
64 

74 

63 

73 
65 

68.8 
63.0 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
72 

70 
66 

66 
62 

62 
60 

64 
62 

62 
57 

61 
56 

62 
r.7 

64 
59 

65 
64 

68 
65 

73 
68 

70 
66 

68 

66 

66 
62 

66 
65 

66 
61 

66 
64 

67 
66 

66 
63 

68 
63 

66 
65 

68 
64 

70 
63 

70 
65 

66.8 
63.2 

No  perceptible  slope  of  surface.  Soil  Type:  Arredonda  fine  sand.  Ground  Cover:  Bahiagrass  sod.  Instrumentation: 
J  point  Foxboro  Thermograph. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
MARCH  1962 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
MARCH  1962 


i  Q**»  f-obj  r,,, 


/ 

Chlpi* 


FLORIDA 
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69° 


ER 
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O    •     *    f+K'fvr—r  «vr 


Isol lncs  arc 
publ icat Ion 


drawn  throuRh  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data   from  recorder  substations  will  be  available  in  the 

'Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


STATION 

Z 

1 

COUNTY 

AGE  1 

w 

U 

8 
O 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

LATT 

LONG 

TEMP 

si 
> 

SPECIAL 

Alexander  springs 

00 '0 

29  0! 

81  3* 

90 

<.e 

ALEXANDER  SPSS.  ASSN. 

APAl»CHICOLA  "8  CITY 

0211 

FRANK  LIN 

13 

HID 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DC  SOTO 

27  ]4 

81  52 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WAPG 

0369 

HIGHLANDS 

27  95 

81  30 

165 

6P 

6P 

e 

J.   WILEY  COTHRAN 

BABS^N  PABx 

POLK 

27  80 

81  31 

190 

SP 

HARRY  Ha  TOLSON 

BARTOW 

POLK 

27  5* 

81  50 

125 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

8AV  LAKE 

0920  HILLSBOROUGH 

7* 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

0531 

HfOHANDO  8 

28  32 

82  39 

'A 

7A 

WILBUR  D.  GOOD 

BELLE  GLADE  EXP  ST* 

0611 

PALM  BEACH 

26  40 

80  38 

16 

A. 

EVERGLADES  EKP.  STA. 

BELLE  GLADE  MBCN  GATE  4 

0*16 

PALM  SEACH 

26  42 

80  *J 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RESEBvaT ion 

0799 

HENDRY 

26  19 

61  00 

17 

8A 

DAVID  B.  JAHIESOM 

?-">a 

ORANGE 

69 

IP 

FLOOD  CONTBOL  Dl  ST. 

BLACKMAN   *  WNW 

OKALOOSA 

30  57 

86  42 

200 

c 

HPS.  S.  VOUNGBLOOO 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

DJM 

CALHOUN 

30  26 

85  02 

91 

7A 

7A 

DAVID  HOWELL 

BOCA  BATON 

08*5 

PALM  BEACH 

26  21 

80  05 

21 

c 

GUS  P.  MAGER 

BRAOENTON  EXP  STATION 

MANATEE 

82  33 

10 

SP 

9P 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

1020 

LIBERTY 

30  26 

160 

HISS  ELHA  SMULEB 

10*6 

HERNANDO 

28  37 

62  22 

5P 

9P 

c 

W-CENTRAL  FLA.EXP.STA. 

8USWNELL  2  E 

11*3 

SUMTE* 

28  40 

82  05 

75 

6P 

*P 

MRS.  A.  M.  NELSON 

CANAL  POINT  SATE  * 

1271 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USD A 

i;t6 

PALM  BEACH 

26  52 

25 

MID 

8A 

SUGAR   PLANT    FLO.  STA* 

1910 

LEE 

82  11 

SP 

ALLEN  T.  WEEKS 

1996 

FRANKL IN 

29  «-2 

84  40 

10 

5P 

5P 

MR5.  HAIEL  F.  COOK 

1388 

WASHINGTON 

30  47 

7A 

LONNIE   H.  WHITTAKEP 

1*92 

LEW 

29  08 

89  02 

11 

6P 

6P 

HISS  HABRIETTE  WHlDDON 

CHIPLET  3  E 

19** 

WASHINGTON 

30  »7 

85  29 

130 

5P 

SP 

A.  W.  0  STEEN 

CLEARWATER 

PINELLAS 

20 

SP 

CLEARWATER  F I  RE  DEPT. 

LAKE 

28  29 

61  46 

6P 

6P 

ED  OLlvENBAUM 

CLE**  1  5  TON 

1**9 

HENDRY 

26  *5 

60  55 

18 

6ERVIN  N.    P  I  T IEn 

CLEWISTON  U  S  ENG 

169* 

HENDRY 

26  45 

60  55 

20 

8* 

BA 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWELL  *  NW 

■  ) 

HIGMLANOS 

27  ?4 

81  10 

40 

U.S.  3E0L.  SURVEY 

1978  PUTNAM 

6P 

WILLIAM  B.  BADTKE 

198A 

OKALOOSA 

30  46 

86  15 

SP 

5P 

1" 

RADIO  STATION  WJSB 

1004 

DIXIE 

29  38 

63  07 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS    C1TV  J 

2008 

DIXIE 

29  38 

83  07 

45 

9P 

SP 

RICHARD  W.  OAVIES 

BROWARD 

26  04 

80  12 

7 

HIO 

FLA.  POWER  +  LIGHT 

DAYTONA  BEACH 

7190 

VOLUSIA 

9A 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

2191 

VOLUSIA 

29  11 

81  03 

31 

Nil 

HID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

:;oo 

OSCEOLA 

28  05 

80  54 

9P 

c 

GEORGE  H.  KEMPFEB 

2220 

WALTON 

30  43 

86  07 

295 

5P 

H.   C.  STORRS 

OE  LAND  3  N 

2229 

VOLUS I A 

29  0* 

81  17 

*0 

5P 

5P 

DE  LAND  AIP  SERVICE 

2288 

HIGHLANDS 

27  25 

6A 

CHESLEY  a.  sk ipper 

2298 

HENDR* 

26  36 

81  08 

iP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  16 

83  15 

c 

other  l.  bailey 

2*1  B 

MONRO  E^. 

2*  38 

82  52 

*P 

6P 

NAT  J  ONA L    PARK    SE  BVI CE 

EVERGLADES 

2090 

COLLIER 

25  51 

81  29 

3 

6P 

WILBUR  H,  TURNER 

EEDE"AL  POINT 

2*19 

5 

6P 

BRUCE  GRAY 

2923 

HE NOR T 

26  33 

81  26 

IB 

c 

H,  GREGORY  ATCHLEY 

FELL5MEBE 

2936 

INDIAN  RIVER 

27  46 

80  36 

*P 

*P 

OKEELANTA  SUG.  REF.1NC. 

FERNANOINA  BEACH 

29** 

30  40 

30 

5P 

SP 

LEWIS  K .  NOLAN 

FORT  ORUN  5  NW 

31  37 

OKEECHOBEE 

2T  35 

80  51 

60 

9P 

5P 

C 

R»  6.  COX 

3153 

MANATEE 

120 

7P 

OWEN  J.  KEEN 

BROWARD 

26  06 

80  09 

10 

6P 

6P 

HPS.   ALENE    LA   MAR RE 

FT   LAMOEROALE   BAHlA  "AO 

3168 

BROWARD 

26  07 

80  07 

9P 

5P 

BAH I A-MAR   YACHT   HA B  9 OR 

FT  LAUDERDALE   EXP  STa 

3171 

BROwAPD 

26  06 

80  14 

7 

8A 

6A 

8A 

Ut  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

FORT  MVfRS  MB  AP 

91 B* 

LEE 

26  35 

81  52 

15 

HID 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FORT  PlfBCF 

9207 

ST  LUCIE 

10 

HID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

5»Y  •. 

30  26 

85  25 

9P 

WJHG-Tv  TRANSMI TTEP 

332] 

29  38 

62  22 

4P 

4P 

CG 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

5V  LL       AA  A 

3326  ALACHUA 

29  42 

82  16 

155 

MID 

HIO 

FEO.    AVIATION  AGENCY 

GLEN  ST  MAP  Y  NURSER I ES 

BAKER 

30  15 

82  10 

1*0 

*P 

*P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

GRACEVILLE 

99  98 

JACKSON 

160 

CHABlES  C.  LIDDONi  JR. 

3543 

LAFAYETTE 

10 

29  58 

82  54 

c 

ST.  BEGIS  PAPER  CO. 

3640  -">»s-.' 

28  23 

81  14 

70 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

3«09 

OADE 

25  50 

80  17 

8 

|1 

BA 

8A 

c 

miami  water  plant 

Ml GM  SPRINGS 

ALACHUA 

10 

29  50 

62  36 

75 

*.p 

LOUIS  t.  cloutier 

HILLSBOROUGH 

BA 

state  park 

■  091  DApt 

25  30 

80  30 

HID 

MID 

c 

SUBTROPICAL  ExB.  STA. 

*2*2  POLK 

27    4  fl 

81  19 

115 

*P 

•  p 

INACTIVE  6/61 

LIS 

■.273 

LEVY 

29  02 

82  41 

12 

c 

FLA,    POWER  COMPANY 

INVERNESS 

CITRUS 

28  50 

82  20 

TO 

SP 

CITY  OF  INVERNESS 

1 SLAND  GROVE  2  WNW 

*327 

ALACHUA 

.")  ?7 

82  08 

60 

9  A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

*992 

ORANGE 

28  28 

1  1  ■ 

6P 

chase  ♦  company 

«  >.<.* 

OUVAL 

10  2* 

-10 

MIO 

C  J 

U.S.  weather  Bureau 

JACK  SONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

30  17 

81  24 

10 

-■p 

FIRE  OEPARTHCNT 

JASPER  3  5E 

HAMILTON 

10 

30  29 

82  55 

1*0 

9P 

SP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

KENDALL  2  E 

69))  e 

>AOE 

25  41 

80  17 

18 

DADE  CO.  NuBSER 1 ES 

KET  WEST   WB  AIBPORT 

♦570 

24  33 

81  45 

6 

"IT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SET   WEST   WB  CITY 

•575 

24  33 

9 

Ml  C 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KISSIMMEE  2 

3SCEOLA 

28  18 

81  24 

68 

5P 

<c 

c 

HAROLD  L*  YOUNG 

LA  BELLE 

4662 

HENORT  3 

26  43 

61  26 

16 

«,p 

8A 

ATLANTIC    LAND    1 PV.  COa 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

POLK  9 

28  06 

180 

SP 

9P 

CITRUS  EXP.  STATION 

LAKE  CITY  2  E 

47)1  COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

SP 

9P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  H I AM A IS E 

*771 

ORANGE 

2F  3? 

81  2« 

115 

9A 

9A 

SUBTBOP   FRUIT    FLOa  STA, 

LAKELAND  WB  CITY 

♦797 

POLK 

28  02 

21* 

-i  r 

M,c 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SW 

♦8*5 

HIGHLANDS 

27  17 

61  23 

90 

6P 

6P 

COLE  OANLEY*  JR. 

LAKE  TRAFFORD 

4866 

COLLIER 

26  26 

91  29 

27 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

L  A  MQN T    6  WNW 

JEFFERSON 

30  24 

63  55 

I  90 

c 

tungston  plantation 

LIGNUMvlTAf  KEY  9035 

MONROE 

60  42 

6 

c 

D«.  C.  Ca  LUNSFORD 

LISBON 

*:7* 

LAKE 

26  53 

81  48 

68 

9P 

5P 

SP 

c 

0KLAWAH4    WATER  AUTH. 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATTTUDE 

LONGITUDE 

0 

p 

> 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

WDof.n  V  Ln 

s 
B 

5 

t> 

SPECIAL 

LIVE  OAK  2  ESE 

90*9 

SUWANNEE 

1  0 

30  17 

8  2  19 

120 

f  p 

RADIO  STATION  WNER 

LONGBOAT  KEY 

51  24 

MANATEE 

62  19 

10 

G.   W.  HE  BR  1  NO  SHAW 

LOKAHATCHEE 

S :  0 1 

PALM  BEACH 

MRS.  C.  A.  KING 

LYNNE  4  SE 

32  3  7 

90 

OTIS  8.  FORT 

HAD I  SON 

MAD  1  SON 

1*5 

7P 

T.    Ca  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

9391 

MONROE 

2*  ** 

81  00 

y 

6P 

*P 

CHARLES   G,    HE  L  THAN i  JR. 

HAR | ANNA    I  NO  SCHOOL 

JACKSON 

30  46 

65  17 

FLA,    | NO.   SCh,  FOR  BOYS 

MARJ  NEL AND 

M91 

FLAGLEB 

10 

MARINE    STUDIO  INC* 

MAYO  9  NW 

999* 

LAFAYETTE 

ROBERT  L.  ANNIN 

MELBOURNE 

9*12 

BBEVABD 

** 

CITY  of  MELBOURNE 

MCLROSF 

5622 

ALACHUA 

29  42 

82  03 

190 

SP 

SP 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

MIAMI  BAYFRONT 

S6S3 

DADE 

25  4T 

ALEXANDER   M.  ALCOTT 

MIAMI  BEACH 

S69B 

DADE 

26  47 

80  08 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI    WB  AIRPORT 

36  43 

DADE 

U.S.    WEATHER  BUBEAU 

MIAMI    12  SSW 

36TB 

DADE 

10 

U.S. RIANT    INTRODCTN  STA 

HILES  CITY  TOWER 

971* 

COLLIER 

26  11 

81  22 

10 

IP 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

HILTON  EXP  STATION 

97*9 

SANTA  ROSA 

87  09 

217 

AGfi.  EXP.  STATION 

HONT | CELLO  2  S 

5879 

JEFFERSON 

30  32 

63  52 

A.  M.  PHILLIPS 

MOORF  HAVEN  LOCK  1 

1B9S 

GLADES 

26  50 

22 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5979 

POLK 

27  36 

160 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

6069 

SARASOTA 

27  19 

12  19 

20 

et 

STATf  PARK  SERVICE 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

so  ri 

COLLIER 

26  10 

CARIBBEAN  GARDENS 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

30  31 

86  30 

60 

JACK  SON  GUARD  FOR .  STA, 

NITTAW   I  S 

6291 

OSCEOLA 

27  36 

60 

MRS.    ANNIE    N.  STEVENS 

NORTH  NEW  BVB   CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

26  34 

19 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

NORTH  NEW  RVfl   CANAL  2 

6923  (PALM  BEACH 

26  20 

80  32 

22 

C 

U.S.  geol.  survey 

DC  ALA 

6*14 

MARION 

29  II 

82  08 

86 

CITY  OF  OCALA 

OCALA  2  NE 

6419 

29  13 

68 

AIRmAy  OBSERVER 

OKEECHOBEE  9  W 

6*80 

OKEECHOBEE 

27  14 

30 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

OKEECHOBEE 

34 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

6984  VOLUSIA 

28  97 

81  IB 

26 

c 

JOHN  MARCHEWKA 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

28  33 

81  20 

106 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

21 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALATka 

6753 

PUTNAH 

29  39 

61  36 

15 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

30  02 

84  24 

9 

c 

CHARLES  C.  MILES 

PANAMA    CITY  2 

66*1 

BAY 

30  10 

69  39 

1 

5P 

SP 

c 

GEORGE  C.  COOK 

PARRISH 

6880 

MANATEE 

5     27  33 

82  29 

** 

c 

HOWARO  0.  GUTHRIE 

PENNSUCO   4  NW 

8988 

OADE 

2     23  66 

80  27 

c 

U.S,  GEOL.  SURVEY 

PENSACOLA    FA A  AP 

ESCAMBIA 

30  28 

87  I J 

FFO.   AVIATION  AGENCY 

PENSACOL A  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

SO  29 

87  13 

13 

C  J 

U.S. WEATHER  BUREAU 

PEBRINE 

7020 

25  36 

80  21 

H 

84 

SOUTH  DADE  UTIL.  INC. 

PERRY 

7025 

taylor 

45 

FLA,  FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

28  01 

82  08 

121 

D.  A.  STORMS 

POMPANO  BEACH 

729* 

BROWARD 

26  14 

60  09 

22 

STATE   FARMERS  MARKET 

PORT    MAYACA    S   L  CANAL 

7293 

26  59 

34 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNT  A  GORDA 

73*9 

CHARLOTTE 

26  56 

82  03 

6 

9P 

3P 

E.  J.  HC  CANN 

OUINCY   EXP  STATION 

'42* 

GADSDEN 

30  35 

84  39 

290 

N.  FLA.   EXP.  STATION 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7**0 

UNION 

It 

30  04 

62  11 

120 

c 

FLA.   STATE  PRISON 

BOYAL  PALM  BANGER  STA 

77*0 

DADE 

25  22 

60  37 

10 

NATIONAL    PARK  SVC. 

SAINT    AUGUST ] NE 

7812 

ST  JOHNS 

29  94 

61  19 

19 

CITY  OF   ST.  AUGUST ] NE 

SAINT  LEO 

7891 

PASCO 

28  20 

82  13 

176 

7P 

7P 

c 

BRO.  AUSTIN  VELTEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

MART |N 

27  06 

80  18 

15 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

30  05 

84  10 

17 

FISH  *  WILDLIFE  SVCa 

ST  PETERSBURG 

rase 

PINELLAS 

27  47 

82  38 

35 

c 

CITY  OF   ST.  PETERSBURG 

SANBORN  TOWER 

WAKULLA 

37 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SANFORD  EXP  STATION 

7992 

SEMINOLE 

26  48 

81  19 

14 

9P 

5P 

CENTRAL  FLA.  EXP.  STA. 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

62  32 

30 

CITY  OF  SARASOTA 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

81*9  POLK 

60 

c 

MRS.  PEARL  E.  BREWER 

SOUTH  MIAMI    9  W 

DADE 

29  42 

6 

SAMUEL  8.  HEAT  ON 

STARKE 

832  7 

BRADFORD 

29  56 

48 

CITY  OF  STARKE 

STEINHATCHEE  2 

1963 

TAYLOR 

29  40 

63  24 

14 

*P 

*P 

MRS.  ETHEL  V.  WOOD 

STUART   1  N 

It  2  ( 

27  13 

10 

RA0IO  STATION  WSTU 

Tallahassee  wr  ar 

8758  LEON 

30  26 

64  20 

J 

u.s.  weather  Bureau 

T  AM I  AM |  CANAL 

8775 

OADE 

23  46 

80  27 

13 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

TAMIAMt    TRL    40  MI  REND 

1780 

OAOE 

60  90 

12 

c 

NATIONAL    PARK    SVC • 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8711 

HILLSBOROUGH 

27  38 

62  32 

19 

-i  ■ 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

182* 

PINELLAS 

28  09 

62  43 

8 

n« 

BA 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

TAVEBNIFB 

IB*] 

MONROE 

28  01 

60  31 

6D 

6P 

capt.  Eugene  lowe 

TJTUSVILLE  2  W 

BBEVABD 

28  37 

80  30 

*0 

»P 

IP 

FRANK    B.  ROOF 

USHEB  TOWER 

°1  ?  0 

LEW 

29  23 

33 

9P 

|i 

FLA.  FOREST  SERVICE 

VENICE 

*I76  SARASOTA 

27  06 

82  27 

10 

9P 

SP 

c 

E.   RAYMOND  WATSON 

VENUS  3  SE 

9114 

GLADES 

27  02 

81  21 

c 

.-■in  9206 

WASHINGTON 

30  37 

4* 

c 

A SOL  HUDSON 

VERO  BEACH  FAA  AP  821* 

INDIAN  RIVER 

27  19 

80  29 

MID 

TA 

c 

FED.    AVIATION  AGENCY 

WAUCHULA    2  N 

9401 

HARDEE 

f  3! 

81  49 

119 

5P 

IVON  B.  T ilyOU 

W  PALM   BEACH  RADIO  WJNO 

*921 

PALM  BEACH 

SO  03 

19 

B AO  1 0   STATION  WJNO 

WEST    PALM   BEACH  WB  AP 

PALM  BEACH 

15 

M|0 

HIO 

C  J 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

WEWAH I T  CHK  A 

9566  GULF 

30  05 

l»«  1? 

45 

9P 

5P 

EDWARD  A.  BAND JOUGh 

WINTER  HAVEN 

POLK 

28  01 

61  49 

9P 

RADIO  STATION  WS|B 

WOOOBUFF  DAM 

JACKSON 

6*  92 

lie 

At 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  STATIONS 

FLAMINGO  BANGER  STATION 

1020 

MONBOE 

» 

25  08 

•  0  99 

9 

8A 

A* 

NATIONAL    PARK  SVC. 

COMBINED  STATIONS 

cape  s able  ranger  sta 

I  V'  * 

MONROE 

5 

25  08 

80  96 

9 

COM8INE0  WITH  ST A  3020 

1-APALACHlCOLA,      2-ATLANT IC i  3— CHOCTAWHATCHEE i      4-EVERGlADES i      S-GULF ,      6-OCHLOCKONEE |      7-OKEECHOBEE i      8-ST.    JOHNSi     9,-ST .  MARY,  10-SUWANNEE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   are  for  the  24  hours  endin 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Dally  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*     Amount   Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

it    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ASHEVILLE:  1962 


FLORIDA  -  APRIL  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  97°  on  the  30th  at  Ocala  2  NE 
Lowest  Temperature:     28°  on  the  17th  at  Usher  Tower 

Greatest  Total  Precipitation:     11.40  inches  at  Jasper  3  SE 

Least  Total  Precipitation:     0.50  inch  at  Miles  City  Tower 

Greatest  One-Day  Precipitation:     10.20  inches  on  the  1st  at  Jasper  3  SE 
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4 

1 
1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
APRIL  1962 


Sfallon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

S 

i 

-' 

c 

a 

Degree  Days 

No.  of  Day. 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

v.  Sleet 

No.  of  Dayi 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

|    .50  or  More 

5 

? 

o 
o 

... 

„'  i 

.!J 

Si 

S  s 
Si 

FORT  PIERCE 

78.7 

61.7 

70.2 

-  2.4 

86 

27 

9 

0 

0 

0 

0 

3.19 

-  1.13 

2.76 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

M 

M 

M 

. 

0 

.0 

0 

KISS1MMEE  2 

84*2 

57.6 

70.9 

.3 

91 

10 

42 

17 

14 

6 

0 

0 

0 

1.38 

-  1.96 

.56 

.0 

0 

4 

1 

- 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

81  .4M 

54. 8M 

68.  1M 

-  3.3 

37 

17 

29 

0 

0 

0 

1.50 

-  2.03 

.61 

.0 

0 

1 

LAKELAND  WB  CITY 

p 

59,7 

69.9 

-  i 

92 

28 

17  + 

19 

2 

1.18 

-  2.33 

.59 

•  0 

0 

I 

2 

0 

LAKE   PLACID  2  SW 

84.6 

58.5 

71.6 

93 

27+ 

7 

8 

1.02 

.41 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

MELBOURNE 

60.3 

70,4 

86 

12 

44 

1  3 

0 

0 

0 

0 

1.57 

.50 

8 

•  0 

0 

5 

1 

" 

MOUNTAIN  LAKE 

82.5 

57.7 

70.  1 

-  1.5 

90 

30+ 

37 

17 

20 

3 

0 

0 

0 

2.02 

-  1  •  30 

.68 

\ 

.0 

0 

5 

2 

0 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

81. 3M 

54. 2M 

67. 8M 

38 

17 

38 

0 

0 

0 

5.01 

3.16 

8 

.0 

0 

3 

2 

2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

78.7 

61.1 

69.9 

85 

30+ 

|^ 

14 

0 

0 

0 

0 

1  .93 

.94 

8 

.0 

0 

3 

2 

0 

PARR  I SH 

M 

94 

29 

40 

0 

0 

0 

1.61 

7 

.0 

0 

1 

PLANT  CITY 

83.6 

56.2 

69.9 

.9 

94 

30  + 

37 

17 

26 

6 

® 

^ 

0 

1.65 

-  1.96 

.70 

7 

•  0 

0 

4 

1 

0 

ST  PETERSBURG 

79.7 

62.6 

71  .2 

-  1.9 

90 

30 

50 

17 

9 

0 

0 

_ 

2.05 

-  1.16 

1.28 

7 

.0 

0 

4 

1 

1 

SARASOTA 

81.9 

57.2 

69.6 

90 

21  + 

41 

17 

14 

0 

4.25 

1  .74 

7 

.0 

0 

4 

3 

3 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

79.9 

58.9 

69.4 

-  2.0 

89 

30+ 

43 

17 

19 

0 

0 

0 

0 

1.43 

-  1.41 

.91 

.0 

0 

2 

2 

TARPON   SPGS  SEWAGE  PL 

78.0 

56.4 

67.2 

-  3.9 

89 

11 

40 

17 

40 

0 

0 

0 

0 

1.22 

-  2.14 

.85 

•  0 

0 

4 

1 

VENICE 

79.4 

58.3 

68.9 

86 

10 

43 

20 

0 

0 

0 

0 

6.10 

4.28 

•  0 

0 

3 

2 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

78.6 

61.5 

70.  1 

86 

10 

45 

1  7 

1  7 

o 

o 

o 

o 

2.49 

2.07 

7 

.0 

0 

3 

1 

I 

WAUCHULA  2  N 

84.1 

57.1 

70.6 

95 

28 

16 

6.94 

2.50 

7 

.0 

0 

WINTER  HAVEN 

82.7 

56.8 

69.8 

92 

28 

38 

17 

17 

4 

0 

0 

0 

1.74 

.65 

' 

.0 

0 

4 

2 

DIVISION 

69.8 

-  2.0 

2.52 

.86 

•  0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

81.2 

57,3 

69.3 

-  1.5 

69 

1 1 

42 

17 

2  1 

0 

0 

0 

0 

4.84 

1.55 

1.98 

8 

.0 

0 

s 

3 

2 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

83. 7M 

54.  OM 

68.  9M 

92 

30 

43 

17 

27 

2 

0 

0 

0 

1.09 

.49 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

CANAL  POINT  USDA 

82.4 

56.6 

69.5 

92 

28 

42 

1f 

10 

1 

0 

0 

0 

4.08 

1.45 

27 

.0 

0 

5 

3 

2  . 

CAPTIVA 

79.4 

64.3 

71.9 

88 

30 

54 

1 7 

0 

0 

0 

0 

0 

1.48 

.60 

8 

.0 

0 

4 

1 

o  ! 

CLEWISTON  U  S  ENG 

82.6 

62.0 

72.3 

91 

13+ 

51 

15 

1 

3 

0 

0 

0 

2.29 

.53 

27 

.0 

0 

7 

1 

0  f, 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

84.7 

56.2 

70.5 

93 

27 

42 

15 

14 

^ 

1.12 

.49 

2 

.0 

0 

3 

0 

• 

EVERGLADES 

83.2 

59.8 

71  .5 

-  2.5 

90 

30+ 

46 

17 

3 

3 

0 

0 

0 

.65 

-  1.94 

.55 

9 

.0 

0 

2 

I: 

o  U 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

80.  1 

63.9 

72.0 

85 

30 

52 

17 

0 

0 

0 

0 

1.80 

.0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

83.7 

60.8 

72.3 

-  .5 

92 

30+ 

45 

17 

3 

4 

0 

0 

0 

1.37 

-  1.27 

.52 

2 

.0 

0 

4 

l 

0 

LA  BELLE 

84.6 

57.6 

71.1 

94 

27 

40 

17 

10 

8 

0 

0 

0 

1.61 

-  1.64 

.52 

1 1 

.0 

0 

5 

1 

MILES  CITY  TOWER 

85.  3M 

55. 1M 

70. 2M 

94 

29+ 

* 

15+ 

1 1 

0 

0 

0 

.50 

.45 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

82.7 

59.0 

70.9 

-  1.1 

91 

28+ 

45 

1  7 

15 

3 

0 

0 

0 

2.60 

-  .71 

1.24 

6 

.0 

0 

6 

l 

1 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

82.5 

58.2 

70.4 

90 

21 

*  I 

^  z+ 

6 

1 

0 

0 

0 

1.02 

.60 

8 

.0 

0 

3 

l 

0 

PUNTA  GORDA 

84.5 

61.2 

72.9 

-  .8 

93 

29 

50 

17 

0 

4 

0 

0 

0 

1.32 

-  1.58 

.53 

2 

.0 

0 

4 

l 

o  ; 

T AM  I  AMI    TRL   40  MI  BEND 

85.9 

57.1 

71.5 

91 

27+ 

44 

17 

2 

8 

0 

0 

0 

.73 

.56 

8 

.0 

0 

2 

l 

0 

DIVI SION 

71.0 

-1.9 

1.77 

-  1.21 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

81.5 

67.0 

74,3 

.0 

88 

14 

54 

16 

1 

0 

0 

0 

0 

5.10 

.91 

2,74 

1 

.0 

o 

3 

2 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

81.1 

64.9 

73.0 

86 

30 

53 

17 

1 

0 

0 

0 

0 

5.90 

2.65 

1 

.0 

0 

s 

3 

2 

FT   LAUDERDALE  EXP  STA 

82.2 

60.9 

71  .6 

89 

10 

45 

17 

6 

0 

0 

0 

0 

5.58 

3.12 

10 

•  0 

0 

4 

3 

2 

HIALEAH 

82.1 

65. 3M 

73. 7M 

90 

10 

1 

1 

0 

0 

0 

.95 

.40 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

82.7 

59.5 

71.1 

-  1.7 

90 

9 

* 

3 

1 

0 

0 

0 

1.37 

-  2.32 

.68 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

LOXAHATCHEE 

84.0 

58.6 

71.3 

90 

30  + 

42 

15 

5 

5 

o 

o 

o 

2.79 

1.10 

8 

.0 

0 

4 

2 

1 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

79.7 

69.2 

74.  5 

88 

g 

58 

17 

o 

0 

0 

0 

0 

1.83 

.81 

8 

,  o 

o 

3 

1 

0 

MIAMI  BEACH 

79.1 

70.0 

74.6 

-  .3 

87 

8 

58 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

2.15 

-  .77 

.72 

1  4 

.0 

0 

4 

3 

n 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

80.4 

65.7 

73.1 

-  1.1 

87 

9  + 

53 

17 

2 

0 

0 

0 

0 

1.19 

-  2.69 

.46 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIAMI    12  SSW 

81.2 

72,7 

53 

17 

0 

0 

0 

0 

_  117 

2 

1 

POMPANO  BEACH 

81.7 

63.5 

72.6 

89 

1  3 

52 

17+ 

1 

0 

0 

0 

0 

6.90 

1.87 

1 0 

.0 

0 

5 

4 

4 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

83.1 

58.9 

71.0 

90 

9 

46 

17 

3 

1 

0 

0 

0 

2.17 

1.24 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

SOUTH  MIAMI   5  W 

82.3 

61.3 

71.8 

92 

9 

50 

17 

2 

2 

0 

0 

o 

4.  54 

3.13 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

STUART   1  N 

80.5 

62.9 

71.7 

89 

27 

48 

17 

5 

0 

0 

0 

0 

2.56 

1  .66 

8 

.0 

0 

4 

1 

1 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

80.0 

65.4 

72.7 

85 

10 

51 

1 7 

3 

0 

0 

0 

0 

2.97 

1  .40 

8 

.0 

0 

6 

2 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

80.7 

64.5 

72.6 

-  1.3 

86 

13 

51 

17 

3 

0 

0 

0 

0 

1  .90 

-  2.44 

.75 

8 

.0 

0 

S 

2 

0 

D  1  V  I S I  ON 

72.6 

-  1.0 

3.16 

-  .74 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

80.4 

69.7 

75.1 

86 

12 

62 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1.00 

.55 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

80.6 

70.7 

75.7 

-  .1 

85 

27+ 

64 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

.92 

-  1.56 

.39 

7 

.0 

0 

: 

0 

0 

MARATHON  SHORES 

81.8 

69.3 

75.6 

85 

30  + 

60 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.65 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

TAVERNIER 

80.9 

68.6 

74.8 

85 

13 

58 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

2.14 

1  .40 

2 

.0 

0 

3 

2 

DIVISION 

75.3 

-  1.3 

1.30 

-  .99 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  46  - 


DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 
APRIL  196^ 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4  1  5  1  6 

7  | 

8  | 

9 

10 

11 

12 

13  |  14  |  IS 

16  17 

18 

19     20  21 

22     23  24 

25  | 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 

APAL ACH I  COL  A  wB  CITY  R 

ARCADIA 

AVON  PARK 

SABSON  PARK 

3.22 
1  .96 
2.81 
3.30 
2.56 

.76 
T 

•  10 

T 

.02 

.68 
.83 

.64 

T 

T 

.62 

T 

•  1« 
■  01 

.90 
1.23 
.98 

.01 
.20 

.06 
.37 

.93 
1.14 

.32 

.01 

.13 

.09 
.04 

.99 

2.13 
.02 

T 

.01 

T 

BARTOW 
SAY  LAKE 
BAY PORT 

BELLE  GLADE   EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 

1.66 
1.** 
.T8 
4.84 
1.09 

.19 
.18 
.05 

.65 
.10 
.  30 
.18 

.04 

.45 
.02 

T 

•  0* 

.82 

1.12 
.10 

.04 
•  21 
1  .98 
.49 

.86 

.02 

.04 

.04 

1.33 

BITHLO 

BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 

brook, sv i lle  chin  hill 

BUSHNELL  2  E 

1  .60 
9.00 
4.40 
.70 
.92 

.13 
6.25 
.50 
.33 
.25 

1*68 

.09 
.09 

.46 
.10 
2.22 
.25 
.45 

.13 
1 .00 

.03 

.01 

.85 

.68 

.80 

.10 

.01 

CANAL  POINT  USDA 
CAPTIVA 

CARR ABE LL  E    1  NNW 
CARYV I LLE 
CEDAR  KEY 

4.08 
1.48 
4.0% 
7.02 
.75 

.32 
1.05 
4.00 

.75 

.65 
.36 

.20 

T 

.09 

■  76 
.10 

7 

.20 
.08 
7 

1.33 
.60 

.15 

.31 

T 

7 

7 

.61 
.90 

.05 
7 

7 

•  06 

1.45 
.40 

1.30 
1.47 

CHI  PL  E  Y   3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U    -  ENG 

3.58 
1  .61 
2.79 
1.13 
2.29 

.87 
.27 
.43 

T 

.04 

.39 

.45 

•  16 

T 

.01 

.02 
.06 

.33 
1.28 
.35 
.37 
.36 

.23 
.02 
.04 

T 

.43 

.12 

7 

.32 
7 

.04 

.15 

.08 
.05 

•  26 
.53 

1.70 
7 

.86 

.  y  1 

CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY  2 
DAN  I  A   4  WNW 
DAY  TON A  BEACH 

1.68 
3.97 
2.89 
6.35 
1.23 

.31 
.30 
1.78 
2.50 

2.00 
.55 

•  10 

.06 

.12 
■  36 

.02 

T 

.25 

.10 
.03 

.25 

.35 

1.01 

.08 
.40 
7 

1.10 

.17 
.30 

.03 
2.80 

1.07 
.10 

DAYTON A  BEACH  WB  AP  R 

DEER  PARK 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

DE  LANO   3  N 

DE   SOTO  CITY  4  SW 

.78 
1.87 
3.24 
2.64 

.74 

.43 

T 

.37 
.22 

.67 

T 

.26 

T 

T 

.Ok 

T 

.02 
.IB 

.02 
.26 

.10 

.23 

.12 

T 

.46 

T 

.58 

•  44 

7 

.28 

7 

.32 
.10 

.11 
1.14 

1.52 
.10 

.05 

•  25 
.58 

•  40 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TQRTuGAS 
EVERGLADES 
FEDEPAL  POINT 
FELLSMERE 

1.12 
1  .00 
.65 
1.27 
1.65 

1.19 
T 

.49 
.55 
T 

.29 

.23 

.02 

.Ob 
.27 

.31 
.10 

.13 

.04 
.55 
7 

.10 
.09 

7 

.03 

.31 

.05 

.05 
.85 

FERNANDINA  BEACh 
FLAMINGO  RANGER  STATION 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN   12  WSW 
FORT  LAUOERDALE 

3.04 
1.80 
1.55 
3.58 
5.10 

2.19 

T 

.44 

2.74 

.20 
1.10 
.02 

1.44 

.02 

T 

.05 

.31 
1.35 

T 

.35 
.45 

2.02 

T 

.16 
.82 

.01 

T 

.01 

•  23 
.32 

.61 
7 

.24 

FT  LAUDERDALE  BAHJA  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN   3  SSE 

5.90 
5.58 
1.37 
3.19 

2.65 
.27 
1  .30 

.13 
1.25 
.52 
.24 

T 

I 

.12 
2.76 
.11 

.70 
.27 
.46 
.03 

7 

.05 

2.07 
3.12 

.40 

7 

7 

.01 

.09 

.10 
.12 

.26 
.94 

7 

7 
7 

GAINESVILLE    3  WSW 
GAINESVILLE   F AA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 
HI  ALE  AH 

1.79 
2.16 
2.50 
.78 
•  V9 

1.22 
1.48 
1.45 

T 

.31 
.28 

T 
T 

.10 
T 

.05 

T 

.15 
.01 

7 

.36 
.40 

.01 

.02 

7 

.29 

.29 
.63 

.24 

T 

.15 
.39 

•  06 

.02 
.01 

.17 
.07 

7 

HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVR  ST  PIC 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
INVERNESS 

3.06 
1.57 
1  .37 

1  .35 

1  .99 

.07 

.45 

.25 
.20 

•  11 

.13 
1 .03 
.68 

7 

.52 
.49 

.42 

7 

T 

T 

.11 

.90 

ISLAND  GROVE    2  WNW 
1SLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER    3  SE 

3.04 
1.05 
2.36 
1.83 
11.40 

1.25 
.16 
1-33 
1.24 
0.20 

T 
T 

.07 

."•0 
.01 
.03 

.40 

.02 
.22 

T 

.36 

.16 

7 

.03 
.30 

.09 

T 

.04 

.10 

1.61 

T 

.20 

.55 

.21 
.20 

.06 

KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WS  CITY 

KISSIMMEE  2 

LA  BELLE 

2.01 
.92 
1.07 
1  .38 
1.61 

.30 
.56 

.10 
.38 
.26 

.46 

•  1. 

.07 

.01 
.18 

.39 
.41 

.01 

.30 
.07 
.35 
.43 
.27 

•  45 
.05 
.18 

7 

.52 

7 

7 

.21 
.03 

.86 

LAKE  ALFRED  EXP   ST  A 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  MlAWASSE 

LAKELAND  MB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

1.50 
2.13 
1  .65 
1.18 
1.02 

1  .38 

•  51 

•  04 

.42 

.35 
.04 

.41 

.61 
.12 

.59 
.37 

.14 

.77 
.04 
.13 

.33 
.01 

.28 

■  34 

.03 

.01 
.20 

.01 

.33 

7 

.02 

LAKE  TRAFFORO 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 

1.53 

1  .54 

4.67 
5.03 
2.79 

.28 
4.10 
1.05 

.50 

1.43 
.23 

.25 

.01 
.02 

.22 
•  06 
2.09 

.28 

.44 
1.10 

.46 

.50 

.30 

.08 

.72 
.02 

.07 

.11 
•  93 

.28 

.03 

MAD  I  SON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I  ANNA    ]ND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 

2.12 
1.12 
4.52 
3.09 
1.57 

1.44 

.91 
2.38 
.05 

•  45 
.37 

.02 

•  45 

.07 
.18 
■  14 

.03 

.19 
.02 
.40 

.65 
.53 

.50 

•  13 

•  54 

■  17 

.02 

.25  .06 

.07 

.76 
.04 
.11 

T 

1.50 

MELROSE 

MIAMI    9AYFRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 

MIAMI    WB  AIRPORT  R 
MIAMI    12  SSW 

1.88! 1*24 
1.83 

2.151  .01 
1.19|  .04 
2.58' 

.39 

.40 
.27 

T 

.46 

.81 

.52 

.90 

.01 

T 

I 
T 

.17 

.48 

.72 

.22 

.21 

7 

.14 

T 

.07 

•  33 
.09 

T 

1.20 

.05 
.22 

I 

7 

MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I c ELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

.50 
3.771  .90 
5.17  3.24 
2.60, 

2.02  .06 

.26 
.68 

.19 

.03 

T 

.10 
.09 

.45 

1.29 
.37 
.63 

.02 
1 .24 
.32 

.05 

.05 
.01 

.02 

•  43 
.10 

.18 
.18 

.05 
.01 

.31 
.10 

2.30 

.20 
.01 

.19 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES  CAR  1 8  GARDENS 
■SEVILLE 
NITTAW  1  S 
OCA  LA 

5.01 
1.02 
6.13 
3.09 
1.87 

•  08 
3.35 

•  58 

1  .45 
.23 

.68 

T 

.35 

7 

7 

•  01 

3.16 
.60 
•  12 

1.66 

.05 
•  53 

.37 

.31 
.09 

7 

.11 
.02 

7 

2.33 
.13 

.6S 

OCA LA   2  NE 

OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PAL AT K A 
PANAMA  CITY  2 

1.78 
1.93 
1.58 
1.51 
4.55 

.67 

•  29 
1.36 
2.13 

.24 
.03 

.27 

.02 
.30 
.43 

.94 
.05 

.09 

.02 

.26 

.48 

.22 
.03 

.01 

.70 
•  15 

.81 

1.15 

•  *1 

7 

PARR  I Sh 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOL A  WB  CITY  R 
PERR  INE 
PERRY 

4.38 
3.  38 
2.50 
4.11 

.90 
3.10 

.30 

.80 

.20 
.22 

.01 
.02 
.02 

1.61 

.20 

7 

.01 

•  10 
.  LO 

.30 

.35 

.07 

2.49 
1.42 

.55 
.20 

1.02 
1.21 

.16 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PUN  T  A  GORDA 

OUINCY  EXP  STATION 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

1.65 
6.90 
1.32 
3.96 
2.17 

•  21 
1.29 

.21 
2.45 

.45 

.04 
.53 

1.24 

T 

T 

.03 
•  27 

.70 

.46 
.21 

.24 
.39 
.12 

.33 

1.83 

1.67 

.48 

.06 

.10 

.60  7 

.05 

1.39 

.40 

.03 

Sm  (•(•rar.T*  no*»»  following  SUUOD  [r.d.i 
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DAILY  PRECIPITATION 


APRIL  1962 

Continued  


Station 

5  I 

Day  of  Month 

o 

*-   l  1 

2   [  3 

4   1  5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11  |  12 

13  | 

14  1  15 

16  17 

18 

19     20  21 

22      23  24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 
SAINT   MARKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
SANBORN  TOMER 

1.61  1.31 

1. 11  .il 

6.2%  *.60 
2.05  .29 
9.79  8.20 

.35 

.35 
T 

.*5 

T 

.65 
.17 
1.28 
.06 

.13 

.57 
.62 

.03 
.03 

.11 

.20 
.03 

.07 
.25 
.65 

.60 

SANFOPD  EXP  STATION 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI    5  M 

ST ARK  E 

$  T  E 1 NHA  T  CME E   MCCAIN  TmR 

1.19  -11 
*.2V  .27 
*.»*  T 
6.06  2.0* 

1.17 
.49 

T 

T 

.1* 
1.7* 
.12 

T 

1  .07 
.56 

T 

T 

T 

.05 

.18 

T  T 

T 

3.13 
•  02 

T 
T 

.01 

.71 
T 

*.01 

.23 
•01 

STUART    1  N 

TALLAHASSEE  MB  AP 

T  AM | AM  I    TRL  *0  MI  BEND 

TAMPA  MB  AIRPORT  R 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

2.56 

2.41  .07 

.73 
1.63  .$2 
1.22  .10 

.*7 

.03 
T 

.10 

.95 
T 

.*0 
.1* 
.91 
.10 

1  .66 
.01 
.56 

T 

.85 

.30 

.56 
T 

.02 

T 

T 

T 

.03 
T  .01 

.10 

.35 

.06 
T 

.05 

T 

TAVERN1ER 
TITUSVILLE  2  M 
USHER  TOMER 
VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

2.1* 

3.16  .16 

6.101  .97 
2.49|  T 

1  .*0 
.19 

1.09 
.15 

T 

T 

.28 

6.28 

2.07 

.5* 
.16 

.02 

.01 

•  0* 

2.00 
.2* 

.51 

MAUCHULA  2  N 

■  PALM  BEACH  RADIO  MJNO 

MEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

MEM AH  I TCHKA 

WINTER  HAVEN 

6.9*  • 
2.97 
1.90  T 
7.20l 5.20 
1.7*  .59 

.70 

.2*  T 

.16 

T 

T 

T  T 

.13 

2.50 
.01 

.30 

.65 

.63 

1  .*o 

.75 
.23 

. ,  : 
.1* 

1.37 
T 

.35 

T 

.21 
.53 

•  73 
.01 

.02 

•02 

1.94 
.16 
.01 

1.52 
T 

T 

.25 

MOOORUFF  OAM 

8.92  6.80 

.37 

.  Ih 

1.00 

1.2* 

.77 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Stabon 

Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

P.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

01-09 

.10-49 

.50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.1 

32 

E 

29 

2 

2 

1 

2 

0 

0 

7 

86 

3.9 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

10 

9.7 

25++ 

ESE 

5 

78 

80 

51 

64 

1 

2 

2 

0 

0 

0 

5 

5.4 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

9.4 

23++ 

WSW 

1 

84 

86 

46 

60 

2 

0 

3 

1 

0 

0 

6 

5.8 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

N 

11 

8.6 

40 

W 

12 

75 

81 

38 

55 

3 

3 

1 

1 

1 

0 

9 

78 

4.4 

KEY  WEST  KB  AIRPORT 

ESE 

18 

13.4 

29 

N 

14 

73 

75 

61 

68 

2 

3 

2 

0 

0 

0 

7 

82 

6.4 

LAKELAND  WB  CITY 

7.6 

0 

2 

0 

2 

0 

0 

4 

74 

5.0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

ESE 

15 

11.7 

23++ 

NE 

21  + 

73 

77 

56 

66 

7 

2 

3 

0 

0 

0 

12 

510 

6.9 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ESE 

10 

10.0 

21++ 

S 

7  + 

79 

81 

44 

58 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

7 

5.1 

PENSACOLA  WB  CITY 

9.9 

24 

SE 

5 

0 

2 

3 

0 

2 

0 

7 

79 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

S 

15 

10.  1 

29++ 

S 

6 

89 

93 

50 

58 

3 

4 

2 

2 

0 

0 

11 

4.6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

N 

1  1 

11.8 

27++ 

NNW 

13 

78 

80 

46 

59 

8 

0 

0 

2 

0 

0 

10 

72 

4.9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

15 

11.1 

25++ 

E 

5 

75 

79 

59 

66 

4 

2 

3 

2 

0 

0 

11 

6.8 

0  City  Office  Data 

Sm  ntmrnem  now*  Mowing  Suuon  hxlaa 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  1962 


Station 

Day  Of  Month 

Average. 

1 

 r 

2 

3 

A 

5   1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

85 

70 

68 

74 

76 

8b 

78 

86 

86 

94 

92 

91 

88 

84 

81 

73 

77 

6^ 

04 

64 

84 

82 

89 

88 

0  9 

86 

88 

92 

92 

92 

83.9 

M I  N 

61 

44 

36 

50 

49 

b  i 

64 

62 

52 

48 

65 

66 

64 

49 

43 

40 

32 

42 

42 

46 

55 

42 

45 

43 

52 

60 

51 

60 

63 

61 

52  .0 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 

71 

64 

64 

65 

66 

TO 

72 

76 

7  3 

77 

72 

73 

71 

74 

65 

66 

70 

79 

81 

73 

73 

74 

74 

74 

76 

76 

77 

78 

82 

72.4 

MIN 

54 

49 

46 

49 

56 

6m 

65 

60 

63 

59 

66 

65 

55 

51 

45 

46 

55 

58 

63 

57 

58 

56 

59 

61 

66 

65 

62 

63 

66 

58.0 

ARCADIA 

MAX 

80 

04 

78 

90 

82 

76 

77 

84 

86 

92 

84.0 

MIN 

65 

54 

47 

49 

55 

60 

64 

62 

65 

63 

67 

63 

67 

56 

44 

56 

35 

46 

41 

50 

60 

51 

50 

49 

58 

58 

57 

60 

64 

65 

56.0 

AVON  PARK 

MAX 

79 

84 

91 

92 

8  3 

85 

75 

79 

83 

63 

08 

83 

83 

87 

06 

0  9 

91 

89 

9  3 

93 

95 

84.9 

MIN 

64 

55 

50 

51 

58 

61 

64 

63 

64 

67 

67 

66 

65 

56 

45 

55 

42 

50 

47 

55 

61 

55 

55 

55 

58 

62 

6^ 

64 

67 

67 

58.4 

BAR  TOW 

MAX 

B  2 

72 

72 

78 

81 

80 

6  3 

94 

91 

8  5 

79 

72 

72 

79 

0  1 

82 

86 

8  3 

86 

69 

86 

86 

90 

96 

94 

92 

83.6 

MIN 

60 

55 

49 

52 

57 

6. 

65 

62 

(,i 

62 

70 

70 

67 

54 

50 

51 

43 

50 

49 

51 

55 

54 

51 

56 

61 

64 

61 

67 

68 

67 

58.2 

BAYPORT 

MAX 

84 

67 

69 

71 

75 

'6 

79 

72 

76 

78 

86 

88 

81 

76 

71 

73 

67 

73 

75 

76 

74 

81 

77 

BU 

76 

81 

86 

76.8 

MIN 

63 

51 

42 

47 

55 

59 

62 

60 

62 

60 

67 

67 

66 

50 

50 

49 

38 

45 

51 

57 

58 

48 

49 

56 

60 

63 

58 

5  7 

6) 

65 

55.9 

BELLE   GLADE    EXP   ST  A 

MAX 

87 

85 

71 

75 

77 

77 

60 

80 

86 

85 

86 

81 

76 

79 

74 

76 

77 

79 

81 

80 

77 

80 

04 

84 

65 

D  6 

67 

86 

81.2 

MIN 

65 

59 

49 

48 

5  5 

5  6 

63 

65 

b7 

64 

63 

65 

65 

56 

46 

55 

42 

49 

54 

50 

55 

5  5 

54 

51 

52 

62 

63 

65 

62 

63 

57.3 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

89 

79 

7  9 

87 

78 

83 

78 

78 

79 

84 

85 

84 

85 

6*. 

6  6 

86 

89 

92 

83.7 

M  I  N 

57 

-9 

49 

55 

5  5 

62 

62 

64 

61 

63 

53 

43 

43 

42 

46 

51 

49 

55 

56 

59 

50 

51 

53 

61 

61 

54.0 

BLOUNTS  TOWN    2  SE 

MAX 

71 

6  9 

73 

78 

64 

85 

76.6 

MIN 

51 

44 

>0 

44 

50 

b4 

62 

60 

57 

57 

57 

68 

54 

44 

47 

40 

39 

44 

52 

57 

56 

53 

50 

52 

56 

55 

59 

60 

59 

61 

52.7 

BRADENTON   EXP  STATION 

MAX 

72 

7  2 

80 

81 

71 

7  9 

89 

86 

83 

76 

71 

75 

77 

76 

77 

86 

84 

80 

81 

6  1 

6. 

84 

86 

79.8 

MIN 

70 

52 

4  7 

52 

58 

63 

65 

63 

61 

61 

68 

65 

64 

58 

48 

57 

40 

52 

50 

52 

59 

55 

51 

55 

59 

59 

60 

61 

66 

64 

57.8 

BROOKSV1LLE   CHIN  HILL 

MAX 

75 

72 

71 

75 

77 

80 

80 

60 

92 

91 

8  5 

7  5 

78 

70 

75 

78 

82 

83 

82 

83 

86 

00 

86 

93 

82.4 

MIN 

61 

51 

45 

49 

53 

69 

65 

61 

56 

57 

66 

67 

64 

49 

51 

46 

42 

47 

53 

57 

59 

52 

54 

59 

3  8 

62 

59 

65 

63 

66 

57.0 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

82 

70 

71 

74 

76 

81 

78 

83 

86 

92 

91 

89 

80 

75 

80 

70 

75 

92 

82.9 

MIN 

62 

48 

41 

47 

58 

61 

65 

60 

54 

53 

68 

68 

64 

40 

43 

48 

31 

40 

40 

50 

59 

44 

4  I 

50 

58 

57 

59 

65 

64 

65 

53.4 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

85 

73 

75 

78 

78 

84 

81 

80 

86 

8  8 

87 

88 

8  3 

78 

81 

78 

76 

o  1 

0  1 

82 

6  I 

86 

82.4 

MIN 

65 

59 

53 

52 

55 

54 

62 

65 

65 

62 

62 

62 

63 

60 

44 

61 

51 

42 

52 

47 

55 

55 

52 

45 

44 

61 

61 

65 

65 

59 

56*6 

CAPTIVA 

MAX 

75 

73 

75 

78 

79 

78 

74 

74 

61 

87 

64 

83 

77 

75 

77 

74 

77 

77 

75 

Ou 

83 

04 

82 

04 

80 

81 

88 

79.4 

M  I  N 

68 

56 

56 

56 

63 

65 

68 

69 

68 

6  9 

73 

73 

69 

64 

59 

65 

54 

58 

61 

64 

63 

61 

62 

59 

67 

66 

67 

63 

72 

72 

64  •  3 

CARRA8ELLE    1  NNW 

MAX 

73 

70 

6b 

70 

69 

72 

70 

74 

76 

79 

78 

78 

77 

7  5 

80 

72 

6  7 

7 1 

83 

76 

76 

o  1 

8.. 

85 

75.9 

MIN 

53 

45 

3  6 

44 

49 

6  3 

60 

56 

52 

52 

53 

52 

51 

45 

49 

39 

33 

46 

50 

60 

56 

54 

46 

48 

49 

50 

59 

56 

54 

56 

50.6 

CEDAR  KEY 

MAX 

71 

69 

74 

74 

74 

7 1 

75 

75 

73 

74 

85 

78.7 

MIN 

60 

50 

48 

49 

55 

6  2 

65 

64 

63 

59 

71 

70 

65 

49 

59 

45 

40 

54 

59 

65 

64 

36 

60 

61 

6  2 

63 

66 

67 

67 

63 

* 

CHIPLEY    3  E 

MAX 

67 

70 

78 

73 

72 

69 

74 

83 

82 

89 

77.2 

MIN 

47 

39 

40 

42 

51 

58 

62 

54 

58 

57 

65 

64 

52 

42 

52 

39 

35 

44 

54 

57 

54 

49 

43 

51 

52 

60 

59 

55 

57 

6 1 

51.8 

CLEARWATER 

MAX 

70 

78 

78 

78 

74 

76 

70 

85 

89 

78.8 

MIN 

60 

53 

45 

52 

58 

64 

64 

63 

58 

60 

69 

70 

66 

54 

52 

52 

41 

50 

54 

57 

60 

58 

59 

57 

61 

62 

59 

66 

66 

69 

58.6 

CLERMONT    6  S 

MAX 

81 

72 

72 

75 

75 

80 

76 

81 

85 

90 

9 1 

81 

79 

79 

73 

75 

91 

82.5 

MIN 

60 

53 

47 

54 

56 

63 

64 

63 

60 

58 

69 

69 

66 

51 

47 

51 

40 

49 

50 

53 

62 

50 

51 

56 

69 

60 

61 

65 

62 

68 

57.3 

CLEWISTON  U   S  ENG 

MAX 

90 

8  5 

74 

76 

78 

78 

80 

88 

82 

85 

78 

76 

73 

76 

79 

82 

81 

90 

82.6 

MIN 

67 

56 

56 

56 

64 

67 

66 

65 

67 

66 

69 

67 

69 

59 

51 

58 

54 

54 

58 

54 

60 

59 

69 

58 

59 

66 

68 

65 

65 

68 

62  .0 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

70 

70 

70 

71 

74 

74 

75 

74 

7  5 

7  7 

8 1 

80 

71 

7  3 

75 

76 

75 

86 

85 

88 

76.5 

MIN 

38 

34 

30 

41 

52 

53 

59 

53 

50 

55 

58 

60 

51 

47 

54 

39 

40 

43 

45 

54 

47 

45 

49 

51 

53 

54 

59 

5  3 

55 

62 

49. 

CROSS  CITY  2 

MAX 

74 

73 

70 

76 

76 

82 

74 

81 

82 

90 

86 

76 

78 

65 

74 

95 

81.1 

MIN 

59 

43 

35 

40 

49 

60 

64 

55 

49 

49 

60 

61 

58 

40 

43 

40 

31 

45 

44 

51 

53 

4  2 

47 

48 

5v 

55 

55 

54 

60 

ii 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

76 

80 

61 

67 

72 

71 

75 

77 

85 

04 

8 1 

87 

60 

80 

82 

64 

79 

79 

80 

78 

82 

83 

77.4 

MIN 

63 

53 

46 

52 

59 

59 

65 

68 

57 

60 

69 

67 

64 

51 

49 

55 

42 

50 

51 

57 

62 

5  9 

53 

57 

69 

57 

60 

67 

65 

DAYTONA   BEACH   W8  AP 

MAX 

76 

63 

06 

72 

72 

80 

75 

85 

85 

82 

89 

88 

80 

66 

81 

64 

69 

86 

85 

78.0 

MIN 

62 

52 

44 

59 

61 

64 

65 

61 

56 

56 

68 

68 

6  0 

46 

47 

49 

39 

48 

47 

53 

59 

50 

47 

53 

55 

60 

56 

60 

64 

DEER  PARK 

MAX 

85 

71 

71 

75 

75 

83 

60 

84 

90 

83 

77 

74 

80 

79 

82 

86 

a  5 

87 

87 

8  9 

90 

90 

82.6 

MIN 

68 

56 

46 

46 

53 

57 

67 

65 

64 

64 

65 

63 

67 

53 

43 

55 

38 

45 

5u 

52 

55 

51 

47 

49 

80 

57 

58 

61 

61 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

72 

67 

69 

75 

70 

75 

75 

80 

84 

8  5 

79 

76 

73 

76 

85 

85 

90 

63 

61 

89 

64 

87 

92 

39.9 

MIN 

42 

37 

37 

41 

51 

58 

60 

53 

57 

53 

63 

61 

5  1 

43 

52 

36 

40 

50 

5  4 

57 

53 

53 

46 

56 

55 

62 

60 

60 

59 

DE   LAND   3  N 

MAX 

82 

68 

74 

74 

73 

81 

75 

85 

87 

9  0 

92 

90 

9  1 

82 

72 

75 

87 

86 

85 

90 

90 

90 

82.5 

MIN 

61 

52 

51 

50 

61 

66 

63 

56 

55 

69 

68 

65 

47 

46 

4  9 

39 

46 

47 

55 

62 

46 

48 

54 

57 

60 

62 

63 

65 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

86 

74 

75 

77 

79 

87 

86 

83 

89 

92 

89 

92 

88 

79 

84 

79 

78 

91 

91 

84.7 

MIN 

60 

61 

6  7 

67 

6  3 

66 

64 

6  5 

55 

42 

53 

43 

47 

30 

47 

55 

48 

56 

49 

51 

58 

58 

i. 

62 

DRY   T  ORTUGAS 

MAX 

84 

78 

73 

75 

79 

82 

82 

80 

64 

84 

84 

86 

84 

75 

80 

6u 

79 

78 

83 

65 

85 

80.4 

MIN 

74 

62 

66 

63 

74 

70 

73 

73 

74 

74 

73 

69 

70 

71 

65 

69 

66 

66 

68 

64 

68 

73 

73 

69 

76 

7  3 

73 

74 

69.7 

EVERGLADES 

MAX 

84 

75 

79 

81 

82 

82 

8  3 

84 

84 

90 

90 

86 

a  3 

80 

09 

80 

82 

8  3 

65 

85 

0  3 

86 

90 

83.2 

MIN 

58 

65 

6  3 

62 

72 

67 

67 

65 

66 

56 

47 

51 

46 

56 

55 

54 

56 

57 

57 

60 

69 

62 

63 

6  7 

68 

FEDERAL  POINT 

MAX 

75 

68 

67 

70 

72 

85 

75 

86 

85 

91 

92 

90 

3  0 

81 

73 

76 

78 

Ot 

86 

76 

Ou 

87 

88 

86 

84 

83 

8  9 

94 

93 

81.5 

MIN 

49 

43 

49 

55 

59 

65 

62 

57 

51 

67 

67 

66 

51 

49 

47 

39 

54 

46 

56 

57 

50 

48 

51 

55 

63 

58 

69 

62 

6 1 

55.2 

FELLSMERE 

MAX 

80 

76 

72 

75 

75 

82 

83 

83 

88 

91 

88 

91 

81 

60 

83 

78 

75 

83 

87 

86 

85 

6  9 

90 

68 

82.8 

MIN 

6  8 

56 

49 

51 

63 

60 

6  L 

63 

65 

63 

66 

63 

68 

44 

43 

53 

42 

49 

51 

57 

56 

57 

60 

52 

53 

53 

61 

64 

65 

57.3 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

74 

70 

63 

b- 

70 

76 

80 

88 

84 

79 

85 

87 

83 

79 

70 

85 

84 

00 

75 

77 

O  1 

81 

85 

77.7 

MIN 

5  9 

48 

40 

54 

58 

60 

64 

60 

55 

56 

66 

64 

59 

46 

48 

44 

37 

56 

49 

55 

59 

41 

51 

55 

58 

66 

58 

6  0 

64 

63 

55.1 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

MAX 

78 

82 

77 

78 

77 

76 

79 

80 

81 

82 

83 

83 

8  1 

84 

77 

78 

76 

79 

84 

78 

79 

6^ 

81 

82 

03 

82 

65 

0  j.  i 

MIN 

60 

67 

70 

69 

70 

7X 

75 

74 

72 

59 

55 

56 

52 

58 

58 

57 

61 

61 

61 

62 

69 

62 

66 

73 

66 

69 

63.9 

FORT   DRUM   5  NW 

MAX 

80 

74 

7* 

78 

75 

3  ) 

75 

88 

88 

90 

88 

89 

81 

75 

81 

76 

76 

80 

83 

87 

79 

84 

84 

87 

86 

87 

89 

0  9 

90 

90 

02.9 

MIN 

66 

56 

47 

49 

54 

59 

67 

63 

62 

67 

65 

63 

67 

53 

43 

54 

41 

48 

49 

55 

57 

49 

53 

50 

52 

60 

57 

69 

64 

61 

56.4 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

82 

70 

72 

73 

76 

80 

80 

85 

85 

84 

83 

85 

84 

88 

6. 

80 

04 

85 

79 

81 

80 

81 

■5 

84 

85 

03 

64 

66 

81.5 

MIN 

60 

57 

65 

66 

70 

72 

74 

73 

73 

7* 

74 

68 

63 

58 

57 

54 

60 

59 

69 

65 

72 

66 

67 

69 

72 

71 

70 

73 

73 

74 

67.0 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

82 

74 

71 

73 

76 

80 

83 

85 

84 

83 

82 

84 

S3 

78 

81 

69 

78 

81 

03 

85 

79 

79 

89 

64 

83 

85 

82 

04 

85 

86 

81.1 

M  I  N 

65 

60 

56 

64 

66 

69 

71 

66 

71 

62 

73 

72 

67 

57 

56 

56 

53 

65 

58 

59 

63 

65 

66 

66 

79 

69 

66 

72 

67 

72 

64.9 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

S3 
63 

83 
62 

70 
54 

79 
51 

76 
59 

78 
65 

82 
72 

84 

63 

87 

67 

89 
67 

84 

74 

84 

71 

84 
65 

87 
50 

80 
50 

»x 

50 

80 
45 

79 
46 

79 
54 

81 

53 

85 
58 

S3 
62 

80 
64 

80 
63 

63 
64 

84 

65 

84 
66 

0  7 
60 

86 

66 

85 
66 

82.2 
60.9 

See  reference  note*  following  Stitlon  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


SUtton 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

62 
63 

77 
57 

78 
52 

80 
52 

81 
6.' 

66 
64 

79 
69 

76 
67 

84 

67 

90 
65 

90 
69 

8  | 
67 

84 
64 

79 
57 

81 
55 

78 
54 

79 
45 

79 
54 

80 
55 

86 

58 

87 
60 

84 

55 

64 

60 

65 
59 

86 
66 

86 
66 

89 
62 

88 
63 

92 
68 

92 
68 

83.7 
60.8 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

82 
62 

71 
57 

n 

5S 

75 
64 

76 

67 

81 
67 

83 
64 

81 
66 

81 
66 

83 
67 

84 

71 

85 

70 

80 
62 

71 
59 

77 
50 

72 
59 

73 
47 

76 

53 

78 
54 

79 
56 

76 
61 

75 
66 

78 
62 

76 
56 

79 
59 

82 
64 

66 
65 

84 
67 

83 
66 

84 
68 

78.7 
61.7 

FOUNTAIN    J  SSE 

MAX 
MIN 

73 
47 

ii 
3* 

72 
38 

72 
46 

77 
60 

72 
64 

79 
56 

84 

47 

67 
51 

86 
60 

77 
63 

75 
36 

80 
43 

73 
38 

75 
36 

80 

42 

87 
44 

89 
52 

85 
45 

48 

87 

82 
47 

76 

56 

89 
51 

88 

53 

93 
57 

60.2 
48.6 

GAINESVILLE    3  WSW 

MAX 
MIN 

78 

59 

69 
44 

68 
35 

70 
47 

73 
54 

82 
61 

76 

65 

83 
56 

85 

53 

89 
50 

90 
64 

88 

65 

83 
62 

75 
42 

79 
42 

75 

41 

74 
33 

77 
47 

81 
48 

85 
54 

84 

57 

81 

43 

65 
49 

36 
47 

87 

56 

64 

57 

88 

59 

91 
64 

93 
62 

93 
59 

81.7 
52.6 

GAINESVILLE    FAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
49 

68 

40 

67 
34 

69 

4; 

73 
53 

82 
61 

74 
60 

83 
58 

83 
53 

86 

50 

90 
66 

86 

64 

77 
49 

72 
41 

79 
43 

8b 
37 

74 
32 

77 

48 

61 
51 

65 
56 

76 
54 

80 
42 

84 

55 

64 
46 

85 

55 

83 
58 

65 
58 

90 
61 

91 
63 

90 
59 

79.6 
51.4 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

79 
58 

71 
40 

68 

32 

70 
34 

74 
46 

82 
56 

81 

62 

84 
56 

85 

52 

69 
54 

90 
61 

86 
63 

82 
58 

73 
37 

80 
40 

7y 
36 

74 
31 

75 
49 

80 
43 

B5 

55 

82 
51 

81 

37 

85 
44 

67 
47 

86 

53 

65 

59 

84 

57 

90 
57 

91 
58 

92 
58 

81.7 
49.7 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

81 
72 

86 

72 
55 

75 

76 
66 

76 
66 

81 

72 

83 
67 

69 
74 

90 
73 

85 
74 

83 
73 

64 
66 

69 

55 

80 

55 

82 

34 

67 

78 

80 

82 

82 
61 

83 
61 

77 
60 

79 
60 

81 
63 

61 
67 

85 
65 

85 
69 

85 
66 

85 

72 

82.1 
65.3 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

73 
56 

75 
45 

65 
36 

72 

52 

72 
52 

8  3 
60 

78 
66 

82 
59 

67 
52 

90 
55 

91 
66 

88 

65 

83 
60 

79 

4  J 

76 
33 

79 
51 

83 
44 

69 
60 

85 
56 

88 
43 

90 
50 

87 
54 

84 

55 

88 

55 

96 
62 

96 
59 

83.0 
53.3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

88 
69 

73 
60 

77 
55 

77 
52 

77 
67 

83 
67 

84 

66 

87 
66 

90 
69 

86 
68 

85 
68 

87 
64 

69 

60 

62 
55 

83 
53 

81 
52 

76 
48 

78 

51 

82 
53 

83 

53 

82 
56 

78 

59 

80 

57 

82 

55 

81 

55 

87 
58 

87 
59 

86 
61 

86 

62 

85 
64 

62.7 
59.5 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

92 
66 

91 
66 

8  7 
65 

76 
54 

80 
48 

83 
57 

76 
42 

79 
49 

81 

50 

83 
55 

85 
58 

82 
51 

84 

54 

86 
54 

87 
56 

88 

61 

90 
59 

93 
62 

93 
65 

92 
63 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

77 
61 

74 
48 

75 
43 

76 
46 

78 

55 

84 
62 

79 

62 

82 
56 

83 
56 

93 
59 

94 
66 

89 
69 

81 
64 

76 
46 

79 
49 

70 
48 

78 

35 

80 
43 

84 
44 

86 

54 

S3 
62 

85 

53 

88 

52 

89 

52 

87 
58 

88 

59 

91 

59 

92 
60 

94 
62 

92 
63 

83.6 
55.0 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 
MIN 

73 
58 

67 
45 

65 
39 

66 
45 

73 
57 

81 
62 

77 
64 

85 
63 

86 

57 

88 

57 

90 
71 

90 
65 

77 
57 

72 
45 

81 
51 

64 

43 

74 
38 

75 
57 

81 

53 

85 
59 

71 
52 

77 
42 

86 

57 

86 

56 

84 
62 

79 
63 

81 

59 

87 

60 

89 
66 

92 
67 

79.5 
55.7 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

73 
59 

64 
48 

63 
42 

64 
50 

71 
59 

73 
62 

79 
62 

86 
60 

80 

55 

75 
56 

82 
63 

88 
60 

76 
64 

69 
48 

62 
52 

72 
44 

68 
41 

69 
56 

80 
51 

85 
58 

70 
62 

74 

50 

83 
54 

80 
52 

78 
58 

75 
57 

77 
59 

79 
59 

80 
65 

81 

63 

75.9 
55.7 

JASPER  3  SE 

MIN 

76 
50 

72 
43 

67 
(8 

71 
40 

69 
49 

82 
57 

76 
63 

85 

57 

88 

54 

90 
55 

90 
61 

3  8 
65 

83 

53 

74 
40 

81 
66 

77 
37 

75 
33 

77 
46 

82 
45 

86 

57 

87 
51 

84 
40 

87 
44 

89 

50 

88 

54 

84 

60 

88 

57 

93 
56 

93 
58 

56 

82.5 
50.5 

KEY   WEST    WB  AIRPORT 

MIN 

85 
75 

77 
65 

77 
66 

75 
65 

77 
68 

80 

70 

83 
69 

85 
72 

83 
76 

84 
76 

83 
77 

85 
76 

84 

73 

77 
69 

82 
69 

77 
68 

76 
64 

77 
68 

76 
67 

77 
68 

81 
69 

78 
68 

79 
69 

eu 

70 

82 
71 

66 
74 

85 

73 

83 
75 

83 
75 

75 

70.7 

K I SS I MMEE  2 

MIN 

75 
56 

86 
58 

72 
45 

75 
50 

76 
56 

ac 

62 

82 
60 

80 
63 

87 
61 

91 
62 

90 
69 

as 

69 

87 
66 

89 
64 

78 
58 

80 
52 

76 
42 

82 
49 

82 

51 

86 

55 

88 

56 

89 

55 

86 

53 

88 
56 

88 
56 

66 

67 

90 
56 

90 
60 

90 
58 

62 

57.6 

MIN 

84 
69 

75 
55 

77 
47 

78 

50 

79 
57 

88 

60 

so 

66 

62 
64 

86 
64 

93 
63 

90 
67 

90 

65 

84 
60 

76 
54 

84 
47 

79 
56 

77 
40 

81 
49 

84 
49 

87 
49 

84 
54 

82 

56 

82 
64 

85 

52 

88 
65 

90 
61 

94 

59 

92 
59 

92 
63 

63 

57.6 

i  .re    ai  cscn   cvo  cta 

MIN 

77 
55 

72 
51 

72 
45 

75 
48 

77 
54 

78 
61 

73 
62 

60 
62 

67 
59 

90 
58 

88 
69 

88 

70 

86 
64 

78 
49 

80 
46 

72 
53 

76 
37 

80 
45 

82 
48 

84 

50 

84 
59 

82 
48 

83 
49 

84 

50 

85 
53 

87 
65 

88 

59 

91 
65 

81.4 
54.8 

LAKE   CITY   2  E 

MIN 

73 
57 

67 
45 

68 

35 

72 
41 

71 
51 

8  3 
60 

74 
64 

85 
58 

87 
53 

90 
55 

91 
64 

89 
64 

80 
57 

73 
44 

80 
45 

73 
38 

73 
34 

77 
52 

83 
45 

87 

57 

81 
54 

82 
41 

87 
48 

89 

53 

87 
54 

84 

60 

65 

57 

93 
62 

93 
60 

58 

52.2 

LAKE  HIAWASSE 

MIN 

87 
68 

78 
53 

71 
44 

69 
48 

73 
53 

73 
62 

81 
66 

73 
62 

82 
58 

85 
58 

90 
68 

90 
67 

89 
66 

79 
52 

74 
48 

69 
52 

69 

40 

74 
49 

76 
52 

62 

53 

86 

59 

77 
48 

60 

50 

84 

55 

86 

57 

66 
63 

66 
60 

88 
63 

90 
65 

66 

56.8 

LAKELAND  WB  CITY 

MIN 

75 
57 

71 
54 

69 
48 

72 
51 

75 
57 

79 
63 

70 
63 

80 
65 

84 

62 

89 

63 

87 
70 

86 
68 

79 
60 

74 
55 

77 
53 

70 
52 

74 
48 

78 
54 

80 
54 

83 
61 

78 
60 

79 
57 

83 

59 

84 

61 

83 
62 

85 
64 

69 
64 

92 
68 

90 
69 

69 

80.1 
59.7 

LAKE    PLACID   2  SW 

MIN 

85 
68 

75 
55 

76 
50 

80 
50 

78 
59 

85 
62 

78 
67 

83 
64 

89 
64 

93 
66 

90 
70 

91 
65 

84 
66 

77 
57 

83 

44 

76 
59 

78 
43 

81 

48 

84 

50 

86 

57 

83 
60 

84 
54 

84 
54 

86 

53 

90 
56 

88 
61 

93 
59 

92 
61 

91 
65 

92 
65 

84.6 
58.5 

MIN 

82 
60 

70 
48 

69 
39 

73 
46 

71 
51 

80 
62 

75 
64 

83 
62 

85 
55 

91 
53 

89 
67 

89 
68 

82 
65 

75 
42 

80 
48 

71 
46 

75 
32 

79 
46 

83 
41 

85 

55 

S3 
60 

79 
48 

64 

51 

85 

56 

84 

59 

84 

63 

88 

59 

69 
65 

88 

64 

66 

81.3 
54.7 

l  luP    A.r    7  etc 

MIN 

71 
56 

70 
45 

61 
38 

71 
41 

72 
51 

80 
60 

73 
64 

62 

57 

85 
51 

87 
54 

86 

63 

88 

63 

75 
54 

71 
45 

79 
48 

73 
38 

73 
33 

76 

50 

82 
45 

85 

55 

80 

53 

81 
43 

65 
47 

85 
48 

86 

50 

82 
58 

86 
58 

91 
62 

90 
60 

58 

80.0 
51.6 

LOX  AHATCHE  e 

MIN 

88 
6* 

77 
54 

75 

54 

78 
51 

78 
65 

85 
59 

85 
66 

80 

67 

88 
67 

90 
65 

89 
64 

88 
67 

85 
66 

60 
58 

84 
42 

78 
57 

77 
48 

79 

48 

84 
52 

85 

52 

80 
54 

80 
60 

85 
55 

66 

50 

88 
54 

90 
60 

88 
65 

90 
66 

90 
63 

90 
63 

58.6 

MAD  1  SON 

MIN 

71 
55 

64 
44 

68 

39 

71 
40 

74 
49 

82 

59 

70 
62 

82 
58 

85 

55 

88 

60 

69 
64 

83 
65 

73 
54 

72 
44 

81 
50 

67 
38 

74 
39 

77 
48 

83 

51 

66 

57 

SO 

53 

84 
48 

86 

50 

68 
54 

90 
59 

85 
61 

86 
61 

92 
62 

92 
62 

59 

53.3 

MARATHON  SHORES 

MIN 

84. 
71 

81 

65 

78 
62 

76 
64 

79 
68 

81 

71 

83 
74 

84 
66 

a. 

74 

84 

75 

84 

70 

a, 
74 

64 

74 

80 
61 

82 
72 

77 
68 

77 
6U 

79 
67 

79 
67 

78 
67 

84 
70 

80 
68 

81 
68 

82 
68 

82 

70 

65 

72 

85 
72 

85 
73 

85 
72 

85 
75 

61.8 
69.3 

MAR  1  ANNA    IND  SCHOOL 

MIN 

67 
48 

67 
41 

65 
39 

70 
43 

70 
50 

78 
58 

73 
62 

79 
56 

80 

55 

85 
56 

87 
63 

80 
64 

70 
52 

72 
43 

73 
51 

72 
38 

71 
41 

75 
44 

82 

65 

85 
56 

83 

53 

84 

49 

85 
46 

87 

53 

85 
53 

77 
60 

85 
59 

88 

56 

87 
57 

90 
60 

78.4 
52.1 

MAYO   3  NW 

MIN 

71 
58 

67 
45 

66 

37 

72 
40 

74 
50 

a  3 

61 

73 
60 

80 

52 

83 
55 

88 

54 

66 
62 

83 
64 

75 
55 

70 
42 

79 
55 

65 
38 

74 
32 

77 
52 

83 
46 

87 
59 

78 
42 

82 
41 

84 
48 

88 

52 

88 

53 

83 
56 

84 

56 

91 
61 

91 
60 

95 
55 

60.0 
51.4 

MELBOURNE 

MIN 

82 
67 

82 
58 

70 
69 

73 

57 

7  0 
64 

78 
63 

76 
68 

83 
66 

83 
66 

85 
65 

65 
68 

86 

67 

84 
68 

84 
52 

83 
47 

78 
58 

70 
44 

60 
51 

76 
64 

86 

57 

80 
61 

75 
64 

79 

55 

82 

55 

81 
58 

64 

63 

61 
63 

85 
68 

84 
67 

85 
65 

80.5 
60.3 

MELROSE 

MIN 

70 
58 

70 
47 

68 

40 

70 
47 

70 
54 

82 
60 

74 
63 

84 

59 

84 
54 

88 

51 

69 
66 

90 
61 

80 
62 

72 
48 

82 
44 

75 
43 

76 
37 

78 
51 

84 

51 

86 
56 

78 
47 

82 

55 

84 

50 

86 

52 

88 

57 

82 

60 

64 

60 

90 
63 

90 
61 

92 
62 

60.9 
54.0 

MIAMI    8AYFRONT  PARK 

MIN 

85 

72 

73 
61 

73 
60 

75 
66 

75 
68 

79 
72 

S3 
73 

86 

67 

86 

75 

83 
76 

82 
76 

82 
7* 

83 
71 

77 
60 

77 
60 

80 
61 

73 
58 

75 
65 

78 
65 

79 
66 

79 
70 

75 
67 

80 
72 

80 
72 

79 
74 

82 

75 

63 

77 

63 
77 

82 

70 

81 
75 

79.7 
69.2 

MIAMI  BEACH 

MIN 

80 
74 

77 
69 

74 
62 

73 
68 

74 
69 

78 

71 

80 
74 

87 
69 

83 
76 

61 
76 

80 

76 

81 
76 

83 
74 

79 
62 

77 
69 

83 
62 

73 
58 

76 

70 

80 
63 

61 
65 

80 
69 

75 
69 

76 

70 

76 

71 

78 
74 

81 
73 

81 

72 

81 

75 

81 
73 

81 
76 

79.1 
70.0 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
70 

7j 
60 

74 
57 

75 
56 

76 
69 

80 

1  l 

83 
69 

87 
69 

87 
75 

63 
7». 

82 
74 

83 
72 

85 
67 

79 
58 

79 
59 

80 
58 

73 
53 

76 
58 

79 
60 

81 

60 

80 
64 

76 
68 

78 
68 

80 
64 

61 

70 

85 
69 

84 
66 

83 
72 

64 
68 

S3 
74 

80.4 
65.7 

MIAMI    12  SSW 

MAX 
MIN 

8  i 

73 

61 

57 

55 

60 

-o 

73 

67 

74 

72 

75 

74 

8  3 
66 

84 
57 

81 
55 

56 

53 

58 

56 

56 

81 
60 

83 
66 

76 
67 

8u 
59 

80 
70 

81 
66 

64 
63 

84 

73 

64 
66 

64 
66 

81.2 
64.1 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

85 
65 

72 
57 

77 
50 

60 
42 

79 

S9 

65 
67 

83 
66 

88 
68 

94 
64 

92 

64 

79 
51 

85 
42 

80 
49 

79 
46 

79 
47 

84 
49 

85 
48 

86 

55 

83 
51 

84 
56 

87 

50 

89 
53 

90 
56 

92 
56 

94 
57 

94 
57 

93 
62 

85.3 
55.1 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

70 
42 

68 
38 

65 

36 

69 
43 

65 

53 

73 
61 

74 
60 

75 
47 

80 

57 

77 
56 

79 
65 

73 
62 

71 
50 

78 
43 

75 
55 

68 

37 

73 
36 

72 
53 

82 
55 

86 
58 

86 

56 

78 

55 

62 
49 

84 
54 

74 
52 

82 

53 

83 
58 

79 
61 

61 
61 

84 
66 

76.2 
52.5 

MONT | CELLO  2  S 

MAX 
MIN 

73 
54 

67 
42 

... 
41 

70 
44 

71 
51 

7  6 
SB 

66 
64 

82 
61 

86 

5  7 

86 
58 

84 

62 

78 
65 

73 
54 

74 
42 

80 

52 

72 
37 

74 
36 

77 
46 

82 
51 

86 

57 

86 

52 

82 
49 

86 
49 

87 
54 

84 

55 

82 
59 

82 
58 

66 

59 

86 

59 

93 
59 

79.4 
52.8 

3m  r*f«r«nc«  aot*»  following  at n ion  latex. 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  1962 


Slalion 


Day  Of  Month 

■ 

01 

* 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

p 
> 

MAX 

88 
68 

83 
56 

74 
49 

74 
50 

76 
58 

78 

63 

85 
63 

79 
63 

84 
65 

89 
61 

91 
69 

88 

65 

90 
68 

82 
56 

75 
51 

84 
56 

76 
45 

75 
48 

77 
53 

82 
65 

84 
60 

80 
56 

78 
69 

S3 
57 

84 

57 

65 
63 

89 
62 

91 
63 

89 
66 

89 
66 

82.7 
69.0 

MAX 
M  1  N 

86 
66 

73 
55 

72 
47 

75 
50 

75 
56 

80 
62 

78 
65 

83 
64 

86 

61 

89 
62 

88 

70 

88 

70 

84 
65 

76 
54 

81 
64 

77 
56 

75 
37 

80 
47 

82 
68 

85 
51 

83 
56 

80 
52 

83 

50 

85 

56 

89 

60 

84 
64 

88 

59 

90 
66 

90 
68 

90 
68 

82.5 
57.7 

MAX 
M  I N 

80 
60 

83 
53 

73 
43 

73 
48 

77 
57 

79 
60 

82 
60 

74 
62 

81 
62 

87 
60 

90 
65 

87 
64 

87 
63 

80 
54 

77 
47 

7B 
51 

72 
36 

74 

79 
ft  ** 

81 
48 

85 
59 

85 

60 

85 
49 

83 
51 

85 

55 

85 
55 

85 

55 

90 
65 

81.3 
54.2 

Ma . 

m  ;  ^ 

82 
69 

74 

55 

78 
51 

81 
51 

81 
59 

84 

62 

81 
67 

79 
62 

82 
67 

88 

62 

88 

67 

86 
66 

84 
66 

81 

57 

78 
47 

79 
48 

81 
47 

81 
52 

76 

50 

63 
56 

90 
55 

68 
54 

82 
54 

81 
54 

84 
58 

81 

62 

S3 
58 

86 
60 

86 
66 

67 
65 

82.5 
58.2 

MAX 
MIN 

73 
44 

70 
37 

64 

35 

66 

37 

66 
50 

68 
51 

69 
51 

76 

52 

73 
58 

81 
49 

76 
62 

74 
63 

78 
53 

77 
43 

77 
43 

77 
38 

67 
42 

52 

74 
53 

85 
58 

87 

55 

80 

50 

75 
42 

79 
50 

85 
49 

78 
63 

79 
62 

78 
57 

78 
60 

80 
69 

75.4 
50.9 

MAX 
M  I  N 

80 
57 

75 
50 

72 
45 

74 
48 

73 
54 

84 

62 

79 
65 

95 
60 

86 

53 

93 
53 

91 
67 

90 
69 

87 
64 

84 

50 

82 
51 

73 
46 

79 
41 

81 
48 

85 

50 

88 

58 

83 
56 

87 
51 

86 

55 

90 
56 

90 
61 

SS 

63 

91 
69 

92 
63 

94 
65 

96 
64 

84.6 
56.  1 

MAX 

71 
60 

71 
44 

71 
35 

74 
42 

74 

52 

84 

61 

74 
65 

82 
59 

85 
50 

93 
47 

92 
66 

89 
66 

78 
64 

73 
48 

82 
43 

66 
45 

76 
31 

80 
42 

80 

-l 

67 
53 

83 
54 

85 
42 

69 
49 

89 
49 

90 
55 

89 

57 

91 
58 

94 
61 

95 
63 

97 
60 

83.0 
62.1 

MAX 

82 
70 

80 
58 

73 
51 

73 
51 

76 
57 

75 
62 

77 
62 

73 
66 

80 
68 

82 
67 

85 

70 

83 
71 

70 

81 
57 

74 
51 

75 
58 

74 
48 

75 
53 

73 
55 

76 
58 

79 
64 

79 
57 

77 
60 

76 
56 

oo 
5V 

81 
69 

82 
64 

84 
66 

85 
68 

65 
67 

78.7 
61.1 

MAX 

80 
62 

71 
53 

70 
48 

74 
49 

74 
56 

81 

63 

73 
64 

86 
65 

86 

61 

93 
62 

91 
68 

90 
69 

80 
62 

76 
54 

78 

52 

69 

50 

77 
45 

8u 
52 

82 
54 

86 

58 

78 

60 

80 
53 

86 

55 

87 

60 

88 

60 

85 

63 

88 
62 

93 
63 

90 
65 

92 
66 

82.1 
58.5 

MAX 

78 
59 

70 
49 

68 
40 

70 
42 

73 
57 

83 
61 

78 
65 

87 
62 

88 

56 

90 
55 

96 
70 

93 
70 

85 
62 

76 
50 

82 

50 

71 
45 

74 
38 

80 
52 

85 

53 

89 

58 

77 
60 

82 

50 

88 

55 

90 
54 

88 

61 

85 

68 

85 
62 

92 

66 

92 
66 

94 
67 

83.0 
56.8 

MA  i 

68 

50 

65 
46 

67 
42 

70 
46 

70 

53 

73 
64 

72 
62 

70 
58 

76 
64 

81 
57 

80 
68 

74 
63 

71 
54 

72 
48 

72 
60 

70 
42 

67 
41 

71 
52 

75 
60 

78 
64 

80 
57 

75 
58 

77 
47 

82 
56 

79 
57 

78 
64 

83 
59 

82 
62 

80 
62 

65 
66 

74.8 
56.1 

MAX 
M I  N 

80 
56 

79 
57 

79 

79 
40 

80 
47 

82 
48 

85 

53 

85 
60 

84 

53 

85 

52 

86 
54 

85 
59 

85 

60 

86 

61 

89 
65 

94 
65 

93 
65 

MAX 
MIN 

70 
44 

61 
40 

64 
41 

66 
48 

66 
56 

72 
63 

72 
58 

71 
52 

78 
61 

73 
62 

75 
68 

73 
57 

72 
51 

69 
50 

74 
51 

65 
42 

67 
42 

71 
53 

79 
59 

83 
62 

74 
61 

73 
60 

75 
55 

69 

59 

73 
5b 

77 
61 

76 
63 

76 
65 

78 
69 

78 
70 

73.0 
56.0 

MAX 
MIN 

70 
45 

63 
44 

66 
41 

64 
49 

65 
56 

72 
64 

72 
60 

69 
55 

76 
63 

72 
65 

74 
68 

72 
58 

72 
54 

66 

50 

75 
50 

65 
42 

65 
44 

71 
56 

79 
60 

60 
63 

72 
62 

71 
63 

73 
58 

61 

62 

71 
60 

76 
61 

75 
66 

76 

63 

77 
69 

77 
69 

72.0 
37.3 

MAX 
M  I  N 

71 
56 

70 
44 

66 
36 

72 
42 

7* 
51 

79 
61 

71 
59 

76 
59 

78 

53 

Bb 

54 

83 
63 

80 
64 

71 
54 

72 
41 

76 
66 

70 
39 

72 
34 

75 
51 

79 
45 

85 

59 

83 
54 

80 
47 

SO 
44 

85 
46 

8* 

53 

S3 
58 

84 
55 

87 
56 

66 
60 

92 
58 

78.3 
51.5 

MAX 
M  I  N 

86 
66 

73 
50 

73 
43 

77 
48 

79 
56 

80 

63 

79 
64 

82 
63 

85 
58 

89 
56 

90 
68 

90 
69 

86 

65 

78 
51 

79 
47 

76 

52 

75 
37 

8U 
47 

82 
45 

85 

50 

84 

57 

83 
48 

84 

50 

87 
54 

86 

6U 

87 
62 

92 
59 

93 
65 

94 
66 

94 
66 

83.6 
56.2 

MAX 
M  I  N 

84 
67 

7* 
62 

75 
55 

77 
55 

78 
68 

81 
68 

61 
73 

86 
68 

38 
69 

83 
67 

83 
74 

84 
74 

89 
67 

79 
55 

79 
52 

81 
54 

76 
52 

79 
57 

80 
56 

84 
56 

84 

60 

78 
67 

80 
69 

82 
60 

8^ 
63 

84 

66 

85 
65 

84 

66 

85 
66 

85 

73 

81.7 
63.5 

MAX 
MIN 

77 
68 

75 
55 

77 
52 

80 

53 

81 
60 

82 
60 

77 
67 

60 
68 

87 
67 

91 

66 

88 
68 

88 
66 

87 
70 

80 
59 

82 
52 

82 
61 

81 

60 

84 

59 

84 

55 

86 
60 

67 
64 

85 
58 

87 
57 

87 
58 

87 

6« 

88 
64 

90 
62 

89 
63 

93 
63 

92 
67 

84.5 
61.2 

MAX 
MIN 

69 
51 

67 
43 

65 

40 

70 
41 

70 
51 

77 
58 

69 
64 

77 
60 

82 
56 

83 
56 

85 
61 

81 
66 

70 
52 

71 
44 

76 
50 

72 
38 

71 
37 

75 
45 

81 
54 

64 
58 

82 
51 

80 
47 

83 

52 

65 
54 

82 
5*. 

76 
59 

85 
63 

85 
54 

84 

59 

91 
58 

77.7 

MAX 
MIN 

87 
71 

82 
61 

77 
53 

77 
50 

76 
58 

83 
65 

85 
71 

87 
67 

90 
72 

87 
67 

84 

72 

86 
67 

87 
61 

82 
50 

83 
50 

82 

50 

80 
46 

79 

50 

82 

53 

83 
54 

81 

57 

78 
56 

80 
58 

82 
54 

62 
5« 

86 

57 

87 
59 

86 

62 

86 

60 

66 
61 

83.1 
58  .9 

MAX 
MIN 

71 
61 

68 

47 

68 

47 

66 

55 

72 
54 

79 
62 

77 
65 

86 
63 

84 
56 

82 
52 

87 
67 

88 
64 

6C 
65 

74 
45 

83 
46 

75 
44 

69 
37 

73 
52 

83 
46 

85 

55 

73 
62 

76 
46 

83 
49 

86 

51 

7  9 
55 

80 
66 

79 
58 

8-4 

6u 

87 
64 

87 
62 

78.6 
55.2 

MAX 
MIN 

78 

60 

73 
53 

71 
45 

75 
48 

77 
55 

81 

63 

76 
64 

83 
62 

84 
60 

92 
58 

90 
68 

87 
70 

80 
61 

76 
52 

79 
52 

71 
50 

76 
42 

79 
51 

6  2 

52 

85 

56 

81 

60 

82 

52 

85 

53 

86 

56 

65 
6- 

89 
61 

90 
60 

93 
65 

93 
66 

93 
65 

82.4 
57.4 

MAX 
MIN 

73 
55 

72 
44 

69 
38 

72 
44 

69 
54 

73 
62 

66 
63 

72 
61 

75 
61 

79 
57 

77 
63 

76 
65 

75 
5  2 

76 
41 

80 
54 

75 
40 

70 
36 

72 
48 

81 

52 

81 

59 

83 
54 

S3 

50 

78 
51 

85 

53 

81 
56 

79 
62 

80 
61 

80 
59 

SI 
62 

86 
60 

76.6 
53.9 

MAX 
MIN 

73 
63 

70 
57 

72 
53 

77 
55 

79 
61 

79 
65 

70 
64 

78 
64 

83 

63 

89 
64 

87 
71 

84 

71 

75 
69 

74 
59 

75 
58 

68 
56 

74 

50 

77 
66 

78 
59 

79 
60 

84 
63 

83 
62 

84 

63 

85 
61 

82 

67 

8. 

68 

85 
66 

85 
69 

69 
71 

71 

79.7 
62.6 

MAX 
MIN 

72 
53 

70 
40 

68 

36 

71 
40 

71 
50 

75 
61 

69 
62 

80 

57 

85 

52 

83 
54 

82 
58 

79 
65 

73 
50 

71 
42 

79 
45 

74 
36 

73 
33 

77 
44 

82 
46 

87 

59 

82 
61 

88 

47 

82 

45 

85 
48 

6J 

51 

80 
60 

86 

55 

85 

52 

84 

58 

90 
55 

78.8 
50.2 

MAX 
MIN 

79 
62 

70 
54 

69 
51 

74 
52 

72 
53 

83 

62 

79 
66 

84 

64 

85 
58 

90 
57 

91 
68 

89 
68 

86 
66 

78 
54 

80 
47 

79 
52 

74 
41 

8U 
50 

82 

52 

86 
54 

84 
62 

79 
47 

85 

50 

6/ 

51 

86 

55 

87 
62 

87 
59 

93 
63 

69 
65 

91 
66 

62.6 

MAX 
MIN 

77 
64 

74 
53 

74 
47 

80 
48 

81 
57 

81 

61 

77 
6  4 

81 
61 

87 
62 

90 

60 

87 
67 

85 
66 

79 
65 

77 
58 

78 
47 

73 
57 

78 
41 

76 
49 

80 
5u 

82 
53 

90 
60 

85 

53 

83 

52 

84 

55 

84 

62 

84 

59 

86 

53 

85 

62 

88 
66 

86 
65 

81.9 

MAX 
MIN 

90 
71 

72 
60 

76 
54 

77 
52 

78 
66 

82 
68 

64 

72 

89 
66 

92 
72 

85 
69 

84 

73 

85 
69 

87 
62 

81 

55 

82 
53 

81 

53 

76 

50 

77 
52 

82 
54 

83 

52 

81 
58 

78 
67 

80 
62 

82 
56 

82 

5  8 

86 
61 

85 
61 

8» 

60 

84 
65 

84 
67 

82.3 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

70 
46 

71 
35 

70 
39 

70 
35 

75 
52 

79 
60 

75 
60 

72 

52 

70 
58 

81 

43 

82 
65 

83 
64 

7  9 
58 

71 
39 

70 
38 

65 
32 

68 

32 

70 
53 

72 
41 

72 
51 

72 
49 

83 

so 

76 
47 

8u 

50 

81 
56 

81 

53 

85 
56 

86 

59 

87 

55 

75.7 
49.2 

MAX 
MIN 

85 
69 

78 
59 

74 
53 

75 
62 

73 
67 

80 
67 

'8 
66 

83 
67 

88 
68 

84 

67 

83 

73 

85 

72 

85 
70 

77 
58 

80 
53 

76 
59 

75 
48 

76 

52 

85 

53 

61 

56 

77 
60 

76 
68 

79 
65 

60 
55 

79 
60 

84 

66 

89 
69 

85 
69 

84 
67 

83 
69 

80.5 
62.9 

MAX 
MIN 

70 
50 

64 
43 

66 
36 

71 
43 

73 
55 

78 
62 

69 
63 

80 
58 

84 

54 

85 

57 

84 

62 

78 
66 

71 
53 

72 
44 

79 
48 

64 

41 

13 
34 

75 
45 

81 
»7 

85 

57 

79 
54 

80 
47 

64 
45 

86 
46 

83 
5k 

79 
63 

64 

59 

86 

52 

84 

63 

93 
60 

78.0 

MAX 
MIN 

90 
67 

72 
61 

83 
59 

80 
50 

80 
55 

86 
58 

87 
67 

88 

65 

90 
68 

90 
65 

87 
64 

89 
62 

88 

59 

85 

52 

87 
47 

81 
49 

82 
44 

83 
51 

06 

52 

88 
49 

86 

56 

80 
56 

85 

65 

87 

55 

85 

55 

91 
56 

91 
57 

90 
62 

90 
59 

90 
57 

85.9 

MAX 
MIN 

74 
61 

72 
52 

73 
48 

77 
52 

60 

59 

78 
65 

71 
64 

78 
62 

83 
59 

89 

61 

86 
71 

82 
68 

79 
59 

77 
54 

75 
52 

70 
53 

73 
43 

75 
62 

O. 

53 

83 
57 

86 
62 

S3 

55 

80 
56 

S3 
58 

81 

64 

82 
64 

84 

60 

85 

66 

89 
68 

69 
69 

79.9 

MAX 
MIN 

84 
65 

66 

52 

68 
45 

70 
49 

77 
52 

80 

61 

so 

54 

76 
63 

76 

57 

78 

59 

89 
62 

86 
69 

8  < 
66 

75 
56 

75 
51 

80 
52 

65 
40 

72 
45 

75 
52 

75 
55 

76 

59 

84 

54 

82 
54 

79 
56 

82 
S» 

76 
61 

81 

59 

83 
59 

84 

62 

81 
65 

76.0 
56.4 

MAX 
MIN 

84 
74 

79 
65 

78 

62 

76 
61 

79 
69 

80 

70 

82 
74 

83 
69 

84 

75 

83 

75 

82 
76 

83 
76 

85 

7: 

80 
65 

80 
65 

82 
64 

7  7 
58 

7  7 
66 

79 
63 

80 
65 

62 
67 

80 
69 

63 

64 

69 

72 

70 

74 

72 

83 
75 

80.9 
68.6 

MAX 
MIN 

81 
61 

67 
55 

68 
46 

74 
56 

75 
61 

78 
64 

77 
63 

85 
64 

89 
58 

90 
64 

90 
65 

90 
66 

83 
66 

77 
51 

81 
43 

76 
58 

72 
36 

82 
46 

80 
49 

89 

51 

90 
58 

90 
56 

84 
48 

86 

51 

•5 

56 

85 
62 

93 
59 

88 
64 

86 
64 

90 
63 

82.7 
56.8 

MAX 
MIN 

80 
61 

69 
41 

69 
31 

73 
37 

75 
49 

81 
61 

74 
63 

79 
56 

79 
46 

90 
45 

86 
62 

84 

62 

7  6 
62 

76 
43 

83 
40 

H 

73 
28 

77 

41 

83 

43 

86 

50 

81 

55 

S3 
39 

82 

50 

86 

47 

85 
48 

83 

55 

89 

55 

88 
54 

92 
57 

91 
55 

80.7 
49.3 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

NAPLES  CAR  I B  GARDENS 

NICEVILLE 

OCALA 

OCALA   2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO   WB  AIRPORT 
PALATKA 
PANAMA   CITY  2 
PARR  I SH 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 
PENSACOLA   WB  CITY 
PERRY 

plant  city 

pompano  beach 

punta  gorda 

ouincy  exp  station 

royal  palm  ranger  sta 

saint  august  i ne 

saint  leo 

saint  marks  6  se 

st  petersburg 

sanborn  tower 

sanford  exp  station 

sarasota 

south  miami  5  w 

STARKE 

STE  I  NHATCHE  E   MCCAIN    T  WR 

STUART    1  N 

TALLAHASSEE   WB  AP 

TAM I  AMI    TRL   40  Ml  BEND 

TAMPA   WB  AIRPORT 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

TAvERNIER 

TITUSVILLE   2  W 

USHER  TOWER 


3e.   roforonca   no t r •  following  Station  IndaS. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


Station 

2 

3 

5 

6 

10 

1 1 

12 

13 

1 4 

1 5 

16 

17 

1 8 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

28 

29 

30 

31 

Avei 

VENICE 

HAX 

75 

75 

75 

78 

80 

79 

75 

re 

83 

86 

85 

83 

78 

76 

76 

73 

76 

76 

77 

79 

85 

83 

80 

78 

80 

81 

81 

82 

84 

84 

79.4 

M I  N 

66 

49 

45 

57 

62 

6  4 

64 

6( 

63 

68 

.... 

67 

57 

49 

58 

45 

52 

51 

55 

61 

56 

53 

57 

61 

61 

59 

61 

67 

66 

58.3 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

71 

70 

75 

76 

78 

75 

82 

85 

86 

83 

84 

80 

70 

77 

69 

71 

77 

76 

SO 

74 

76 

79 

82 

80 

83 

82 

85 

85 

65 

76.6 

MIN 

63 

58 

51 

63 

68 

68 

68 

66 

67 

66 

70 

68 

62 

53 

48 

58 

45 

53 

54 

60 

63 

65 

62 

56 

58 

64 

64 

70 

67 

66 

61.5 

WAUCMULA   2  N 

MAX 

77 

74 

13 

77 

79 

B4 

80 

84 

88 

91 

91 

90 

87 

77 

81 

78 

76 

60 

82 

86 

83 

84 

86 

87 

87 

89 

91 

95 

94 

93 

84.1 

MIN 

69 

55 

47 

48 

56 

61 

64 

65 

64 

62 

67 

66 

65 

5S 

44 

56 

39 

49 

47 

51 

59 

51 

49 

53 

59 

60 

59 

64 

61 

66 

57.1 

tf  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 

83 

78 

73 

76 

73 

81 

77 

84 

83 

85 

84 

83 

84 

76 

77 

74 

73 

76 

80 

81 

80 

75 

79 

83 

82 

84 

84 

84 

83 

MIN 

76 

64 

57 

6  6 

67 

ro 

72 

67 

71 

69 

74 

73 

67 

59 

58 

59 

51 

64 

57 

59 

70 

61 

67 

60 

60 

66 

66 

69 

72 

65.4 

WEST    PALM  BEACH  MB  AP 

MAX 

76 

74 

77 

82 

84 

79 

77 

80 

61 

82 

84 

85 

85 

84 

84 

80.7 

MIN 

71 

57 

55 

65 

68 

to 

68 

68 

70 

69 

75 

7J 

67 

58 

5  6 

58 

51 

55 

59 

57 

62 

67 

68 

59 

62 

66 

66 

70 

69 

74 

64.5 

WEWAH 1 TCHKA 

MAX 

70 

70 

71 

72 

75 

75 

72 

72 

84 

84 

84 

85 

73 

73 

79 

77 

75 

77 

79 

80 

87 

86 

82 

86 

66 

85 

85 

66 

87 

91 

79.6 

MIN 

49 

45 

42 

45 

51 

61 

64 

64 

54 

54 

54 

53 

64 

45 

42 

41 

39 

47 

48 

55 

52 

51 

49 

51 

51 

56 

54 

66 

56 

55 

51.3 

WINTER  HAVEN 

MAX 

89 

73 

73 

74 

77 

80 

79 

79 

87 

91 

89 

87 

86 

76 

77 

72 

76 

80 

81 

86 

80 

82 

85 

86 

86 

88 

89 

92 

91 

91 

82.7 

MIN 

67 

54 

5  0 

53 

57 

61 

60 

53 

5  7 

62 

67 

69 

62 

54 

49 

55 

36 

48 

50 

48 

60 

56 

48 

55 

60 

61 

58 

65 

62 

66 

56.8 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

71 

68 

6  2 

65 

71 

70 

77 

69 

7y 

79 

82 

86 

75 

69 

72 

74 

64 

70 

74 

79 

85 

79 

79 

83 

64 

84 

80 

83 

86 

68 

76.4 

MIN 

52 

49 

4  5 

47 

50 

*  ! 

61 

60 

57 

56 

57 

6  7 

55 

49 

50 

43 

43 

47 

50 

56 

55 

54 

49 

52 

55 

58 

61 

59 

59 

60 

53.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


atauon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

.32 

.07 

.31 

.28 

.25 

.19 

.16 

.09 

.19 

.22 

.23 

.32 

.27 

.36 

.29 

.26 

.27 

.28 

.  24 

.25 

.25 

.35 

.32 

.29 

.24 

.28 

.29 

.34 

.33 

.33 

7  .87 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.22 

.17 

.09 

.22 

.23 

.16 

.  2  1 

.24 

.10 

.14 

.25 

.25 

.24 

.29 

.23 

.22 

.22 

.24 

.  14 

.23 

.20 

.22 

.25 

.20 

.22 

.19 

.28 

.21 

.25 

.24 

6.37 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.04 

.22 

.20 

.18 

.15 

.14 

.15 

.08 

.13 

.11 

.17 

.08 

.25 

.22 

.16 

.25 

.22 

.21 

.  20 

.24 

.15 

.15 

.28 

.22 

.22 

.19 

.23 

.17 

.15 

.18 

5.34 

MAX 

80 

77 

71 

76 

78 

76 

75 

72 

78 

87 

90 

88 

91 

83 

76 

81 

80 

79 

80 

82 

83 

85 

83 

84 

86 

86 

88 

89 

89 

81 

81.8 

MIN 

70 

64 

60 

60 

60 

64 

65 

65 

67 

68 

70 

71 

72 

64 

66 

64 

60 

59 

64 

65 

65 

64 

65 

67 

68 

69 

71 

71 

71 

74 

66.1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.19 

.16 

.12 

.26 

.26 

.18 

.20 

.17 

.21 

.44 

.28 

.21 

.23 

.19 

.26 

.16 

.30 

.20 

.  19 

.20 

.19 

.30 

.24 

.21 

.28 

.20 

.24 

.21 

.25 

.24 

6.77 

WIND 

35 

44 

46 

84 

118 

68 

87 

84 

44 

43 

53 

58 

49 

44 

30 

26 

62 

50 

12 

35 

5 

108 

61 

39 

30 

61 

21 

18 

36 

34 

1485 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.32 

.20 

.12 

.34 

.16 

.15 

.08 

.12 

.16 

.24 

.24 

.28 

.40 

.32 

.33 

.34 

.18 

.26 

.  12 

.30 

.36 

.22 

.23 

.20 

.28 

.09 

.36 

.40 

.37 

.27 

7  .44 

WIND 

55 

1" 

25 

50 

40 

15 

25 

50 

25 

20 

20 

50 

80 

30 

70 

70 

10 

10 

35 

40 

55 

25 

15 

15 

15 

25 

15 

35 

35 

10 

1025 

MAX 

76 

75 

76 

75 

75 

83 

79 

86 

88 

92 

92 

90 

87 

78 

79 

77 

80 

82 

85 

87 

84 

88 

91 

92 

90 

87 

94 

95 

95 

96 

85.1 

MIN 

62 

48 

43 

45 

52 

59 

66 

60 

58 

59 

68 

68 

63 

48 

50 

45 

43 

53 

52 

57 

56 

51 

57 

55 

62 

62 

64 

66 

64 

65 

56.7 

HI  ALE AH 

EVAP 

.25 

.18 

.  IK 

.27 

.24 

.23 

.17 

.22 

.21 

.19 

.27 

.24 

.27 

.11 

.25 

.26 

.23 

.06 

.  29 

* 

.65 

.26 

.28 

.21 

.21 

.21 

.25 

.22 

B6.63 

WIND 

84 

i  1 

54 

80 

130 

86 

82 

91 

47 

38 

78 

69 

50 

30 

54 

39 

* 

132 

24 

150 

76 

50 

30 

50 

30 

50 

36 

75 

1769 

LISBON 

EVAP 

.10 

.20 

.16 

.  2l 1 

.14 

.  1  1 

.  (», 

.12 

.21 

.23 

.23 

.19 

.35 

.29 

.22 

.26 

.09 

.34 

.  21 

.29 

.28 

.21 

.21 

.30 

.26 

.21 

.16 

.28 

.30 

.17 

6.38 

WIND 

103 

30 

20 

10 

45 

20 

50 

40 

20 

10 

55 

38 

17 

80 

30 

50 

20 

15 

28 

32 

45 

30 

35 

10 

50 

20 

20 

40 

40 

20 

1053 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.29 

.16 

.17 

.28 

.24 

.21 

.17 

.09 

.12 

.19 

.21 

.27 

.21 

.24 

.30 

.20 

.32 

.25 

.  19 

.24 

.23 

.32 

.30 

.23 

.26 

.22 

.24 

.26 

.26 

.29 

6.96 

WIND 

79 

101 

58 

85 

80 

73 

1'.' 

60 

22 

25 

32 

3(1 

43 

52 

62 

21 

85 

52 

17 

28 

26 

99 

60 

30 

30 

24 

26 

25 

36 

37 

1446 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.27 

.  18 

.24 

.25 

.23 

.  30 

.12 

.11 

.13 

.22 

.30 

.34 

.31 

.35 

.20 

.25 

.39 

.22 

.31 

.26 

.31 

.33 

.30 

.28 

.34 

.37 

.42 

.33 

.32 

.35 

8.33 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.18 

.10 

.24 

.'J -J 

.15 

.  l  1 

.16 

.23 

.14 

.21 

.19 

.17 

.12 

.22 

.18 

.  14 

.26 

.14 

.  16 

.06 

.19 

.31 

.16 

.23 

.22 

.07 

.15 

.26 

.29 

.17 

5.45 

WIND 

40 

'..'7 

43 

65 

76 

1.3 

li, 

32 

18 

40 

57 

37 

28 

26 

28 

25 

54 

26 

18 

16 

48 

90 

40 

34 

37 

18 

16 

37 

53 

75 

1213 

MAX 

86 

73 

80 

75 

78 

62 

82 

86 

83 

82 

84 

83 

82 

80 

82 

80 

77 

84 

86 

77 

78 

80 

82 

79 

87 

84 

86 

83 

86 

81.5 

MIN 

70 

68 

59 

55 

57 

63 

HX 

70 

80 

73 

70 

68 

69 

62 

58 

56 

52 

58 

62 

63 

65 

62 

60 

62 

62 

63 

63 

69 

67 

66 

64.0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.21 

.23 

.16 

.  16 

.36 

.  ■_•  i 

.07 

.14 

.24 

.12 

.28 

.21 

.28 

.25 

.23 

.23 

.23 

.  19 

.24 

.23 

.35 

.25 

.27 

.25 

.29 

.14 

.18 

.24 

.21 

B6.90 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.  "6 

.27 

.25 

.  L'M 

.  1  1 

.  1  , 

.05 

.20 

.17 

.13 

.26 

.  1  1 

.39 

.20 

.32 

.22 

.21 

.24 

.08 

.25 

.30 

.27 

.26 

.15 

.27 

.13 

.16 

.33 

.27 

B6.53 

WIND 

12(1 

129 

127 

22  ! 

10  : 

ll.S 

26 

11 

39 

45 

73 

112 

1711 

54 

191 

80 

38 

31 

35 

68 

144 

39 

31 

23 

15 

33 

40 

86 

25 

2167 

(a)     Evaporation  measured  in  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 


Uooro  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  HRCN  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Voro  Beach  FAA  Airport  -  Evaporation  area  not  fenced. 


r*f»r»DC«  noUi  following  Stmtlon  Indoi. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


APRIL  1962 


.  Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  In  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


STATION  INDEX 


z 

i 

5 

rmiwTv 

LUUI^I  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

ITUDE 

Z 

0 
p 

u 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBbLHVER 

LONG 

1 

PRECII- 

Si 

£ 

<  = 

Si 

ALEXANDER  SPRINGS 

0070 

LAKE 

29  05 

V  59 

90 

5P 

AlEiAMOER    SPGS,  ASSN. 

APALACH] COL*  MB  C I TV 

FRANKLIN 

j.s,  weather  Bureau 

0229 

DE  SOTO 

RAOIO  STATION  MAPG 

avon°pab« 

03*9 

HIGHLANDS 

169 

J.  WILEY  COTMRAN 

6A6SON  PARK 

0390 

POLK 

190 

HARRY  H.  TOLSOM 

0478 

POLK 

81  50 

129 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

HI LLSBOBOUGH 

28  M 

BAYPORT 

MED NAN DO 

BELLE  OLAOE  EIP  STA 

PALM  BEACH 

16 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  GLAOE  hRCN  GATE  * 

0616 

PALM  BEACH 

31 

c 
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BIG  CYPRESS  RESERVATION 

0TS9 

HENDRY 

26  19 

61  00 

9P 

0738 

ORANGE 

FLOOD  CONTROL  DIST. 

6LACKHAN  4  WNW 

Q '  <s 

OKALOOSA 

HRS.  S.  YCkjNGBLOOD 

8LOUNTST0WN  2  SE 

)|OA 

CALHOUN 

51 

DAVID  HOWELL 

BOCA  BATON 

0845 

PALM  BEACH 

c 

GUS  P.  HAOER 

bradenton  f*P  ST AT  ION 

09*0 

MANATEE 

62  33 

sp 

GULF   COAST    EIP,  STA. 

B" J  STOL 

1020 

LIBERTY 

30  26 

HISS  ELMA  shuler 

BBOOKSVILLE  chin  hill 

1066 

HERNANDO 

W-CENTRAL  fla.exp.sta. 

BUSHNELL  t  E 

SUMTER 

79 

HRS.  A.  M.  NELSON 

CANAL  point  gate  9 

1271  PALM  BEACH 

36 

c 
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CANAL   POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

6A 

sugar  plant  flo.  sta. 

1310 

LEE 

Allen  t*  weeks 

CARPA6ELLE   1  NNW 

1996 

FRANKL |N 

HRS.  HAICL  Ft  COOK 

CABTV1LLE 

WASHINGTON 

70 

LONNIC  H.  WHlTTAKER 

CEDAR  KEY 

LEVY 

11 

6P 

MISS  HABRIEUE  WHIDOON 

CMIPLET  3  E 

1544 

30  67 

85  29 

1  30 

3P 

CLE ARW A  T  E  B 

1612 

PINELLAS 

CLE ARWATE  R  FIRE  DEPT. 

CLERMONT   6  S 

1661 

LAKE 

ED  OLIVENBAUN 

CLEWISTON 

HENDRY 

16 

GERVIN  N.  PITZEN 

CLEWISTON  U  S  ENG 

HENDRY 

20 

8A 

8A 

8A 

c 
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CORNWELl  A  NW 

1  169 

HIGHLANDS 

81  10 

40 

6A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  CITY 

19T8 

PUTNAM 

29  25 

58 

6P 

WILLIAM  R.  RADTKE 

CRESTvlEw  RADIO  WJSB 

198* 

OKALOOSA 

276 

9P 

RADIO  STATION  MJSB 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

69 

COUHTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  2 

iooe 

DIXIE 

29  38 

83  07 

65 

SP 

5P 

RICHARD  W.  OAVIES 

211* 

QROWABO 

80  12 

HIO 

FLA.  POWER  •  LIGHT 

OA Y TON A  BEACH 

2130 

29  13 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

DAYTONA   9EACH   W8  AP 

2138 

31 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DEER  PARK 

2200 

OSCEOLA 

61 

GEORGE  H.  KEMPFER 

OE  FUNIAl  SPRINGS 

2220 

WALTON 

299 

H.  C.  STORRS 

OE  LAND   3  N 

2229 

VOLUSIA 

29  06 

81  IT 

60 

3P 

DE  LAND  AIR  SERVICE 

OE   SOTO  CITY   4  SM 

2288 

HIGHLANDS 

CMESLEY  A.  SKIPPER 

OEVILS  GARDEN  TOMEB 

2298 

HENDRY 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DOWL1NG  PARK 

2391 

SUWANNEE 

78 

OTHER  L.  BAILEY 

OBY  TOBTUGAS 

2*18 

MONROE 

3 

6P 

NATIONAL    PARK  SERVICE 

EVEBGLADES 

2850 

COLLIER 

25  51 

81  33 

6P 

wi l bur  h .  turner 

FEDERAL  POINT 

291S. PUTNAM 

2923 

HENDRY 

h.   GREGORY  ATCHLEY 

FELLSNERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

29 

okeelanta  sug.  ref.inc. 

FERNANOINA  BEACH 

29*6 

30 

SP 

LEWIS  K.  NOLAN 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

MONROE 

25  OB 

80  S5 

8A 

NATIONAL   PARK  SVC. 

FORT    DRUM  3  NW 

3137 

OKEECHOBEE 

FORT  GREEN  1?  MSW 

3143 

MANATEE 

OMEN  J.  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

1143 

BROWARD 

10 

MRS .  ALENE  LA  MARRE 

FT  LAUDERDALE   BAM I A  MAR 

3168 

BROWARD 

7 

5P 

BAH | A— MAR    YACHT  HARBOR 

FT  LAUDEROALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

26  06 

60  1* 

8A 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB* 

FORT   MYERS  MB  AP 

3186 

LEE 

13 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN   3  SSE 

BAY 

1*0 

WJHG-TV  TRANSMITTER 

GAINESVILLE   3  WSW 

3321 

ALACHUA 

86 

*P 

CG 

AGRONOMY   OEPT   U.OF  FLA. 

GAINESVILLE  FA A  AP 

ALACHUA 

29  i,2 

82  16 

199 

MIO 

M  D 

FED.  AVIATION  AGENCY 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

J*7C 

BAKER 

G.ST.  M.  NURSERIES 

GRACEvi LLE 

3538 

JACK  SON 

CHARLES  C.  LIDDONt  JR. 

GRADY 

35*3 

LAFAYETTE 

30 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

MART  LAKE 

38*0 

ORANGE 

70 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

3909 

DADE 

: 

25  50 

60  IT 

8A 

MIAMI    WATER  PLANT 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

LOUIS  T.   CLOUT  I £R 

"III  srorough  BvB  st  pk 

)9BC 

HILLSBOROUGH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

*091 

DADE 

11 

SUBTROPICAL  ExP.  STA. 

INOIAN  LAKE  ESTATES 

62*2 

POLK 

119 

6P 

ALVIN  R.  PERKINS 

•273 

29  02 

82  M 

FLA.    POWER  COMPANY 

INVERNESS 

4269  CITRUS 

28  50 

82  20 

6A 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROVE   2  WNW 

*327 

ALACHUA 

B2  08 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

ISLEMORTh 

♦  332 

ORANGE 

28  28 

81  33 

115 

6P 

CHASE    ♦  COMPANY 

JACKSONVILLE    MB  AP 

4356 

DUVAL 

30  25 

81  39 

2* 

HID 

HID 

C  J 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

JACK  SONVI LLE  BEACH 

*366 

DUVAL 

30  IT 

81  2* 

7P 

TP 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER   3  SE 

1 39* 

HAMILTON 

1Q 

30  29 

82  55 

3P 

9P 

FlA .  FOREST  SERVICE 

KENDALL   2  E 

*518 

DADE 

23  *1 

80  17 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST    WB  AIRPORT 

*570 

MONROE 

2*  33 

81  *5 

HID 

- ; . 

C  J 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

KEY  WEST  WB  CITY 

4375 

MONROE 

2*  33 

Bl  46 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KISSIMHEE  2 

4625 

OSCEOLA 

28  ie 

81  2* 

66 

9P 

5P 

c 

HAROLD   L.  YOUNG 

LA  BELLE 

4662  HENDBY 

Bl  26 

16 

9P 

BA 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  ALFRED  EXP  STa 

4TQ7  POLK 

81  43 

160 

3P 

•.e 

CITRUS  E»P.  STATION 

LAKE  CITY  J  E 

*731 

COLUMBIA 

]  c 

30  12 

82  35 

205 

SP 

FLA,  FOREST  SERVICE 

LAKE  HlAWASSE 

67TI 

ORANGE 

28  32 

81  26 

115 

SUB T HOP   FRUIT    FLO.  STA. 

LAKELAND  WB  CITY 

*797 

POLK 

28  02 

21* 

HID 

HID 

C  J 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SW 

48*5 

HIGHLANDS 

61  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY.  JR. 

LAKF  TBAFFORD 

,4866 

COLLIER 

61  29 

2T 

TA 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

LAMONT    6  MNW 

♦  892  J E f f E B SON 

30  2* 

63  55 

190 

c 

TUNG ST ON  PLANTATION 

LIGNUMYITAE  KEY 

5035  MONROE 

60  42 

c 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

:      1-APALACHICOLA,      2-ATLAWT 1 C ■      3-CHOCTAwhATCMEE ,     * -EVERGLADES t  5-GULF, 
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CT  S  TT/"\W 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

9 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ie  rt 

61  46 

66 

5099 

67  96 

RADIO  STATION  WNER 

LONGBOAT  KEY 

5124 

G.  w.  h£RB|NGSHAW 

LOXAHATCHEE 

9162 

PALM  BEACH 

26  6) 

14 

HRS.  C.  A.  KING 

LYNNE   4  SE 

5237 

MARION 

29  10 

81  32 

90 

OT IS  6.  FORT 

9279 

10 

93  29 

1*5 

TP 

79 

3351 

81  00 

9 

'  1 

ChARlC S  G.  HtL THAN  >  JR. 

9371 

99  17 

120 

SP 

9» 

FLA.    1  NO.    SCM.   for  BOYS 

MAR | Nf LAND 

9391 

FLAGLER 

29  40 

C 

HARINE   STUDIO  INC. 

MAYO  9  NW 

9939 

LAFAYETTE 

30  06 

63  14 

" 

*R 

ROBERT  L.   ANN  1 N 

9*12 

80  37 

2* 

SP 

IP 

c 

9622 

i  0 

82  03 

»P 

DR.  CECIL  R.  hook 

3653 

80  11 

9 

•>e 

39 

ALEXANDER  M.  ALCOT1 

MIAMI  BEACH 

3656 

OAOE 

23  *• 

jp 

LIFE   GUARD  PATROL 

MIAMI    WB  AIRPORT 

9663 

DADE 

25  *8 

80  16 

1 

HIO 

Nil 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5676 

80  17 

10 

6A 

p.* 

9719 

61  22 

10 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

9793 

67  09 

217 

5P 

9P 

AGR,  EXP,  STATION 

MONT (CELLO  2  S 

3679 

JEFFERSON 

30  32 

63  32 

209 

SP 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

9999 

GLADES 

26  50 

61  03 

12 

8A 

c 
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MOUNTAIN  LAKE 

9973 

POLK 

61  36 

160 

99 

9P 

9069 

SARASOTA 

62  19 

BA 

6078 

COLLIER 

61  47 

9P 

9P 

N  ICE V  I LLE 

* - 

Okaloosa 

30  31 

66  10 

flA 

c 

JACK  SON   GUARD  FOR.  STA, 

NITTAW  1  S 

6291 

OSCEOLA 

2T  56 

61  00 

60 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH  NEW   RVR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

60  49 

19 

c 

6923 

PALM  BEACH 

60  12 

22 

c 

9*1* 

MAR)0N 

62  06 

HID 

OCALA  2  NE 

6619 

MARION 

29  1  3 

62  07 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE  f  M 

6610 

OKEECHOBEE 

27  1* 

60  39 

10 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

OKEECHOBEE  hbCN  GATE  6 

OKEECHOBEE 

60  46 

3* 

BA 

8A 

8A 

c 
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658*  VOLUSIA 

81  18 

c 

ORLANDO  WS  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

61  20 

106 

HID 

HI  : 

C  J 

OR  T  ON  A  LOCK  2 

GLADES 

26  47 

61  16 

21 

c 
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PALATKA 

PUTNAM 

29  39 

61  38 

15 

6P 

6P 

CI IY  OF   PAL A  T  k  A 

9126 

WAKULLA 

84  2b 

9 

c 

6841 

85  39 

6 

c 

6980 

MANATEE 

82  25 

!p 

PENNSUCO  4  NW 

6998 

DADE 

29  56 

80  27 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

PENSACOLA  FA A  AP 

ESCAMBIA 

30  28 

n  12 

110 

HID 

HIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PENSACOLA  WB  CITY 

!0<-2 

ESCAMBIA 

87  13 

13 

HID 

Nil 

C  J 

TO20 

DADE 

80  21 

11 

*0  2  ■ 

TAYLOR 

8  3  36 

*3 

2P 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

28  01 

82  06 

121 

0.  A.  STORMS 

POHPANO  BEACH 

7294 

bromabd 

26  I* 

80  09 

22 

3P 

STATE  FARHERS  HARKE1 

MARTIN 

60  37 

3* 

c 

CHABLOTTE 

6 

742* 

GADSDEN 

6*  13 

230 

9P 

N.    FLA.    EXP.  STATION 

RAI FORD    STATF   PB 1  SON 

UNION 

to 

30  0* 

82  11 

120 

c 

FLA.   STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DADE 

25  22 

60  3T 

10 

*p 

NATIONAL    PARK    SVC . 

7612 

ST  JOHNS 

61  19 

19 

69 

6P 

CITY  OF  JT,  AUGUSTINE 

PASCO 

62  13 

I  78 

c 

MARTIN 

60  18 
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SAINT   MARKS   6  SE 

T66T 

WAKULLA 

30  05 

FISH  *  WILDLIFE  SVC • 

ST  PETERSBURG 

7896 

PINELLAS 

27  *7 

62  36 

35 

SP 

CITY  OF   ST.  PE  TERS6URG 

7950 

MAKULLA 

64  36 

37 

9P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

?9S2 

SEMINOLE 

81  19 

49 

6021 

SARASOTA 

62  32 

30 

C 1 1 Y    0*  SARASOTA 

SHAOY  OAKS  FISH  CAMP 

6169 

POLK 

27  49 

81  13 

c 

MRS.  PEARL  E.  BREWER 

SOUTH  MIAMI   5  W 

1396 

DADE 

25  42 

80  21 

8 

39 

SAHUEL    B.   HEAT ON 

8927 

BBADFOBO 

62  06 

48 

CITY  OF  STARKC 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TWP 

8565 

TAYLOR 

63  21 

29 

BA 

0A 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

842  0 

MART  [N 

80  19 

10 

•  p 

4P 

TALLAHASSEE   WB  AP 

LEON 

30  26 

64  20 

Hl( 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

T  AM I  AM |  CANAL 

6779 

DADE 

25  46 

60  27 

13 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

9780 

DADE 

80  90 

12 

99 

99 

c 

NATIONAL    PARK  SVC. 

■TBI 

HILLSBOROUGH 

62  32 

HID 

Hit 

U.S.  weather  BuReau 

692* 

PINELLAS 

82  *3 

6 

CITY  OF    TARPON  SPRINGS 

TAVERNIER 

HONBOE 

25  01 

60  11 

5 

*P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

TITUSVILLE  2  W 

196J 

BREVARD 

26  37 

80  50 

*0 

FRANK  B.  ROOF 

USHER  TOWER 

91 2C 

LEVY 

82  49 

33 

FLA.  FOREST  SERVICE 

VENICE 

) .  r« 

SARASOTA 

62  27 

10 

39 

c 

E.  RAYMOND  WATSON 

VENUS  3  SC 

9194 

GLAOES 

81  21 

70 

c 

VAN   T.  OXER 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

30  37 

85  43 

c 

AROL  HUDSON 

VERO  BEACH  FAA  AP 

m  * 

INDIAN  RIVER 

80  25 

HID 

HIP 

c 

FED,  AVIATION  AGENCY 

WAUCHULA  I  N 

9*01 

HAROEE 

81  *9 

119 

SP 

t  VON  B.  TILYOU 

W  PALM   BEACH   RADIO  WJNO 

PALM  BEACH 

26  44 

SO  03 

19 

RADIO  STATION  WJNO 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9929 

PALM  BEACH 

19 

-  i  C 

HID 

C  J 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

WEWAHITCHXA 

GULF 

30  09 

85  12 

*5 

IP 

EDWARD  A.  6AN0JOU&M 

WINTER  HAVEN 

POLK 

28  01 

41  *5 

152 

3P 

RADIO  STATION  WSIR 

WOODRUFF  DAM 

*799 

JACrSON 

1 

30  43 

9*  92 

116 

c 
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7 -OKEECHOBEE i     8-ST .  JOHNS r     9-ST.  HARY,     10 -SUWANNEE 


-  95  - 


REFERENCE  NOTES 

Additional   lnf onnatlon  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "CI lmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the     Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

-t-    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

<t    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA ,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 

D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVILLE :  1962 


FLORIDA  -  MAY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     106°  on  the  28th  at  Monticello  2  S 

Lowest  Temperature:     46°  on  the  7th  at  Usher  Tower  and  on 

5th  at  Fountain  3  SSE 

Greatest  Total  Precipitation:     6.59  inches  at  Bushnell  2 

Least  Total  Precipitation:     0.05  inch  at  Blountstown  2  SE 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.44  inches  on  the  31st 

Naples  Carib  Gardens 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
MAY  1962 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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89.2 

66.6 

77.9 

1.1 

95 

27 

59 

6 

0 

14 

0 

0 

2.76 

.09 

.82 

5 

.0 

0 

4 

A 

0 

TARPON   SPGS  SEWAGE  PL 

.2 

95 

56 

7+ 

0 

7 

0 

0 

0 

1.17 

_ 

1.21 

.68 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

VENICE 

85.4 

66.0 

75.7 

91 

29 

58 

8+ 

0 

2 

0 

0 

0 

4.98 

2.55 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

86.2 

68.1 

77.2 

95 

21 

60 

8 

0 

8 

0 

0 

0 

1  .46 

.69 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

WAUCHULA   2  N 

92.0 

64.6 

78.3 

99 

28+ 

56 

8 

0 

24 

0 

6.27 

2.94 

5 

.0 

1  0 

3 

1 

WINTER  HAVEN 

91.6 

63.8 

77.  i 

98 

27+ 

52 

8+ 

0 

21 

0 

0 

0 

4.60 

1.57 

29 

.0 

7 

4 

1 

DIVISION 

77.5 

.7 

2.72 

- 

.82 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

87.3 

61  .4 

74.4 

- 

.4 

93 

23 

5? 

8 

0 

12 

0 

0 

0 

1.68 

2.82 

.65 

5 

.0 

3 

2 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

75  .  7M 

95 

2  5 

51 

8 

0 

0 

0 

0 

2.50 

1.12 

6 

.0 

5 

2 

1 

CANAL  POINT  USDA 

88.* 

62.6 

75.6 

94 

27+ 

52 

9 

0 

1 6 

0 

0 

2.12 

1.30 

6 

•  0 

0 

A 

1 

1 

CAPT IVA 

85. 7M 

7C.5M 

78. 1M 

92 

29 

61 

8 

0 

4 

0 

0 

0 

.30 

.30 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

88.1 

65.3 

76.7 

95 

23 

58 

8 

0 

1  3 

0 

0 

0 

3.12 

1.38 

5 

.0 

0 

4 

3 

1 

75.7 

96 

50 

8 

0 

1 9 

0 

0 

0 

2.76 

.60 

22 

.0 

7 

2 

0 

EVERGLADES 

88.9 

65% 

77.1 

- 

.5 

95 

23 

57 

8+ 

0 

15 

0 

0 

0 

2.40 

- 

2.78 

1.10 

31 

.0 

A 

A 

2 

1 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

92 

1 1 

8 

0 

1 

0 

0 

0 

1.04 

.40 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

92.1 

66.1 

79.1 

1.7 

98 

26 

56 

8 

0 

27 

0 

0 

0 

.34 

3.51 

.21 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

MILES  CITY  TOWER 

'  *6 

60.3 

76  . 

97 

28 

8 

0 

22 

0 

0 

0 

1.98 

.70 

31 

•  0 

0 

5 

1 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

89.2 

63.6 

76.4 

.0 

95 

28  + 

57 

19 

0 

17 

0 

0 

0 

2.33 

_ 

2.13 

.87 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

86.8 

63.2 

75.0 

91 

31  + 

5? 

8 

0 

6 

0 

0 

0 

5.48 

3.44 

31 

.0 

0 

* 

3 

1 

PUNTA  GORDA 

91.7 

67.6 

79.7 

1.6 

95 

29 

50 

8 

0 

27 

0 

0 

0 

3.94 

.44 

2.11 

31 

.0 

0 

S 

3 

2 

T  AM I  AM  I    TRL   AO  Ml  BEND 

89.0 

60.7 

74.9 

95 

2 

51 

8 

o 

16 

0 

0 

0 

6.36 

1.26 

3] 

.0 

0 

9 

7 

1 

DIVISION 

76.4 

- 

.6 

2.60 

1.72 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

85.4 

69.1 

77.3 

- 

■  2 

90 

31  + 

60 

8 

0 

3 

0 

0 

0 

.29 

5.00 

.16 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

FT      1    A  1  1  n  C  O  n  A  1    F      D  A  U  f  A      LI  AD 

f  1    L AUDfc K UAL t    OAMIA  mak 

85.1 

67.8 

76.5 

90 

6 

0 

3 

0 

0 

0 

.71 

.40 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

87.5 

63.4 

75.5 

96 

23 

51 

7 

0 

1  2 

0 

0 

0 

2.43 

1.57 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

H1ALEAH 

e6.2 

66.3 

76.3 

92 

11 

5? 

8 

0 

5 

0 

0 

0 

1  .01 

.63 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

87.9 

62.4 

75.2 

- 

.7 

94 

22  + 

53 

8 

0 

11 

0 

0 

0 

1.10 

- 

5.36 

.44 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

89.5 

62.1 

75.8 

96 

24 

54 

9 

0 

19 

0 

0 

0 

2.90 

.94 

6 

.0 

0 

A 

4 

0 

MIAMI     Q.  A  VfpAM T     D  A  Pf 

8  3.1 

72.8 

78.0 

88 

1 0 

59 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

2.28 

1.23 

5 

.0 

0 

5 

1 

1 

MIAMI  BfACH 

83.4 

73.0 

78.2 

.0 

90 

22  + 

63 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

2.44 

_ 

2.10 

1  .41 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

MIAMI     UP     Al      DAD  T  D 

.6 

92 

22  + 

6 

0 

3 

0 

0 

0 

.92 

- 

5.52 

.45 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIAMI  12  SSW 

85% 

67.3 

76% 

1.1 

91 

11 

57 

8 

0 

3 

0 

0 

0 

.61 

5.52 

.32 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

POMPANO  BEACH 

86.3 

66.3 

76.3 

93 

22  + 

57 

8 

0 

4 

0 

0 

0 

1.85 

1.48 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

Drtvii      nil  u     Di||i*CD  CTA 

KUTAL    HALM    KANuCK    1>  r  A 

93 

25 

8 

0 

8 

0 

0 

0 

1.01 

.73 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

SOUTH  MIAMI   5  W 

86.9 

63.2 

75.1 

94 

22 

54 

8 

0 

6 

0 

0 

0 

1.01 

.48 

5 

.0 

0 

3 

c 

0 

STUART   1  N 

86.8 

67.6 

77.2 

97 

21 

59 

9+ 

0 

9 

0 

0 

0 

1  .44 

.73 

5 

.0 

0 

2 

2 

0 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

85.0 

68.  3M 

76. 7M 

93 

22 

59 

7 

0 

3 

0 

0 

0 

1  .41 

1.11 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP  R 

86.7 

68.1 

77.4 

.2 

95 

8 

0 

7 

0 

0 

0 

3.70 

1.41 

1.38 

5 

.0 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

76.4 

- 

.6 

1.57 

3.92 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

83.9 

72.5 

78.2 

88 

31  + 

66 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

.17 

.17 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

84.2 

74.4 

79.3 

.3 

89 

27 

67 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

1.41 

1.32 

1.34 

5 

.0 

0 

1 

1 

1 

MARATHON  SHORES 

85.2 

■"2.1 

78.7 

88 

26 

65 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

.50 

.39 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAVERNIER 

84.6 

71  .? 

77.9 

87 

29+ 

63 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

.99 

.54 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

78.5 

1.3 

.77 

2.33 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 
MAY  1962 


Station 

Total 

Day  of  Month 

I  j 

2  | 

g 

4 

s 

5  1 

g 

7  J  8  |  9 

in 

10  | 

11 

11  1 

13  J 

14  J  15 

16  | 

17  | 

18 

19  |  20  [ 

21 

22  | 

23  | 

24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 
APALAChICOLA  W8  CITY 
ARC AD  I  A 
AVON  PARK 
SAB  SON  PARK 

R 

4.89 
1.08 
3.57 
1.21 
5.01 

.12 

T 

.16 
.13 
.33 
.66 
■  32 

.09 

•  09 

.09 
•  14 

.05 
.07 

T 

.17 

T 

.01 

.61 

.82 
T 

.46 

7 

.60 

.01  r 

T 

1.44 

.32 

.03 
.11 

.04 

•  •7 

.04 

1.45 

.40 
.20 

BARTOW 
BAY  LAKE 
BA  Y  PO  R  T 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 

2*96 
A.93 

1  .68 

2.50 

.29 

.37 
.65 

.11 

•  99 

•  20 
.60 

1*12 

.35 

7 

1.10 
7 

T 

.08 

.70 
.09 

.  1 1 

1.05 

■  26 
1.08 

.06 

.06 
1.62 

.06 

BITHLO 

BLOUNT STOWN  2  SE 

BROOK SV I  LLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 

•  36 
.05 

1.34 
6.59 

.02 

.32 

T 
T 

■  0* 

.05 

.11 

.16 

.11 

.25 

i 

.06 

.61 

.15 
.41 

.23 
1 

.04 

.15 

CANAL  POINT  USDA 
CAPTIVA 
CAR YV I LLE 
CEDAR  KEY 
CHIPLEV   3  E 

2.12 
.30 

.95 
1.65 

.05 

.07 

1.10 

T 
T 

.26 

7 

.02 

.12 

.01 

.23 

.04 

.  16 

.30 

.93 

CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEW  I STON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CRESCENT  CITY 

.77 
1.20 

3.12 
1 .61 

T 

T 

.01 
.03 

.93 
.63 

.01 
.32 
.30 
1.36 

•  26 

T 

.70 

7 

7 
7 

.0' 

.06 

7 

.05 

.04 

•  01 
.09 

.01 
.06 
.25 

.01 

.38 

.09 
.30 

.40 
.08 

.01 
.03 

CRESTVIEW  RADIO  WJ58 
CROSS  CITY  2 
DAN  I  A  4  WNW 
OAYTONA  BEACH 
DAYTON  A  BEACH  WB  AP 

R 

.80 

2.03 

.51 
.16 

T 

.01 

T 

.10 
.03 

•  11 

•  10 

.80 
T 

7 

.  3o 

7 

T 

.13 

1.93 

DEER  PARK 

DE  fUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND  3  N 

DE  SOTO  CITY  A 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

•  6* 

•  26 

1.77 
2.76 

•  19 
.25 

T 

.33 
•  18 

•  Of 

7 

•  32 

7 
7 
7 

.30 

T 

■  34 

.40 

T 

.18 

.04 

T 

.01  7 

.07 
.07 

7 

.04 

.2* 

.44 

7 

.74 

.16 
.10 

.01 
.30 

DRY  TORTUGAS 
EVERGLADES 
fEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 
FLAMINGO  RANGER  STATION 

.17 
2.40 

1.31 

1  .04 

.(•0 
•  09 

•  2  0 

*  35 

•  11 

.50 

.17 

.10 

.05 
.07 

.40 

.04 

.04 
1.03 

1.70 

1.10 
.49 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  GREEN  12    -  - 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

FT  LAUDERDALE   ExP  STA 

A. 38 
2.A6 

.71 
2. A3 

•  2» 

.69 

2.16 
•  37 

.13 

.08 
.04 
.16 
•  40 

.07 
.02 

.15 
T 

.08 

.03 
7 

.37 

.04 

.90 

.49 

.03 

.04 

.03 

.14 
.40 
.06 
.08 

FORT  MYERS  WB  AP 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  SSE 
GAINESVILLE   3   -  - 
GAINESVILLE  F AA  AP 

R 

.34 
2.20 

2.19 
2.  OA 

T 

.01 
T 

.20 

.07 
.8b 

.51 

.27 
•  05 

7 

.11 
.05 
.  05 

T 

.02 

T 

.21 
.41 

.43 

.32 

.30 

7 

T 

T 

.23 
.40 

.06 
.90 

.21 

.04 
.14 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 
HI  ALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

1.53 
1.84 

3.17 
A. 10 

.30 

.02 

.10 

.22 
.63 

.36 

7 
7 

.34 
.5. 

T  T 

.02 

.09 

.15 
.10 

.05 

.07 
.40 

.45 

■  02 

.08 

.02 

.51 

.97 
1.68 

..35 

.07 
.54 

.48 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE   2  WNW 
I 5LEWORTM 

1.10 
1.42 

2.84 
A. 00 

.10 

•  23 

T 

.34 
.23 

T 

.19 
•  23 

.42 

.30 

T 

.13 

I 

7 

.20 

.04 

7 

T 

.03 

.09 
.40 

.14 
•  12 

... 

.20 

.48 
•  65 

1.00 
.09 
.36 

.44 

.09 

1.81 
1.86 

.96 

•  20 
.09 
.32 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER    3  SE 
KENDALL  2  E 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 

R 

1.12 
.65 

*79 
1.41 

.22 
1  .36 

.30 

.67 

.20 

.  1  8 
.12 
.35 

.01 

7 

7 

.10 

7 

.21 

7 

.35 

.25 

7 

.07 

.65 
.09 
.20 

.04 
.06 
.19 
.12 

7 

KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 

.44 

3.31 

2.19 
2.88 

.13 
1.30 

T 

.29 

2.00 

.45 

.13 

.35 
.09 

.63 
.<.5 

.02 

.01 

•  02 

.25 
.12 
.01 

.74 

.11 

.35 
.60 
1.03 

7 

.71 
.  .85 
.14 
.62 

7 

.34 
.01 
.11 

LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 

R 

2.88 
2.09 

1.41 
2.28 

.01 

2.M 

.06 
.13 

.15 
.27 

.09 

.01 
.01 

.16 

•  10 

.04 
.  1  5 

T 

.80 
■  26 

.09 
.07 
.34 

.42 

.02 

.18 

.25 

1.13 
.10 

.02 

7 

.46 

.43 
.55 

.20 

•  79 
.42 
.01 

•  12 

7 
7 

.92 
•  19 

LONGBOAT  KEY 

LOXAHATCMEE 

MADISON 

MARATHON  SHORES 
MAR  1  ANNA   IND  SCHOOL 

.59 
2.P0 

.50 
1.5* 

•  31 

.63 

.73 
.03 

.94 

.50 

.52 

T 

.04 

.39 
.12 

.04 

.05 

.07 

.10 
.07 
.77 

.96 

•C  a 
.02 

.45 

•  11 

MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 

A.  62 
•  63 

2.28 
2.AA 

.07 
1.23 

.21 
.15 

.15 

1.85 

.57 
.20 

.03  7 
.03 

.  0  3 

.72 

.03 

.12 

1.66 

.30 
.25 

.30 

.42 
.43 

MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT ICELLO  2  S 

R 

.92 
•  61 

1  .98 
.28 

1.92 

T 

T 

.28 

.17 
.32 

.14 

•  62 

7 

.33 

7  7 

7 
7 

T 

.28 

.13 

7 

•  3< 

.13 

.17 

.03 

.02 
.02 
.45 

.43 

•  70 

•  65 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES  CAR  I B  GARDENS 
NICEV I LLE 

2.33 
3.77 
3.22 
5.A8 
.52 

.29 

•  23 

.19 

.59 
.49 

.11 
.08 

.02 
.20 

.  39 
.10 

•  52 

•  49 

1.48 

.09 

.87 

.21 
.33 

.23 

.69 
.61 

1.05 
.17 
.89 

.49 
1.97 
3.44 

NITTAW  1  S 
OCALA 

OCALA   2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

4.95 
•  47 
1.22 
2.70 
2.74 

1.9* 
.03 

.30 

.56 
1.9! 

.01 

.01 
.07 

.01 
•  01 

.01 
.03 

1.16 

7 

7 

7 

.04 
•  21 

T 

7 

T 

.03 
•  13 

.39 

.5: 
.  1  6 

T 

.08 

.35 

.30 

7 

1.16 

7 

.18 

.20 

.09 

.05 
.64 

.22 
. 

.81 

.09 
.1. 

PALATkA 
PANAMA  CITY  2 
PARR  ISM 

PENSACOLA  F AA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY 

R 

3.53 
.60 

2.26 
.64 
.08 

•  03 

.08 

.42 

.64 
.08 

.30 

.07 

.16 

.20 

7 

.29 

.21 
.10 

1.48 
1.31 

1.46 

•  11 

PERRINE 
PERRY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNT A  GORDA 

3.05 
2.98 
*.7fi 
1.85 
3.94 

.11 

•  14 

2.33 
1 .48 

.25 

.03 
.27 
.02 

1.50 
.02 

.73 

•  09 

.02 

... 

.41 

.01 
1.22 
.08 

2.00 
.38 

1.00 

.4C 
.20 
.21 

.56 

.90 
•  06 
2.11 

OUINCY  EXP  STATION 
ROYAL  PALM  P ANGER  STA 
SAINT  AUGUST [ NE 
SAINT  LEO 
SAINT  HARKS  6  SE 

.55 
1.01 
;  1.61 
2.27 

j  .ie 

•  73 

.11 

.05 
.10 

7 

.06 

.05 

.03 
7 

7 

.13 

.06 

1.47 

•  30 

.36 

.86 

T 

.0] 
.91 
.32 

.92 
.01 
•  01 

Sm  Toioi.ii'  *  noM  toUowlng  Station  IncWi 


DAILY  PRECIPITATION 


uonunuea 

Total 

Day  of  Month 

Station 

1   1   2   1  3 

4  1 

5  | 

6 

7   |   8  9 

10  11 

12 

13     14  |  15 

16 

17 

18 

19     20  21 

22 

23 

24 

25  1  26 

27 

28  29 

30 

31 

ST  PETERSBURG 

SANBORN  TOWER 

SANFOftO   tlP  STATION 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI    S  W 

1.76 
1.61 

1 .49 

.12 

1.01 

.10 
T 

T 

.10 

.04 
.06 

T 
T 

.46 

.05 
.24 

.06 

.55 

T 
T 

.26 

1  .00 
T 

.07 

i 

T 

.02 

T 

.49 

.05  .09 
T 

. 

.05 
•  32 

.10  ■ 

1  .it ! 

.04  . 

ST  ARK  E 

STCIMMATCMCC  MCCAIM  TWR 
STUART    1  N 
TALLAHASSEE    »B  AP 
T AM  1  AM  I    TRL    40  M|  BEND 

.09 
l.M 

.98 
6.36 

•OS  .50 

.90 

.73 
.OS 
.74 

T 

.71 
T 

.42 

.04 

T  .03 
.62 

■  24 
.79 

.14 

.74 

.06  T 

T 

.03 
.69 

.11 

■  40 
.46 

.05  . 
1.26  • 

TAMPA   MB    AIRPORT  « 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
TAVERN  I E  R 
TITUSVILUE  2  W 
USMER  TOWER 

2. 76 
1.17 

.75 
».B) 

.82 
.13 

•  IB 
.41 

•  IB 

.12 

.75 

T 

.66 

.40  .20 

.54 
.34 

1.00 

.56  .06 
.05 

.62 
.->0 

2.20 

.70  • 
■  04  . 

.10  . 

VENICE 

VERO  BE  ACM  EAA  AIRPORT 
MAUCHULA   2  N 
W   PALM   BEACH  RADIO  WJNO 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

6.96 
1 .66 

6.27 
1  .61 

J.  70 

.10 

.01 
.94 

T  .04 

.54 

.04 
1.2S 

.69 
2.94 
1.11 
1.3B 

.42 
.IS 

.24 
.19 

.08 

T 

.01 
.16 

T 

.17 
T 

.06  .02 

.04 

.12 

T 

T 
T 

.02 

T 

T 
T 

.01 
.20 

.46 

•  84 

.10 

1.85 
•  11 

2. 55  • 

T 

T 

.44  • 

wewahi tchka 
winter  haven 
woooruee  0»m 

.44 

4.60 
1.02 

.OS 

.03 

.13 

.31 
.13 

.32 

.22 
.02 

.50 

T 

.35 

.23 

1.57 

•  12 
.67 

•  97  • 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1  :00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

01-09 

10-  49 

66  -OS 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

APALACHICILA  WB  CITY 

7.2 

28 

E 

14 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

3 

94 

2.9 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

E 

10 

9.3 

23++ 

NNE 

18 

83 

81 

53 

65 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

7 

_ 

5.2 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

8.9 

23++ 

SSE 

31  + 

84 

87 

42 

63 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

4.4 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

SW 

9 

7.5 

34 

NE 

17 

78 

83 

42 

57 

4 

1 

2 

1 

0 

0 

8 

74 

4.2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ESE 

18 

10.1 

24 

SE 

31 

75 

75 

61 

67 

2 

3 

0 

0 

1 

0 

6 

81 

4.6 

LAKELAND  WB  CITY 

7.2 

2 

2 

0 

1 

0 

10 

75 

4.5 

MIAMI   WB  AIRPORT 

ENE 

13 

9.3 

27++ 

NE 

6 

79 

81 

53 

67 

7 

1 

3 

0 

0 

0 

11 

730 

4.9 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NE 

12 

8.8 

35++ 

NNE 

11 

82 

85 

42 

61 

4 

3 

4 

1 

1 

0 

13 

4.6 

PENSACOLA  WB  CITY 

Nt 

9.3t 

18 

SE 

14t 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

87 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

E 

11 

8.8 

23++ 

E 

30 

81 

88 

39 

51 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

4.5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

NW 

11 

10.7 

40++ 

NE 

28 

84 

90 

49 

63 

0 

1 

0 

4 

0 

0 

5 

68 

4.5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

14 

9.6 

29++ 

NW 

5 

81 

83 

54 

69 

3 

2 

4 

0 

2 

0 

11 

4.9 

0  City  Office  Data 

t  Airport  Data 

So*  i«l*n*>Dc*  noiM  toUowinej  Station  |nd»i 
-  62  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  1962 


SlaUon 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

-,  

27 

28 

,  

29 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

91 

93 

90 

85 

85 

84 

91 

93 

95 

96 

93 

88 

90 

87 

88 

92 

85 

88 

91 

97 

98 

98 

96 

95 

97~ 

101 

99 

98 

94 

67 

9  1 

92.2 

M1N 

60 

63 

61 

55 

63 

57 

50 

53 

59 

60 

66 

65 

64 

60 

59 

60 

60 

62 

64 

60 

65 

72 

64 

65 

6  5 

72 

68 

66 

66 

67 

63 

62.4 

APALACHICOLA   WB  CITY 

MAX 

79 

84 

81 

79 

76 

79 

86 

81 

86 

87 

62 

87 

82 

80 

81 

87 

84 

90 

86 

89 

91 

91 

90 

89 

68 

66 

66 

06 

86 

65 

85 

84.9 

M  I  N 

65 

65 

60 

65 

64 

61 

66 

69 

68 

69 

71 

67 

73 

74 

70 

68 

71 

66 

72 

71 

7* 

73 

72 

71 

7  3 

73 

72 

'. 

76 

75 

70 

ARCADIA 

MAX 

91 

92 

90 

90 

88 

83 

8  7 

90 

92 

94 

93 

94 

93 

87 

86 

»t 

69 

89 

91 

94 

95 

100 

94 

95 

ib 

95 

99 

9 

93 

93 

93 

92.0 

MI  N 

63 

64 

6: 

64 

64 

58 

55 

52 

57 

60 

63 

65 

65 

61 

64 

62 

63 

64 

57 

53 

61 

66 

64 

65 

7  0 

68 

68 

68 

63 

63 

64 

6  .5 

AVON  PARK 

MA* 

95 

96 

95 

93 

84 

83 

86 

92 

96 

98 

93 

94 

91 

88 

68 

92 

89 

69 

92 

95 

100 

100 

98 

99 

,  ! 

99 

100 

9  9 

95 

94 

95 

93.6 

MIN 

64 

65 

62 

65 

57 

58 

56 

55 

60 

64 

71 

63 

68 

65 

65 

63 

65 

66 

63 

65 

63 

6  5 

65 

67 

70 

69 

69 

65 

69 

67 

68 

BARTOW 

MAX 

93 

93 

92 

90 

87 

82 

88 

92 

94 

95 

93 

93 

9  2 

87 

86 

91 

69 

89 

91 

94 

96 

95 

96 

94 

96 

96 

96 

9  6 

92 

92 

89 

92.0 

MIN 

61 

62 

41 

65 

64 

59 

57 

59 

64 

67 

70 

66 

69 

64 

65 

65 

66 

66 

65 

64 

68 

72 

68 

69 

7  0 

73 

72 

1  1 

66 

67 

66 

66.0 

BAYPORT 

MAX 

S5 

85 

83 

85 

66 

86 

85 

65 

83 

65 

63 

83 

66 

86 

87 

66 

9u 

87 

85 

85 

86 

6  6 

88 

87 

86 

89 

88 

<1 

92 

92 

69 

86.6 

MIN 

65 

68 

66 

62 

64 

55 

62 

61 

65 

73 

67 

66 

64 

62 

63 

62 

63 

62 

6  6 

67 

65 

76 

72 

69 

69 

69 

70 

67 

67 

67 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

MAX 

86 

87 

89 

87 

89 

77 

77 

8. 

83 

90 

91 

89 

91 

86 

62 

7  9 

87 

84 

0  J 

84 

89 

92 

93 

92 

92 

91 

91 

92 

89 

90 

67.3 

MIN 

60 

59 

61 

63 

57 

55 

53 

56 

63 

63 

62 

63 

61 

61 

61 

61 

61 

57 

58 

64 

64 

62 

63 

66 

62 

62 

6  6 

63 

65 

66 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

91 

90 

93 

91 

90 

83 

86 

90 

93 

94 

85 

60 

85 

87 

88 

(4 

94 

93 

95 

,4 

J4 

91 

92 

90.1 

MIN 

57 

61 

63 

60 

54 

51 

53 

63 

61 

62 

62 

59 

65 

59 

64 

6  5 

62 

61 

66 

6  6 

67 

64 

65 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

89 

90 

84 

82 

65 

90 

89 

92 

95 

96 

96 

96 

98 

91 

65 

90 

97 

91 

97 

96 

100 

.6 

96 

96 

95 

95 

97 

.6 

97 

93 

92 

93.0 

MIN 

59 

66 

58 

58 

54 

55 

57 

62 

61 

63 

62 

60 

68 

66 

6  4 

65 

6  5 

65 

67 

67 

68 

6  6 

66 

65 

70 

67 

66 

6  6 

69 

68 

67 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

85 

84 

86 

90 

83 

86 

63 

84 

B4 

64 

86 

92 

94 

89 

89 

67 

93 

91 

87 

86 

66 

69 

86 

92 

93 

91 

69 

i  : 

94 

90 

93 

86.5 

MIN 

63 

68 

64 

62 

65 

61 

54 

56 

6  0 

64 

64 

64 

65 

63 

66 

62 

66 

65 

61 

60 

66 

K 

69 

66 

6  6 

66 

67 

70 

67 

68 

67 

BROOKSV1LLE  CHIN  HILL 

MAX 

96 

90 

69 

86 

66 

87 

92 

92 

92 

94 

92 

92 

90 

86 

68 

92 

67 

88 

90 

91 

93 

98 

94 

93 

i6 

97 

97 

LOO 

97 

92 

92 

91.9 

MIN 

65 

65 

63 

63 

65 

52 

61 

64 

64 

68 

69 

68 

65 

65 

65 

66 

65 

64 

66 

66 

70 

72 

68 

71 

6  J 

71 

73 

73 

66 

67 

66 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

93 

91 

89 

86 

87 

85 

92 

92 

9  6 

97 

95 

91 

9  1 

88 

88 

93 

86 

9U 

93 

98 

97 

joo 

96 

95 

97 

98 

100 

LOO 

92 

91 

92 

92.9 

MIN 

61 

63 

62 

58 

64 

56 

49 

51 

60 

60 

66 

63 

64 

60 

62 

59 

62 

6o 

62 

6. 

70 

66 

67 

66 

65 

66 

64 

66 

66 

65 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

84 

91 

88 

91 

83 

78 

63 

84 

91 

91 

91 

90 

89 

85 

82 

66 

67 

67 

6  7 

90 

87 

86 

91 

93 

93 

94 

94 

•i 

92 

91 

90 

88.5 

MIN 

60 

58 

67 

65 

62 

60 

61 

54 

52 

61 

64 

60 

64 

65 

65 

64 

66 

66 

60 

56 

65 

64 

62 

66 

60 

62 

6  4 

65 

66 

67 

CAPT1VA 

MAX 

84 

84 

B3 

85 

84 

85 

83 

82 

63 

84 

83 

68 

88 

85 

83 

90 

86 

85 

84 

85 

85 

86 

87 

56 

87 

87 

5  1 

92 

90 

91 

65.7 

MIN 

68 

73 

72 

70 

69 

66 

62 

61 

65 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

73 

73 

72 

73 

7  6 

7? 

73 

73 

77 

73 

71 

70.5 

CEDAR  KEY 

MAX 

86 

82 

83 

82 

85 

83 

83 

84 

64 

85 

86 

91 

89 

67 

B6 

90 

87 

89 

90 

<2 

68 

87 

67 

66.4 

MIN 

70 

71 

62 

64 

65 

62 

63 

65 

71 

74 

68 

JO 

69 

60 

66 

71 

67 

75 

75 

75 

73 

68 

70 

68.9 

CHIPLEY   3  E 

MAX 

88 

87 

78 

83 

65 

H 

88 

90 

90 

92 

90 

94 

93 

89 

90 

95 

93 

93 

94 

96 

95 

95 

93 

93 

,4 

95 

95 

ib 

96 

92 

90 

91.1 

MI  N 

59 

64 

53 

54 

53 

55 

62 

61 

62 

60 

65 

62 

66 

65 

64 

63 

65 

61 

70 

69 

68 

6  6 

65 

67 

.'o 

67 

66 

b  5 

67 

66 

67 

CLEARWATER 

MAX 

84 

82 

86 

86 

63 

81 

83 

85 

83 

83 

85 

89 

90 

88 

86 

85 

90 

85 

85 

86 

66 

6  6 

87 

89 

6  9 

91 

89 

i  1 

92 

90 

69 

86. 6 

MIN 

67 

67 

66 

61 

66 

60 

57 

61 

64 

71 

65 

68 

67 

66 

66 

63 

64 

64 

64 

67 

71 

73 

66 

69 

66 

69 

7  2 

70 

70 

69 

CLERMONT   6  S 

MAX 

92 

90 

89 

88 

86 

83 

90 

93 

95 

96 

92 

95 

90 

87 

87 

92 

86 

89 

92 

95 

96 

J  JO 

97 

96 

9  6 

99 

100 

94 

94 

90 

92  .7 

MIN 

65 

66 

65 

62 

64 

59 

56 

58 

62 

67 

71 

67 

67 

64 

bb 

64 

66 

67 

66 

64 

69 

7. 

67 

68 

66 

68 

71 

66 

68 

66 

67 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

89 

88 

91 

86 

86 

82 

78 

8  2 

83 

90 

92 

6  9 

89 

87 

eb 

81 

87 

65 

84 

64 

86 

94 

95 

9U 

9  2 

92 

92 

92 

92 

93 

94 

66.1 

64 

63 

65 

64 

65 

60 

62 

56 

59 

66 

63 

62 

65 

71 

71 

66 

71 

71 

63 

61 

64 

66 

66 

66 

6  7 

63 

65 

67 

65 

70 

72 

65.3 

CRESTV1EW  RADIO  WJSB 

MAX 

87 

86 

89 

69 

91 

92 

91 

94 

90 

94 

93 

90 

89 

92 

95 

94 

95 

95 

97 

99 

98 

97 

94 

95 

ib 

98 

94 

95 

95 

98 

96 

93.5 

MIN 

63 

62 

51 

53 

60 

63 

60 

57 

58 

61 

66 

60 

60 

59 

62 

60 

64 

68 

68 

74 

69 

70 

65 

67 

6  5 

66 

66 

64 

70 

64 

63 

63.2 

CROSS  CITY  2 

MAX 

93 

90 

88 

84 

90 

89 

92 

93 

95 

97 

90 

95 

94 

91 

89 

98 

93 

94 

96 

96 

101 

100 

99 

95 

J  JO 

96 

96 

L01 

94 

95 

89 

94.1 

MIN 

60 

66 

54 

56 

56 

53 

51 

58 

6  0 

64 

63 

65 

65 

60 

61 

60 

64 

60 

58 

62 

71 

71 

68 

67 

66 

64 

65 

66 

66 

65 

64 

62.3 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

83 

87 

88 

79 

77 

78 

77 

82 

85 

89 

82 

79 

61 

81 

81 

81 

85 

79 

78 

81 

56 

94 

92 

90 

69 

89 

93 

90 

88 

67 

86 

64.5 

MIN 

66 

67 

65 

62 

69 

66 

60 

60 

63 

66 

68 

65 

65 

68 

69 

67 

71 

71 

68 

65 

69 

73 

70 

70 

70 

72 

70 

71 

71 

69 

70 

67.6 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

88 

93 

82 

81 

82 

81 

85 

86 

93 

87 

85 

84 

84 

S3 

83 

86 

82 

83 

64 

94 

96 

97 

90 

91 

92 

94 

94 

92 

88 

86 

09 

87.6 

62 

64 

65 

58 

61 

59 

56 

57 

61 

64 

66 

66 

71 

72 

67 

64 

71 

66 

63 

61 

69 

73 

67 

66 

68 

72 

70 

70 

69 

70 

66 

65.7 

DEER  PARK 

MAX 

93 

96 

94 

66 

85 

83 

89 

90 

96 

97 

90 

93 

88 

87 

86 

90 

86 

86 

86 

92 

98 

99 

95 

97 

96 

98 

99 

94 

92 

91 

90 

91.6 

MIN 

57 

61 

63 

60 

60 

56 

57 

59 

56 

64 

67 

63 

60 

60 

60 

59 

62 

63 

57 

59 

64 

70 

62 

63 

65 

67 

63 

67 

65 

65 

63 

61.8 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

92 

84 

84 

89 

91 

93 

94 

96 

97 

96 

95 

99 

97 

94 

93 

99 

92 

96 

99  101 

96 

99 

98 

97 

100 

100 

100 

96 

94 

93 

93 

95.1 

MIN 

63 

61 

52 

58 

56 

56 

56 

61 

63 

63 

65 

65 

66 

67 

63 

64 

65 

63 

69 

66 

70 

68 

68 

66 

69 

67 

66 

67 

69 

67 

67 

DE  LAND  3  N 

MAX 

91 

94 

a  8 

81 

82 

82 

89 

93 

95 

95 

90 

36 

86 

85 

86 

86 

83 

85 

69 

95  100 

98 

96 

97 

98 

10U 

100 

98 

92 

86 

90 

91.0 

64 

66 

65 

58 

65 

57 

55 

57 

63 

65 

69 

66 

66 

63 

62 

64 

65 

65 

62 

64 

69 

72 

64 

68 

67 

71 

69 

66 

67 

66 

69 

64.9 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

92 

94 

93 

93 

84 

79 

84 

86 

93 

96 

96 

91 

66 

84 

82 

69 

86 

86 

67 

89 

96 

93 

93 

95 

96 

94 

95 

94 

92 

91 

90 

90.4 

56 

58 

6  1 

56 

60 

56 

53 

50 

53 

64 

61 

60 

62 

66 

61 

64 

64 

64 

56 

67 

62 

64 

64 

63 

68 

61 

62 

63 

63 

63 

61.0 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

83 

85 

82 

82 

84 

79 

81 

80 

83 

82 

83 

85 

86 

84 

62 

61 

82 

81 

82 

85 

85 

85 

85 

66 

85 

86 

66 

88 

86 

67 

66 

83.9 

74 

71 

73 

72 

71 

70 

71 

72 

70 

66 

70 

72 

75 

75 

71 

72 

73 

73 

66 

71 

74 

70 

70 

76 

76 

rs 

76 

76 

73 

75 

76 

72.5 

EVERGLADES 

MAX 

91 

85 

86 

87 

89 

81 

88 

88 

89 

91 

94 

93 

90 

87 

61 

64 

85 

88 

91 

92 

87 

86 

95 

91 

92 

91 

90 

93 

92 

91 

86 

88.9 

64 

61 

66 

68 

69 

58 

57 

57 

63 

67 

67 

66 

64 

65 

65 

60 

62 

62 

61 

64 

69 

66 

70 

70 

69 

70 

66 

70 

67 

67 

65.3 

FEDERAL  POINT 

MAX 

93 

94 

86 

84 

85 

87 

91 

95 

96 

92 

90 

9  0 

87 

67 

6  7 

91 

86 

86 

92 

97 

/* 

98 

98 

98 

103 

100 

101 

94 

65 

69 

92.3 

61 

66 

67 

56 

65 

b9 

53 

57 

63 

66 

68 

66 

67 

64 

6  3 

64 

65 

64 

62 

68 

7  0 

70 

65 

66 

72 

69 

66 

66 

68 

66 

64.8 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

9 1 

94 

85 

60 

81 

6  1 

88 

66 

97 

87 

83 

80 

82 

82 

86 

63 

80 

81 

66 

96  100 

93 

90 

92 

94 

95 

92 

85 

65 

87 

87.9 

66 

66 

61 

60 

57 

bo 

55 

61 

64 

67 

67 

65 

70 

69 

64 

69 

71 

68 

63 

66 

69 

70 

69 

69 

70 

71 

72 

71 

66 

71 

70 

66.4 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

MAX 

63 

82 

8  1 

83 

82 

81 

8  3 

87 

84 

89 

92 

63 

84 

86 

85 

84 

84 

84 

64 

86 

82 

82 

86 

86 

85 

66 

87 

87 

67 

67 

86 

64.6 

65 

66 

66 

65 

69 

61 

60 

58 

62 

61 

67 

66 

68 

68 

66 

63 

62 

63 

62 

62 

66 

68 

69 

71 

77 

68 

69 

72 

73 

73 

71 

66.4 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

92 

93 

90 

89 

85 

80 

85 

87 

93 

95 

91 

91 

87 

83 

84 

90 

87 

86 

88 

90 

97 

97 

94 

95 

97 

94 

94 

94 

95 

92 

90 

90.5 

MIN 

58 

60 

60 

62 

61 

58 

57 

53 

57 

61 

66 

61 

61 

63 

60 

61 

62 

63 

67 

57 

62 

64 

65 

65 

73 

65 

66 

67 

67 

66 

65 

62.0 

FORT  LAUDEROALE 

MAX 

87 

85 

9  0 

88 

87 

ao 

76 

80 

a* 

85 

90 

6  6 

67 

85 

81 

80 

84 

01 

82 

65 

84 

89 

86 

89 

88 

88 

66 

88 

67 

69 

90 

85.4 

MIN 

74 

67 

67 

67 

68 

63 

62 

60 

61 

68 

72 

70 

67 

73 

70 

71 

73 

72 

66 

66 

68 

73 

73 

71 

70 

70 

69 

70 

70 

75 

75 

69.1 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

MAX 

85 

90 

8  6 

85 

7  9 

7  7 

79 

64 

69 

85 

8  b 

84 

82 

79 

84 

80 

82 

62 

84 

0  9 

9C 

66 

87 

88 

88 

88 

87 

86 

90 

86 

85.1 

MIN 

72 

66 

65 

66 

60 

59 

60 

60 

61 

66 

70 

67 

69 

73 

7  0 

71 

72 

72 

66 

63 

6  6 

68 

67 

72 

72 

69 

68 

69 

75 

74 

74 

67.8 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

85 

86 

91 

91 

88 

84 

79 

61 

82 

67 

94 

9  0 

89 

88 

83 

63 

84 

87 

93 

96 

91 

91 

89 

90 

91 

90 

90 

89 

67.5 

MIN 

65 

60 

60 

61 

65 

5  7 

51 

54 

5  7 

63 

66 

64 

65 

72 

72 

62 

70 

61 

58 

57 

63 

66 

65 

67 

68 

62 

62 

65 

66 

69 

71 

63.4 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

88 

91 

91 

91 

87 

86 

90 

92 

95 

93 

94 

94 

94 

90 

6  I 

92 

91 

92 

92 

92 

93 

93 

94 

93 

93 

96 

93 

93 

95 

95 

94 

92.1 

MIN 

67 

67 

65 

65 

63 

60 

60 

56 

61 

67 

68 

65 

65 

65 

66 

65 

66 

68 

63 

60 

66 

71 

69 

66 

73 

70 

72 

71 

69 

69 

68 

66.1 

FORT  PIERCE 

MAX 

85 

86 

82 

83 

80 

74 

81 

60 

86 

87 

85 

eb 

64 

82 

80 

85 

82 

62 

82 

83 

94 

93 

86 

86 

89 

87 

90 

88 

67 

87 

06 

84.8 

MIN 

64 

65 

65 

66 

63 

60 

58 

59 

59 

66 

68 

64 

71 

73 

73 

63 

73 

73 

72 

62 

65 

67 

67 

66 

69 

67 

68 

70 

71 

75 

75 

67.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  1962 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

7  |  8 

g 

10 

2i 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aval 

FOUNTAIN   3  SSE 

MAX 

93 

85 

83 

87 

88 

91 

94 

97 

97 

96 

94 

96 

92 

96 

92 

97 

96 

100 

101 

100 

100 

97 

100 

102 

99 

99 

97 

96 

93 

95.2 

MIN 

54 

62 

51 

54 

46 

46 

55 

58 

62 

56 

62 

63 

57 

62 

61 

56 

64 

65 

63 

62 

60 

58 

63 

61 

62 

62 

66 

63 

61 

58*9 

GAINESVILLE   3  VStf 

MAX 

93 

93 

91 

85 

66 

88 

92 

95 

96 

95 

89 

92 

90 

65 

07 

93 

87 

90 

92 

97 

<e 

98 

97 

94 

97 

96 

99 

99 

93 

88 

91 

92.5 

MIN 

62 

62 

61 

60 

58 

52 

60 

64 

65 

65 

66 

63 

64 

62 

65 

6U 

60 

63 

66 

67 

66 

67 

68 

68 

67 

66 

66 

66 

65 

63.0 

GAINESVILLE   FAA  AP 

MAX 

93 

91 

85 

80 

84 

84 

90 

93 

95 

95 

89 

90 

86 

85 

86 

92 

85 

89 

92 

94 

98 

95 

94 

93 

96 

98 

96 

97 

91 

84 

92 

90.8 

MIN 

60 

63 

59 

58 

56 

52 

64 

67 

64 

65 

65 

62 

62 

63 

62 

60 

65 

66 

70 

70 

60 

69 

68 

67 

66 

67 

65 

65 

63.0 

GLEN   ST   NARY  NURSERIES 

MAX 

91 

91 

90 

84 

85 

86 

91 

93 

94 

92 

91 

90 

88 

86 

07 

92 

85 

9u 

92 

96 

97 

97 

98 

95 

97 

98 

98 

98 

91 

87 

90 

91.7 

MIN 

60 

60 

53 

55 

50 

47 

59 

60 

62 

63 

66 

61 

59 

62 

62 

5  8 

60 

63 

65 

66 

66 

64. 

66 

66 

67 

66 

61 

61 

64 

M 1 A  LEAH 

MAX 

St 

85 

90 

90 

87 

85 

80 

82 

83 

87 

92 

89 

88 

85 

82 

6U 

84 

82 

82 

83 

86 

88 

69 

90 

88 

88 

89 

90 

68 

87 

89 

86.2 

MIN 

64 

64 

64 

63 

68 

58 

59 

66 

70 

66 

66 

72 

72 

65 

72 

63 

62 

61 

65 

67 

67 

70 

71 

65 

67 

68 

74 

75 

74 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

95 

92 

90 

89 

95 

96 

98 

97 

94 

96 

93 

00 

96 

90 

94 

96 

101 

99 

101 

96 

100 

101 

101 

103 

96 

94 

90 

95.6 

MIN 

61 

63 

58 

56 

64 

65 

64 

65 

61 

63 

62 

60 

60 

61 

66 

70 

70 

67 

70 

70 

70 

68 

65 

65 

65 

HOMESTEAD   EXP  STA 

MAX 

86 

93 

91 

87 

84 

81 

85 

64 

88 

94 

90 

69 

87 

83 

62 

86 

65 

86 

86 

89 

90 

94 

92 

90 

90 

69 

90 

90 

89 

88 

88 

87.9 

MIN 

59 

60 

60 

59 

61 

58 

55 

60 

64 

62 

63 

67 

69 

61 

68 

6U 

60 

56 

60 

66 

66 

67 

66 

63 

64 

64 

66 

69 

70 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

92 

93 

92 

89 

88 

83 

88 

90 

93 

94 

93 

93 

91 

87 

88 

90 

89 

87 

90 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

97 

97 

98 

94 

93 

90 

91.9 

MIN 

61 

65 

64 

62 

56 

57 

61 

65 

69 

61 

66 

62 

61 

62 

64 

64 

62 

62 

66 

66 

67 

66 

66 

69 

68 

70 

64 

65 

65 

INVERNESS 

MAX 

90 

89 

89 

86 

91 

89 

90 

92 

94 

94 

93 

94 

91 

92 

90 

94 

89 

9U 

91 

92 

94 

97 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

95 

94 

95 

92.8 

63 

65 

66 

65 

57 

53 

00 

65 

64 

67 

65 

67 

66 

63 

65 

66 

65 

65 

72 

67 

67 

67 

66 

67 

69 

69 

66 

65 

66 

64.5 

JACKSONVILLE   MB  AP 

MAX 

93 

93 

81 

82 

85 

05 

92 

91 

96 

82 

89 

84 

85 

85 

87 

89 

82 

86 

92 

99 

98 

97 

96 

97 

96 

98 

98 

97 

87 

83 

90 

90.2 

66 

6  8 

61 

61 

57 

54 

54 

67 

66 

64 

65 

68 

67 

64 

6  9 

67 

65 

61 

7 1 

70 

7 1 

71 

72 

73 

75 

69 

66 

70 

68 

66.3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

88 

92 

76 

77 

78 

78 

83 

85 

92 

80 

60 

80 

82 

83 

82 

89 

80 

82 

84 

96 

90 

88 

86 

91 

89 

90 

94 

89 

86 

85 

89 

85.3 

67 

66 

63 

65 

62 

58 

56 

67 

67 

69 

66 

72 

73 

67 

6 

72 

68 

66 

69 

66 

64 

64 

7 

71 

73 

73 

71 

68 

71 

70 

67.4 

JASPER  3  SE 

MAX 

95 

93 

88 

83 

88 

91 

90 

96 

96 

96 

93 

91 

90 

90 

69 

95 

89 

94 

96 

99 

101 

99 

101 

97 

LOO 

99 

100 

.U2 

99 

93 

90 

94.4 

59 

60 

51 

52 

50 

50 

50 

61 

62 

62 

65 

61 

59 

6 

61 

58 

60 

63 

63 

68 

66 

66 

69 

65 

65 

65 

60 

62 

66 

60.6 

KEY  WE  ST  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

83 

85 

87 

83 

80 

82 

81 

84 

85 

85 

85 

85 

84 

82 

6U 

61 

81 

82 

82 

84 

85 

86 

86 

66 

87 

89 

87 

86 

86 

87 

84.2 

MIN 

76 

72 

75 

74 

67 

71 

70 

74 

74 

74 

75 

76 

74 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

75 

77 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

76 

K  I S  S  I  MM  E  E  2 

MAX 

92 

95 

92 

89 

90 

90 

89 

92 

94 

95 

95 

92 

92 

92 

66 

89 

67 

88 

90 

92 

98 

LOO 

97 

97 

97 

98 

99 

100 

95 

90 

93 

93.1 

63 

61 

65 

62 

60 

62 

58 

67 

69 

60 

65 

70 

65 

62 

69 

68 

65 

60 

62 

74 

66 

69 

70 

70 

75 

74 

70 

72 

65 

65.7 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

MAX 

93 

92 

90 

06 

84 

78 

88 

92 

94 

95 

93 

94 

92 

86 

87 

92 

88 

86 

9  2 

93 

98 

98 

92 

95 

97 

96 

96 

96 

94 

88 

92 

91.8 

62 

65 

65 

62 

63 

57 

63 

67 

67 

63 

66 

62 

63 

67 

64 

64 

63 

62 

68 

72 

65 

67 

66 

70 

66 

70 

67 

66 

63 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

94 

93 

87 

86 

89 

89 

93 

96 

97 

94 

92 

94 

91 

88 

88 

97 

89 

93 

95 

100 

100 

LOO 

100 

95 

98 

99 

99 

lOO 

93 

92 

90 

93.9 

MIN 

61 

64 

57 

56 

54 

53 

52 

59 

60 

62 

63 

64 

66 

63 

61 

64 

65 

61 

60 

67 

66 

72 

67 

65 

68 

68 

68 

68 

64 

64 

64 

62.8 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

91 

91 

90 

87 

87 

84 

81 

88 

91 

93 

94 

84 

89 

86 

83 

86 

88 

85 

86 

68 

92 

94 

95 

93 

94 

96 

98 

98 

98 

91 

90 

90.0 

MIN 

63 

66 

65 

60 

66 

57 

5  7 

56 

61 

66 

70 

66 

67 

64 

68 

63 

64 

66 

65 

64 

66 

72 

66 

69 

69 

70 

69 

69 

67 

66 

66 

65.3 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

90 

89 

69 

88 

79 

79 

85 

90 

93 

93 

91 

90 

89 

83 

84 

88 

86 

65 

86 

91 

93 

96 

95 

94 

95 

96 

97 

95 

91 

88 

69 

89.6 

MIN 

67 

69 

67 

65 

62 

61 

63 

63 

66 

6  7 

69 

68 

70 

68 

67 

6  6 

68 

67 

67 

6  7 

69 

69 

71 

71 

72 

73 

74 

6  4 

69 

69 

69 

67.7 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

91 

95 

95 

92 

se 

83 

Bo 

91 

95 

97 

95 

93 

90 

86 

86 

91 

89 

69 

90 

93 

96 

95 

96 

97 

94 

98 

96 

96 

94 

93 

93 

92.4 

M I N 

63 

64 

62 

63 

63 

60 

58 

65 

67 

62 

70 

64 

6  7 

63 

66 

66 

6  1 

5  7 

64 

66 

64 

68 

69 

69 

70 

71 

68 

67 

68 

LISBON 

MAX 

90 

89 

87 

86 

84 

83 

89 

90 

94 

95 

89 

69 

87 

85 

85 

91 

85 

69 

91 

93 

97 

96 

96 

94 

97 

98 

99 

97 

92 

90 

90 

90.9 

64 

66 

62 

59 

63 

56 

63 

66 

67 

66 

68 

63 

62 

64 

63 

64 

65 

65 

69 

72 

67 

67 

68 

68 

70 

68 

70 

69 

67 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

93 

84 

85 

87 

67 

92 

94 

95 

95 

89 

91 

86 

88 

87 

94 

88 

93 

94 

97 

98 

96 

90 

94 

98 

99 

100 

99 

95 

91 

90 

92.3 

60 

62 

54 

54 

52 

53 

58 

58 

62 

64 

62 

64 

60 

64 

65 

60 

59 

62 

61 

68 

67 

66 

7o 

65 

66 

65 

61 

64 

65 

LOXAHA  T  CHEE 

MAX 

89 

92 

90 

90 

80 

82 

82 

64 

90 

94 

92 

91 

91 

83 

80 

88 

84 

64 

05 

89 

94 

95 

93 

96 

95 

95 

94 

95 

92 

93 

93 

89.5 

MI  N 

60 

57 

63 

60 

64 

5  8 

55 

64 

66 

62 

64 

64 

70 

61 

70 

60 

55 

56 

64 

65 

63 

62 

67 

61 

62 

6-* 

65 

64 

65 

62.1 

MADISON 

MAX 

94 

89 

85 

86 

90 

69 

93 

96 

97 

96 

91 

93 

91 

86 

90 

96 

89 

95 

95 

100 

99 

LOO 

100 

97 

99 

100 

101 

tL  u  1 

97 

93 

90 

94.1 

63 

64 

53 

59 

57 

56 

63 

64 

63 

66 

64 

63 

64 

66 

65 

63 

65 

69 

68 

70 

69 

67 

71 

69 

69 

o9 

65 

65 

67 

MARATHON  SHORES 

MAX 

85 

83 

87 

85 

84 

64 

84 

83 

83 

87 

85 

67 

86 

85 

64 

81 

82 

63 

64 

85 

84 

86 

87 

66 

87 

88 

67 

87 

87 

87 

87 

85.2 

MIN 

74 

68 

70 

70 

70 

67 

6  5 

67 

67 

72 

69 

74 

74 

73 

72 

70 

71 

71 

70 

74 

76 

73 

75 

76 

76 

76 

77 

78 

7* 

76 

72.1 

MAR  1  ANNA    1ND  SCHOOL 

MAX 

91 

S4 

80 

85 

87 

86 

91 

92 

93 

93 

92 

95 

93 

88 

08 

95 

89 

95 

95 

97 

97 

96 

94 

43 

96 

97 

96 

96 

97 

94 

92 

92.2 

MIN 

61 

64 

55 

57 

57 

54 

63 

62 

64 

62 

66 

60 

62 

66 

61 

60 

67 

71 

69 

69 

66 

67 

70 

66 

69 

66 

67 

68 

67 

63.9 

MAYO   5  NW 

MAX 

93 

90 

85 

86 

88 

87 

93 

94 

95 

96 

92 

92 

89 

88 

86 

94 

86 

92 

93 

96 

98 

97 

97 

94 

97 

97 

96 

99 

95 

91 

91 

92.7 

MIN 

62 

64 

53 

54 

55 

54 

52 

56 

60 

63 

63 

64 

67 

63 

61 

66 

65 

6  1 

6  1 

67 

70 

71 

69 

67 

72 

67 

71 

6  J 

63 

66 

68 

63.4 

MELBOURNE 

MAX 

90 

(0 

87 

85 

84 

77 

82 

82 

94 

90 

86 

85 

84 

83 

82 

05 

83 

84 

»« 

86 

86 

95 

90 

94 

94 

95 

95 

92 

90 

88 

67 

87.4 

MIN 

64 

65 

66 

65 

65 

59 

60 

59 

61 

67 

70 

66 

73 

72 

73 

64 

73 

73 

o5 

62 

61 

71 

64 

67 

70 

70 

70 

71 

70 

75 

74 

67.3 

MELROSE 

MAX 

92 

92 

88 

86 

86 

06 

92 

92 

96 

96 

92 

89 

86 

84 

84 

90 

82 

86 

89 

92 

MIN 

63 

64 

59 

64 

60 

55 

54 

62 

65 

65 

64 

67 

63 

63 

64 

65 

63 

64 

68 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 

82 

87 

87 

82 

80 

79 

80 

80 

81 

88 

87 

83 

8  J 

80 

79 

81 

6U 

81 

8, 

82 

82 

87 

66 

65 

85 

86 

85 

85 

85 

84 

64 

83.1 

MIN 

76 

7  5 

69 

73 

64 

59 

63 

72 

72 

74 

75 

78 

74 

73 

74 

74 

74 

73 

67 

74 

74 

75 

78 

78 

79 

75 

77 

79 

70 

71 

72.8 

MIAMI  BEACH 

MAX 

62 

88 

85 

83 

80 

80 

82 

8. 

82 

90 

S3 

64 

S3 

80 

78 

8u 

79 

79 

80 

83 

88 

90 

87 

85 

84 

85 

85 

85 

85 

85 

63 

83.4 

M I  N 

70 

76 

J  i 

72 

66 

63 

72 

72 

75 

71 

74 

72 

72 

7t. 

74 

74 

7 1 

70 

70 

74 

76 

77 

78 

78 

78 

77 

80 

6  1 

70 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

84 

89 

88 

86 

83 

77 

81 

83 

85 

92 

86 

86 

85 

82 

80 

83 

61 

82 

83 

65 

66 

92 

90 

87 

a  ? 

88 

89 

8  7 

87 

86 

85 

85.4 

MIN 

69 

■-  f 

67 

67 

63 

59 

63 

69 

70 

67 

71 

74 

73 

68 

72 

65 

66 

66 

68 

69 

69 

73 

74 

71 

69 

7  2 

76 

74 

73 

68.5 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

84 

83 

00 

85 

85 

84 

80 

82 

82 

82 

91 

89 

90 

86 

83 

82 

83 

84 

85 

63 

83 

85 

90 

89 

87 

87 

88 

87 

68 

88 

87 

85.5 

MIN 

71 

63 

63 

62 

66 

59 

59 

63 

68 

69 

71 

74 

72 

71 

73 

62 

68 

61 

64 

67 

66 

69 

72 

70 

69 

71 

77 

76 

75 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

92 

94 

92 

93 

89 

83 

86 

90 

95 

92 

96 

93 

92 

90 

83 

85 

88 

87 

89 

93 

96 

96 

94 

94 

95 

95 

96 

9  7 

94 

94 

87 

91.6 

MIN 

6 1 

i 

6  1 

58 

56 

51 

49 

47 

54 

62 

62 

62 

60 

63 

54 

59 

60 

60 

62 

68 

60 

65 

63 

64 

69 

64 

62 

66 

63 

64 

61 

60  .  3 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

86 

88 

80 

86 

88 

90 

90 

91 

92 

93 

93 

96 

90 

87 

08 

96 

89 

93 

9  6 

97 

94 

92 

92 

93 

95 

94 

94 

95 

90 

89 

90 

91.2 

MIN 

64 

63 

54 

55 

54 

56 

64 

63 

62 

65 

62 

64 

66 

62 

62 

66 

64 

68 

62 

66 

63 

64 

68 

67 

63 

63 

63 

68 

70 

64 

62  .7 

MONT  1  CELLO  2  S 

MAX 

93 

90 

86 

86 

86 

00 

94 

96 

98 

98 

91 

91 

88 

87 

89 

9  6 

91 

97 

95 

104 

101 

L02 

ioo 

96 

LOO 

102 

102 

106 

100 

94 

92 

94.9 

MIN 

56 

60 

63 

56 

62 

62 

65 

65 

63 

62 

66 

65 

61 

63 

68 

68 

70 

66 

63 

66 

65 

66 

66 

65 

66 

64 

63.1 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

89 

90 

90 

91 

89 

83 

79 

83 

84 

91 

95 

93 

92 

88 

82 

81 

87 

85 

85 

65 

89 

95 

94 

91 

95 

93 

93 

96 

94 

92 

93 

89.2 

63 

64 

62 

66 

65 

59 

59 

58 

60 

64 

65 

63 

59 

63 

69 

6  5 

61 

63 

57 

61 

66 

65 

65 

67 

67 

64 

64 

67 

66 

68 

68 

63.6 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

89 

90 

89 

88 

86 

81 

86 

89 

96 

94 

94 

91 

90 

85 

00 

90 

86 

67 

09 

91 

96 

96 

68 

94 

95 

95 

97 

9  7 

93 

88 

87 

90.4 

MIN 

62 

65 

63 

64 

64 

56 

55 

54 

60 

65 

68 

62 

69 

64 

64 

61 

65 

66 

62 

60 

67 

68 

66 

68 

69 

70 

71 

71 

67 

68 

67 

64.6 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

91 

88 

89 

91 

90 

91 

86 

89 

90 

90 

91 

91 

89 

91 

65 

85 

91 

88 

09 

85 

92 

90 

90 

93 

94 

95 

93 

95 

94 

90 

90.2 

MIN 

63 

61 

61 

56 

62 

64 

51 

51 

55 

59 

62 

63 

64 

62 

64 

61 

64 

65 

50 

56 

62 

65 

63 

61 

65 

62 

65 

65 

65 

65 

61.3 

8««  rvfarcnc*  not**  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  OI  Month 


ITTITH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

r 

25 

26 

17 

28 

29 

F30" 

Aver 

NAPLES   CAR  IB  GARDENS 

MAX 

as 

84 

85 

84 

84 

85 

88 

83 

90 

66 

85 

8  7 

89 

85 

85 

85 

90 

90 

89 

83 

85 

85 

90 

8  o 

67 

89 

66.8 

NIN 

62 

63 

62 

61 

63 

56 

55 

53 

58 

68 

64 

64 

65 

65 

65 

62 

66 

63 

60 

63 

62 

63 

66 

67 

62 

67 

68 

61 

63.2 

NICEVILLE 

MAX 

81 

83 

87 

86 

84 

88 

86 

90 

92 

92 

93 

87 

92 

84 

83 

84 

95 

96 

93 

90 

96 

94 

91 

91 

92 

90 

68 

87 

89.5 

MIN 

60 

61 

55 

56 

55 

52 

55 

56 

56 

57 

64 

62 

66 

68 

63 

63 

68 

63 

68 

66 

71 

64 

60 

61 

62 

61 

63 

62 

68 

71 

65 

62.0 

OCA  LA 

MAX 

94 

93 

90 

86 

89 

90 

94 

95 

97 

98 

94 

95 

90 

90 

91 

95 

9o 

92 

95 

97 

100 

102 

99 

97 

-  00 

102 

102 

LOO 

95 

90 

96 

94.6 

MIN 

67 

67 

65 

63 

64 

59 

54 

64 

66 

66 

67 

67 

69 

64 

66 

66 

66 

64 

64 

65 

71 

73 

70 

70 

69 

69 

72 

71 

69 

67 

64 

66.3 

OCALA   2  NE 

MAX 

93 

93 

90 

85 

88 

89 

94 

95 

98 

98 

93 

9  5 

90 

91 

96 

90 

93 

96 

98 

100 

103 

98 

97 

1  uu 

102 

101 

LOO 

95 

91 

95 

94.9 

MIN 

65 

64 

61 

59 

62 

55 

48 

55 

63 

63 

65 

64 

66 

61 

61 

61 

62 

61 

62 

62 

70 

72 

65 

6  I 

65 

67 

66 

67 

68 

66 

64 

63.2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

86 

84 

85 

88 

84 

79 

77 

82 

84 

81 

81 

8  n 

85 

88 

82 

80 

87 

85 

86 

86 

83 

81 

86 

68 

6  9 

87 

69 

87 

91 

90 

88 

85.0 

MIN 

66 

67 

66 

66 

64 

61 

61 

60 

65 

68 

67 

64 

70 

66 

66 

66 

67 

it 

63 

60 

69 

6  / 

67 

71 

75 

70 

77 

77 

74 

70 

70 

67.3 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

MAX 

92 

91 

89 

89 

63 

83 

89 

93 

9  4 

97 

95 

92 

88 

85 

87 

89 

87 

8  6 

88 

94 

95 

97 

97 

95 

7  6 

98 

100 

97 

93 

93 

86 

91.7 

MIN 

65 

67 

66 

64 

65 

61 

61 

61 

65 

68 

70 

68 

70 

68 

67 

66 

68 

67 

66 

67 

71 

73 

70 

71 

u 

73 

73 

72 

71 

69 

68 

67.8 

PALATKA 

MAX 

96 

95 

89 

84 

81 

87 

94 

93 

99 

93 

93 

88 

86 

84 

88 

90 

66 

89 

93 

99 

102 

100 

98 

97 

100 

103 

99 

93 

87 

92 

92.7 

MIN 

67 

67 

65 

61 

65 

59 

52 

63 

67 

68 

68 

67 

70 

68 

65 

67 

66 

64 

65 

68 

71 

72 

68 

69 

71 

73 

73 

73 

71 

69 

68 

67.1 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

86 

81 

80 

85 

87 

84 

87 

87 

86 

88 

68 

85 

88 

86 

85 

95 

89 

90 

93 

85 

90 

87 

84 

64 

87 

90 

89 

90 

90 

66 

68 

87.2 

MIN 

62 

69 

57 

62 

58 

61 

68 

68 

68 

68 

65 

64 

65 

69 

67 

67 

67 

66 

72 

71 

76 

72 

68 

74 

76 

72 

72 

69 

71 

71 

68 

67.8 

PARR  I SH 

MAX 

90 

90 

88 

94 

91 

87 

91 

90 

90 

90 

92 

97 

93 

88 

89 

92 

92 

93 

92 

93 

92 

92 

97 

98 

96 

96 

98 

97 

93 

93 

95 

92.7 

MIN 

65 

65 

65 

61 

64 

60 

55 

56 

62 

65 

65 

66 

66 

63 

66 

63 

65 

65 

63 

63 

67 

71 

70 

68 

66 

68 

68 

70 

70 

66 

69 

65.2 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

82 

80 

81 

83 

88 

87 

89 

88 

91 

90 

92 

90 

84 

81 

81 

93 

83 

94 

89 

95 

91 

86 

88 

92 

90 

89 

89 

92 

88 

87 

66 

87.7 

MIN 

66 

61 

58 

61 

62 

63 

67 

69 

67 

68 

69 

67 

68 

68 

67 

66 

70 

6  6 

73 

70 

73 

67 

68 

73 

71 

70 

72 

71 

77 

72 

68 

66.1 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 

81 

8  1 

62 

62 

86 

B4 

90 

89 

69 

88 

87 

88 

87 

80 

H  1 

92 

82 

89 

89 

91 

91 

84 

67 

87 

85 

86 

87 

69 

85 

65 

86 

86.1 

MIN 

68 

63 

58 

63 

63 

65 

67 

68 

67 

68 

71 

69 

71 

75 

69 

68 

72 

68 

74 

72 

74 

71 

74 

7* 

'3 

73 

74 

73 

79 

72 

71 

69.9 

PERRY 

MAX 

91 

86 

86 

86 

86 

91 

92 

92 

96 

90 

93 

92 

88 

68 

95 

93 

95 

96 

94 

98 

96 

98 

95 

97 

96 

98 

99 

94 

91 

91 

92.9 

MIN 

60 

6* 

51 

53 

55 

53 

60 

62 

60 

64 

65 

67 

63 

63 

65 

65 

60 

61 

68 

6  6 

69 

67 

66 

71 

63 

6  6 

65 

64 

66 

67 

63.0 

PLANT  CITY 

MAX 

92 

93 

92 

90 

86 

85 

90 

92 

94 

93 

91 

93 

96 

88 

88 

93 

92 

89 

92 

94 

95 

96 

95 

95 

95 

97 

98 

96 

93 

92 

92 

92.5 

MIN 

66 

63 

63 

59 

60 

57 

53 

56 

61 

63 

67 

66 

66 

62 

63 

61 

63 

64 

61 

62 

66 

68 

66 

67 

67 

67 

69 

69 

67 

67 

67 

63.7 

POMPANO  BEACH 

MAX 

85 

91 

89 

86 

83 

76 

82 

84 

85 

93 

88 

86 

85 

84 

82 

87 

83 

83 

84 

65 

92 

93 

89 

88 

6  7 

68 

06 

66 

67 

67 

87 

86.3 

MIN 

66 

64 

63 

64 

60 

59 

60 

57 

60 

66 

68 

66 

67 

74 

73 

66 

74 

65 

62 

60 

65 

66 

66 

67 

70 

65 

66 

67 

78 

75 

76 

66.3 

PUNTA  60RDA 

MAX 

90 

93 

92 

93 

87 

85 

90 

90 

94 

94 

94 

94 

94 

93 

87 

91 

91 

90 

92 

94 

92 

92 

94 

94 

91 

94 

92 

y» 

95 

93 

85 

91.7 

MIN 

67 

69 

70 

67 

67 

62 

62 

59 

63 

66 

69 

66 

67 

66 

68 

67 

68 

67 

66 

63 

72 

73 

68 

70 

72 

72 

72 

73 

6  6 

68 

68 

67.6 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

90 

88 

82 

84 

87 

87 

91 

94 

93 

96 

92 

96 

87 

87 

89 

95 

91 

95 

94 

100 

99 

97 

95 

95 

97 

97 

97 

98 

98 

92 

91 

92.7 

MIN 

61 

66 

55 

57 

52 

54 

62 

63 

66 

64 

64 

60 

66 

63 

62 

67 

65 

62 

66 

72 

68 

72 

68 

66 

71 

71 

71 

67 

67 

66 

64 

64.5 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

87 

91 

90 

87 

86 

82 

86 

85 

87 

89 

88 

88 

87 

83 

81 

83 

83 

81 

83 

86 

85 

69 

87 

90 

93 

92 

92 

90 

89 

90 

89 

87.1 

MIN 

58 

61 

61 

59 

59 

56 

54 

52 

57 

58 

66 

60 

63 

63 

58 

60 

66 

61 

58 

64 

63 

65 

61 

59 

57 

63 

54 

63 

65 

66 

60 

60.3 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

90 

96 

81 

80 

80 

82 

88 

87 

96 

84 

83 

83 

84 

83 

83 

86 

82 

85 

86 

96 

94 

90 

89 

93 

9  1 

94 

96 

93 

66 

68 

88 

87.7 

MIN 

69 

67 

63 

61 

64 

57 

53 

60 

64 

66 

67 

65 

71 

71 

62 

65 

71 

63 

61 

61 

64 

69 

66 

68 

68 

69 

70 

68 

69 

66 

66 

66.3 

SAINT  LEO 

MAX 

93 

90 

90 

87 

86 

86 

92 

91 

93 

94 

93 

92 

91 

92 

87 

93 

89 

89 

91 

96 

95 

99 

95 

95 

9  7 

98 

LOO 

LOO 

93 

91 

92 

92.6 

MIN 

66 

66 

65 

62 

63 

60 

59 

63 

64 

65 

69 

67 

70 

64 

65 

65 

65 

64 

67 

66 

68 

70 

69 

70 

69 

69 

71 

66 

68 

66 

67 

66.1 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

89 

87 

86 

87 

84 

83 

88 

87 

94 

90 

87 

86 

92 

90 

87 

98 

98 

99 

93 

92 

99 

96 

97 

9  6 

9- 

92 

95 

96 

89 

87 

66 

91.2 

MIN 

63 

67 

55 

59 

56 

55 

61 

64 

65 

64 

67 

63 

63 

65 

65 

66 

66 

62 

66 

69 

71 

71 

68 

64 

73 

67 

69 

67 

62 

64 

65 

64.6 

ST  PETERSBURG 

MAX 

85 

83 

88 

87 

84 

B4 

87 

86 

86 

85 

86 

93 

92 

88 

88 

89 

91 

87 

87 

87 

87 

88 

93 

91 

91 

94 

93 

92 

93 

90 

92 

66.6 

MIN 

70 

70 

69 

67 

68 

61 

63 

66 

68 

71 

71 

70 

73 

71 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

73 

74 

75 

74 

1- 

75 

75 

76 

71 

71 

72 

70.5 

SANBORN  TOWER 

MAX 

92 

87 

85 

86 

89 

37 

92 

94 

9  5 

97 

92 

95 

89 

89 

89 

96 

89 

95 

93 

98 

98 

98 

97 

96 

/6 

96 

98 

98 

91 

89 

90 

92.9 

MIN 

56 

63 

48 

56 

51 

51 

53 

60 

60 

58 

64 

58 

65 

61 

63 

63 

62 

58 

64 

63 

67 

65 

66 

62 

69 

60 

62 

63 

66 

64 

63 

60.8 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

92 

93 

91 

86 

81 

84 

89 

92 

96 

95 

92 

92 

87 

85 

86 

89 

66 

87 

89 

92 

100 

96 

96 

98 

99 

100 

100 

98 

91 

89 

69 

91.7 

MIN 

64 

66 

60 

61 

61 

61 

57 

56 

62' 

69 

69 

69 

68 

60 

64 

64 

67 

68 

65 

63 

68 

73 

67 

69 

7u 

71 

69 

70 

67 

68 

66 

65.5 

SARASOTA 

MAX 

86 

86 

88 

90 

84 

66 

86 

85 

66 

88 

82 

85 

83 

83 

82 

85 

68 

92 

63 

84 

83 

63 

87 

89 

9  ) 

87 

87 

87 

86 

65 

91 

86.1 

MIN 

65 

65 

67 

61 

64 

60 

56 

57 

61 

65 

65 

66 

65 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

60 

60 

6. 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

63.3 

SOUTH  MIAMI    5  . 

MAX 

85 

90 

89 

86 

84 

80 

82 

83 

87 

83 

88 

87 

87 

93 

81 

83 

82 

83 

85 

87 

91 

94 

92 

89 

6  . 

89 

90 

89 

89 

88 

89 

86.9 

MIN 

62 

61 

61 

61 

68 

57 

56 

54 

56 

62 

66 

61 

65 

70 

66 

63 

72 

61 

60 

58 

61 

65 

63 

66 

67 

64 

64 

66 

69 

72 

63 

63.2 

STARKE 

MAX 

MIN 

STEINHATCHEE   MCCAIN  TWR 

MAX 

90 

89 

85 

84 

82 

67 

87 

87 

65 

89 

90 

86 

89 

92 

89 

86 

96 

90 

92 

93 

87 

94 

97 

96 

90 

91 

94 

94 

97 

93 

66 

90.0 

MIN 

60 

60 

52 

57 

57 

51 

50 

58 

60 

59 

64 

64 

66 

59 

61 

61 

63 

58 

59 

63 

73 

67 

66 

67 

66 

64 

65 

66 

64 

65 

61.7 

STUART    1  N 

MAX 

88 

91 

86 

85 

83 

78 

82 

82 

86 

94 

92 

87 

84 

81 

61 

90 

85 

84 

65 

84 

97 

96 

86 

9. 

87 

89 

91 

90 

85 

65 

65 

86.8 

MIN 

64 

67 

67 

67 

66 

60 

60 

58 

58 

67 

68 

65 

70 

73 

72 

67 

73 

71 

66 

62 

56 

68 

67 

67 

72 

73 

74 

71 

71 

70 

75 

67.6 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

92 

85 

83 

86 

88 

88 

92 

93 

93 

95 

92 

95 

89 

86 

89 

95 

68 

95 

93 

96 

97 

96 

95 

93 

96 

96 

.6 

98 

93 

90 

69 

92.0 

MIN 

61 

64 

55 

59 

54 

53 

57 

64 

62 

62 

65 

62 

67 

67 

66 

66 

66 

61 

66 

67 

69 

69 

67 

62 

72 

65 

65 

64 

69 

69 

69 

64.1 

TAMIAMI    TRL  AO   MI  BEND 

MAX 

92 

95 

92 

90 

83 

82 

84 

86 

92 

90 

91 

93 

91 

83 

85 

87 

86 

84 

66 

89 

91 

90 

89 

9u 

91 

93 

94 

94 

89 

88 

86 

89.0 

MIN 

58 

59 

59 

61 

62 

58 

53 

51 

55 

61 

62 

61 

63 

61 

6  0 

59 

64 

59 

57 

58 

63 

62 

63 

64 

6-' 

62 

6  3 

65 

64 

65 

66 

60.7 

TAMPA   W8  AIRPORT 

MAX 

86 

86 

88 

87 

84 

85 

88 

87 

87 

85 

86 

90 

92 

88 

66 

93 

92 

90 

91 

87 

88 

91 

91 

92 

93 

V6 

93 

94 

88 

89 

89.2 

MIN 

66 

66 

66 

62 

62 

59 

60 

64 

65 

67 

65 

67 

68 

65 

66 

64 

67 

6  6 

65 

67 

69 

72 

72 

70 

69 

69 

71 

70 

70 

68 

69 

66.6 

TARPO*  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

85 

84 

86 

88 

85 

86 

83 

83 

82 

82 

84 

90 

91 

8  7 

86 

87 

85 

65 

91 

85 

86 

86 

87 

88 

88 

90 

90 

95 

89 

86.9 

MIN 

67 

65 

66 

67 

56 

56 

60 

64 

69 

67 

68 

67 

64 

66 

64 

67 

65 

64 

65 

70 

74 

74 

69 

69 

70 

71 

72 

69 

66 

68 

66.6 

TAVERN  I ER 

MAX 

83 

86 

86 

85 

85 

8  1 

63 

82 

83 

84 

87 

85 

85 

85 

85 

82 

82 

82 

82 

82 

84 

86 

87 

86 

87 

86 

87 

86 

87 

86 

86 

84.6 

MIN 

74 

69 

69 

71 

70 

65 

63 

66 

67 

66 

69 

69 

73 

75 

76 

73 

69 

7U 

69 

70 

69 

72 

71 

73 

74 

77 

77 

74 

74 

78 

76 

71.2 

TITUSVILLE  2  w 

MAX 

91 

94 

89 

85 

81 

80 

83 

88 

91 

91 

85 

8  5 

85 

86 

66 

84 

84 

6» 

84 

92  100 

96 

95 

96 

96 

96 

97 

98 

i. 

92 

93 

89.7 

MIN 

62 

65 

64 

59 

65 

58 

58 

55 

S9 

65 

67 

66 

70 

70 

68 

63 

66 

67 

62 

62 

66 

70 

64 

66 

67 

69 

87 

66 

68 

66 

69 

65.0 

USHER  TOWER 

MAX 

87 

86 

88 

92 

91 

95 

96 

90 

92 

91 

88 

6  9 

96 

90 

93 

94 

93 

98 

100 

96 

98 

96 

97 

.8 

98 

93 

90 

90 

92.5 

MIN 

58 

5e 

54 

57 

54 

53 

46 

57 

57 

61 

62 

64 

63 

59 

60 

60 

61 

58 

59 

63 

66 

66 

67 

66 

64 

64 

65 

64 

63 

63 

63 

60.5 

VENICE 

MAX 

83 

84 

84 

86 

84 

84 

81 

80 

81 

83 

81 

85 

87 

84 

87 

84 

88 

9. 

85 

64 

85 

85 

85 

87 

87 

86 

89 

89 

91 

88 

68 

85.4 

MIN 

67 

67 

69 

63 

62 

60 

58 

58 

61 

65 

66 

66 

66 

64 

66 

66 

66 

66 

64 

61 

72 

68 

67 

67 

70 

72 

75 

70 

67 

68 

66.0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

87 

81 

83 

84 

95 

94 

89 

93 

90 

90 

94 

9  1 

\  , 

88 

89 

86.2 

MIN 

64 

66 

65 

67 

63 

62 

62 

60 

63 

67 

69 

66 

70 

74 

7  0 

66 

74 

72 

65 

63 

68 

70 

69 

68 

72 

71 

71 

73 

72 

73 

75 

68.1 

WAUCHUI  A   2  N 

MAX 

90 

91 

91 

90 

87 

83 

89 

90 

93 

94 

94 

97 

93 

86 

86 

90 

86 

8  9 

92 

94 

»:. 

97 

95 

93 

. 

96 

96 

98 

93 

92 

92 

92.0 

MIN 

64 

66 

6* 

64 

59 

59 

58 

56 

60 

64 

63 

66 

70 

64 

65 

62 

65 

68 

61 

58 

65 

67 

67 

68 

69 

70 

70 

70 

69 

o7 

67 

64.6 

8m  ref«r*oc*>  not**  follovlag  Station  Ib4«x. 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  1962 


Day  Ol  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avor 

M   PALM  BEACH   RADIO   W  JNO 

MAX 

90 

88 

85 

84 

84 

81 

82 

8  5.0 

Ml  N 

68 

65 

67 

65 

60 

60 

59 

61 

61 

67 

66 

62 

74 

73 

71 

73 

72 

71 

75 

67 

67 

66 

73 

72 

68 

70 

76 

77 

74 

68.3 

WEST   PALM  BEACH  wB  AP 

MAX 

85 

9  | 

86 

87 

78 

76 

82 

83 

86 

92 

91 

88 

85 

83 

81 

67 

84 

84 

84 

65 

94 

95 

89 

89 

88 

90 

91 

87 

87 

86.7 

MIN 

67 

65 

68 

67 

62 

62 

61 

59 

61 

69 

69 

67 

70 

75 

7* 

66 

73 

73 

67 

63 

66 

68 

67 

72 

71 

68 

68 

71 

7* 

73 

73 

68.1 

WEHAH I TCHKA 

MAX 

92 

87 

83 

86 

87 

89 

91 

>2 

93 

94 

94 

95 

95 

90 

90 

96 

95 

95 

96 

96 

97 

97 

94 

92 

97 

96 

97 

97 

93 

92 

92 

92.9 

MIN 

6  . 

65 

55 

60 

52 

5* 

54 

62 

60 

60 

60 

60 

60 

66 

63 

65 

65 

63 

62 

65 

67 

68 

66 

64 

66 

65 

65 

65 

6* 

68 

69 

62.6 

WINTER  HAVEN 

MAX 

92 

n 

9C 

89 

86 

87 

00 

92 

92 

95 

90 

96 

89 

85 

85 

9U 

87 

87 

90 

92 

96 

98 

96 

95 

95 

97 

98 

97 

93 

89 

90 

91.6 

MIN 

62 

64 

61 

65 

63 

58 

52 

52 

59 

62 

69 

62 

69 

65 

6b 

60 

67 

67 

65 

59 

65 

69 

64 

65 

67 

67 

67 

70 

64 

68 

64 

63.8 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

Bfl 

li 

81 

80 

86 

85 

85 

89 

91 

92 

92 

90 

95 

90 

oc 

91 

95 

89 

94 

94 

96 

96 

95 

95 

92 

96 

95 

95 

95 

95 

90 

91.2 

MIN 

61 

67 

61 

57 

55 

55 

61 

63 

63 

64 

66 

63 

66 

66 

66 

67 

67 

63 

67 

69 

69 

72 

71 

67 

70 

69 

70 

72 

71 

68 

67 

65.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


bubon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3S? 

H  < 

BAY  LAKE 

EVAP 

.32 

.27 

.34 

.29 

.27 

.24 

.27 

.32 

.37 

.34 

.31 

.22 

.34 

.29 

.30 

.25 

.31 

.25 

.25 

.27 

.37 

.35 

.  35 

.34 

.32 

.35 

.31 

.39 

.41 

.35 

.32 

9.68 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.23 

.25 

.23 

.23 

.23 

.17 

.11 

.26 

.24 

.22 

.23 

.22 

.29 

.23 

.26 

.  19 

.24 

.26 

.24 

.27 

.23 

.21 

.21 

.19 

.23 

.23 

.29 

.25 

.25 

.26 

.28 

7.23 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.  22 

.24 

.24 

.19 

.22 

.15 

.20 

.21 

.18 

.21 

.21 

.25 

.08 

.25 

.29 

.15 

.19 

.22 

.22 

.13 

.35 

.20 

.18 

.18 

.23 

.25 

.22 

.23 

.25 

.22 

.26 

6.62 

MAX 

91 

89 

88 

89 

87 

HI, 

M2 

84 

86 

87 

90 

91 

■J  n 

88 

89 

89 

89 

86 

88 

89 

90 

91 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

92 

94 

93 

89.5 

MIN 

74 

72 

72 

72 

71 

66 

66 

68 

71 

70 

71 

69 

73 

73 

71 

67 

69 

71 

70 

71 

72 

73 

73 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

72.1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.25 

.22 

.23 

.21 

.11 

.20 

.20 

.30 

.25 

.28 

.26 

.19 

.26 

.27 

.31 

.29 

.18 

.25 

.35 

.29 

.27 

.22 

.22 

.25 

.30 

.27 

.32 

.18 

.21 

.36 

.27 

7.77 

WIND 

28 

17 

26 

16 

8 

57 

48 

58 

33 

16 

28 

33 

46 

46 

97 

68 

86 

66 

63 

36 

23 

40 

26 

21 

30 

40 

26 

33 

42 

26 

67 

1250 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.32 

.39 

.30 

.28 

.61 

.21 

.32 

.36 

.42 

.30 

.38 

.24 

.26 

.31 

.28 

.28 

.29 

.35 

.40 

.29 

.34 

.34 

.39 

.34 

.30 

.32 

.28 

.13 

9.03 

WIND 

20 

35 

30 

20 

25 

30 

15 

15 

30 

30 

15 

20 

50 

35 

30 

35 

65 

30 

30 

20 

20 

25 

20 

35 

30 

30 

30 

25 

30 

30 

10 

865 

MAX 

97 

95 

89 

KH 

89 

92 

93 

96 

95 

96 

96 

95 

93 

90 

90 

93 

89 

92 

94 

95 

98 

98 

102 

95 

101 

100 

98 

98 

99 

95 

97 

94.8 

MIN 

67 

67 

61 

i.l> 

62 

59 

59 

64 

66 

65 

66 

68 

68 

66 

66 

68 

66 

65 

67 

69 

68 

71 

70 

70 

72 

72 

71 

71 

67 

68 

68 

66.7 

HIALEAH 

EVAP 

.31 

.  22 

.22 

.10 

.18 

.25 

.  i« 

.28 

.25 

.29 

.17 

.07 

.22 

.25 

.35 

.14 

.13 

.42 

.28 

.28 

.42 

.26 

.27 

.21 

.15 

.38 

.24 

.30 

.26 

B7.30 

WIND 

51 

27 

27 

26 

34 

56 

45 

48 

39 

33 

40 

30 

25 

139 

105 

92 

111 

70 

54 

37 

40 

40 

30 

20 

32 

34 

39 

35 

36 

60 

62 

1517 

LISBON 

EVAP 

.20 

.26 

.28 

.21 

.18 

.23 

.31 

.21 

.28 

.28 

.17 

.09 

.40 

.24 

.28 

.19 

.19 

.20 

.21 

.27 

.28 

.26 

.20 

.24 

.28 

.35 

.31 

.19 

.29 

.23 

.11 

7.42 

WIND 

15 

in 

25 

15 

20 

25 

20 

15 

25 

25 

10 

10 

30 

40 

40 

35 

15 

45 

15 

25 

25 

40 

10 

25 

25 

25 

20 

20 

45 

30 

25 

780 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

29 

.28 

.21 

.  25 

.28 

.16 

.23 

.31 

.  2« 

.28 

.33 

.28 

.25 

.32 

.36 

.23 

.29 

.30 

.36 

.33 

.31 

.50 

.17 

.25 

.26 

.23 

.25 

.35 

.29 

B8.80 

WIND 

35 

24 

27 

23 

28 

mi 

75 

63 

31 

27 

20 

47 

28 

81 

125 

33 

130 

76 

79 

49 

41 

39 

15 

15 

13 

15 

13 

20 

17 

B1335 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.30 

.35 

.29 

.27 

.29 

.47 

.21 

.29 

.35 

.39 

.36 

.23 

.26 

.35 

.32 

.24 

.29 

.28 

.32 

.33 

.33 

.33 

.26 

.28 

.35 

.41 

.37 

.37 

.36 

.16 

.36 

9.77 

TAM I  AM  I  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.13 

.19 

.26 

.38 

.18 

.18 

.23 

.26 

.13 

.  22 

.22 

.25 

.20 

.24 

.  13 

.15 

.22 

.43 

.14 

.11 

.12 

.15 

.12 

.35 

.18 

.22 

.20 

.22 

.29 

.15 

.27 

6.52 

WIND 

21 

10 

23 

29 

26 

35 

24 

14 

23 

15 

15 

40 

80 

52 

47 

65 

43 

25 

14 

17 

19 

20 

18 

21 

13 

14 

25 

55 

44 

43 

890 

MAX 

86 

89 

87 

88 

78 

7H 

Bl 

85 

90 

90 

87 

90 

84 

78 

79 

78 

80 

HIi 

81 

82 

83 

84 

84 

87 

88 

90 

91 

92 

90 

90 

88 

85.1 

MIN 

66 

69 

69 

66 

67 

1.2 

63 

62 

68 

72 

71 

68 

70 

69 

66 

65 

72 

69 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

74 

71 

70 

72 

70 

72 

68.8 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.17 

.37 

.23 

.18 

.15 

.26 

.24 

.26 

.26 

.33 

.17 

.26 

.45 

.32 

.33 

.33 

.36 

.31 

.26 

.  20 

.23 

.25 

.28 

.27 

.30 

.20 

.31 

B8.34 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.08 

.27 

.44 

.29 

.25 

.33 

.24 

.26 

.22 

.26 

.41 

.10 

.35 

.36 

.35 

.27 

.37 

.31 

.22 

.33 

.40 

.28 

.25 

.30 

.32 

.30 

.31 

.32 

.33 

.29 

.30 

9.11 

WIND 

32 

36 

128 

51 

21 

i,n 

41) 

23 

32 

40 

60 

43 

89 

110 

104 

57 

80 

72 

47 

37 

31 

30 

44 

45 

56 

41 

39 

46 

63 

88 

58 

1708 

(a)     Evaporation  measured  In  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 
Moore  Haven  Lock  1   -  Evaporation  area  not  fenced, 

Okeechobee  HRCN  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vero  Beach  FAA  Airport  -  Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -  Evaporation  pan  located  over  rock. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

■ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

■  S 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

»e 

76 

94 

77 

94 

76 

90 
74 

M.I 

72 

96 
72 

98 
76 

■ii, 
74 

99 
75 

98 
76 

93 
75 

93 
76 

93 
77 

90 
77 

91 
77 

95 
77 

92 
78 

92 
76 

97 
76 

96 
77 

96 
78 

96 
78 

97 
78 

95 
78 

96 
79 

100 
80 

100 
81 

97 
79 

95 
77 

91 
78 

92 
76 

94.9 
76.6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

86 
74 

86 
76 

85 
74 

9  t 
74 

83 
74 

85 
73 

86 
77 

86 
75 

88 

76 

87 
77 

85 
76 

86 
76 

86 
77 

84 

76 

84 

77 

86 
76 

85 
77 

85 
76 

87 
76 

88 

76 

88 
78 

88 
78 

89 
78 

88 
78 

90 
78 

91 
80 

91 
81 

91 
80 

88 
78 

85 
78 

86 
76 

86.6 
76.6 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

74 

70 

74 

70 

74 

70 

7  2 
i,,, 

72 

„M 

74 
68 

74 

7  2 

75 
70 

76 
71 

76 
72 

76 
70 

76 
70 

7ti 
72 

74 
71 

74 
71 

76 
71 

75 
72 

75 
71 

76 
71 

76 
72 

78 
72 

78 
72 

78 
72 

78 
72 

80 
74 

81 

75 

81 
76 

80 
74 

79 
74 

76 
72 

77 
76 

76.2 
71.6 

No  porcoptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.     Instrumentation:     3  point 

Foxboro  ThermoRraph. 


5««    rffn'm-p    Dot«B   following   Station    I  ride  I. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
HAY  1962 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
MAY  1962 
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STATION 


INDEX 


STATION 

0 

z 

g 

— — 

COUNTY 

DRAINAGE  I  \ 

LATITUDE 

M 

2 

o 

g 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

& 

i 

SPECIAL 

Alexander  springs  ' 

LAKE  

8 

29  05 

SP 

SP 

ALEXANDER  SPGS .  ASSN. 

APALACHICOLA  C1TT 

0211 

FRANKLIN 

* 

29  ** 

8*  59 

13 

MID 

C 

J 

u.s.  meather  bureau 

ARCADIA 

0226 

DE  SOTO 

61  32 

6P 

RADIO  STATION  MAPG 

0369 

HIGHLANDS 

27  35 

61  30 

165 

3P 

6P 

C 

J.  M1LEY  COTHRAN 

BAB SON  PARK 

POLK 

27  50 

61  31 

ISO 

HARRY  n.  TOLSON 

BAR TOM 

POLK 

» 

27  5* 

•  1  50 

123 

SP 

SP 

CITY  OF  BAR TOM 

BAT  LAKE 

032C 

HILLSBOROUGH 

5 

28  0* 

82  30 

51 

7A 

U.S.  GEOL  *  SURVEY 

BAYPORT 

0539 

HERNANDO 

62  39 

10 

7A 

MlLBUR  D.  GOOD 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

PALM  BEACH 

7 

26  *0 

60  38 

8A 

6A 

8A 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  A 

PALM  BEACH 

T 

26  *2 

80  *3 

31 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

.  „ 

ME NOR T 

5 

26  19 

•  1  00 

SP 

SP 

DAVID  0  JAMIESON 

BITmlO 

07*8 

ORANGE 

8 

28  33 

61  06 

65 

6P 

flood  control  oist. 

076S 

66  *2 

200 

MRS.   S.  TOUNGBLOOD 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

CALHOUN 

1 

30  26 

85  02 

31 

7A 

7A 

DAVID  HOWELL 

BOCA  RATON 

08*5 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

80  05 

21 

c 

GUS  P.  HAGER 

BR ADEN ION  EXP  STATION 

MANATEE 

5 

27  29 

12  33 

5P 

SP 

GULF  COASI  EXP  STA 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

8*  59 

160 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

BROOK Sv ILLE   CMlN  HILL 

HERNANDO 

82  22 

200 

3P 

M-CEnIRAL  FlA.EXP.STA. 

BUSHNELL  2  E 

SUMTER 

S 

28  *0 

82  03 

75 

6P 

6P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALM  BEACH 

26  52 

MID 

SA 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

3 

26  32 

62  11 

3 

SP 

ALLEN  I.  WEEKS 

CARRABEllE    1  NNH 

1356 

FRANKLIN 

8*  *U 

10 

SP 

5P 

MAS.  HAZEL  F.  COOK 

CARYVlLLE 

MASH  1 NGTON 

3 

30  *7 

63  49 

70 

LONM1E    H .    MH I T  TAKER 

CEOAR  KET 

1432 

LEVY 

3 

29  08 

63  02 

11 

6P 

MISS  HARRIETTS  MH1DDON 

MASH  1 NGTON 

3 

30  *7 

83  29 

130 

SP 

5P 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

5 

27  59 

62  47 

20 

6P 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

CLERMONT  6  S 

LAKE 

? 

61  46 

140 

6P 

6P 

£0  OL 1 VENBAuM 

CLEMl ston 

26  *5 

80  55 

IS 

BP 

GERV1N  N.  PITZEN 

ClEwISTON  u  s  eno 

16S4 

HENDRY 

26  *S 

60  55 

20 

6A 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWELL    *  NW 

HIGHLANDS 

27  2* 

61  10 

BA 

CRESCENT  CITT 

1978 

PUTNAM 

8 

29  25 

81  30 

38 

WILLIAM  R ■  RADTKE 

CRESTVIEw  RApIO  WJSO 

OKALOOSA 

86  35 

276 

* 

5P 

RAOIO  STAt ION  WJSB 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

29  38 

63  0? 

45 

c 

COUNT T  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  2 

200  B 

DIXIE 

5 

29  38 

63  07 

45 

SP 

SP 

RICHARD  M.  DAVIES 

DAN  I A    *  wNm 

211* 

8ROMARD 

2 

26  0* 

60  12 

HID 

FLA     POWER  ♦  LIGHT 

OAT TON A  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

4 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

OAT TON A  BEACH  MB  AP 

2138 

VOLUSIA 

81  03 

31 

MID 

HIE 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DEER  PARK 

OSCEOLA 

B 

28  05 

80  54 

43 

5P 

3P 

c 

GEORGE  H.  KEMPFER 

DE  FuN 1 AK  SPRINGS 

MAL  TON 

3 

30  *3 

66  07 

255 

SP 

5P 

H.  C.  STORRS 

DC  LAND  3  H 

2229 

VOLUSIA 

8 

29  0* 

81  17 

5P 

SP 

Ot  LAND  AIR  SERVICE 

DE  SOTO  CITY  4  SW 

HIGHLANDS 

7 

27  25 

81  26 

86 

OiESLEY  A.  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

81  08 

20 

6P 

BA 

f LA.  FOREST  SERVICE 

DOWLING  PARK. 

SUMANNEE 

10 

30  16 

63  15 

76 

c 

OTHER  L.  BAILET 

OR T  I OR TOGAS 

2*18 

MONROE 

5 

2*  38 

3 

fcP 

6P 

NAT IONAL    PARK  StRVlCE 

EVERGLADES 

2850  COLLIER 

25  51 

23 

6P 

6P 

WILBUR   M  TURNER 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

6 

29  ** 

81  32 

3 

*P 

6P 

BRUCE  GRAY 

FELDA 

2923 

HENDRY 

81  26 

IB 

H.  GREGORY  ATCHLET 

FELLSNERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  *6 

80  36 

25 

*P 

*P 

OKEELANTA  SUG.  REF.1NC. 

FERNANDINA  BEACH 

29** 

2 

30  40 

81  28 

30 

SP 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

3020 

MONROE 

3 

25  08 

60  55 

8A 

8A 

•A 

NATIONAL  PARK  SVC 

FORT  DRUM  5  NW 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  35 

60  51 

60 

5P 

c 

R.  B.  CO* 

FORT  GREEN   12  WSW 

3153 

MANATEE 

82  08 

120 

TP 

OWEN  J.  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

8R0UAR0 

2 

26  06 

80  09 

6P 

6P 

MRS.  ALENE  LA  MARRE 

FT  LAUDERDALE  BAhIA  MAR 

3168 

BROWARD 

2 

26  07 

60  07 

5P 

5P 

BAH1A-MAR   YACHT  HARBOR 

FT    LAUDERDALE    EXP  STA 

BROMARD 

2 

26  06 

60  14 

8A 

8A 

8A 

U     OF  FLA     PLANT  LAb 

FORT  MYERS  MB  AP 

3186 

LEE 

5 

26  35 

81  52 

15 

c 

J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

1207 

ST  LUCIE 

60  19 

10 

S!o 

Nil 

CITt  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

)23C 

BAY 

5 

30  26 

65  25 

140 

5P 

SP 

MJHG-TV    TRANSMl ITER 

GAINESVILLE  3  MSN 

3321 

8 

29  38 

82  22 

66 

4P 

CG 

AGRONOMY  DEPT  u-OF  FLA. 

GAINESVILLE  FAA  AP 

3326 

ALACHUA 

■i 

29  *2 

H. 

Hie 

GLEN  ST  MAR 1  NURSERIES 

3*70 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

140 

4P 

*p 

G.ST.  M.  NURSERIES 

GRACEV ILLE 

3538 

JACKSON 

85  30 

160 

CHARLES  C.  LlDDON.  JR. 

MART  LAKE 

35*3 

LAFAYETTE 

10 

29  58 

82  3* 

30 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

38*0 

ORANGE 

28  23 

ai  i* 

70 

8A 

U.S.  GEOL.  SURVLY 

MIALEAH 

3909 

2 

25  50 

80  IT 

8A 

8A 

8A 

c 

MIAMI   WATtR  PLANT 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

75 

5P 

LOUIS  T.  CLOUT IER 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3986 

Hi  LLSBOROUGH 

62  14 

50 

8A 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

*091 

DADE 

2 

25  30 

60  30 

11 

M{D 

Mi  . 

c 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

*2*2 

POLK 

27  *8 

81  19 

115 

6P 

6P 

ALVIN  R.  PERKINS 

IMLIS 

<.273 

LEVY 

5 

29  02 

82  41 

c 

FLA     POWER  COMPANY 

INVERNESS 

*28<5 

CITRUS 

3 

28  50 

82  20 

81 

6A 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  wNW 

*327 

ALACHUA 

29  2  7 

62  08 

60 

It 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

ISLEwORTH 

*332 

ORANGE 

8 

28  28 

81  33 

115 

6P 

CHASE  ♦  COMPANY 

JACKSONVILLE    M8  AP 

*338 

e 

30  25 

■  1  39 

24 

MID 

HID 

c 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BEACH 

1.366 

2 

30  17 

It 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER   3  SE 

*39* 

HAMILTON 

10 

30  29 

82  55 

140 

SP 

5P 

f LA.  FOREST  SERVICE 

KENDALL  2  E 

*318 

OADE 

2 

25  *1 

80  17 

16 

7A 

OADE  CO.  NURSERIES 

KET  WEST  MB  AIRPORT 

*970 

MONROE 

5 

24  33 

81  45 

MID 

c 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KET  WEST  MB  CITT 

*575 

MONROE 

s 

2*  33 

61  48 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

K1SS1HMEE  2 

♦625 

OSCEOLA 

28  18 

•  1  24 

68 

5P 

5P 

c 

HAROLD  L.  YOUNG 

HENORT 

26  *5 

81  26 

16 

5P 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  ALFREO  EXP  STA 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

160 

SP 

SP 

CITRUS  EXP.  STATION 

LAKE  CITT  2  E 

*731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

62  35 

205 

SP 

SP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  H1AMASSE 

ORANGE 

28  32 

81  28 

115 

9A 

SUBTROP  FRUIT  FLO.  STA. 

LAKELAND  MB  CITT 

*797 

POLK 

5 

28  02 

81  57 

214 

hu 

MIO 

c 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

LAKE   PLACID   2  SW 

*8*5 

HIGHLANDS 

27  17 

81  23 

»p 

if 

6P 

COLE  DANLET,  JR. 

LAKE  TRAFFORD 

*866 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVtT 

LA MONT   6  WNW 

*892 

JEFFERSON 

5 

30  2* 

83  53 

190 

c 

TUNGSTON  PLANTATION 

LIGNUMV 1 TAE  KEY 

3035 

MONROE 

2 

2*  5* 

60  42 

OR*  E*  Cm  LUNSFORD 
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TEMP 

pj 

Eg 

SPECIAL 

LAKE 

SP 

SP 

OKLAwAMA  WATER  AUTH. 

LIVE  OAK  2  ESC 

10 

30  17 

B2  36 

120 

6P 

RAOIO  STAT  ION  wNER 

LONGBOAT  KET 

3124 

MANATEE 

5 

27  23 

82  39 

10 

G.  w.  HERRI NGSHAM 

LOXAHATCHEE 

PALM  BEACH 

MRS.  C.  A.  KING 

LTNNE   4  SE 

MARION 

MAD I  SON 

5275 

10 

30  26 

63  25 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

3331 

MONROE 

2 

61  00 

5 

6P 

CHARLES  G.  HElIMAN.  JR. 

MAR  1  ANNA    IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

' 

30  45 

120 

SP 

?P 

MAR INELAND 

FLAGLER 

81  13 

MARINE   STUDIO  INC. 

MAYO  5  NW 

LAFAYETTE 

ROBERT    L*    ANN  1 N 

MELBOURNE 

3612 

28  03 

SP 

CITY  OF  MELBOURNE 

MELROSE 

5622 

ALACHUA 

10 

82  03 

130 

SP 

SP 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

MIAMI    8AYFR0NT  PARK 

DADE 

2 

25  *T 

80  11 

8 

SP 

Alexander  m.  alcott 

MIAMI  BEACH 

5658 

DAOE 

life  guard  patrol 

MIAMI   we  AIRPORT 

DADE 

U.S.  WEATHER  uuneau 

3676 

BA 

u.s. plant  inthooctn  sta 

MILES  CITY  TOWER 

COLLIER 

5 

26  11 

61  22 

10 

6P 

6P 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

i 

30  47 

67  09 

217 

AW)  .  £  KP.  STAT  ION 

MONT ICELLO  2  S 

9I7« 

JEFFERSON 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

3893 

GLADES 

3973 

SP 

MOUNTAIN  lake  CORP. 

MYAKK*   RIVER    SI  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  13 

82  19 

20 

BA 

OA 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

6078 

81  4/ 

* 

SP 

CARIBBEAN  CiARDENS 

NJCEVILLE 

62*0 

OKALOOSA 

3U  31 

jackson  guard  for.  sta* 

NITTAW   1  S 

6231 

OSCEOLA 

MRS.    ANN I L   M.  STEVENS 

6318 

26  3* 

80  45 

15 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MOUTH  NEW  RvR  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

7 

26  20 

80  32 

22 

C 

U.S.  GEOL.  SURVLY 

OCALA 

MARION 

-. 

29  11 

B2  08 

86 

SP 

MID 

CUY  OF  OCALA 

OCALA  2  N£ 

6*19 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE  9  W 

6*80 

OKEECHOBEE 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6*85 

27  13 

80  46 

SA 

8A 

ORANGE  CITT 

VOLUSIA 

8 

28  57 

61  18 

26 

C 

JOHN  ""mAR  CHEMKA^  ^ 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

28  33 

61  20 

106 

HID 

MIO 

U.S.    MtAlHtR  BUHLAU 

OR  TON A  LOCK  2 

6657 

GLADES 

£  J 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA 

WAKULLA 

S 

30  02 

84  24 

5 

c 

Panama  city  2 

68*1 

5 

3C  10 

65  39 

SP 

GEORGE   C.  COOK 

PARR  1 SH 

MANATEE 

5 

27  35 

82  25 

*P 

HOWARD  0.  GUTHBlL 

PENNSUCO  4  NW 

3988 

2 

25  56 

%7 

U.S.   GEOL.  SURVEY 

PENSACOLA  FAA  AP 

ESCAMBIA 

flu.  aviation  AutNcr 

PENSACOLA  WB  CITY 

10  25 

87  13 

1) 

HID 

U.S.mEAThER  BUREAU 

PERRINE 

7020 

OADE 

2 

25  36 

60  21 

8A 

SOUTH  DADE  UTIl.  INC. 

PERRY 

7025 

30  0  7 

83  36 

45 

6P 

(LA.  FOREST  SERVICE 

PLAN I  CITT 

HILLSBOROUGH 

0.  A.  STORHS 

POMPANO  BEACH 

BROMARD 

Si  A  I  l.   f  AH  ML  ft  j  MARKET 

PORT   MA Y AC A    S   L  CANAL 

26  39 

80  37 

c 

CORPS  Of  LNGlNtLRS 

PUNTA  GOROA 

7395 

CHARLOTTt 

S 

26  56 

82  03 

6 

SP 

SP 

OUlNCY    txP  STATION 

7*24 

GADSDEN 

6 

30  35 

250 

SP 

RAIFORO  STATE  PRISON 

74*0 

UNION 

82  11 

FLA.   STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

NAT IONAL  PARK  SVC. 

7812 

2 

6P 

SAINT  LEO 

78S1 

PASCO 

5 

28  20 

82  15 

17B 

7P 

7P 

C 

URO.  AUSTIN  VELTEN 

ST  LUCIE  NEM  LOCK  1 

J  a  S  9 

MARTIN 

2 

27  05 

80  16 

15 

c 

CORPS  OF  ENGINELRS 

SAINT   MARKS  6  SE 

FISH  *  WILDLIFE  SVC . 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

CITt  Of  ST.  PETERSBURG 

SANFORO   EXP£SIAT |UN 

7930 

30  04 

SP 

7982 

SEMINOLE 

8 

61  15 

14 

SP 

SP 

LLNTRAL    FLA.    EXP.  JT*. 

SARASU  t A 

8021 

SARASOTA 

27  21 

82  32 

SP 

CITY   OF    SARA SO t A 

SHADY  OAKS  FISH  CAMP 

6163 

POLK 

60 

MRS.  PEARL  E.  BREmER 

SOUTH  MIAMI    5  w 

SAMUEL   B.    HEAT  ON 

8527 

a 

29  56 

SP 

ST  E  I  NHATCHEE  MCCAIN  TWR 

6365 

TAYLOR 

5 

29  43 

83  21 

29 

8A 

8A 

FLORIDA  FORLSI  StRvlCL 

STUART    1  N 

6620 

MARTIN 

2 

80    1  5 

10 

TALLAHASSEE    MB  AP 

B758 

LEON 

5 

30  26 

8*  20 

u.s.  weather  Bureau 

B  1  75 

DAOE 

2 

25  46 

80  2  7 

c 

U.S.  GEOL.  SURVLY 

TAM1AM1    TRL   40   M|  BEND 

6760 

25  46 

80  50 

12 

SP 

SP 

c 

T  A  MP A   WB  AIRPORT 

8788 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

82  32 

MID 

U.S.   KtATHLR  MUREAU 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

B82 1 

PINELLAS 

5 

28  09 

82  45 

6 

CITT  OF    TARPON  SPRINGS 

TAVERN  I ER 

66*1 

2 

60  31 

5 

CAPT.  EUGENE  LOWt 

T1TUSVILLE  2  W 

89*2 

BREVARD 

2 

26  37 

80  50 

FRANK  B.  ROOF 

9120 

29  25 

33 

8A 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

82  27 

10 

E.    RAYMOND  WATSON 

VENUS   3  SE 

916* 

glades 

81  21 

70 

VAN  T.  OXER 

VERNON 

WASHINGTON 

30  37 

63  43 

c 

AROL  HUDSON 

VERO  BEACH  FAA  AP 

921* 

INDIAN  RIVER 

2 

80  25 

MID 

7A 

c 

FED.  AV1AT ION  AGENCY 

WAUCHULA   2  N 

9*01 

HARDEE 

5 

27  35 

61  49 

119 

SP 

IVON  B.  TlLYOU 

W   PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

9521 

PALM  BEACH 

2 

80  03 

15 

7P 

RADIO  STATION  mJNO 

WEST  PALM  BEACH  w6  AP 

9323 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

15 

MIO 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

WEWAHI ICHKA 

1 

30  03 

65  12 

45 

SP 

EDWARD  A.  BAND JOUGH 

WINTER  HAVEN 

POLK 

5 

26  01 

81  45 

IS2 

RADIO   STATION  mSIR 

WOODRUFF  DAM 

9793 

JACKSON 

30  4) 

84  32 

116 

8A 

c 

CORPS  OF  LNGlNtLRS 

»     1-APALACMlCOLA,      2-ATLANT IC  j      3-CHOCTAWHATCMEE ,      *-EVT-RGlADES ,      5-GULF ,     6-OCHLOCKONEE ,      7 -OKEECHOBEE  i      8-5T .    JOHNS,      9-ST.   MARY,      10 -SUWANNEE 


REFERENCE  NOTES 

Additions   Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  P.  O.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  naaie,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  In 
this  Issue. 

Divisions,   as  used  In  "CI lmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  arc  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   are  for  the  24  hours  endln 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soli  Temperature"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•     Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

«    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documen's,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 

D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation    Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 

ordors  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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FLORIDA  -  JUNE  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     100°  on  the  27th  at  Monticello  2  S  and  Palatka 
Lowest  Temperature:     57°  on  the  30+  at  Steinhatchee  Mc  Cain  Tower 

Greatest  Total  Precipitation:     25.10  inches  at  Lake  Placid  2  SW 

Least  Total  Precipitation:     2.86  inches  at  Key  West  WB  Airport 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.44   inches  on  the  29th  at  Fernandina 
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FORT  DRUM  5  NW 

88.7 

68.1 

78.4 

93 

24  + 

63 

8 

0 

i7 

r 

c 

0 

13.92 

2.40 

3 

.0 

0 

16 

1  1 

5 

FORT  PIERCF 

86.4 

70.7 

78.6 

1 

.4 

94 

6 

64 

7 

0 

0 

0 

0 

5.11 

-  .96 

1.02 

7 

.0 

0 

1  2 

3 

1 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

°0.5 

68.7 

79.6 

97 

5 

64 

8+ 

0 

1 9 

0 

0 

0 

11.65 

2.25 

26 

.0 

0 

1  5 

8 

5 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
JUNE  1962 


Temperature 

Precipitation 

Station 

•  1 

<  s 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 
a 

Lowest 

5 
a 

Degree  Doys 

No.  of  Days 

Total 

Deporturo 
From  Normal 

a 
| 

£ 
0 

o 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Doys 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
On  Ground 

Dote 

|    .10  or  More  j 

|     SO  or  More  | 

t  .00  or  More 

it 

si 

S> 
■Ai 

5  » 
■Ai 

KISSIMMEE  2 

— on 

70.0 

80.5 

.3 

98 

65 

24+ 

0 

- 

5.82 

-  1.93 

90 

.0 

0 

12 

7 

0  1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

RO  7M 

70  .  2M 

80  .  OM 

•  6 

96 

19+ 

^ 

9+ 

o 

o 

o 

*  2 

? 

1 

LAKELAND  WB   CITY  P 

op  *  8 

72.0 

80 . 4 

•  2 

94 

27 

66 

j 

0 

1  ^ 

o 

o 

o 

7  70 

.50 

2.86 

1 

.  0 

0 

1  0 

3 

2 

LAKE   PLACID  2  SW 

90.0 

69.5 

79.8 

95 

65 

8+ 

0 

18 

0 

0 

0 

25.10 

3#70 

.0 

0 

.'4 

15 

i  s 

MELBOURNE 

PS. 4 

71.1 

79.8 

96 

2  3 

66 

8 

0 

9 

0 

0 

0 

3.53 

.70 

4 

.0 

0 

10 

3 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

P  P .  9 

70.7 

79.8 

-  .4 

93 

27+ 

67 

9+ 

0 

13 

0 

0 

0 

6.88 

-  .90 

1  .04 

30 

.0 

0 

IS 

5 

1  I 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK. 

88. OM 

67. 8M 

77. 9M 

93 

25 

59 

2 

0 

10 

0 

0 

0 

9.23 

1.45 

16 

.0 

0 

1  3 

7 

3 

71.8 

78.5 

90 

7 

65 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

12.00 

2.77 

1 

.0 

0 

14 

7 

4 

PARR  I  SH 

01.3 

71.0 

81  .2 

96 

66 

2 

0 

24 

0 

0 

0 

9.07 

9 

.0 

0 

1  0 

5 

3 

PLANT  CITY 

89.5 

70.3 

79.9 

.  2 

94 

28  + 

66 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

11.43 

3.43 

2*10 

•  0 

0 

1  5 

1 1 

3  I 

ST  PETERSBURG 

PP.4 

74  4 

81  4 

92 

29+ 

6  8 

1 

0 

8 

0 

0 

0 

10  23 

3.91 

2.12 

1 

.0 

14 

6 

4  u 

SARASOTA 

90.1 

70.2 

80.  2 

95 

29 

62 

8 

0 

1 9 

o 

o 

8.06 

2.07 

21 

.0 

0 

9 

4 

3 

TAMP*   WB  AIPPORT  R 

87.5 

71  .7 

79.6 

-  1.0 

93 

28 

66 

2 

0 

5 

o 

o 

0 

6.34 

-  .94 

1  .86 

21 

.0 

0 

10 

4 

2 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

PP.8 

71.6 

80.2 

•  6 

91 

30+ 

66 

7 

0 

14 

o 

Q 

7.41 

1.41 

2.50 

22 

•  0 

0 

10 

3 

2 

VENICE 

88.0 

72.1 

30.1 

92 

18 

64 

2 

0 

o 

12,59 

4.65 

10 

.  0 

0 

1  0 

5 

5 

VERO  BEACH   FAA  AIRPORT 

86.9 

77  4 

79  7 

92 

66 

8 

4 

0 

0 

0 

4  64 

.67 

7 

0 

0  1 

WAUCHULA   2  N 

70.1 

80.2 

95 

65 

0 

14.77 

.0 

0 

20 

12 

6 

y IMTCD  uiUCU 

W  I  ^  1  t  K    HA  V  t  Pi 

* 

SB. 8 

79.5 

95 

65 

6+ 

0 

2  0 

o 

4.31 

2*69 

.0 

0 

12 

3 

0 

ntui c I OM 

70 

* 

Q 

.6 

•  0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

87.9 

69.2 

78.6 

.1 

93 

29 

64 

8+ 

0 

10 

o 

o 

o 

10.62 

1.60 

2  2  1 

16 

.0 

0 

1  6 

7 

4 

8°  .  1 

69.3 

79.2 

93 

29+ 

63 

3 

•  0 

1  7 

o 

o 

7.01 

2.45 

22 

.0 

0 

11 

4 

2 

74. 7M 

81  .4M 

92 

27+ 

71 

0 

7 

0 

0 

0 

6.70 

2.08 

30 

.0 

0 

1  1 

* 

2 

CLEW1STON  U  S  ENG 

89.9 

71.6 

80.8 

96 

26 

66 

8 

0 

18 

0 

0 

0 

7.31 

2.49 

22 

.0 

0 

1  3 

3 

3  1 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

89.6 

68.5 

79,  1 

94 

3 

64 

8+ 

0 

18 

0 

0 

0 

10.06 

1.86 

22 

.0 

0 

1  4 

8 

3  J 

EVERGLADES 

88.4 

71.6 

80,0 

1.1 

91 

29+ 

4 

0 

14 

0 

0 

0 

14.35 

5,49 

2.20 

15 

•  0 

0 

1  B 

1 1 

6 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

7  3.4M 

80  ,  OM 

89 

29+ 

70 

0 

0 

0 

0 

0 

9.18 

2.65 

15 

.0 

0 

1  2 

4 

3 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

90.0 

73.2 

81.6 

.8 

96 

4 

68 

2 

0 

1  Q 

■j 

0 

12.08 

3.12 

1.50 

27 

•  0 

0 

18 

10 

5 

LA  BELLE 

90.1 

69.5 

79.  8 

94 

6 

65 

4+ 

0 

20 

^ 

17.75 

9.47 

3.97 

26 

.0 

0 

19 

11 

5 

MILES  CITY  TOWER 

M 

0 

^ 
0 

.0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

89.9 

68.6 

79.  3 

•  S 

94 

27+ 

60 

21 

0 

19 

0 

0 

0 

1 1  .46 

4.60 

3.06 

22 

.0 

0 

1  5 

8 

*  s 

NAPLES  CAP  IB  GARDENS 

88.2 

70.6 

79.4 

93 

27 

63 

1 

0 

4 

0 

0 

0 

12.72 

5.04 

1  5 

•  0 

0 

1  5 

7 

PUNTA  GORDA 

72.1 

81.3 

.4 

96 

30+ 

68 

2+ 

0 

21 

0 

0 

0 

9.37 

.50 

1.83 

1 1 

.0 

0 

13 

6 

TAMIAMI    TPL    40   MI  BEND 

on'o 

69.7 

80.3 

98 

28 

63 

3+ 

0 

2 1 

0 

0 

18.78 

3.70 

16 

.0 

0 

17 

9 

6 

ntuic inn 

80.1 

-  .2 

11.34 

3.05 

.  0 

LOWER  EAST  COAST 

1 

FORT  LAUDERDALE 

87.1 

72.3 

79.  7 

-  .7 

90 

29  + 

68 

7 

0 

Q 

- 

10.58 

3.16 

1,88 

1  4 

.0 

0 

15 

8 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

86.0 

70.9 

78.5 

90 

28+ 

65 

0 

11.94 

2.12 

17 

.0 

0 

1  5 

6 

4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

70.7 

79.6 

94 

7 

66 

0 

1 0 

*: 

0 

11.75 

2.75 

22 

.0 

0 

15 

9 

4 

HIALEAH 

88.4 

71.6 

80.0 

94 

8 

69 

1 

0 

12 

0 

0 

0 

14.07 

3.41 

21 

•  0 

0 

15 

7 

5  ; 

HOMESTEAD  EXP  STA 

B8.2 

69.5 

78.9 

-  .3 

93 

28  + 

66 

9+ 

0 

12 

0 

0 

0 

14.39 

5.62 

5.55 

1  5 

.0 

0 

15 

9 

4 

LOXAHATCHEE 

89.1 

69.4 

79.3 

93 

28+ 

65 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

11.47 

2  45 

.0 

0 

14 

6 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

85,7 

75.9 

80,8 

90 

7 

69 

0 

1 

0 

0 

0 

12.30 

2.61 

15 

.0 

0 

12 

8 

MIAMI  BEACH 

81,2 

•  1 

94 

6 

71 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

9.11 

3.48 

2.32 

16 

.0 

0 

1  3 

7 

3 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

86.5 

7  3.5 

80  0 

28  + 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

10.36 

2.99 

2.40 

15 

.  0 

1 1 

MIAMI    12  SSW 

86.7 

72.2 

79.5 

-  .9 

93 

8 

69 

7+ 

0 

2 

0 

0 

0 

11.87 

4.87 

3.43 

16 

.0 

0 

1 1 

8 

POMPANO  BEACH 

87.6 

71  .0 

79.3 

93 

6 

65 

12 

0 

0 

5.  39 

1.80 

21 

.0 

0 

13 

6 

3  1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

89.3 

68.5 

78.9 

93 

7 

58 

9 

0 

20 

o 

q 

q 

13.90 

5.60 

1  5 

.0 

0 

13 

6 

SOUTH  MIAMI    5  W 

88.7 

70.1 

79.4 

94 

23+ 

66 

7 

0 

13 

0 

0 

0 

9.34 

1.97 

15 

.0 

0 

15 

8 

STUART   1  N 

87.3 

71.8 

79.6 

96 

6 

68 

8+ 

0 

6 

0 

0 

0 

8.18 

2.16 

30 

.0 

0 

13 

7 

I 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

87.0 

71  ,8M 

79. 4M 

94 

6 

68 

8 

0 

3 

0 

0 

0 

12.47 

3.89 

1  3 

.0 

0 

15 

8 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP  R 

87,6 

72.3 

80.0 

-  1.0 

94 

6 

68 

0 

7 

0 

0 

0 

6.94 

-  .59 

1.48 

30 

.0 

0 

14 

A 

1 

DIVISION 

79.6 

.6 

11.07 

3.58 

.0 

j 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

88.  2 

76.4 

81.8 

92 

5 

69 

13 

0 

7 

0 

0 

0 

4.62 

2.70 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

87.7 

77.9 

82.8 

1.0 

91 

28 

71 

14 

0 

3 

0 

0 

0 

2.86 

-  1.11 

1.51 

13 

.0 

0 

7 

1 

1 

MARATHON  SHORES 

87.8 

75.5 

81  .7 

91 

7 

71 

20+ 

0 

3 

0 

0 

0 

3.87 

1.03 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

TAVERN  1 ER 

86.9 

76.3 

81  .  1 

90 

6 

69 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

8.63 

4.00 

16 

.0 

0 

7 

4 

3 

DIVISION 

81.9 

-  .5 

5.00 

.67 

•  0 
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DAILY  PRECIPITATION 

JUNE  1962 

Day  of  Month 


jO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

8  | 

9 

10 

11 

12 

13 

- 

14 

15 

 _ 

16 

 r 

17 

18 

19  | 

 r 

20 

21 

 r 

22 

 r 

23 

24 

 r 

25 

 r 

26  1 

2? 

 r 

28 

 1 

29 

30 

ALEXANDER  SPRINGS 

9.61 

1  .44 

.16 

.21 

.62 

.09 

.27 

.88 

1,18 

.27 

.06 

•  28 

•  40 

.31 

•  03 

.13 

.38 

•  15 

.67 

1.65 

.27 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

3.62 

.69 

T 

T 

.01 

.01 

.78 

.07 

.01 

T 

1.27 

•  36 

.24 

.07 

.11 

ARCADIA 

1  7.40 

•  17 

■  43 

.60 

.90 

1.00 

.02 

1  .00 

1.78 

1.00 

3.06 

•  40 

.50 

.11 

.70 

.90 

.35 

.64 

.30 

.20 

.25 

.50 

.46 

2.12 
■  66 

AVON  PA»K 

10*  SO 

T 

.11 

T 

1.25 

•  06 

■  36 

T 

•  43 

1.23 

•  10 

•  01 

1.50 

.34 

•  04 

.  1  3 

.8- 

•  46 

.57 

1.60 

•02 

.04 

.06 

•  58 

.33 

BAB SON  PARK 

9.70 

•  43 

1  .36 

■  24 

•  54 

.44 

.32 

.74 

1  .40 

.11 

.09 

•  39 

.72 

.06 

1.66 

•  15 

.17 

.85 

BARTOW 

12.32 

■  23 

.06 

.30 

.10 

.02 

.97 

.25 

1.60 

.30 

.72 

•  63 

3.00 

1.00 

. 

.44 

•  26 

.63 

.32 

1.08 

.39 

.02 

.08 

BAY  LAKE 

10.  8* 

•  11 

2.68 

•  33 

•  06 

.43 

.15 

.81 

,23 

.61 

L.21 

.05 

•  64 

.08 

.01 

2.16 

.06 

BAYPORT 

10.34 

•  13 

2.02 

•  60 

.12 

.68 

.02 

•  03 

.37 

.02 

.82 

T 

■  51 

2.21 

2.33 

•  20 

.06 

.03 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

10.62 

•  18 

•  54 

•  32 

•  15 

•  04 

.  1  3 

.33 

.33 

.26 

.57 

1  .49 

2.21 

.55 

.03 

1.60 

.14 

1.34 

.07 

.03 

.02 

.27 

.03 

BITMLO 

3.40 

•  10 

.46 

.07 

.32 

.17 

.15 

.14 

.24 

1.35 

.40 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

4*35 

.10 

.05 

.35 

1.03 

.10 

.10 

1.45 

.40 

.05 

•  35 

.20 

.15 

BRAOENTON  EXP  STATION 

11  .29 

1.80 

•  53 

2.47 

.16 

.20 

.11 

•  33 

1-29 

.04 

.43 

.63 

.90 

.35 

l.'J'i 

.19 

.20 

.55 

BROOICSVILLE  CM  I  N  HILL 

9.08 

'II 

.18 

.41 

1*18 

•  11 

•  40 

•  10 

•  42 

.75 

.06 

•  06 

.27 

1.11 

.04 

.06 

•  22 

.57 

1.11 

.69 

.09 

1.08 

BUSHNELt-  2  E 

5.83 

.38 

•  87 

.12 

■  03 

.37 

.  35 

.72 

.66 

.42 

.31 

.  3. 

.65 

.19 

.01 

.29 

.02 

.02 

.10 

CANAL  POINT  USDA 

7,01 

.70 

.07 

.12 

.16 

.03 

T 

.49 

.05 

.14 

.40 

.22 

■  IT 

T 

•61 

2.45 

T 

.03 

1.35 

T 

T 

CAPTIVA 

6.70 

.59 

.18 

.06 

.03 

.34 

.13 

•  08 

T 

1,39 

.23 

.36 

.63 

.16 

.26 

.04 

.05 

•03 

2.08 

CARRABELLE  1  NNW 

4.10 

.44 

.06 

.04 

.79 

.05 

.72 

.75 

.20 

.66 

•  40 

CARYVILLE 

3.57 

.60 

.37 

.84 

.37 

T 

T 

.36 

.05 

.62 

T 

.17 

» 

T 

.10 

.60 

.63 

T 

•25 

CEO*"  KEY 

3.13 

.73 

.12 

•  45 

.08 

.30 

.06 

•  82 

•  IB 

•  12 

.14 

.12 

CHIPLET  3  E 

5.32 

.07 

.04 

•02 

T 

.75 

.55 

.63 

.36 

.09 

1.66 

■  03 

T 

•  10 

.17 

.12 

.62 

.09 

CLEARWATER 

12.80 

.60 

.45 

.03 

.30 

.01 

2.00 

2.61 

T 

.96 

2*44 

.01 

.43 

•  02 

T 

2.73 

.01 

T 

T 

CLERMONT  6  S 

9.00 

2.93 

.23 

.09 

.17 

T 

•  06 

.22 

.18 

•  10 

2.26 

.24 

•  67 

.55 

.16 

.03 

.03 

.59 

CLEWISTON 

•  02 

.25 

T 

•  24 

.90 

•  03 

.02 

.49 

•  03 

1  .40 

.15 

■  25 

1.16 

.26 

.01 

" 

•01 

1  .00 

CLEWI5TON  U   S  ENG 

7.31 

•  01 

.28 

•  01 

.23 

.22 

1.03 

.11 

.25 

.04 

•  30 

.04 

1.12 

.14 

"ft1 

2  .49 

.14 

T 

.05 

CORNWELL  4  NN 

10.32 

.18 

1  .35 

,52 

1.48 

.99 

T 

.10 

T 

T 

.67 

.54 

T 

.16 

■  21 

.16 

.25 

.93 

.76 

CRESCENT  CITY 

7.06 

.05 

.34 

.16 

.03 

.51 

.49 

1.06 

.06 

.45 

.01 

.08 

.22 

•  02 

.25 

.05 

.16 

.02 

.03 

.40 

.03 

.01 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

6.85 

.20 

.85 

.  30 

.05 

1.10 

.30 

.70 

.60 

.15 

.60 

.35 

.10 

.50 

.45 

.60 

CROSS  CITY  2 

6.57 

.30 

.97 

.10 

,16 

.95 

•  16 

.19 

.26 

T 

■  65 

.16 

.97 

.28 

T 

1.26 

.10 

T 

DAN  I A  *  WNW 

•  05 

.13 

.87 

.73 

.13 

DAYTONA  BEACH 

5_66 

.05 

.02 

.41 

,12 

.01 

2.24 

•  11 

.09 

1  .40 

.06 

.43 

.43 

.01 

.22 

.03 

.03 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

7.96 

.08 

.46 

.10 

T 

.96 

T 

.17 

T 

2,36 

.09 

.88 

.96 

.13 

•  15 

.65 

.91 

T 

T 

DEER  PARK 

T 

T 

1.85 

.28 

T 

1.55 

T 

.38 

.08 

.03 

.04 

.02 

.02 

.07 

.02 

.02 

.35 

.14 

.04 

.06 

.04 

.11 

.66 

.02 

.03 

•  41 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

6*03 

- 

•  04 

•  01 

•  22 

.09 

.40 

.55 

.19 

.67 

.58 

.07 

T 

.48 

.04 

.14 

.04 

.55 

•  79 

•  01 

1.13 

.03 

DE  LANO  3  N 

4.68 

.85 

.28 

.12 

T 

T 

.91 

.12 

.03 

T 

.70 

•  55 

T 

T 

.29 

.10 

•  11 

.80 

.02 

OE  SOTO  CITY  A  SW 

9.06 

.31 

.07 

•  44 

1  .00 

.22 

.7* 

.70 

.14 

.  34 

•  62 

1.80 

.22 

1.01 

•  04 

.42 

.50 

.49 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

10.06 

.10 

.0, 

.31 

1.20 

.69 

.13 

.06 

.11 

.08 

.04 

.80 

.07 

.80 

.99 

.06 

1  86 

.10 

.26 

.43 

.04 

1.64 

DRY  TORTUGAS 

4.62 

.25 

.40 

.42 

.17 

2.70 

.62 

.06 

EVERGLADES 

14.35 

.10 

.30 

•  25 

1.70 

1  .40 

.40 

.40 

.75 

2.20 

1,10 

1.10 

.70 

1.60 

.50 

.15 

.50 

.30 

FEOERAL  POINT 

8.23 

.02 

1  .24 

.02 

■  93 

.49 

1  .76 

.73 

.04 

2.05 

.19 

.03 

•  11 

.79 

.08 

.05 

FELLSMfRE 

8.10 

•  32 

T 

.27 

.06 

1.15 

.36 

.56 

.50 

.97 

1.33 

.07 

.23 

.66 

T 

. 

.27 

•  82 

FERNANDtNA  BEACH 

9.98 

.02 

.01 

.67 

.63 

.10 

.11 

.03 

.24 

.20 

.08 

.07 

.15 

70 

08 

T 

.10 

.03 

.32 

6.44 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

9.18 

.51 

■  24 

.19 

•  24 

1.16 

.48 

2.65 

2.41 

.28 

.45 

.32 

FORT  DRUM  5  NW 

13.92 

.08 

2.40 

.01 

1  .24 

.04 

.91 

.09 

.75 

.62 

•  14 

1.43 

.06 

.57 

•  02 

.11 

.04 

.31 

•  53 

.63 

.05 

1.34 

.04 

1  ,69 

.02 

.46 

.23 

FORT  GREEN  12  WSW 

13.55 

3.07 

•  15 

.22 

1.63 

.13 

.20 

.20 

.13 

.63 

T 

1.53 

1.70 

•  01 

.24 

.01 

•  05 

.06 

.36 

2.04 

.05 

FORT  LAUDERDALE 

10.58 

.72 

.15 

.92 

1.41 

.05 

.27 

.09 

.15 

.12 

1.86 

.42 

.70 

.62 

.04 

.95 

.35 

1.17 

.07 

.07 

.23 

FT  LAUDERDALE  BAH] A  MAP 

11.94 

.85 

,16 

•  21 

T 

.93 

1.48 

.06 

.04 

.12 

.05 

.16 

.07 

2.08 

.87 

.63 

2.12 

•02 

.10 

1  06 

46 

T 

.20 

.05 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

11.75 

1.07 

.01 

.10 

2.05 

.18 

.11 

.86 

.89 

.72 

.62 

1.27 

■  10 

.15 

,02 

2.75 

.01 

.29 

.55 

12.08 

1.32 

.15 

T 

.06 

1.03 

.71 

T 

.91 

1.06 

.71 

T 

T 

.36 

.95 

.25 

.59 

.03 

T 

•  25 

1.34 

.23 

1.50 

.36 

•  10 

.17 

FORT  PIERCE 

5.11 

•  46 

.21 

1.02 

.03 

•  34 

.13 

.02 

.32 

.07 

.24 

.02 

.37 

.10 

"I! 

.90 

fiA  I NF  SV I LLF  3  WSW 

8.35 

.10 

,05 

T 

.17 

.14 

T 

.32 

•  17 

.59 

T 

.16 

.82 

.23 

T 

.49 

.44 

T 

* 

T 

T 

.43 

.74 

1.63 

GAINESVILLE   FAA  AP 

5.57 

.05 

T 

T 

T 

.36 

•  32 

.43 

.04 

.05 

.46 

.88 

04 

.13 

.19 

.70 

1.48 

.01 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

9.20 

1*18 

•  15 

1.08 

.64 

.15 

.12 

,37 

.12 

3.65 

.43 

.63 

.60 

HART  LAKE 

6.61 

.02 

•  13 

T 

.09 

T 

.45 

1.95 

.26 

T 

•  22 

,07 

T 

.90 

1.07 

.36 

•  K 

T 

.32 

.08 

.10 

.13 

•  04 

.04 

T 

.10 

14.07 

•  69 

.15 

.28 

.07 

.31 

•  21 

.15 

.69 

.41 

•  08 

.14 

1.33 

1.40 

1.62 

.07      .  -  8 

•  10 

*| 

•  03 

HIGH  S  INGS 

10.58 

.20 

.11 

.40 

.72 

1.54 

•  20 

.77 

.13 

* 

2  *  30 
* 

1.06 

2.10 

2.60 

.30 

HILLSBOROUGH  RVR   ST  PR 

17,57 

1.65 

.08 

.08 

.13 

•  04 

.26 

2.60 

.76 

,17 

1.22 

1.12 

1.20 

1.62 

.35 

.72 

1  94 

.38 

.62 

.03 

.32 

1.06 

1.00 

HOMESTEAD  EXP  STA 

14.39 

.33 

1.02 

T 

.80 

.19 

T 

T 

.47 

.33 

T 

1  .08 

5.99 

1.12 

.69 

.  71 

•  69 

•  03 

.95 

.06 

•20 

•  21 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

11.65 

.06 

.16 

.27 

1  .50 

•  20 

•  55 

•  16 

•  05 

■  04 

1.24 

.73 

.08 

1.75 

.80 

1.25 

.05 

*  . 

* 

2.25 

.01 

.10 

.16 

.12 

I N  VE  RN  ESS 

10.35 

•  10 

1.60 

.80 

.80 

,19 

.20 

1  .70 

.70 

1.60 

1.10 

•20 

ISLAND  GROVE   2  WNW 

7.73 

.08 

.35 

•  09 

.01 

•  IB 

•  07 

•  14 

.07 

•  33 

•  30 

3.01 

.26 

j1 

*5B 
* 

'  \  \ 

* 

1.14 

.13 

.24 

ISLEVORTh 

8,28 

.13 

.31 

•  14 

1.97 

.49 

.16 

•  20 

2.60 

.42 

.70 

.20 

•  10 

JACKSONVILLE  WB  AP 

8.22 

.04 

T 

.01 

.05 

T 

.20 

.09 

.05 

.03 

.17 

.27 

4.  15 

.07 

.85 

.e* 

.26 

.01 

•03 

.14 

•  56 

.38 

JACKSONVILLE  BEACH 

6.59 

.37 

.66 

.01 

T 

1.30 

•  55 

.03 

1.03 

•  22 

.21 

.61 

.56 

.16 

.01 

.09 

.48 

.26 

JASPER  3  SE 

10.76 

1.95 

.02 

1  .25 

.85 

2.10 

.49 

•  20 

1.50 

.10 

.50 

10 

* 

1.00 

.54 

KENDALL  2  E 

15.17 

.66 

•  21 

* 

.73 

■  01 

T 

T 

T 

.57 

•  60 

.90 

3.40 

.30 

1.60 

.14 

.41 

3  40 

1*64 

•  40 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

2.86 

.01 

.26 

•  01 

.26 

T 

T 

T 

.01 

1.91 

.31 

.13 

.09 

T 

.10 

T 

.03 

KEY  WEST  WB  CITY 

3.52 

T 

.03 

.12 

.12 

.05 

1  .98 

•  03 

.54 

.17 

.45 

.03 

KISSIMMEE  2 

5.82 

.50 

.21 

.90 

.30 

.75 

.50 

.40 

.60 

.65 

.80 

•  10 

.11 

LA  BELLE 

17.75 

.25 

.10 

.59 

.09 

1,66 

.39 

•  05 

3.52 

T 

•  65 

•  97 

.16 

1.20 

.61 

.24 

•  90 

.  36 

3.97 

.  15 

.12 

1*40 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

.20 

.16 

.20 

.44 

.42 

.34 

.15 

•  10 

.06 

.63 

*« 
* 

LAKE  CITY  2  E 

6.61 

.30 

.03 

•  02 

.55 

.23 

.23 

1.01 

.22 

.05 

.06 

.22 

.22 

1  58 

.26 

1.28 

.31 

•  04 

LAKE  HIAWASSE 

6.76 

.06 

.04 

•  12 

1.23 

• 

• 

2.56 

.06 

.11 

.03 

1.70 

.03 

.23 

.23 

• 

.30 

.06 

LAKELAND  WB  CITY 

0 

7.70  2.86 

T 

•  19 

.05 

•  03 

,98 

.06 

1.13 

•  32 

■  01 

T 

■  05 

•  08 

.36 

•  36 

.28 

.42 

.44 

.04 

,02 

LAKE  PLACID  2  SW 

25.10 

•  72 

3.35 

.27 

.78 

.57 

2.13 

1.08 

2.26 

.27 

1.27 

•  38 

.09 

1.33 

1.96 

.11 

1.22 

■  29 

.33 

1  •?? 

1.41 

- 

.25 

•  05 

.29 

■  32 

1  .96 

LAKE  TR AFFORD 

14.04 

•  03 

.25 

.99 

.36 

2.20 

.36 

2.24 

1  .70 

2*25 

1  .64 

LISBON 

5.72 

•  13 

.16 

.29 

.49 

.03 

.78 

.12 

.10 

.02 

.83 

.01 

.48 

•  34 

OB 

.03 

.48 

.01 

.07 

.76 

.33 

LIVE  OAK  2  ESE 

6.70 

.24 

.02 

.92 

.01 

.39 

.95 

.39 

.12 

.44 

.12 

.29 

.56 

.25 

2.32 

•  06 

■  02 

LONGBOAT  KEY 

4.76 

•  01 

.52 

.26 

•  23 

.02 

•  11 

.09 

■  58 

•  30 

.32 

.23 

2.08 

•  01 

LOXAHATCMEE 

11  .47 

•  36 

.11 

2.43 

2.40 

.49 

.77 

.36 

.05 

.37 

.30 

.44 

.06 

.04 

.28 

.  B  I 

•  20 

•  04 

.09 

MADISON 

4.41 

•  04 

.19 

.23 

.50 

.34 

.71 

•  08 

.14 

•  09 

•  43 

T 

.  74 

.08 

•  10 

■  82 

MARATHON  SHORES 

3.87 

.08 

.01 

.43 

.02 

.04 

.36 

•  74 

1.03 

.95 

.01 

.20 

T 

NAR I ANNA    IND  SCHOOL 

4.53 

.04 

.03 

.01 

.02 

.66 

■  07 

1.86 

.08 

.90 

.12 

.54 

.06 

.06 

.08 

MAYO  5  NW 

6.22 

•  04 

.01 

.03 

.50 

.04 

2.20 

.07 

.52 

.90 

.04 

.18 

.23 

.08 

•  07 

•  67 

.51 

MELBOURNE 

3.53 

.08 

.49 

.10 

.12 

.37 

.  70 

.61 

.21 

.55 

.16 

•  16 

MELROSE 

.06 

.10 

.46 

.06 

•  37 

.20 

1  .06 

MIAMI   9AYFRONT  PARK 

12,30 

2,07 

.98 

.03 

.08 

.13 

.13 

.07 

.23 

.26 

.56 

2.51 

.86 

2.00 

T 

.08 

1*24 

1.03 

T 

.02 

MIAMI  BEACH 

9.11 

■  64 

,36 

.05 

.04 

.30 

.02 

.10 

.15 

.20 

.14 

2.32 

1.18 

.92 

1.12 

.82 

•  72 

.01 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

10*36 

•  99 

•  03 

.10 

.03 

.04 

T 

T 

.04 

•  34 

.06 

T 

.  89 

2.40 

1.11 

.61 

•07 

1  .67 

1.73 

.09 

•  01 

.14 

.05 

MIAMI    12  SSW 

11,87 

,95 

.71 

.05 

.02 

•  06 

.02 

■  38 

•  04 

.  36 

1  .20 

3.43 

.96 

.93 

.35 

•77 

1.63 

•  01 

MILES  CITY  TOWER 

•  70 

•  39 

.29 

,0" 

MILTON  EXP  STATION 

0,42 

.26 

.35 

.24 

.10 

.22 

.17 

3.16 

1.66 

.02 

.04 

.04 

.22 

.02 

.37 

•  01 

.60 

.28 

.09 

.35 

MONT JCELLO  2  S 

6.27 

1.22 

.44 

•  12 

T 

.36 

.50 

.73 

.13 

•  63 

.37 

T 

•  10 

1.47 

T 

•  14 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

11,46 

•  07 

.02 

.15 

.01 

.19 

.19 

1.71 

.18 

.05 

.01 

1.14 

•03 

1.30 

•  99 

.55 

.  1  3 

3.06 

•  73 

.14 

.58 

.16 

.06 

MOUNTAIN  LAKE 

6.88 

.25 

.07 

.79 

.12 

•  53 

.66 

.17 

.01 

•  01 

.33 

.29 

.13 

.35 

.39 

.08 

.49 

•  17 

•  02 

1  .04 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

9.23 

■  32 

•09 

.20 

.53 

.40 

1.39 

.99 

.  33 

1.45 

.45 

.93 

••7 

.30 

1.02 

NAPLES  CARI6  GARDENS 

12.72 

,57 

.17 

.08 

.19 

.63 

1.37 

.06 

.15 

5.04 

.44 

.44 

.05 

1.04 

•  09 

.55 

1.10 

•  14 

.12 

•  31 

NICFVILLE 

7.69 

3.35 

•  10 

1.09 

.41 

.05 

•70 

•  76 

1.27 

•  15 

HITTAW  1  S 

6.64 

T 

.33 

.64 

.78 

1.01 

•  47 

•  30 

T 

.80 

•27 

.54 

.22 

•  17 

•  15 

.36 

■  25 

T 

OCALA 

10.27 

■  30 

.28 

.02 

.60 

•  16 

.73 

.22 

.37 

2.00 

.14 

.49 

.69 

2.23 

.47 

•  35 

.26 

•  07 

.86 

•  01 

OCALA  2  NE 

13.16 

•  11 

.13 

.42 

.42 

.42 

.3* 

1.18 

.10 

.45 

1.66 

3.04 

.15 

2.25 

•  40 

•27 

T 

•  22 

1  .06 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

12.00 

2.77 

.53 

.06 

.01 

•  86 

1.65 

.32 

.07 

.04 

.46 

.37 

.52 

•36 

.10 

.17 

•03 

1.78 

1.74 

.161 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

3.11 

T 

T 

T 

.04 

T 

1.12 

,25 

T 

.02 

.07 

T 

.09 

T 

T 

.76 

•  15 

•  19 

.24 

•  01 

T 

.17 

PALATKA 

4.81 

.38 

.1  3 

.20 

.15 

.39 

•  91 

1.19 

.01 

.02 

.12 

.44 

•  03 

•  ) 

.08 

.  70 

.  15 

•  28 

T 

T 

PANAMA  CITY  2 

3.14 

•  44 

.06 

,33 

.01 

,01 

.19 

1.09 

.05 

.03 

•  10 

.16 

.50 

.09 

.06 

PARR  I  SH 

9.07 

.07 

.23 

T 

.07 

.21 

3.03 

.40 

.04 

•  12 

1.46 

.05 

.04 

.75 

.05 

.01 

.48 

1.42 

.64 

T 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

4.86 

.03 

T 

.24 

.12 

T 

.01 

1*34 

.56 

.59 

1.72 

•  10 

.13 

PCMSACOLA  WB  CITY 

R 

3.47 

T 

•  79 

.02 

.02 

.06 

T 

•  18 

•01 

•  13 

.01 

.95 

1.05 

.25 

T 

PCtRlNE 

7,18 

•  35 

.20 

.17 

•  52 

•  10 

.51 

1.90 

2.50 

•  40 

.39 

•  14 

T 

PERRY 

6,67 

.02 

.11 

.26 

.OB 

.16 

•  93 

.67 

•  10 

•  17 

.35 

.33 

.21 

1.36 

.7J 

PLANT  CITY 

11.43 

.86 

•  54 

.08 

,32 

.06 

•  72 

.64 

.57 

1.43 

1.13 

.22 

.04 

■  31 

.95 

2*10 

•  37 

.51 

•  56 

PONPANO  BEACH 

6.39 

.48 

.04 

.02 

•  67 

.06 

•  11 

.05 

.03 

.90 

1.12 

.62 

1.70 

.18 

■  21 

.06 

1*60 

•  31 

.02 

.27 

.12 

PUNTa  gorda 

9.37 

•  05 

•  34 

.30 

1.83 

•  09 

.42 

.90 

.92 

1.20 

.24 

.19 

•  13 

.09 

1.70 

•02 

.25 

.70 

OUINCY  EXP  STATION 

4.B5 

•  06 

.03 

T 

•  06 

1.23 

.06 

.48 

.19 

.80 

•  13 

.66 

.22 

.49 

.10 

.35 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

13.90 

.41 

1.07 

.01 

.02 

.09 

T 

.39 

.23 

1.47 

5.60 

1.72 

.25 

•  21 

.01 

.39 

T 

1.22 

T 

•  55 

.19 

T 

SAINT  AUGUSTINE 

5.57 

1 

1,45 

.01 

1.47 

■  03 

.15 

.58 

.40 

.09 

.01 

•  22 

.56 

.14 

T 

•  10 

.05 

•  17 

•  09 

.03 

Sm  r.taianc*  notaa  tallowing  Station  [od«s 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JUNE  1962 


Day  of  Month 


S*I*T  LEO 
MINT  ma»<S  6  SC 
t,r  0rTro**u°6 
Siinnas  TA«r» 
SANFO-D  EXP  STATION 

SMASOTA 
SOUTm  MIAMI    5  m 
\»CIHMATCMff  "CCMN  TyO 
STUAPT  1  N 

TALLAHASSEE    MB  »P 

T AM | AN  I    TRL  40  HI  BEND 
TAMPA  MB  A!PPO»T  H 
TA8O0H  SPGS  SEWAGE  PL 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  ■ 

USNEB  TOWEB 
VENICE 

VE»0  8E*CM  FAA  A|PPO»T 

WAUfMUL*  ?  N 

W  PALM  BEACH  PAOIO  WJNO 

WEST  PAL"  BEACH  WB  AP  P. 
WEWAHl TCHKA 
WltTFO  MAVFN 
WOOOPUFF  DAM 


Total 

 r 

1 

2  1 

3 

4   1   5  1 

6 

7  | 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  | 

20  I 

21 

22  1 

23  I 

24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

12*16 

1.04 

 08  

.  l  e 

.07 

■  03 

•  ?4 

•  37 

.45 

.19 

.16 

.73 

1.05 

•  3* 

.18 

2.00 

1.45 

.02 

2.15 

•12 

1.60 

T 

•  07 

.10 

.16 

.12 

1.09 

1.07 

T 

.52 

T 

10.23 

2.12 

.13 

T 

.02 

.44 

.05 

.10 

•  73 

1  .47 

.26 

•  05 

.56 

.18 

•03 

•  11 

.11 

1.42 

•  48 

T 

1.97 

4.37 

.62 

.89 

•  46 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
Bky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  ot 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

66-09 

66 1-001 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

6.1 

23 

NW 

28 

3 

5 

3 

2 

1 

0 

14 

74 

5.6 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

13 

8.2 

23++ 

WSW 

20+ 

85 

86 

66 

76 

6 

3 

5 

5 

0 

1 

20 

7.4 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

8.3 

28++ 

NE 

29+ 

91 

87 

61 

79 

5 

2 

8 

5 

5 

0 

25 

6.9 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

E 

12 

7.2 

54 

E 

14 

89 

89 

55 

75 

2 

9 

6 

3 

0 

1 

21 

49 

6.3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

SE 

23 

9.4 

27 

NW 

8 

78 

78 

64 

72 

5 

5 

6 

0 

1 

0 

17 

68 

6.9 

LAKELAND  WB  CITY 

5.5 

3 

8 

7 

1 

1 

1 

21 

62 

7.4 

MIAMI   WB  AIRPORT 

SE 

18 

6.7 

31++ 

S 

20 

86 

88 

66 

78 

3 

9 

4 

3 

3 

1 

23 

472) 

7.4 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

S 

15 

7.9 

32++ 

S 

8 

89 

90 

57 

73 

8 

5 

5 

1 

1 

0 

20 

7.1 

PENSACOLA  WB  CITY 

SEt 

8.2t 

26 

NE 

24 

3 

5 

3 

2 

1 

0 

14 

73 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

E 

14 

7.9 

37++ 

SE 

27  + 

90 

92 

56 

71 

1 

4 

6 

4 

2 

0 

17 

6.2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

SSE 

11 

8.9 

48++ 

NE 

28 

89 

90 

65 

73 

6 

2 

6 

2 

2 

0 

18 

58 

7.0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

14 

7.5 

32++ 

WSW 

8 

89 

88 

66 

81 

2 

4 

10 

3 

1 

0 

20 

7.5 
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DAILY  TEMPERATURES 
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91 
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96 
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94 

90 
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11 

69 

93 

9  4 

87 

8  9 
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90 

93 

94 

16 

93 

89 

89 

90.6 

66 

66 
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67 

67 

66 

70 

65 

64 

67 
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70 
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68 

69 

66 
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91 
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89 
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86.0 
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70 
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77 

75 

71 
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76 
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78 

72 

75 

77 
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70 
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69 
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94 

93 
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95 

96 

99 

91 

96 

94 

93 

93 

91 

87 

88 

92 

85 

87 

93 

94 

94 

91 

9  0 

89 

95 

94 

97 

95 

93 

96 

91 

93 

92.4 

70 

66 

71 

69 

70 

65 

70 

66 

68 

68 

71 

69 

69 

70 

72 

70 

67 

64 

70 

7  0 

71 

72 

69 

7C 

73 

73 

70 

72 

71 

70 

69.5 

86 

92 

93 

96 

94 

94 

90 

90 

93 

90 

91 

87 

87 

90 

85 

89 

85 

92 

94 

90 

87 

89 

93 

92 

93 

94 

94 

93 

94 

91 

90.9 

67 

62 

70 

69 

72 

69 

72 

68 

68 

67 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

72 

73 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

72 

74 

73 

73 

71 

70.5 

90 

89 

86 

88 

88 

90 

88 

88 

88 

90 

90 

36 

85 

87 

87 

88 

90 

92 

90 

90 

90 

84 

85 

87 

85 

89 

89 

90 

91 

90 

88.4 

69 

67 

69 

70 

72 

68 

67 

67 

67 

69 

70 

70 

69 

71 

72 

71 

70 

69 

68 

72 

73 

71 

70 

74 

73 

73 

73 

71 

71 

72 

70.3 

89 

83 

88 

89 

90 

91 

91 

88 

90 

88 

87 

85 

85 

84 

84 

79 

84 

87 

86 

61 

89 

67 

89 

>0 

90 

91 

69 

92 

93 

91 

67.9 

69 

64 

66 

66 

67 

66 

68 

64 

67 

69 

68 

73 

72 

70 

70 

69 

69 

7  0 

69 

69 

73 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

69 

7 1 

73 

69.2 

91 

92 

93 

94 

93 

94 

95 

92 

88 

92 

89 

85 

65 

91 

92 

92 

95 

94 

93 

95 

92 

92 

93 

87 

91 

92 

95 

97 

93 

87 

91.8 

64 

65 

62 

66 

68 

71 

69 

67 

68 

70 

70 

72 

72 

70 

67 

70 

72 

72 

69 

69 

7  J 

71 

69 

72 

66 

6  8 

72 

6  5 

6  9 

69 

69.0 

90 

86 

88 

90 

88 

88 

87 

86 

87 

92 

90 

90 

87 

89 

84 

»» 

81 

92 

90 

86 

85 

87 

88 

89 

89 

90 

90 

90 

93 

89 

88.6 

68 

64 

67 

69 

69 

67 

71 

67 

68 

68 

70 

70 

70 

69 

71 

73 

73 

70 

71 

70 

73 

74 

72 

71 

7  3 

71 

72 

70 

70 

70.2 

91 

91 

91 

93 

90 

89 

87 

89 

93 

89 

91 

85 

87 

89 

89 

91 

91 

91 

93 

91 

85 

85 

88 

8  8 

92 

91 

93 

93 

92 

90 

89.9 

69 

66 

67 

70 

70 

66 

70 

67 

67 

69 

71 

70 

69 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

73 

72 

73 

70 

72 

73 

73 

74 

69 

° 

70 

70.1 

85 

89 

91 

92 

85 

85 

90 

91 

3  - 

88 

90 

85 

89 

90 

90 

92 

90 

90 

92 

11 

87 

90 

87 

90 

92 

92 

93 

92 

89 

89 

89.5 

69 

67 

69 

71 

68 

67 

70 

67 

67 

69 

70 

70 

67 

69 

70 

70 

70 

68 

67 

72 

71 

72 

70 

69 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

69.3 

84 

89 

91 

92 

91 

93 

90 

90 

91 

88 

88 

85 

83 

87 

75 

88 

90 

68 

87 

88 

8  6 

90 

93 

93 

93 

93 

92 

92 

93 

90 

89.1 

68 

65 

66 

67 

67 

67 

72 

63 

67 

70 

69 

69 

70 

7 : 

70 

69 

70 

73 

67 

67 

72 

70 

69 

75 

72 

73 

72 

67 

72 

69. 

89 

87 

89 

90 

89 

83 

88 

87 

y  9 

92 

90 

85 

85 

96 

60 

86 

87 

87 

88 

86 

87 

87 

90 

69 
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69 
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64 
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70 
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66 
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87 
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89 
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65 

65 

68 

70 

68 

67 

69 

69 

69 

68 

71 

72 

67 

68 

69 

71 

72 

69 

71 

69 

71 

71 

70 

61 

68 

71 

68 

69 

67 
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89 

84 

88 

90 

88 

87 

87 

84 

89 

89 

89 

87 

88 

88 

85 
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89 

89 

87 

66 

88 

86 

88 

90 

89 
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90 

92 

69 

88.1 

69 

67 

70 

72 

73 
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71 

69 

72 
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70 
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72 
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74 

71 

71 

74 

74 
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76 
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94 
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92 
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89 
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84 

68 
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94 
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94 
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95 
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67 

68 

71 

72 

73 

68 

72 

69 

69 

70 

73 

71 

69 

70 

71 

72 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

71 

71.0 

92 

86 

87 

90 

90 

92 

94 

92 

90 

91 

89 

90 

86 

84 

90 

87 

8B 

88 

88 

89 

91 

89 

88 

93 

92 

95 
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92 

92 

91 

89.9 

71 

69 
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70 

72 

68 

71 

66 
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72 

74 
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90 
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63 
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65 
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69 

74 

72 

72 

77 

77 

75 

74 

78 

74 

78 

78 

75 

77 

79 

" 

7 

77 

75.4 

87 

88 

89 

90 

89 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

91 

83 

85 

81 

83 

85 

87 

88 

89 

89 

88 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

90 

88.4 

69 

69 

68 

67 

68 

74 

73 

71 

72 

70 

70 

72 

71 

73 

71 

72 

72 

68 

71 

74 

74 

73 

71 

73 

74 

75 

75 

73 

72 

73 

71  .6 

67 

81 

91 

93 

94 

90 

92 

89 

89 

87 

87 

85 

93 

93 

93 

89 

88 

88 

90 

91 

87 

88 

88 

92 

96 

94 

96 

88 

88 

90 

89.9 

69 

67 

70 

70 

71 

70 

71 

67 

68 

70 

70 

71 

69 

67 

69 

73 

71 

'0 

70 

71 

74 

74 

72 

72 

71 

74 

69 

70 

72 

70 

70.4 

90 

90 

87 

91 

92 

94 

93 

91 

89 

87 

86 

87 

91 

89 

79 

85 

86 

89 

89 

92 

"» 

85 

91 

94 

91 

94 

9  0 

94 

91 

69 

89.5 

68 

67 

68 

69 

67 

65 

69 

64 

68 

68 

69 

71 

70 

70 

71 

71 

68 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

74 

73 

74 

70 

71 

84 

80 

87 

88 

93 

92 

84 

82 

86 

84 

86 

83 

89 

90 

85 

85 

85 

85 

66 

67 

89 

89 

PB 

90 

94 

91 

91 

86 

82 

65 

86.9 

70 

69 

70 

74 

73 

69 

69 

71 

73 

76 

73 

73 

70 

72 

69 

72 

74 

70 

71 

69 

71 

73 

71 

73 

76 

74 

75 

71 

86 

82 

86 

87 

89 

89 

89 

88 

85 

86 

83 

83 

83 

84 

87 

66 

86 

86 

87 

89 

85 

85 

69 

es 

88 

89 

88 

86.5 

71 

72 

73 

73 

71 

72 

72 

71 

72 

70 

72 

72 

70 

71 

73 

72 

74 

74 

73 

77 

76 

78 

75 

77 

61 

84 

90 

91 

90 

91 

91 

92 

90 

88 

86 

84 

84 

89 

66 

78 

86 

91 

90 

91 

89 

87 

67 

93 

93 

91 

91 

91 

92 

91 

87 

88.7 

67 

65 

67 

66 

67 

64 

67 

63 

68 

67 

69 

67 

68 

61 

69 

70 

68 

69 

68 

tt 

71 

70 

68 

70 

70 

71 

69 

70 

86 

82 

87 

86 

86 

89 

90 

89 

89 

88 

69 

87 

87 

86 

79 

82 

86 

86 

88 

86 

86 

86 

89 

88 

88 

90 

9  0 

90 

90 

89 

87.1 

70 

70 

70 

71 

75 

72 

68 

70 

72 

73 

73 

75 

73 

7  0 

69 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

76 

74 

76 

78 

74 

7* 

75 

72 

72.3 

81 

84 

85 

85 

87 

90 

86 

87 

86 

86 

85 

86 

84 

83 

79 

84 

86 

84 

87 

86 

86 

86 

87 

67 

88 

89 

90 

90 

89 

88 

86.0 

69 

70 

71 

71 

73 

65 

65 

68 

73 

73 

73 

72 

72 

68 

68 

68 

68 

68 

71 

72 

70 

70 

74 

72 

72 

75 

77 

73 

74 

72 

70.9 

87 

83 

87 

88 

90 

90 

94 

93 

90 

88 

89 

86 

85 

85 

84 

81 

88 

89 

90 

91 

|8 

88 

89 

89 

90 

89 

89 

91 

92 

91 

88.4 

69 

66 

69 

68 

70 

68 

66 

67 

70 

72 

71 

73 

72 

72 

72 

70 

70 

69 

71 

72 

72 

71 

72 

73 

72 

72 

71 

72 

74 

74 

70.7 

84 

92 

93 

95 

94 

92 

92 

93 

92 

93 

92 

65 

87 

86 

79 

88 

88 

93 

88 

89 

86 

89 

92 

92 

90 

91 

92 

92 

91 

39 

90.0 

70 

68 

72 

71 

73 

74 

73 

70 

71 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

75 

73 

74 

74 

7* 

TS 

75 

74 

75 

7> 

74 

7* 

73 

74 

75 

73.2 

ALEXANDER  SPRINGS 

APALACHICOLA   WB  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BAYPORT 

BELLE   GLADE    EXP  STA 
BLOUNTSTOWN   2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
BROOKSVILLE    CHIN  HILL 
BUSHNELL    2  E 
CANAL   POINT  USDA 
CAPTIVA 

CARRABE  LLE    1  NNW 

CEDAR  KEY 

CHIPLEY    3  E 

CLEARWATER 

CLERMONT    6  S 

CLEWISTON  U  S  ENG 

CRESTVIEW  RADIO  WJ SB 

CROSS  CITY  2 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

DEER  PARK 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

DE  LAND   3  N 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

DRY  TORTUGAS 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

FERNAND I NA  BEACH 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  LAUDERDALE 

FT   LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

FORT   MYERS   WB  AP 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Se«  rsfsrfnff  notes  following  i 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued  ,  - — ■  1  

Day  Of  Month  81 


SUUon 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 r 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avor 

FORT  PIERCE 

9  3 

65 

8  6 

86 

94 

9  9 

87 

86 

66 

86 

83 

as 

66 

79 

87 

84 

85 

86 

90 

89 

87 

87 

87 

69 

-iz 

69 

86 

86 

85 

86. 

4 

MIN 

69 

70 

71 

71 

70 

6B 

64 

68 

68 

73 

73 

72 

70 

72 

71 

70 

70 

72 

73 

69 

71 

71 

70 

72 

74 

72 

73 

72 

72 

69 

70. 

7 

GAINESVILLE   3  WSW 

MAX 

86 

11 

92 

95 

93 

92 

91 

88 

88 

89 

90 

B3 

87 

90 

93 

90 

91 

90 

91 

91 

69 

67 

69 

92 

93 

94 

95 

93 

86 

88 

90. 

0 

MIN 

68 

6  6 

68 

69 

68 

70 

69 

65 

66 

69 

69 

71 

66 

68 

68 

66 

69 

67 

67 

67 

69 

71 

71 

70 

71 

69 

71 

67 

69 

69 

68. 

4 

GAINESVILLE    FAA  AP 

MAX 

86 

80 

91 

91 

91 

86 

92 

89 

83 

87 

90 

34 

87 

90 

92 

88 

89 

89 

66 

90 

87 

85 

88 

91 

92 

91 

95 

90 

67 

84 

88. 

4 

MIN 

67 

66 

69 

71 

69 

67 

66 

66 

70 

68 

71 

67 

67 

68 

66 

68 

66 

67 

68 

70 

71 

71 

70 

71 

70 

70 

68 

69 

66 

68. 

5 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

B6 

8  1 

92 

95 

95 

93 

93 

87 

89 

86 

90 

83 

89 

94 

92 

91 

90 

91 

91 

92 

91 

90 

87 

92 

94 

93 

95 

90 

89 

90 

90 

4 

MIN 

66 

6  i 

67 

67 

66 

65 

6  6 

65 

66 

67 

68 

69 

66 

67 

65 

68 

65 

64 

62 

64 

68 

68 

68 

69 

70 

68 

70 

61 

69 

67 

66. 

5 

MAX 

86 

81 

87 

87 

90 

89 

J. 

94 

9  0 

89 

88 

86 

87 

87 

84 

80 

90 

88 

90 

90 

86 

88 

86 

89 

90 

90 

89 

90 

92 

92 

86 

4 

MIN 

69 

70 

71 

71 

72 

70 

'0 

70 

72 

7  3 

72 

73 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

70 

73 

73 

73 

74 

75 

73 

74 

74 

71 

6 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

87 

81 

97 

97 

96 

92 

'  . 

9  0 

89 

91 

82 

91 

93 

94 

93 

92 

91 

87 

90 

95 

94 

91 

2 

MIN 

6  a 

65 

68 

68 

68 

66 

70 

6  6 

65 

67 

73 

69 

69 

66 

65 

69 

71 

67 

69 

71 

72 

68 

2 

HOMESTEAD   £XP  STA 

MAX 

79 

at 

87 

90 

92 

91 

93 

ae 

90 

8  8 

88 

85 

86 

66 

77 

66 

89 

90 

68 

90 

68 

90 

69 

89 

87 

90 

90 

93 

89 

90 

98 

2 

MIN 

66 

66 

6, 

67 

68 

6a 

67 

69 

66 

69 

69 

70 

72 

70 

70 

7C 

71 

70 

68 

70 

73 

71 

71 

70 

72 

70 

70 

71 

71 

69 

69 

5 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

88 

9  2 

94 

95 

97 

89 

92 

92 

90 

89 

98 

85 

69 

92 

81 

98 

89 

92 

92 

90 

68 

89 

91 

92 

94 

92 

94 

90 

91 

90 

90 

5 

MIN 

64 

65 

69 

68 

68 

68 

70 

64 

65 

68 

70 

68 

69 

69 

69 

69 

68 

70 

69 

66 

72 

71 

71 

71 

73 

66 

67 

67 

71 

71 

66 

7 

1 NVERNESS 

MAX 

93 

9  ' 

93 

95 

93 

88 

89 

93 

90 

89 

91 

91 

<C 

91 

91 

91 

92 

93 

93 

86 

89 

89 

89 

89 

91 

91 

94 

94 

91 

92 

91 

0 

MIN 

69 

68 

69 

67 

69 

67 

67 

68 

69 

68 

69 

68 

6  8 

69 

69 

66 

70 

68 

68 

72 

68 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

1 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

85 

79 

90 

94 

95 

93 

92 

87 

89 

88 

88 

84 

91 

93 

89 

86 

89 

88 

89 

91 

91 

91 

88 

93 

94 

94 

96 

88 

86 

88 

89 

7 

MIN 

71 

70 

72 

74 

74 

70 

73 

72 

7  3 

75 

72 

74 

72 

70 

69 

70 

72 

69 

69 

71 

69 

73 

71 

74 

75 

74 

71 

70 

70 

71 

71 

7 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

83 

79 

85 

9? 

91 

87 

85 

85 

87 

86 

86 

84 

68 

91 

87 

87 

87 

66 

87 

87 

91 

66 

86 

88 

91 

92 

94 

86 

83 

67 

67 

0 

MIN 

72 

6  J 

71 

7: 

71 

70 

72 

75 

74 

75 

72 

71 

69 

70 

69 

74 

78 

72 

73 

70 

70 

73 

72 

74 

74 

74 

74 

71 

71 

72 

72 

1 

JASPER  }  SE 

MAX 

92 

87 

92 

97 

96 

96 

95 

90 

94 

93 

90 

90 

90 

91 

96 

94 

93 

91 

93 

95 

92 

92 

90 

93 

95 

95 

96 

91 

89 

92 

8 

MIN 

66 

62 

64 

69 

65 

66 

64 

64 

64 

65 

64 

66 

oB 

68 

66 

67 

68 

65 

62 

64 

67 

66 

68 

63 

67 

61 

66 

68 

68 

69 

6 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

MAX 

87 

89 

87 

89 

89 

88 

89 

90 

87 

87 

87 

87 

83 

64 

83 

85 

87 

86 

88 

88 

89 

89 

89 

86 

88 

88 

89 

91 

90 

89 

87 

,7 

MIN 

76 

77 

78 

79 

80 

79 

79 

76 

77 

79 

80 

77 

7: 

71 

75 

77 

76 

74 

78 

76 

76 

77 

80 

80 

80 

81 

61 

80 

81 

81 

77 

9 

KISSIMNEE  2 

MAX 

89 

90 

95 

98 

93 

92 

92 

91 

90 

89 

92 

85 

65 

93 

91 

92 

90 

93 

92 

92 

68 

86 

90 

88 

94 

90 

90 

92 

95 

90 

90 

,9 

MIN 

69 

65 

66 

69 

70 

68 

71 

67 

70 

70 

73 

72 

70 

70 

71 

69 

65 

70 

69 

73 

73 

74 

65 

65 

73 

73 

73 

75 

72 

70 

70 

.0 

LA  BELLE 

MAX 

B  5 

92 

93 

92 

92 

94 

93 

93 

91 

9  8 

90 

3  6 

86 

66 

78 

89 

89 

91 

90 

91 

88 

85 

93 

93 

92 

92 

92 

93 

93 

93 

90 

.1 

MIN 

69 

65 

65 

65 

70 

67 

66 

66 

66 

6a 

69 

70 

71 

69 

72 

72 

70 

70 

70 

70 

73 

70 

71 

71 

74 

71 

72 

7* 

71 

69 

69 

.5 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

88 

93 

96 

94 

92 

96 

92 

92 

88 

99 

88 

86 

83 

92 

83 

90 

90 

93 

96 

90 

65 

90 

89 

.7 

MIN 

68 

67 

72 

75 

74 

67 

72 

68 

67 

68 

70 

70 

71 

69 

70 

72 

66 

69 

70 

72 

73 

72 

70 

.2 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

97 

84 

93 

95 

95 

94 

92 

90 

89 

90 

89 

83 

88 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

94 

93 

91 

89 

94 

93 

93 

96 

90 

86 

89 

91 

.2 

MIN 

67 

6  9 

62 

69 

68 

67 

67 

65 

66 

67 

69 

70 

69 

70 

67 

67 

69 

66 

64 

66 

69 

67 

69 

70 

71 

70 

71 

66 

69 

67 

67 

.6 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

88 

86 

87 

92 

94 

92 

84 

91 

ee 

86 

88 

88 

84 

67 

92 

86 

91 

86 

91 

92 

90 

61 

87 

ee 

90 

92 

92 

94 

92 

88 

89 

.0 

MIN 

70 

69 

71 

71 

71 

70 

71 

67 

67 

6  8 

69 

71 

68 

69 

70 

72 

71 

69 

67 

71 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

74 

73 

72 

70 

.6 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

86 

90 

92 

92 

92 

85 

88 

87 

89 

B5 

87 

86 

86 

90 

83 

87 

91 

90 

92 

87 

83 

67 

89 

90 

92 

92 

94 

9  2 

91 

91 

88 

■  8 

MIN 

66 

69 

71 

72 

73 

71 

70 

'0 

69 

70 

71 

70 

71 

72 

72 

72 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

74 

74 

74 

76 

74 

75 

73 

7? 

•  0 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

87 

92 

95 

93 

93 

93 

93 

89 

91 

85 

89 

86 

87 

86 

81 

84 

90 

92 

90 

89 

86 

85 

93 

94 

91 

94 

92 

94 

92 

92 

90 

.0 

MIN 

69 

66 

68 

67 

71 

67 

65 

65 

6  8 

69 

70 

69 

69 

71 

73 

69 

66 

69 

69 

70 

73 

71 

72 

70 

73 

72 

73 

72 

71 

68 

69 

.5 

LISBON 

MAX 

83 

SB 

92 

93 

92 

as 

89 

88 

87 

87 

87 

84 

90 

91 

98 

92 

91 

91 

93 

90 

87 

85 

86 

89 

92 

91 

94 

94 

86 

88 

89 

.2 

MIN 

69 

66 

70 

73 

72 

71 

73 

68 

67 

69 

69 

73 

70 

72 

70 

69 

71 

69 

67 

72 

73 

73 

70 

71 

72 

72 

72 

70 

71 

71 

70 

.5 

LIVE   OAK   2  ESE 

MAX 

9  0 

86 

90 

94 

94 

94 

92 

89 

87 

90 

88 

82 

B7 

90 

91 

91 

92 

91 

90 

93 

90 

92 

87 

92 

93 

92 

94 

69 

85 

90 

90 

.2 

MIN 

66 

64 

66 

69 

67 

64 

66 

65 

66 

66 

68 

68 

70 

69 

67 

62 

70 

66 

63 

65 

68 

67 

69 

69 

68 

69 

70 

66 

69 

67 

67 

.0 

LOXAHATCHEE 

MAX 

96 

90 

91 

92 

93 

92 

92 

91 

88 

89 

80 

83 

80 

66 

81 

88 

90 

66 

90 

91 

69 

90 

92 

91 

92 

92 

93 

9  3 

89 

91 

89 

.1 

MIN 

69 

65 

68 

67 

68 

6  6 

69 

67 

68 

70 

70 

71 

70 

72 

71 

70 

70 

71 

69 

67 

72 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

69 

71 

72 

69 

.4 

MAD  1  SON 

MAX 

91 

90 

92 

97 

97 

96 

96 

89 

89 

90 

87 

64 

90 

93 

94 

92 

93 

91 

94 

95 

91 

93 

86 

93 

93 

95 

96 

92 

88 

90 

92 

•  0 

MIN 

67 

69 

65 

70 

69 

6  8 

67 

66 

67 

67 

67 

70 

70 

70 

69 

68 

70 

68 

66 

68 

71 

72 

68 

71 

67 

69 

71 

6B 

69 

70 

6a 

■  4 

MARATHON  SHORES 

MAX 

86 

88 

88 

89 

90 

89 

91 

89 

87 

89 

88 

87 

as 

83 

63 

86 

86 

67 

89 

88 

86 

89 

89 

89 

69 

89 

69 

90 

89 

89 

87 

.8 

MIN 

74 

76 

77 

77 

77 

75 

75 

71 

73 

71 

78 

76 

73 

72 

71 

73 

72 

75 

76 

71 

79 

77 

79 

79 

75 

79 

78 

76 

79 

60 

75 

•  5 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

91 

92 

93 

94 

92 

93 

93 

90 

92 

93 

96 

93 

89 

93 

90 

93 

94 

93 

92 

90 

90 

89 

91 

89 

92 

93 

94 

90 

85 

90 

91 

.6 

MIN 

6* 

65 

6  6 

68 

70 

69 

67 

68 

69 

69 

68 

68 

71 

67 

67 

69 

71 

71 

66 

70 

70 

71 

69 

67 

66 

66 

71 

68 

69 

66 

68 

.4 

MAYO   5  NW 

MAX 

8^ 

87 

90 

96 

99 

94 

93 

91 

87 

90 

86 

82 

87 

91 

94 

91 

93 

90 

91 

92 

90 

92 

88 

92 

94 

92 

95 

92 

86 

89 

90 

•  6 

MIN 

63 

65 

67 

70 

69 

67 

66 

66 

67 

68 

70 

70 

71 

71 

69 

69 

71 

66 

65 

67 

70 

70 

71 

72 

68 

69 

69 

70 

71 

70 

68 

.6 

MELBOURNE 

MAX 

as 

as 

87 

97 

87 

93 

93 

87 

89 

88 

89 

85 

85 

89 

83 

88 

87 

86 

87 

91 

90 

93 

95 

69 

90 

93 

91 

89 

86 

86 

88 

.4 

MIN 

73 

ro 

70 

ro 

68 

70 

66 

71 

71 

73 

72 

71 

72 

71 

73 

70 

71 

71 

71 

73 

70 

70 

71 

72 

74 

75 

72 

71 

72 

71 

.1 

MELROSE 

MAX 

88 

92 

94 

90 

90 

90 

91 

89 

90 

88 

87 

91 

90 

92 

96 

91 

88 

86 

MIN 

68 

67 

69 

62 

70 

66 

6a 

67 

70 

71 

69 

69 

71 

69 

71 

67 

71 

66 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 

79 

84 

99 

9  6 

89 

90 

87 

88 

85 

89 

85 

85 

83 

81 

B5 

88 

84 

85 

86 

62 

87 

86 

86 

87 

87 

87 

88 

87 

86 

89 

.7 

MIN 

69 

73 

73 

7  9 

76 

74 

77 

79 

72 

75 

76 

78 

75 

70 

70 

73 

71 

73 

79 

79 

72 

78 

ai 

81 

80 

80 

81 

80 

79 

75 

75 

.9 

MIAMI  BEACH 

MAX 

81 

84 

as 

B5 

86 

94 

93 

87 

85 

as 

84 

85 

89 

83 

81 

87 

90 

66 

B7 

68 

86 

85 

BB 

68 

88 

88 

68 

88 

88 

88 

86 

.5 

MIN 

71 

73 

75 

7a 

77 

79 

74 

74 

76 

75 

76 

76 

75 

73 

72 

72 

74 

74 

75 

76 

72 

76 

78 

80 

78 

80 

80 

80 

78 

79 

75 

.9 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

78 

84 

85 

87 

88 

91 

91 

87 

88 

87 

83 

as 

86 

82 

79 

89 

86 

87 

87 

85 

86 

B7 

87 

ee 

86 

88 

69 

91 

88 

89 

86 

.5 

MIN 

69 

li 

74 

74 

73 

72 

71 

73 

75 

75 

75 

74 

73 

72 

71 

72 

72 

71 

73 

72 

72 

72 

77 

75 

76 

77 

76 

76 

76 

73 

73 

.5 

M|AM|    |]  SSW 

MAX 

87 

9  1 

86 

85 

87 

87 

91 

93 

89 

87 

87 

85 

85 

85 

83 

78 

87 

87 

88 

86 

68 

87 

88 

87 

88 

88 

87 

88 

89 

86 

86 

.7 

MIN 

69 

tl 

73 

72 

70 

70 

69 

71 

72 

76 

77 

72 

73 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

77 

74 

73 

74 

77 

73 

73 

74 

72 

.2 

MILES   CITY  TOWER 

MAX 

)9 

91 

93 

93 

92 

93 

94 

92 

92 

92 

91 

91 

93 

92 

93 

92 

91 

MIN 

6  1 

66 

67 

68 

60 

68 

69 

63 

70 

71 

71 

73 

73 

70 

73 

74 

73 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

90 

90 

90 

9  1 

88 

87 

94 

89 

89 

as 

83 

86 

90 

91 

90 

94 

92 

92 

89 

84 

84 

68 

90 

89 

91 

92 

93 

90 

86 

90 

89 

.2 

MIN 

69 

69 

63 

65 

67 

68 

67 

70 

64 

67 

69 

68 

67 

68 

69 

68 

71 

71 

69 

70 

70 

66 

69 

70 

62 

67 

71 

70 

68 

68 

67 

.8 

MONTICEILO  2  S 

MAX 

89 

99 

90 

93 

96 

96 

94 

88 

88 

86 

83 

82 

89 

92 

94 

91 

91 

93 

94 

98 

97 

96 

88 

93 

97 

97 

100 

92 

87 

94 

91 

.9 

MIN 

64 

63 

62 

68 

67 

67 

68 

65 

6  6 

65 

67 

70 

68 

66 

66 

67 

70 

68 

66 

68 

72 

72 

67 

70 

67 

69 

72 

69 

66 

66 

67 

.6 

MOORC   HAVEN   LOCK  1 

MAX 

90 

as 

90 

92 

93 

94 

9  3 

90 

91 

93 

89 

90 

86 

86 

86 

80 

as 

90 

B9 

90 

89 

88 

88 

93 

93 

93 

94 

92 

93 

92 

89 

.9 

MIN 

70 

6  6 

68 

69 

ro 

66 

70 

65 

6  1 

68 

71 

71 

70 

69 

70 

71 

70 

69 

72 

68 

60 

65 

64 

71 

67 

70 

72 

72 

67 

71 

68 

•  6 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

g; 

89 

93 

93 

93 

86 

90 

89 

98 

87 

85 

84 

83 

89 

82 

ae 

89 

90 

91 

68 

88 

87 

90 

92 

93 

93 

93 

90 

89 

90 

88 

.9 

MIN 

69 

6  9 

72 

70 

71 

67 

71 

69 

67 

70 

72 

70 

70 

69 

71 

73 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

71 

71 

73 

72 

74 

7  3 

72 

71 

70 

.7 

»»•  r* f «r«DC«  not**  follovlof  Station  Ittdaa. 

-  78  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  j 

30 

31 

MYAKKA  RIVER   SI  PARK. 

MAX 

87 

8  6 

86 

90 

89 

86 

38 

88 

89 

9  0 

88 

85 

86 

85 

82 

8  3 

80 

90 

89 

87 

88 

88 

90 

93 

91 

91 

91 

92 

92 

88 

0 

68 

59 

60 

67 

72 

62 

60 

65 

63 

64 

68 

69 

67 

70 

71 

67 

68 

71 

69 

73 

73 

72 

71 

69 

70 

71 

71 

66 

69 

67. 

8 

NAPLES   CAR  I  6  GARDENS 

MAX 

87 

85 

87 

90 

89 

88 

89 

89 

89 

87 

89 

86 

85 

88 

85 

86 

87 

88 

89 

86 

86 

88 

90 

89 

89 

89 

93 

90 

89 

89 

88 

2 

63 

67 

70 

70 

70 

72 

76 

68 

69 

70 

69 

67 

70 

71 

69 

72 

70 

70 

69 

73 

72 

71 

74 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

70. 

* 

NICEVtLLE 

MAX 

86 

89 

87 

90 

90 

90 

90 

92 

88 

86 

87 

85 

80 

87 

89 

90 

92 

92 

89 

89 

85 

85 

65 

90 

88 

90 

93 

95 

89 

85 

83 

4 

66 

67 

64 

65 

67 

64 

67 

70 

68 

70 

70 

73 

69 

66 

69 

70 

68 

72 

67 

68 

69 

68 

69 

72 

63 

70 

71 

72 

69 

OCALA 

»ii 

89 

89 

93 

95 

94 

90 

94 

93 

92 

93 

93 

87 

9* 

93 

92 

94 

92 

92 

95 

94 

88 

86 

89 

91 

94 

95 

96 

92 

90 

90 

92. 

0 

69 

66 

70 

70 

70 

70 

71 

67 

66 

67 

69 

70 

69 

70 

70 

88 

66 

69 

66 

72 

70 

70 

70 

72 

70 

71 

74 

69 

70 

70 

OCALA  2  NE 

MAX 

89 

87 

92 

95 

91 

87 

90 

92 

90 

92 

92 

79 

93 

94 

92 

92 

91 

91 

93 

90 

82 

85 

88 

91 

93 

93 

96 

91 

90 

88 

90. 

3 

M I N 

67 

66 

70 

69 

69 

69 

70 

66 

65 

67 

68 

71 

68 

70 

69 

66 

69 

67 

64 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

69 

70 

° 

68 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

83 

82 

86 

86 

89 

86 

90 

83 

86 

8  8 

85 

S3 

82 

81 

82 

77 

60 

87 

88 

67 

85 

84 

83 

88 

88 

87 

88 

88 

89 

88 

88 

1 

65 

68 

73 

70 

71 

69 

70 

67 

70 

70 

71 

73 

72 

75 

73 

74 

70 

73 

72 

71 

7* 

7* 

73 

73 

74 

74 

78 

75 

70 

7  3 

71 

8 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

89 

94 

95 

93 

89 

92 

94 

89 

88 

90 

86 

86 

95 

67 

93 

92 

93 

94 

93 

85 

91 

91 

92 

95 

95 

97 

93 

89 

92 

91 

3 

71 

70 

71 

71 

71 

70 

72 

69 

he 

69 

71 

71 

70 

71 

72 

73 

73 

73 

70 

71 

74 

73 

73 

72 

74 

74 

76 

74 

74 

7 1 

8 

PALATKA 

MAX 

87 

82 

93 

96 

95 

93 

93 

92 

89 

85 

89 

85 

93 

97 

93 

90 

3  0 

89 

92 

93 

87 

87 

86 

95 

97 

98 

100 

90 

90 

90 

9  1 

2 

M1N 

71 

69 

72 

73 

73 

70 

73 

68 

69 

71 

72 

73 

70 

73 

72 

72 

72 

70 

71 

72 

75 

74 

72 

73 

73 

74 

74 

70 

74 

74 

7  2 

0 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

90 

89 

89 

88 

86 

88 

89 

88 

90 

87 

87 

84 

85 

87 

91 

92 

92 

91 

89 

88 

90 

3  8 

88 

88 

87 

89 

92 

91 

88 

89 

88 

7 

MIN 

67 

67 

66 

72 

71 

73 

74 

69 

69 

71 

71 

73 

78 

76 

69 

71 

73 

72 

70 

72 

73 

74 

73 

74 

66 

71 

75 

69 

69 

74 

71 

5 

PARR  I SH 

MAX 

90 

90 

93 

96 

93 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

88 

88 

88 

86 

92 

94 

93 

89 

86 

90 

91 

94 

93 

94 

95 

95 

96 

94 

91 

3 

69 

66 

69 

70 

71 

71 

71 

68 

69 

68 

70 

71 

71 

70 

73 

73 

71 

71 

72 

72 

73 

74 

74 

72 

70 

72 

73 

74 

72 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

87 

86 

87 

89 

90 

86 

93 

85 

87 

85 

85 

87 

90 

88 

89 

90 

92 

90 

89 

85 

86 

85 

88 

89 

67 

90 

88 

87 

85 

85 

87 

7 

72 

70 

71 

72 

72 

72 

70 

72 

69 

72 

76 

73 

72 

70 

71 

73 

75 

77 

74 

73 

73 

73 

75 

68 

67 

69 

74 

73 

71 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 

85 

85 

85 

86 

88 

88 

90 

82 

86 

82 

85 

85 

89 

86 

86 

88 

87 

87 

88 

84 

86 

87 

87 

87 

87 

89 

90 

89 

83 

84 

86 

3 

72 

71 

72 

73 

74 

70 

71 

72 

69 

72 

76 

71 

75 

72 

71 

74 

77 

80 

76 

75 

73 

74 

75 

67 

67 

71 

76 

72 

71 

7 1 

72 

,7 

PERRY 

MAX 

90 

89 

92 

92 

90 

90 

91 

89 

3  9 

84 

86 

88 

90 

93 

93 

94 

91 

94 

92 

90 

91 

86 

9  0 

93 

92 

94 

91 

87 

90 

90 

4 

67 

65 

65 

69 

69 

68 

69 

66 

67 

68 

70 

69 

71 

70 

70 

69 

70 

68 

65 

65 

70 

71 

67 

71 

67 

68 

72 

69 

71 

PLANT  CITY 

MA. 

87 

87 

91 

93 

93 

89 

88 

87 

89 

87 

89 

85 

86 

90 

84 

88 

92 

91 

92 

88 

83 

90 

89 

91 

93 

93 

94 

94 

91 

91 

89 

5 

70 

66 

71 

70 

71 

67 

71 

68 

67 

67 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

69 

69 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

73 

72 

73 

73 

73 

POMPANO  BEACH 

MAX 

81 

81 

86 

89 

68 

93 

91 

88 

86 

88 

87 

87 

83 

84 

81 

87 

90 

89 

88 

89 

89 

87 

89 

89 

89 

89 

90 

92 

90 

88 

87 

6 

71 

70 

72 

72 

71 

69 

69 

67 

71 

72 

70 

65 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

72 

72 

70 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

PUNTA  GORDA 

MAX 

85 

92 

92 

96 

95 

92 

93 

93 

90 

90 

90 

87 

87 

83 

77 

8  6 

89 

92 

92 

87 

90 

89 

94 

94 

91 

91 

94 

93 

95 

96 

90 

.5 

68 

68 

71 

71 

73 

72 

76 

74 

69 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

74 

71 

72 

74 

73 

75 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

73 

72 

,1 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 

91 

89 

92 

95 

94 

95 

94 

88 

87 

87 

87 

83 

89 

89 

91 

92 

91 

90 

90 

93 

90 

90 

87 

89 

91 

92 

95 

90 

85 

90 

90 

.2 

64 

65 

66 

69 

68 

70 

68 

67 

67 

67 

68 

70 

71 

68 

66 

68 

72 

70 

68 

68 

72 

71 

68 

70 

68 

67 

71 

68 

69 

67 

68 

.  t. 

ROYAL   PALM   RANGER  STA 

MAX 

84 

90 

89 

92 

91 

90 

93 

92 

91 

88 

87 

84 

88 

85 

84 

87 

90 

91 

90 

90 

89 

90 

90 

91 

91 

90 

91 

91 

90 

90 

89 

.3 

61 

65 

70 

68 

67 

68 

66 

61 

58 

67 

68 

69 

70 

69 

70 

69 

71 

66 

63 

71 

69 

72 

73 

71 

73 

71 

71 

72 

71 

72 

6  6 

,5 

SAINT   AUGUST  I NE 

MAX 

83 

82 

85 

88 

92 

90 

87 

88 

88 

88 

83 

86 

91 

91 

88 

87 

88 

67 

87 

88 

87 

38 

86 

90 

93 

93 

94 

86 

64 

93 

88 

.0 

68 

7* 

74 

71 

67 

73 

73 

75 

70 

79 

71 

70 

68 

70 

73 

71 

71 

72 

70 

68 

72 

72 

76 

73 

71 

75 

72 

69 

72 

79 

72 

,  o 

SAINT  LEO 

MAX 

87 

91 

91 

94 

92 

85 

89 

87 

91 

88 

90 

88 

88 

90 

88 

92 

92 

91 

92 

90 

87 

86 

88 

91 

93 

92 

94 

93 

91 

68 

90 

.0 

MIN 

68 

68 

70 

71 

71 

69 

69 

68 

67 

69 

71 

70 

70 

71 

71 

72 

70 

71 

70 

73 

70 

73 

72 

73 

73 

74 

73 

71 

68 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

88 

88 

ee 

90 

91 

96 

92 

91 

90 

88 

87 

84 

89 

89 

90 

93 

91 

92 

92 

93 

91 

94 

90 

92 

92 

91 

92 

91 

86 

88 

90 

.3 

M  1  N 

63 

64 

71 

70 

70 

72 

69 

67 

67 

66 

69 

70 

72 

71 

68 

69 

72 

72 

68 

67 

72 

69 

68 

72 

68 

68 

72 

70 

68 

ST  PETERSBURG 

MAX 

89 

87 

89 

91 

89 

86 

88 

84 

89 

89 

90 

88 

86 

89 

84 

87 

90 

91 

88 

88 

86 

68 

88 

88 

90 

89 

90 

92 

92 

88 

88 

.  3 

MIN 

68 

70 

73 

75 

76 

75 

74 

72 

72 

73 

76 

73 

74 

75 

76 

76 

73 

75 

76 

76 

74 

78 

75 

77 

76 

77 

77 

77 

69 

75 

7  3 

SANBORN  TOWER 

MAX 

92 

91 

92 

95 

97 

96 

92 

89 

89 

ee 

83 

83 

90 

90 

92 

92 

93 

91 

91 

93 

91 

91 

88 

87 

92 

94 

95 

94 

87 

90 

90 

.9 

MIN 

62 

63 

62 

64 

62 

67 

67 

65 

66 

68 

69 

69 

67 

67 

65 

68 

68 

67 

65 

64 

70 

67 

65 

69 

63 

65 

68 

67 

63 

.  0 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

85 

88 

92 

9  2 

93 

91 

92 

90 

88 

87 

87 

86 

90 

91 

90 

91 

91 

91 

94 

94 

86 

93 

90 

91 

95 

95 

95 

93 

89 

89 

90 

.6 

MIN 

69 

69 

71 

<0 

69 

68 

71 

68 

68 

69 

70 

72 

67 

69 

71 

71 

73 

71 

6  7 

74 

74 

73 

72 

72 

74 

73 

73 

72 

73 

70 

70 

■  8 

SARASOTA 

MAX 

90 

86 

90 

9; 

90 

89 

90 

88 

90 

88 

87 

87 

90 

91 

88 

87 

91 

94 

91 

88 

89 

89 

90 

92 

90 

92 

93 

9* 

95 

93 

90 

.1 

MIN 

68 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

62 

69 

69 

69 

69 

72 

71 

72 

74 

73 

76 

73 

73 

74 

76 

73 

72 

74 

73 

74 

75 

71 

71 

70 

t2 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 

80 

88 

87 

90 

91 

92 

89 

91 

89 

94 

85 

87 

88 

84 

80 

88 

86 

90 

90 

89 

90 

90 

94 

89 

89 

89 

90 

90 

89 

90 

88 

.7 

MIN 

69 

67 

70 

70 

69 

68 

66 

67 

68 

73 

70 

71 

72 

70 

70 

7  0 

70 

69 

68 

70 

72 

71 

72 

12 

73 

71 

72 

72 

72 

69 

70 

.  i 

STE I NHATCHEE  MCCAIN  TWR 

MAX 

88 

87 

89 

90 

92 

90 

90 

88 

92 

88 

88 

89 

83 

87 

88 

91 

94 

94 

92 

94 

92 

90 

91 

87 

90 

92 

90 

94 

90 

91 

90 

•  0 

MIN 

65 

64 

63 

66 

66 

68 

68 

65 

70 

66 

66 

68 

67 

66 

65 

65 

65 

64 

59 

62 

62 

61 

60 

59 

59 

59 

59 

58 

57 

57 

6  3 

t3 

STUART    1  N 

MAX 

80 

83 

85 

8  6 

86 

96 

94 

89 

87 

85 

84 

83 

81 

66 

79 

90 

87 

88 

36 

93 

69 

89 

89 

87 

91 

89 

89 

90 

89 

86 

87 

.3 

MIN 

70 

68 

74 

7  2 

70 

73 

69 

68 

73 

72 

72 

73 

71 

74 

72 

71 

69 

73 

72 

70 

72 

73 

70 

72 

7  6 

75 

74 

73 

72 

70 

7  i 

•  8 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

90 

90 

93 

95 

94 

97 

91 

90 

86 

87 

84 

84 

90 

89 

90 

91 

92 

91 

92 

93 

90 

89 

88 

90 

9  2 

93 

94 

se 

85 

90 

90 

.3 

M I  N 

67 

65 

66 

70 

68 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

68 

69 

70 

73 

73 

70 

66 

72 

70 

69 

70 

68 

67 

71 

70 

71 

70 

69 

.  4 

TAMIAMI    TRL    40  MI  BEND 

MAX 

85 

91 

90 

94 

94 

91 

92 

89 

89 

90 

88 

87 

86 

89 

87 

88 

90 

93 

93 

93 

90 

9  2 

92 

93 

91 

92 

92 

98 

93 

93 

90 

.8 

MIN 

67 

63 

63 

67 

68 

66 

65 

64 

67 

69 

67 

69 

71 

72 

70 

70 

71 

70 

71 

73 

71 

7  1 

73 

73 

72 

74 

73 

74 

73 

74 

69 

.7 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

86 

84 

88 

90 

88 

86 

85 

84 

89 

88 

89 

86 

85 

86 

86 

87 

88 

91 

88 

67 

83 

87 

68 

9  0 

89 

88 

90 

93 

89 

88 

87 

.  3 

MIN 

68 

66 

72 

72 

73 

69 

69 

69 

69 

6  9 

72 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

71 

72 

73 

72 

7  3 

75 

75 

75 

74 

75 

7C 

72 

73 

71 

,7 

TARPON   SPGS    SEWAGE  PL 

MAX 

90 

89 

90 

90 

89 

89 

85 

85 

86 

89 

90 

90 

83 

89 

88 

39 

90 

91 

90 

91 

86 

85 

87 

90 

86 

89 

90 

91 

91 

91 

88 

.  8 

MIN 

69 

67 

68 

69 

72 

75 

66 

69 

69 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

70 

71 

71 

74 

74 

72 

74 

75 

74 

73 

74 

73 

72 

73 

71 

.  6 

TAVERN  I ER 

MAX 

82 

85 

86 

86 

88 

90 

89 

89 

88 

37 

87 

86 

36 

86 

85 

36 

86 

88 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

88 

88 

87 

88 

86 

86 

.9 

MIN 

69 

75 

76 

77 

77 

75 

77 

76 

71 

76 

75 

76 

73 

76 

75 

70 

74 

72 

72 

74 

78 

75 

76 

79 

76 

79 

79 

72 

79 

77 

75 

,3 

TITUSVILLE  2  w 

MAX 

85 

87 

91 

90 

93 

93 

94 

91 

90 

90 

89 

96 

9  0 

90 

89 

38 

68 

86 

90 

95 

88 

90 

94 

92 

92 

91 

94 

93 

86 

87 

90 

.5 

MI  N 

68 

70 

69 

69 

68 

67 

67 

65 

61 

66 

70 

68 

69 

67 

69 

71 

70 

69 

68 

70 

72 

70 

70 

69 

71 

71 

73 

73 

70 

69 

69 

•  0 

USHER  TOWER 

MAX 

90 

87 

94 

93 

92 

87 

89 

89 

87 

87 

88 

86 

8  9 

90 

90 

93 

93 

92 

92 

69 

89 

90 

86 

90 

9* 

92 

92 

90 

88 

89 

90 

.0 

MIN 

65 

63 

66 

66 

65 

66 

68 

64 

64 

67 

60 

61 

65 

66 

70 

65 

67 

64 

61 

65 

66 

68 

63 

69 

69 

68 

70 

67 

69 

70 

65 

.9 

VENICE 

MAX 

86 

85 

87 

88 

87 

87 

88 

86 

89 

88 

88 

87 

37 

88 

85 

66 

87 

92 

89 

87 

86 

88 

69 

89 

90 

90 

91 

90 

90 

89 

88 

.0 

MIN 

68 

64 

69 

70 

72 

72 

77 

70 

69 

69 

70 

72 

72 

72 

73 

74 

71 

72 

7* 

72 

75 

77 

74 

73 

75 

74 

75 

73 

72 

72 

72 

.1 

VERO  8EACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

78 

82 

87 

87 

88 

92 

88 

88 

88 

86 

85 

83 

83 

88 

80 

87 

85 

86 

87 

91 

89 

89 

89 

89 

89 

91 

89 

91 

66 

86 

86 

.9 

MIN 

73 

72 

73 

72 

71 

69 

69 

68 

71 

72 

74 

73 

71 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

7S 

75 

75 

75 

73 

71 

72 

.  » 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

90 

92 

94 

95 

92 

90 

7 : 

88 

92 

86 

90 

87 

86 

90 

81 

33 

91 

93 

92 

88 

88 

,1 

92 

93 

91 

94 

94 

92 

90 

91 

90 

.3 

MIN 

70 

65 

70 

69 

71 

68 

71 

68 

65 

67 

69 

70 

71 

66 

72 

72 

68 

70 

71 

70 

73 

72 

71 

70 

72 

72 

75 

71 

72 

70 

70 

.1 

So*  r*f«r«oce  doMi  follo»ln*  Station  Iod««. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Day  Ol  Month 

• 

a 

Station 

I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

M  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 

82 

9  A 

8$ 

86 

6t 

94 

90 

88 

86 

87 

85 

85 

82 

84 

8  0 

87 

87 

90 

89 

87, 

0 

H 1  N 

72 

71 

73 

73 

6  1 

69 

68 

12 

73 

77 

72 

71 

70 

71 

70 

70 

73 

72 

69 

70 

71 

71 

73 

74 

74 

76 

'i 

73 

72 

71  4 

g 

■EST   PACK  8EACM  W8  AP 

MAX 

82 

85 

g «. 

88 

89 

.4 

B9 

89 

87 

87 

86 

85 

82 

87 

76 

68 

88 

88 

88 

92 

88 

89 

90 

89 

90 

90 

90 

92 

89 

87. 

6 

M I N 

71 

70 

72 

73 

73 

.'0 

71 

68 

74 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

74 

69 

70 

72 

73 

7* 

74 

73 

75 

75 

75 

73 

72  . 

3 

WE  WAH 1 TCMKA 

MAX 

92 

92 

94 

94 

93 

95 

91 

91 

92 

92 

92 

85 

87 

92 

94 

95 

92 

95 

95 

92 

91 

91 

91 

92 

92 

94 

94 

9* 

91 

91 

92. 

2 

-IN 

64 

6  1 

.  I> 

69 

6  6 

6  4 

62 

62 

72 

72 

72 

70 

65 

68 

68 

66 

68 

68 

68 

68 

67 

66 

66 

66 

65 

65 

68 

70 

68 

68 

66. 

9 

WINTER  HAVEN 

MAX 

8  • 

>] 

94 

94 

93 

87 

3  - 

91 

71 

88 

85 

85 

90 

84 

89 

92 

90 

92 

90 

87 

90 

93 

91 

92 

92 

95 

94 

91 

89 

90 

2 

Ml  N 

68 

66 

6H 

69 

72 

65 

69 

67 

67 

67 

71 

69 

68 

67 

68 

66 

68 

72 

67 

69 

72 

70 

69 

68 

69 

71 

71 

72 

71 

67 

68. 

8 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

93 

90 

93 

93 

97 

vi 

94 

93 

85 

91 

90 

')  0 

86 

91 

91 

92 

95 

94 

91 

93 

92 

90 

89 

86 

91 

94 

94 

95 

91 

86 

91 

A) 

MIN 

66 

68 

6  5 

69 

70 

70 

68 

68 

6  V 

"0 

71 

7  0 

69 

67 

70 

72 

73 

70 

72 

72 

71 

69 

68 

68 

69 

72 

69 

70 

69 

69 

9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

6 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Total 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.27 

.24 

.  26 

.31 

.  20 

.21 

.19 

.20 

.27 

.34 

.19 

.53 

.21 

.23 

.26 

.38 

.28 

.19 

.38 

.14 

.  3  3 

.23 

.29 

.23 

.28 

.29 

_ 

.12 

B7  . 94 

BELLE  GLADE  EXP  ST  A 

EVAP 

.18 

.  13 

.18 

.22 

.22 

.23 

.27 

.19 

.18 

.17 

.17 

.09 

.06 

.08 

.25 

- 

.18 

.13 

.31 

.23 

.23 

.13 

.19 

.16 

.22 

.25 

.15 

.22 

.21 

.15 

B5.67 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.18 

.05 

.07 

.  10 

.25 

.20 

.2:. 

.22 

.16 

.21 

.11 

.08 

.06 

.04 

.07 

.11 

.09 

.18 

.20 

.20 

.10 

.17 

.19 

.17 

.25 

.19 

.18 

.30 

B4.91 

MAX 

93 

85 

91 

93 

95 

94 

93 

93 

92 

91 

90 

90 

83 

61 

91 

81 

90 

90 

94 

95 

93 

89 

88 

89 

96 

96 

92 

96 

96 

97 

91.2 

MIN 

77 

74 

75 

78 

78 

76 

76 

75 

75 

74 

75 

75 

75 

73 

74 

74 

74 

75 

76 

77 

78 

74 

74 

74 

77 

81 

79 

79 

79 

80 

76.0 

FLAMINGO  RANGER  ST  A 

EVAP 

.42 

.38 

.11 

.14 

.38 

.44 

.48 

.41 

WIND 

99 

118 

172 

280 

205 

130 

36 

74 

84 

219 

56 

94 

43 

53 

120 

126 

165 

55 

80 

73 

84 

85 

65 

75 

105 

2696 

MAX 

'i  3 

90 

97 

97 

98 

94 

94 

98 

92 

90 

76 

90 

83 

94 

S3 

92 

100 

98 

98 

98 

101 

99 

100 

93.9 

MIN 

70 

70 

1 1 

71 

69 

72 

76 

72 

57 

73 

74 

74 

72 

68 

81 

72 

74 

77 

77 

74 

76 

77 

77 

72.8 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.31 

.18 

.18 

.17 

.29 

.19 

.27 

.37 

.18 

.18 

.18 

.20 

.13 

.09 

.12 

.03 

.10 

.09 

.18 

.22 

.15 

.17 

.25 

.28 

.18 

.30 

.25 

.14 

.18 

B5.75 

WIND 

36 

30 

28 

27 

37 

25 

31 

74 

7 

11 

7 

33 

18 

13 

27 

25 

25 

28 

17 

23 

36 

25 

16 

28 

15 

20 

32 

23 

10 

12 

739 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.20 

.19 

.  22 

.  35 

.30 

.33 

.17 

.24 

.25 

.31 

.18 

.06 

.33 

.25 

.14 

.41 

.31 

.32 

.22 

.19 

.22 

.27 

.13 

.26 

.25 

.29 

.27 

.29 

.30 

.20 

7  .45 

WIND 

25 

20 

30 

25 

25 

40 

15 

20 

30 

25 

10 

30 

20 

20 

15 

35 

25 

30 

5 

15 

15 

15 

20 

30 

25 

25 

25 

30 

15 

10 

670 

MAX 

89 

91 

98 

102 

98 

9  3 

95 

90 

90 

96 

98 

84 

90 

97 

100 

96 

95 

97 

95 

95 

93 

88 

95 

98 

100 

99 

100 

98 

94 

91 

94.9 

MIN 

71 

69 

72 

72 

71 

71 

71 

70 

68 

71 

73 

71 

70 

71 

72 

69 

73 

71 

71 

71 

73 

73 

72 

74 

74 

74 

76 

69 

72 

72 

71.5 

IIIALEAH 

EVAP 

.22 

.04 

.13 

.18 

.27 

.16 

.16 

.22 

.17 

.18 

.17 

.17 

.17 

.04 

.18 

.14 

.16 

.17 

.04 

.27 

.20 

.20 

.30 

.32 

.09 

.17 

B5.22 

WIND 

3K 

37 

35 

26 

32 

19 

29 

30 

18 

21 

48 

29 

30 

20 

38 

12 

25 

20 

17 

18 

28 

29 

18 

29 

25 

24 

37 

25 

15 

18 

790 

LISBON 

EVAP 

.22 

.12 

.25 

.18 

.33 

.19 

.19 

.17 

.30 

.15 

.19 

.13 

.15 

.25 

.28 

.14 

.23 

.15 

.36 

.23 

.11 

.11 

.10 

.14 

.25 

.11 

.28 

.11 

.36 

.18 

5.96 

WIND 

10 

5 

30 

20 

50 

5 

20 

20 

35 

20 

30 

15 

25 

20 

40 

20 

20 

20 

15 

25 

20 

25 

20 

10 

15 

10 

10 

16 

14 

10 

595 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.  1  5 

.10 

.17 

.22 

.28 

.21 

.32 

.20 

.18 

.14 

.14 

.10 

.09 

.16 

.02 

.15 

.37 

.26 

.24 

.31 

.22 

.22 

.30 

.23 

.20 

.19 

.23 

.24 

B6.04 

WIND 

15 

19 

12 

19 

21 

21 

39 

28 

13 

23 

11 

12 

in 

2 

29 

26 

30 

25 

28 

17 

47 

44 

19 

15 

18 

22 

12 

13 

24 

17 

631 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.10 

.37 

.38 

.32 

.27 

.33 

.30 

.28 

.18 

.21 

.16 

.10 

.12 

.30 

.03 

.08 

.35 

.30 

.24 

.31 

.16 

.16 

.32 

.29 

.33 

.38 

.30 

.27 

.23 

B7.42 

TAMIAMI  TRL  40  Ml  BEND 

EVAP 

.13 

.15 

.21 

.23 

.19 

.20 

.18 

.08 

.21 

.11 

.12 

.10 

.16 

.04 

.20 

.13 

.22 

.21 

.23 

WIND 

38 

25 

22 

23 

24 

17 

11 

2 

5 

7 

5 

1 

13 

1 

1 

6 

6 

5 

6 

10 

14 

18 

15 

13 

17 

16 

12 

8 

6 

347 

MAX 

78 

84 

90 

94 

96 

93 

93 

88 

84 

88 

85 

82 

83 

84 

80 

82 

90 

96 

95 

96 

86 

92 

95 

95 

94 

94 

95 

99 

97 

90 

89.9 

MIN 

62 

73 

74 

74 

74 

74 

76 

74 

72 

72 

73 

73 

75 

73 

73 

70 

73 

76 

74 

76 

74 

76 

78 

78 

78 

78 

78 

80 

78 

74.5 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.30 

.07 

.  li. 

.22 

.30 

.29 

.20 

.25 

.21 

.19 

.25 

.23 

.12 

.14 

.33 

.07 

.38 

.21 

.27 

.26 

.28 

.26 

.18 

.10 

.21 

.26 

.21 

.20 

.25 

.26 

6.66 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.25 

.24 

.27 

.  35 

.34 

.21 

.47 

.27 

.15 

.23 

.27 

.21 

.25 

.18 

.28 

.29 

.33 

.32 

.27 

.31 

.30 

.19 

.25 

.18 

.19 

.17 

.38 

.29 

.31 

.18 

7.93 

WIND 

31 

52 

56 

47 

42 

52 

57 

64 

79 

113 

95 

55 

45 

37 

39 

41 

54 

55 

44 

40 

40 

39 

54 

24 

36 

67 

48 

57 

70 

53 

1606 

(a)     Evaporation  measured  in  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 


Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  HRCN  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vero  Beach  FAA  Airport  -  Evaporation  area  not  fenced. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 

Day  of  month 

■ 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

,4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 
> 
< 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

87 

76 

91 
76 

95 
78 

100 
79 

99 
80 

95 
80 

98 
78 

92 
78 

94 
78 

96 
78 

96 
78 

87 
79 

92 
76 

95 
77 

98 
79 

94 
78 

95 
79 

94 
78 

90 
78 

92 
78 

88 
79 

84 
78 

92 
77 

96 
78 

97 
78 

96 
80 

98 
81 

96 
80 

93.8 
78.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

82 
78 

85 
76 

88 

78 

91 
78 

89 
80 

88 

79 

88 
78 

85 
78 

84 

76 

87 
77 

88 
78 

H2 
78 

84 

76 

86 
77 

88 
78 

88 
78 

88 
78 

89 
78 

86 
79 

86 
79 

85 
80 

80 
79 

87 
78 

89 
79 

91 
78 

90 
82 

92 
81 

90 
80 

89 
81 

87 
78 

87.0 
78.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

75 
72 

78 
71 

78 
72 

80 
72 

79 
75 

77 
74 

7  7 
73 

76 
73 

76 
72 

77 
72 

78 
73 

74 

73 

75 
71 

78 
72 

79 
73 

78 
73 

79 
74 

80 
74 

78 
74 

78 
74 

76 
74 

74 
73 

78 
72 

79 
74 

81 
74 

80 
76 

82 
76 

80 
76 

78 

75 

76 
73 

77.7 
73.3 

Slope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahtagrass  sod.  Instrumentation: 

3  point  Foxboro  Thermograph. 


r«f»r«De«  »otoa  follorlBc  Itatloe  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


No.  ot  Doyi 

Sno 

~.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

E 

Average 
Minimum 

o 

_ 

f 

Max. 

_ 
•  1 

>. 
a 

fl 

1.00  or  More 

Averogo 
Maximui 

< 

Departur 

Z 
E 

Highest 

Date 

i 

Date 

a 
a 

5  s 

Total 

|  z 
a  E 
a  ut 

6 

Date 

Total 

CI  o 

K  O 

5  o 

s 

S 

o 

I 
a 

JANUARY  1962 

CARRABELLE  1  NNW 

63.5 

37.5 

50.5 

74 

25+ 

16 

13 

441 

13 

0 

3.76 

1.00 

27 

.0 

0 

6 

3 

1 

KISSIMMEE  2 

76.1 

48.0 

62.1 

1 

.2 

90 

28 

30 

15 

158 

1 

0 

.85 

-  1.06 

.55 

12 

.0 

0 

TTTlT^VTt  1  F    9  W 

73.5 

50.1 

61  . 8 

,  1 

88 

31 

31 

3 

151 

0 

0 

1 

0 

1.44 

.  43 

.  38 

11 

.0 

0 

6 

0 

0 

MARCH  1962 

KISSIMMEE  2 

79.7 

53.7 

66.7 

.5 

90 

11 

37 

8 

47 

1 

0 

0 

0 

3.84 

-  .19 

2.10 

23 

.0 

0 

3 

2 

2 

MAY  1962 

FELLSMERE 

90.3 

64.5 

77.4 

1 

.1 

98 

25+ 

58 

6 

0 

18 

0 

0 

0 

1  .94 

-  2.14 

.87 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

f2 

JANUARY  1962 

CARRABELLE  1  NNW 

.80 

.85 

.41 

.09 

.05 

.23 

1.00 

.33 

3.76 

CORN WELL  4  NW 

.15 

T 

T 

.19 

T 

T 

.02 

.11 

T 

.18 

.65 

HILLS BO RO  RVR  ST  PK 

.01 

.47 

.15 

.22 

.02 

.  14 

.02 

.19 

1 .22 

KISSIIOIEE  2 

.30 

.55 

.85 

OKEECHOBEE  9  W 

.25 

.06 

.04 

.14 

.13 

.01 

.01 

.03 

.04 

.71 

TITUSVILLE 

.15 

.30 

.10 

.24 

.38 

.27 

1.44 

MARCH  1962 

CORNWELL  4  NW 

T 

T 

T 

.02 

.45 

.01 

2.57 

3.05 

KISSIIOIEE  2 

1.55 

2.10 

.19 

3.84 

OKEECHOBEE  9  W 

.15 

.01 

.03 

3.00 

3.25 

.30 

6.74 

APRIL  1962 

CORNWELL  4  NW 

.06 

T 

1.05 

T 

.36 

1.47 

OKEECHOBEE  9  W 

.01 

.70 

.02 

.73 

MAT  1962 

CORNWELL  4  NW 

.68 

.86 

.16 

.15 

T 

T 

T 

1 .85 

PELLSUERE' 

T 

.87 

.48 

.12 

T 

.02 

T 

.20 

.25 

1  .94 

OKEECHOBEE  9  W 

2.00 

1.00 

1.00 

.25 

4.25 

See  Reference  Notes  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

| 
? 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

JANUARY  1962 

l  a  ft ubi  bu   i  r»n" 

HAX 
HIN 

■  58 
48 

60 
35 

58 
25 

61 
29 

68 
37 

67 
31 

67 
31 

58 
39 

66 
28 

57 
33 

40 
21 

45 
19 

48 
16 

65 
27 

73 
52 

66 
37 

66 
31 

65 
32 

65 
48 

66 
47 

65 
48 

70 
50 

74 

52 

73 
56 

74 
47 

66 
53 

64 
48 

63 
30 

67 
29 

66 
41 

66 
43 

63.  5 
37.5 

KISSIMMEE  2 

HAX 
HIN 

65 
40 

67 
34 

61 
33 

69 
35 

76 
48 

80 
60 

80 

65 

78 

55 

75 
40 

74 
41 

58 
48 

54 
38 

35 

85 
50 

83 
30 

81 

59 

74 
46 

79 
47 

79 
47 

80 
45 

80 
50 

at 
83 

55 

83 
60 

85 

56 

82 
60 

84 
61 

85 
60 

90 
65 

82 
42 

71 

36 

76 
48 

76.1 
48.0 

TI TUSV I  LLE 

HAX 
HIN 

69 
53 

57 
41 

58 
31 

68 
.13 

79 
49 

83 
68 

76 
51 

73 
50 

74 
38 

72 
51 

59 
51 

59 
38 

fill 

50 

72 
49 

85 

56 

74 
58 

68 
43 

74 

45 

75 
52 

69 
51 

71 

57 

82 
52 

87 
60 

84 

56 

83 
60 

83 
59 

86 
62 

76 
58 

63 
47 

72 
39 

88 
45 

73.5 
50.1 

MARCH  1962 

KISSIHHEE  2 

MAX 
HIN 

85 
62 

82 
67 

88 
60 

65 
55 

80 
52 

65 
50 

61 
49 

72 
37 

81 
43 

M5 

50 

90 
55 

88 

60 

83 
57 

78 

50 

78 
56 

71 

53 

75 
50 

85 
55 

80 
41 

77 
52 

88 

66 

84 
70 

81 

56 

80 

55 

82 
50 

77 

57 

71 

51 

80 
43 

79 
54 

81 

60 

80 
50 

79.7 
53.7 

HAY  1962 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

91 
61 

93 
64 

92 
62 

91 

60 

85 
59 

82 
58 

82 

59 

84 
60 

85 
61 

94 
60 

93 
61 

92 
62 

86 
66 

84 

70 

88 
64 

89 
65 

85 
70 

84 

66 

85 
60 

87 
61 

98 
66 

97 
68 

92 
66 

96 
65 

98 

69 

97 
69 

96 
68 

97 
70 

93 
69 

92 
69 

92 
70 

90.3 
64.5 

CORRECTIONS 
MONTH:     NOVEMBER  1961 


Cllmatologlcal  Data  Table: 

Tarpon  Springs  Sewage  Plant 


Dally  Temperature  Table: 

Tarpon  Springs  Sewage  Plant 


MONTH:      DECEMBER  1961 


Cllmatologlcal  Data  Table: 
Gainesville  3  WSW 


Dally  Temperature  Table: 

Gainesville  3  WSW 


ANNUAL  1961 


Average  Temperature  and  Departure  Table: 
Gainesville  3  WSW 


Tarpon  Springs  Sewage  Plant 


MONTH:     MARCH  1962 


Cllmatologlcal  Data  Table: 
Salot  Marks  6  SE 


Daily  Precipitation  Table: 
Saint  Marks  6  SE 


Average  minimum  temperature  should  be  57.8 
average  temperature,  68.5;  departure  from 
long-term  average,  +1.7;   degree  days,  39. 


Minimum  temperature  on  the  8th  should  be 
65;   9th,   47;   10th,   52;   average  minimum 
temperature,   57 . 8 . 


Average  minimum  temperature  should  be  46.5; 
average  temperature,   59.5;  departure  from 
long-term  average,  +0.6;  degree  days,  222* 
min  32  or  below,  6. 


Minimum  temperature  on  the  27th  should  be 
32;   average  minimum  temperature,  46.5. 


For  the  month  of  December  1961  average 
temperature  should  be  59.5;   departure  from 
long-term  average,  +0.6;   annual  average 
temperature,   69.6;   annual  departure  from 
long-term   average,  -0.8. 

For  the  month  of  November  1961  average 
temperature  should  be  68.5;  departure  from 
long-term  average,  +1.7;   annual  average 
temperature,  71.8;   annual  departure  from 
long-term  average,  -0.7. 


Total  precipitation  should  be  3.18;  greatest 
day,  1.30  on  the  2nd;  no.  days  with  .10  or 
more,  4;    .50  or  more,  3;   1.00  or  more.  1. 
Northwest  Division  average  precipitation 
should  be  5.16;  departure  from  normal,  -0.38. 


Precipitation  on  the  31st  should  be  .30; 
monthly  total,  3.18. 


S»»  raf«r«nc*  notes  following  Station  Indsx. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JUNE  1962 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
JUNE  1962 


-  84  - 


STATION  INDEX 


f LOR  I OA 
JUNE  1962 


STATION 

|      INDEX  NO.  1 

COUNTY 

U 

< 

LATmmE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

W 
O 

U 

U 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP 

I 

SPECIAL 

DRAIN; 

< 

J 

LONG] 

TEMP 

PRECIP 

i 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

DO70 

LAKE 

29  05 

81  34 

30 

5P 

5P 

A1.EIANOER    SPOS.  ASSN. 

l i sbon 

LAKE 

28  53 

5P 

OK  L  Aw AHA    WATER  AyTH. 

APALACH1COLA  «B  CITY 

0211 

FRANKLIN 

29  44 

84  59 

MIC 

SUWANNEE 

j 

120 

* 

6P 

Radio  station  wneR 

ARCADIA 

OZZS 

DE  SOTO 

27  14 

81  52 

TO 

6P 

*P 

RADIO  STATION  HAPG 

LONGBOAT  KEY 

II  24 

MANATEE 

27  25 

82  39 
80  16 

10 
1* 

f 

G.  w.  HERRINGSHAw 

0369 

HIGHLANDS 

165 

6P 

C 

J.  WILEY  COTHRAN 

LOXAHATCMEE 

PALM  BEACH 

26  *1 

6P 

4P 

C 

MRS.  C.  A.  KING 

0390  POLK 

27  50 

61  31 

150 

HARRY  M.  TOLSON 

LYNNE  *  SE 

9217 

MARION 

29  10 

OTIS  B.  FORT 

bay'lake 

0*78 

POLK 

27  5* 

81  50 

129 

5P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

MAOI SON 

MADISON 

30  28 

rp 

T.  C.  MERCHANT 

0 ! :  D 

HILLSBOROUGH 

26  0* 

82  30 

51 

7A 

7A 

6P 

CHARLES  G.  HELTMAN.  JR. 

BAY PORT 

0535  HERNANDO 

28  3Z 

62  39 

10 

TA 

7A 

WILBUR  D>  GOOD 

MAR  I ANNA   IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

30  *5 

65  17 

120 

JP 

9p 

FlA.    IND.   SCH.  FOR  BOYS 

BELLE  GLADE  EIP  STa 

D6]  i 

PALM  BEACH 

80  38 

16 

1A 

■A 

EVERGLADES  EKP.  STA. 

MAR | NEL  AND 

5391 

FLAGLER 

29  *0 

81  13 

10 

c 

MARINE   STUDIO  INC. 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  * 

0616 

PALM  BEACH 

Z6  *Z 

80  *3 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAYO  5  NW 

LAFAYETTE 

30  06 

6P 

ROBERT    Li  ANNIN 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

0739 

HENQRY 

26  19 

81  00 

IT 

9P 

5P 

DAVID  B.  JAMIESON 

MELBOURNE 

BREVARO 

28  05 

CITY  OF  MELBOURNE 

0791 

ORANGE 

28  33 

6P 

"a 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

BLACKMAN   4  WNW 

0765 

OKALOOSA 

30  57 

66  *2 

200 

c 

MRS.   S.  YOUNGBLOOD 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

9693 

DADE 

25  47 

80  II 

5P 

ALEKANOER  M.  ALCOTT 

BLOUNTSTOWN  Z  SE 

080*  CALHOUN 

30  26 

85  02 

51 

7A 

7A 

DAVID  HOWELL 

MIAMI  BEACH 

5658 

OAOE 

25  47 

80  08 

9 

5P 

5P 

c  J 

LIFE  GUARD  PATROL 

80CA  RATON 

09*5  PALM  BEACH 

26  21 

GUS  P.  HAGER 

MIAMI   WB  AIRPORT 

DAOE 

25  46 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BRADENTON  EXP  STATION 

27  29 

5P 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

MJ  AMI    12  SSW 

DADE 

25  39 

8A 

U.S. PLANT    1 NTRODCTN  STA 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

30  26 

84  59 

6P 

FlA.  FOREST  SERVICE 

BROOK  SV I LLE    CH  |  N  HILL 

1046 

HERNANDO 

28  37 

62  22 

200 

9P 

sp 

c 

W-CENTRAL    FLA. EKP. STA. 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

30  47 

87  09 

217 

BP 

AGR.  EXP.    STAT  ION 

BUSHNELL  2  E 

Z8  *0 

82  05 

75 

6P 

HPS.  A.  H.  NELSON 

MONT  I  CELLO  Z  S 

JEFFERSON 

30  32 

83  52 

Z09 

5P 

5P 

A,    M.  PHILLIPS 

CANAL  POINT  GATE  5 

Z6  52 

- 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

till 

GLADES 

26  SO 

tt 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USDA 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

25 

MIO 

SUGAR  PLANT  FLD.  STA. 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

27  56 

SP 

MOUNTAIN   LAKE  CORP. 

1310 

26  32 

5P 

ALLEN  T,  WEEKS 

SARASOTA 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

CARRABELLE   1  NNW 

FRANKLIN 

29  52 

8*  40 

10 

SP 

BP 

MRS.  HA2EL  F.  COOK 

NAPLES  CAR  1 8  GARDENS 

6078 

COLLIER 

26  10 

61  *T 

SP 

5P 

CARIBBEAN  GAROENS 

CARVVILLE 

30  47 

85  *9 

70 

LONNIE  H.  WH|  MAKER 

N ICE VI LLE 

62 A  ■ 

OKALOOSA 

30  31 

66  30 

60 

8A 

BA 

c 

JACKSON  GUARD  FOR •  STA. 

CEDAR  KEY 

29  08 

MISS  HARRIETTS  WHIODON 

NITTAW  1  S 

OSCEOLA 

27  56 

7A 

MRS.  ANNIE  M,  STEVENS 

CH|PL€Y  3  E 

WASHINGTON 

85  29 

130 

5P 

A.  W.  0  STEEN 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

PALM  BEACH 

26  34 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

1632 

PINELLAS 

27  59 

82  47 

6P 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CLERMONT  6  S 

1641 

LAKE 

8     Z8  29 

81  46 

1*0 

6P 

EO  OL 1 VENBAUH 

OCALA 

6*1  A 

MAR  ION 

29  11 

82  08 

86 

SP 

HID 

CITY  OF  OCALA 

CLEMI STON 

7     26  49 

80  55 

18 

GERVIN  N.  PITZEN 

OCALA  2  NE 

MARION 

29  13 

8Z  07 

68 

BP 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

ClEHISTOM   j  S  ENG 

7     26  69 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

27  14 

SP 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CORNWELL   *  NW 

7     27  24 

81  10 

*0 

u.s.  geol.  Survey 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

OKEECHOBEE 

27  13 

6A 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

197B 

PUTNAM 

8  2S 

81  30 

56 

6P 

f.:nu 

c 

JOHN  MARCMEWKA 

CRESTvlEw  RADIO  .. 

1484 

OKALOOSA 

5     30  46 

86  35 

276 

9P 

5P 

c 

RADIO  STATION  WJSB 

w 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

66  3  B 

ORANGE 

28  33 

81  20 

106 

HID 

"l 

C  J 

u.s.  weather  bureau 

CROSS  CITY 

5     29  38 

83  07 

45 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

ORTONA  LOCK  2 

6697 

GLADES 

26  47 

81  18 

21 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CROSS  CITY  Z 

51    29  38 

5P 

RICHARD  W.  OAVIES 

PALATKA 

6793 

PUTNAM 

29  39 

... 

CITY   OF  PALATKA 

DAN  t  A   *  WNW 

21  It 

26  0* 

HID 

FLA.  POWER  ♦  LIGHT 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

30  OZ 

c 

CHARLES  C.  HILES 

DAYTON A  BEACH 

VOLUSIA 

29  1  3 

81  02 

9A 

68*1 

5P 

c 

GEOROE  C.  COOK 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

219B 

VOLUSIA 

29  11 

81  03 

31 

MID 

MID 

c 

J 

u.s.  weather  bureau 

PARR  I  SH 

6B8C 

MANATEE 

Z7  35 

62  29 

** 

4P 

c 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

OEER  PARK 

28  05 

80  5* 

43 

5P 

c 

GEORGE  H.  KEMPFER 

PENNSUCO  4  NW 

I9SI 

DADE 

25  56 

80  27 

7 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

OE  PUN1AK  SPRINGS 

30  *3 

H.  C.  STORRS 

PENSACOLA    FAA  AP 

ESCAMBIA 

30  28 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

OE  LAND  3  N 

29  04 

61  17 

BP 

DE  LAND  AIR  SERVICE 

* 

PENSACOLA  WB  CITY 

roo! 

ESCAMBIA 

30  25 

HID 

C  J 

u.s. weather  Bureau 

DE  SOTO  CITY  *  SW 

2266 

HIGHLANOS 

27  25 

BA 

7  0  2  0 

«» 

SOUTH  DADE  UTlL.  INC* 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2Z9S 

HENDRY 

7     2b  36 

81  OS 

20 

6P 

8A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PERRY 

T0Z5 

TAYLOR 

30  07 

83  36 

*5 

6P 

2P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DOMLING  PARK 

10 

30  16 

83  15 

78 

c 

OTHER  L.  BAILEY 

plant  city 

f20! 

HILLSBOROUGH 

28  01 

BZ  08 

121 

SP 

5P 

D.  A.  STORMS 

DRY  TORTUGAS 

5      2*  38 

NATIONAL    PARK  SERVICE 

POMPANO  BEACH 

7254 

8ROWAR0 

26  14 

22 

3P 

STATE  FARMERS  MARKET 

EVERGLADES 

9    29  51 

wilbur  h.  turner 

PORT    MAY AC A   S   L  CANAL 

T  2  9  3 

MART  IN 

26  59 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FEDERAL  POINT 

29)9 

PUTNAM 

8     29  44 

BP 

7395  CHARLOTTE 

SP 

FELDA 

292  ? 

HENDRY 

*     26  33 

81  Z6 

IS 

c 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

OUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

30  35 

8*  35 

250 

5P 

SP 

N.   FLA.   EXP.  STATION 

FELL  SMERE 

2i    27  46 

80  36 

25 

*P 

OKEELANTA  SUO.  REF.INC. 

R A  1  FORD  STATE  PRISON 

30  0* 

82  11 

120 

FLA.  STATE  PRISON 

FERNAND 1 NA  BEACH 

2     30  40 

LEWIS  K ,  NOLAN 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

'760  OAOE 

'5 

25  22 

SP 

NATIONAL    PARK  SVC. 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

9    25  08 

NATIONAL    PARK  SVC. 

SAINT  AUGUST INE 

'HI  . 

ST  JOHNS 

Z9  5* 

(  V 

CITY  OF  ST.  AUGUST INE 

31  3' 

OKEECHOBEE 

7     27  35 

BP 

5P 

PASCO 

TP 

FORT  GREEN  1Z  WSW 

3153 

MANATEE 

27  34 

82  OB 

120 

7p 

OWEN  J.  KEEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7899 

MARTIN 

27  05 

80  18 

'  15 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  LAUDERDALE 

26  06 

80  09 

10 

6P 

MRS.   ALENE   LA  MARRE 

SAINT    MARKS   6  SE 

7867 

WAKULLA 

30  05 

8*  10 

IT 

*P 

FISH  *  WILDLIFE  SVC. 

FT   LAUDERDALE   BAM  I A  MAR 

26  07 

5P 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  rogardlng  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "CI  lmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F . 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  In  the  "Extremes"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL I MAT0LOG I CAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 

D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 

orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 


ASHEVILLE:  1962 


FLORIDA  -  JULY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     103°   on  the  27th  at  Loxahatchee 

Lowest  Temperature:     61°   on  the  3rd  at  Alexander  Springs  and 

at  Glen  St.   Mary  Nurseries 

Greatest  Total  Precipitation:     13.43   inches  at  Okeechobee  9  W 
Least  Total  Precipitation:     1.02  inches  at  Marathon  Shores 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5.03   inches  on  the  11th  at  Okeechobee  9  W 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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JULY  1962 
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2.0 

1.58 

2.96 

■  0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  90  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


7      8  9 

10  | 

11  | 

12 

13  | 

14  | 

15 

16 

17  | 

18 

19  1 

 r 

20 

21 



22 

23 

24  | 

25 

| 

26  1 

1 

27 

28 

29  ] 

1 

30 

1 

31 

* 

* 

*  30 

•  05 

1.75 

•  70| 

.50 

.08 

•  87 

■  03 

.02 

•  25 

.09 

.60 

•  29 

■  40 

.67 

T 

T 

•  06 

•  01 

•  02 

■  92 

.09 

■  06 

.22 

03 

1*61 

.06 

•02 

.02 

l 

T 

.07 

•  20' 

.^9 

•  06 

•  21 

.04 

.11 

.48 

■  41 

.19 

.40 

•  1  3 

•  16 

•  16 

.02 

1  .40 

.08 

•  03 

.07 

•  09 

■  80 

1.21 

•  57 

■  25 

1  .66 

.03 

.06 

•  20 

.05 

.42 

■  15 

•  10 

T 

.29 

•  70 

.66 

.35 

.10 

.22 

.  1  3 

.90 

.40 

.35 

.35 

•  20 

.10 

.24 

*0T 

1.16 

.27 

.13 

;  .  .■  h 

.08 

.06 

.86 

.01 

•  23 

.32 

■  01 

•  24 

1.  36 

•  02 

1  .00 

1*12 

.89 

•  30 

.70 

.26 

1.22 

.05 

■  47 

.49 

1*42 

.17 

.49 

.29 

.11 

•  42 

.16 

■  20 

.25 

■  05 

•  10 

.10 

1  .20 

.42 

.57 

.03 

.12 

.06 

•  23 

•  21 

•  1  5 

T 

•  09 

1  .  54 

1  .45 

.26, 

.03 

.33 

.14 

.04 

.06 

.41 

.46 

•  63 

•  03' 

2*14 

.41 

.  •  | 

•  35 

.14 

.72 

.21 

-62 

.20 

.07 

.18 

.53 

.26 

.24 

■  26 

•  01 

.10 

•  04 

1*13 

■  67 

•  12 

■  49 

.10 

.18 

1  .39 

•  03 

.32 

.20 

.60 

.69 

T 

1*20 

.26 

■  47 

1*81 

.14 

.48 

1  .69 

1.11 

•  29 

1.39 

.07 

.01 

•  06 

•  08 

.03 

.02 

1 

•  03 

.05 

•  16 

•  03 

•  84 

•  62 

T 

.40 

.63 

•  12 

T 

3.73 

.10 

•  04 

.-  ■ 

.59 

.27 

.03 

•  09 

1  .68 

.20 

.40 

.25 

.16 

.05 

.16 

.06 

.12 

1.32 

.26 

.46 

.04 

•  1  5 

2.00 

•  02 

.05 

1.29 

.07 

.05 

1.50 

T 

•  02 

■  30 

•  39 

.06 

T 

.12 

.24 

.04 

.03 

.49 

.02 

21 

* 

.56 

.01 

•  05 

.75 

T 

I 

.14 

• 

. 

• 

• 

1.17 

.16 

.77 

.50 

•  01 

.09 

.90 

•  *3 

.45 

•  10 

.77 

T 

.24 

.97 

.21 

.59 

.26 

■  62 

.13 

.07 

.91 

1  01 

.t.5 

1  »07 

■  04 

.  1  1 

.  '  . 

•  03 

.03 

1  .66 

2.67 

•  21 

.09 

.16 

*  - 

.25 

.75 

* 

■  50 

.20 

.15 

•  90 

.17 

1*12 

.14 

.14 

•  73 

.22 

.11 

.09 

.16 

.37 

.92 

1.14 

•  14 

.04 

.01 

•  66 

•  31 

1  •  15 

■  50 

.69 

2.44 

.04 

.10 

.13 

•  10 

T 

2  •  60 

.23 

1.40 

•  48 

•  29i 

.05 

•  30 

.66 

1.59 

79 

* 

2  68 

_ 

.05 

T 

•  06 

•  70 

.56 

.98 

.16 

1.00 

.  1  4 

•  33 

1  .42 

.53 

1.42 

•  05 

1.19 

•  08 

1  .00 

.01 

■  10 

.60 

1.21 

.67 

1.18 

.07 

.03 

1.16 

.  1 1 

T 

.23 

.65 

.41 

.07 

.65 

.10 

•  08 

.23 

.57 

.11 

.73 

■  41 

T 

1.15 

.87 

.60 

.05 

T 

.17 

.19 

.05 

1.90 

.20 

1.20 

.15 

.64 

.87 

.71 

.31 

.87 

.61 

.09 

.39 

58 

.11 

.07 

.41 

.06 

.64 

•  18 

•  3  1 

.11 

•  18 

.  32 

.08 

.  38 

.08 

20 

2.10 

1.00 

.30 

■ 

.20 

•  35 

•  33 

1  .50 

.45 

.15 

.02 

1.52 

.18 

•  15 

1.32 

•  66 

1  .64 

.95 

•  50 

.06 

.98 

.51 

.06 

1.02 

.32 

.56 

■  44 

.04 

.12 

.56 

T 

.05 

* 

2.05 

.78 

.43 

T 

.09 

.65 

T 

2.13 

.06 

■ 

42 

* 

06 

* 

.97 

•  56 

.02 

.46 

.52 

.02 

.06 

•  01 

,69 

•  06 

.22 

.02 

.22 

.19 

.  36 

.03 

* 

.13 

.35 

•  16 

.10 

•  06 

.05 

.02 

•  05 

T 

.31 

1.28 

•  36 

.77 

.42 

.53 

.02 

•  11 

1*09 

1.38 

1.05 

T 

.05 

.38 

.54 

•  61 

.22 

.96 

.78 

.90 

.52 

,09 

.  10 

•  03 

.  1  1 

.04 

•  22 

.62 

•  08 

1.07 

.10 

.07 

T 

T 

•  09 

•  31 

.16 

.12 

1.64 

.07 

.02 

.06 

23 

* 

._ 

•  15 

•  07 

.08 

.03 

"  70 

T 

•  10 

T 

1.35 

T 

.01 

T 

.65 

T 

T 

■  02 

1  .39 

1.16 

1.18 

.26 

1.41 

2.68 

.17 

.82 

•  91 

•  0! 

.03 

•  16 

.14 

1  .90 

T 

1.26 

.06 

•  70 

•  96 

•  24 

■  41 

j 

T 

•  34 

•  05 

.19 

•  66 

.40 

.89 

• 

.04 

.01 

.23 

.14 

1.31 

.06 

1.25 

.01 

.01 

.09 

■  09 

•  1  3 

•  53 

•  04 

1  7 
J1 

•  06 

•  32 

1.10 

1.31 

■  20 

.15 

2  41 

1  .26 

.91 

.01 

.04 

.18 

.21 

"  ?o 

* 

•  06 

*  38 
* 

•  1 5 

■  01 

T 

■  53 

.67 

2*56 

.81 

1.20 

.29 

.25 

2.34 

.04 

.03 

1  .65 

.03 

.32 

.40 

.26 

.10 

1 .25 

.35 

•  1  5 

•  16 

.54 

.19 

.05 

•  38 

.25 

.02 

■  01 

.26 

2*23 

1.28 

.13 

.01 

.08 

T 

2.60 

1.39 

.05 

1.73 

•  03 

•  03 

.05 

•  02 

.08 

.15 

.20 

40 

*  50 

.70 

.30 

.10 

•  25 

.60 

1.36 

.08 

.95 

.50 

.04 

.26 

.95 

.68 

T 

■  13 

.  37 

.  33 

•  15 

T 

.13 

.36 

.96 

T 

.13 

.17 

.65 

.20 

1  .65 

.22 

1  •  34 

.11 

1.46 

1  .69 

*' 

.19 

.27 

*  3 

.04 

" :  , 

.22 

1  .05 

•  15 

•  12 

.13 

.60 

T 

1.85 

.65 

.35 

1  .83 

•  13 

*  39 

*82 

64 

•  16 

.05 

.71 

.09 

.31 

.02 

.04 

1.60 

•  09 

• 

2.00 

.12 

.96 

.  . 

.38 

.03 

T 

.14 

.01 

T 

T 

.02 

.71 

T 

.02 

T 

T 

.04 

•  65 

.50 

.46 

•  30 

.20 

1 .00 

1.02 

1.20 

.11 

.36 

1  .40 

25 

.57 

1.02 

.28 

T 

•  03 

.<«3 

.01 

.09 

1.1* 

.20 

.20 

.09 

.  35 

.15 

.20 

.23 

.80 

1.69 

.17 

.  30 

■  02 

■  T9 

.03 

.32 

.09 

1.54 

.07 

.64 

.11 

3.42 

•  39 

•  28 

•  70 

.52 

.28 

.09 

.17 

.45 

.01 

•  61 

T 

1  •  75 

•  1 1 

.27 

T 

T 

j 

T 

.06 

T 

.07 

85 

* 

1.97 

.88 

•  26 

.32 

.02 

.09 

.24 

.57 

.90 

.48 

•  55 

•  10 

1  .83 

.15 

1.45 

•  22 

.23 

.03 

.05 

•  56 

.02 

•02 

•  45 

•  03 

•  13 

.03 

.27 

•  09 

2.96 

.30 

•  02 

.02 

■  16 

* 1 

■  01 

.10 

.72 

•  20 

.02 

•  04 

.02 

.17 

6 

.01 

.06 

.07 

.02 

1  .75 

.07 

■  *2 

.Oh 

.01 

"  69 

.21 

.04 

.27 

1.30 

■  1  6 

.  1  5 

.02 

.42 

.16 

.07 

.27 

•  74 

.75 

.06 

.05 

.24 

.22 

•  02 

•  02 

.03 

T 

.31 

.24 

1.02 

.52 

p44 

.02 

.19 

•  27 

.38 

T 

.05 

.13 

.09 

.15 

•  02 

•  20 

.01 

•  20 

.15 

1.16 

■  01 

•  01 

■  36 

.  1  7 

.52 

•01 

■  14 

1.10 

1.42 

3.24 

.46 

.53 

t      T  1 

.63 

2.77 

1  .40 

.30 

■  31 

.94 

.27 

.07 

•  06 

.  32 

T 

■  38 

.36 

.64 

.64 

.20 

•  70 

.06 

.04 

■  66 

.07 

.28 

.28 

.39 

•  01 

.34 

.19 

.01 

•  04 

.55 

.15 

1  .08 

•  30 

.02 

.04 

•  41 

.08 

T 

T 

.56 

T 

T 

.29 

T 

.64 

.06 

•  10 

.11 

1.05 

.60 

.26 

T 

T 

.09 

.06 

1  .67 

.02 

T 

1  .02 

•02 

•  1  5 

•  88 

.26 

.11 

.18 

.05 

.09 

.23 

.11 

•  OS 

.70 

•  23 

•  02 

•  04 

•  03 

•  03 

.11 

.14 

.06 

•  16 

.11 

•  03 

•  09 

T 

•** 

.20 

.02 

•29 

.90 

•  34 

■  5  3 

•  0i 

. :  L 

.74 

.01 

.10 

•  19 

1  *03 

•  05 

■  10 

.04 

•  04 

69 

•  02 

•  49 

.01 

.13 

.09 

.35 

.8* 

.12 

T 

1.13 

*08 

1.17 

•  40 

•  15 

•  08 

•  25 

.16 

.10 

2.B1 

•  26 

•  10 

.42 

•  40 

•  72 

•  01 

T 

.05 

.22 

.20 

1.61 

.50 

T 

•53 

1.30 

.  1  6 

•  20 

•  27 

•  25 

!  «2S 

.63 

•  35 

T 

.01 

•63 

2  IB 
* 

•  22 

•  03 

•  10 

•  11 

•  11 

•  14 

.22 

.06 

.55 

.01 

1  .30 

.06 

.30 

5.03 

1  .20 

2.06 

.11 

.06 

2.90 

28 

.20 

\\\ 

1.21 

.28 

•  07 

.06 

1 .00 

.60 

.68 

.15 

.06 

•02 

2.68 

•  16 

1  .24 

.62 

1 

T 

1.42 

1.81 

1.64 

.64 

.52 

•  18 

■  30 

■  31 

.09 

•  20 

•  60 

•  86 

■  21 

1.21 

•25 

.06 

•  22 

•  16 

1  •  21 

•  11 

T 

.09 

.11 

*4l 

.06 

.03 

.79 

.60 
.89 

•  50 

.71 

•  67 

.10 

.17 

.06 

.86 

T 

2  a  04 

•  33 

.83 

•  02 

.02 

.01 

.24 

■  52 

.12 

2  .20 

2*0( 

•  22 

■  10 

•  25 

•  70 

.42 

.33 

.85 

.73 

.10 

.21 

.62 

.02 

.03 

1.16 

2.20 

1.68 

.0« 

•  02 

•  17 

1*19 

.09 

■  29 

•  02 

•05 

1  .44 

.29 

.10 

.02 

.12 

.01 

.62 

.73 

.30 

.59 

•  29 

•  32 

1  .23 

.08 

.20 

.10 

.06 

.86 

.53 

.20 

1.52 

.10 

.08 

.22 

.52 

.28 

.75 

•  20 

.05 

.07 

•  18 

.93 

■  23 

.02 

.17 

.50 

•  15 

.07 

.67 

2.00 

•02 

.87 

T 

1.69 

.17 

.15 

.05 

.40 

.95 

.01 

.06 

.10 

.25 

.04 

1.06 

.06 

•  67 

.50 

1  .98 

•  02 

■  30 

.51 

.83 

2.90 

.35 

•  25 

•  15 

•  11 

.10 

.65 

1*68 

.10 

•  70 

T 

.20 

.68 

T 

•14 

•  20 

.80 

•  01 

.23 

.01 

T 

.18 

1.06 

.13 

T 

T 

.50 

•  11 

T 

.32 

.02 

.26 

.03 

1.67 

•  14 

ALEXANDER  SPRINGS 

APAL ACM  I  COLA  we  CITY  R 

AVON  PARK 

BABSON  PARK 

BARTOW 

BAY  LAKE 
BA VPQR  T 

BELLE  GLADE   EXP   S T A 
BIG  CYPRESS  RESFRVATN 
BITMLO 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

BR AOENTON  EXP  STATION 

BROOKSV I LLE  CHIN  HILL 

BUSMNELL  2  E 

CANAL  POINT  USOA 

CAPTIVA 

CARR ABELLE   1  NNW 
CAR YV I LLE 
CEOAR  KEY 
CHIPLEY   3  E 

CLEARWATER 
CLERMONT  6  5 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CORNWELL  4  NW 

CRESCENT  CITY 
CRESTviEw  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY  2 
DAN  I  A  4  WNH 
DAY  TON A  BEACH 

DAY  TON A  BEACH  MB  AP  R 

DEER  PARK 

OE  FUN  I AK  SPRINGS 

DE  LANO  3  N 

0£  SOTO  CITY  4 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
ORY  TORTUGAS 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANOINA  BEACH 
FLAMINGO  RANGER  STATION 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN  12  WSW 
FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 
GAINESVILLE   3  WSW 

GAINESVILLE   FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 
MIALEAM 
HIGH  SPRINGS 

HOMESTEAD  EXP  STA 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
ISLEWORTh 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER   3  SE 

KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE  2 
LA  BELLF 

LAKE  ALFREO  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACIO  2  SW 

LAKE  TR AFFORD 

LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOX AHATCHEE 
MADISON 

MARATHON  SHORES 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 
MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MIL  TON  EXP  STATION 

MONT  I  CELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
NAPLES  CARIB  GAROENS 
MICEVILLE 

NITTAW  1  S 
OCALA   2  NF 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GAT£  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY  R 
PERRINE 

PERRv 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNT A  GORDA 
OUINCY  EXP  STATION 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUST  I NE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 


2.96 
3.49 
6.96 

3.51 
4.46 
3.55 


3.50 
5.54 
7.96 


9.07 
10.50 
8.40 


7.18 

7.671 
7.42; 
6.01 
12.65 
7.04 


.65 
.17 
.57 


10.56 
5.24 
5.14 
1.30 


4.50 
6.62 
6.91 
5.41 


*.25 
6.29 
6.28  1.50 
j  5,07 
1.02 

8.21 
10.38 
9.46 
5.39 
4.62 


.51 


.50    1.83  2.66 


B.38 
13.431  1.06 

8.56  1.93 
12.77  T 


6.27 
6*56 
6.44 


•10     .86  .05 


9.02 
|  4.42 
7.22 
3*24 


1  .16 
.09 


St*  r*t«*nc*  ootM  totlowmg  Suiton  Ind.i 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

Tot 

2  1 

3 

4  5 

6 

7 

8  1 

1 

9 

10 

11 

 L 

12 

13 

 L 

14 

 L 

15 

17  | 

1 

18 

19 

 L 

20 



21 

22 



23  ! 


2-1 

25  1 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

',A»trO<>D  F*P  RATION 
SARASOTA 

• 

5 

10 
AT 

1  .91 

T 

*  75 

.4  1 

•  3B 

- 

■ ' ; 

*06 

*oe 

1  66 

1  10 
■  29 

*05 

0 

*?  1* 

.05 

1.12 
.02 

1.75 

■ 

'  *  31 

10 

•  14 

!o3 
T94 

T 

.21 

south  niami  ■  * 

9J 

•  96 

.09 

.69 

.14 

"  16 

T 

53 

□  6 

T 

I 

.  31 

.61 

.03 

1.73 

.76 

.35 

.17 

.09 

.10 

■  50 

.48 

.15 

.31 

.60 

ST?lNM*TC«ff  MCCAIN  Tm9 

78 

.90 

1.10 

* 

05 

* 

.10 

06 

•  02 

•  02 

.20 

1.10 

TAILAMA9SFT  W8  *P 

13 

i  ! 

■  19 

.0? 

* 

.  30 

* 

* 

0? 

* 

2.52 

.50 

•  60 

1  *  10 

06 

8? 

'  55 

_ 

90 

35 

*  05 

*  37 

•  1  0 

•  07 

•  1  5 

08 

•42 

•  01 

T 

•  73 

.18 

T*M|*MJ    thl    fcO  «t  SEND 

87 

.04 

.1  1 

•  1  9 

.04 

TtuPi  Mp  »|OPORT  R 

2 

31 

.07 

•  04 

T 

T 

T 

.72 

T 

.06 

.53 

.14 

.07 

.11 

.54 

T 

T 

T 

I 

TaOPON  SO'.'.  SFwagE  PL 

.60 

.37 

.60 

.07 

.22 

.09 

.19 

.10 

1.15 

.50 

.42 

.16 

.10 

.05 

TavE IN  IE0 

: 

86 

T 

.68 

•  03 

.31 

.94 

.20 

.04 

T|TUSV|LLF  2  « 

11 

OT 

.29 

.34 

.34 

1.90 

.11 

1.92 

.02 

2.94 

'J^MEP  TOwE«* 

■ 

80 

,04 

1.05 

.40! 

.01 

.01 

.30 

.36 

:n 

.69 

•  40 

1.10 

2.50 

.20 

.30 

•  24 

1.64 

.20 

.70 

.20 

VE»0  9f*^M  fa*  ajoPOPT 

75 

.01 

1  .65 

•  03 

.63 

.37 

T 

.13 

.18 

T 

•  08 

.04 

1.95 

.03 

.05 

WAUChULA  2  H 

? 

80 

.64 

.10 

.  0 5 

T 

.29 

.40 

.01 

.06 

.09 

.07 

T 

.60 

.22 

.20 

.15 

T 

*  PAL«  flEACM  BAD  1 0  WJNO 

36 

.93 

.17 

.30 

T  .24 

.89 

.30 

1  .06 

.42 

1.25 

.02 

.32 

.52 

.01 

.14 

.03 

•At 

.09 

.25 

WEST  PAL"  6EACH  H8  AP  « 

8 

09 

2.16 

•  IS 

.12 

.09  T 

.66 

■  40 

.06 

.17 

1.00 

.25 

T 

1.70 

.30 

.29 

•  02 

T 

T 

T 

.02 

.02 

WEWAMI TCM<A 

11 

31 

3.20 

T 

1.79 

.91 

T 

.22 

2.12 

T 

•  61 

.80 

1.25 

.45 

wisTrO  HAVEN 

80 

.01 

.06 

T 

.07 

2.03 

L.64 

•  03 

1.38 

.08 

T 

.15 

.14 

.02 

.71 

.46 

WOOOOUfF  OAM 

58 

.53  .96 

T 

.39 

.20 

.63 

T 

.96 

T 

.12 

.05 

•03 

. :  t 

.07 

•  IB 

.38 

■  42 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

P.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  witli  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-  09 

.10-49 

50-.99 

661-001 

2.00 
and  over 

0 

APALACH ICOLA  WB  CITY 

5.7 

28 

NW 

31 

2 

6 

3 

1 

0 

0 

12 

61 

6.1 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

sw 

19 

7.3 

23++ 

WSW 

18+ 

83 

84 

61 

74 

6 

3 

4 

5 

2 

1 

21 

. 

7.3 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

8.3 

28++ 

ESE 

24 

89 

85 

64 

73 

6 

2 

3 

2 

3 

0 

16 

6.3 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

sw 

19 

6.4 

39 

SE 

21 

87 

88 

56 

72 

1 

9 

4 

3 

2 

0 

19 

51 

6.5 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ESE 

22 

8.6 

22 

SE 

24  + 

73 

73 

59 

68 

6 

6 

2 

1 

0 

0 

15 

76 

6.0 

LAKELAND  WB  CITY 

5.9 

11 

4 

6 

2 

1 

0 

24 

61 

7.4 

MIAMI  WB  AIRPORT 

ESE 

IS 

6.7 

38++ 

S 

6 

84 

85 

63 

73 

7 

3 

4 

2 

1 

0 

17 

61c) 

6.1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

SW 

17 

7.9 

29++ 

WSW 

10+ 

87 

92 

54 

74 

4 

2 

3 

3 

5 

1 

18 

6.3 

PENSACOLA  WB  CITY 

N 

7.9 

25 

NW 

22 

1 

4 

4 

3 

1 

1 

14 

69 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

SW 

12 

7.5 

35++ 

SSE 

17 

92 

94 

58 

73 

6 

8 

9 

3 

0 

0 

26 

6.7 

TAMPA  WB  AIRPORT 

W 

19 

9.3 

39++ 

WNW 

5 

84 

85 

62 

69 

9 

5 

5 

0 

0 

0 

19 

61 

6.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

12 

7.3 

37++ 

NNW 

1 

89 

88 

62 

77 

S 

6 

7 

2 

2 

1 

23 

6.6 

<6  City  Office  Data 

Soo  lelaianco  nol*i  lollowmg  Sl*lion  Indai 
-  92  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JULV  1962 


Day  Ol  Monlh 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  | 

?0 

21 

22 

23 

24 

25  | 

2G 

77 

28 
28 

29 

30 

31 

Aver 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

92 

9  3 

94 

9: 

90 

94 

93 

93 

96 

1  i3  0 

96 

97 

96 

93 

93 

91 

93 

89 

89 

91 

90 

95 

97 

96 

97 

93 

90 

92 

92 

93 

93 

93.3 

M  1  N 

66 

63 

61 

66 

73 

67 

72 

75 

71 

71 

74 

71 

71 

70*8 

APALACHICOLA   WB  CITY 

MAX 

87 

89 

87 

90 

84 

88 

87 

92 

•' 

92 

93 

>0 

89 

89 

9  2 

92 

>. 

Be 

87 

■•  j 

>') 

90 

90 

9" 

90 

9  3 

92 

89 

89 

87 

91 

89*7 

M I  N 

74 

75 

77 

73 

80 

82 

80 

'* 

79 

80 

79 

63 

79 

75 

78 

78 

78 

74 

77*4 

AVON  PARK 

MAX 

91 

93 

93 

97 

97 

96 

99 

95 

94 

98 

97 

97 

95 

98 

'» 

98 

98 

18 

97 

99 

95 

96 

97 

99 

98 

18 

97 

98 

98 

:  o " 

98 

96  •  5 

M1N 

69 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

75 

74 

73 

72 

74 

73 

71 

72.2 

BARTOW 

MAX 

87 

93 

93 

94 

92 

93 

95 

91 

96 

93 

95 

96 

92 

93 

94 

94 

93 

9! 

95 

88 

92 

95 

97 

)  9 

98 

96 

96 

96 

94 

/. 

93,9 

MIN 

68 

69 

71 

71 

73 

73 

75 

75 

74 

73 

74 

72 

ro 

4 

72 

72*6 

BAVPORT 

MAX 

90 

91 

92 

90 

91 

90 

90 

91 

9  3 

92 

91 

92 

93 

89 

91 

90 

11 

'3 

90 

89 

8' 

86 

90 

. : 

92 

91 

90 

91 

■ : 

»0 

90.4 

MIN 

70 

70 

70 

71 

72 

73 

76 

71 

76 

76 

74.4 

BELLE   GLADE    EXP  STA 

MAX 

88 

88 

89 

89 

91 

89 

92 

90 

91 

90 

91 

90 

90 

88 

90 

91 

93 

89 

95 

89 

94 

93 

93 

92 

90 

)  • 

93 

91 

9. 

91 

90 

90.6 

MIN 

69 

67 

68 

69 

71 

72 

72 

72 

7 1 

71 

72 

71 

71 

71.0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

91 

92 

93 

94 

94 

94 

92 

M I  N 

76 

74 

BLOUNTSTOWN    2  SE 

«i 

93 

95 

97 

94 

96 

85 

91 

94 

97 

98 

98 

98 

98 

92 

91 

91 

91 

.* 

94 

9« 

•  ' 

95 

97 

94 

93 

• 

88 

96 

95 

91 

93 

93.8 

MIN 

69 

70 

73 

73 

7 1 

72 

72 

2 

71.9 

BRADENTON   EXP  STATION 

MAX 

89 

94 

94 

93 

93 

92 

91 

89 

90 

92 

94 

92 

91 

93 

92 

92 

7  J 

93 

93 

91 

96 

93 

95 

95 

95 

93 

93 

94 

93 

91 

92.6 

MIN 

70 

70 

70 

7 1 

7 1 

71 

72 

78 

76 

72 

74 

72.5 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 

89 

91 

92 

91 

88 

90 

90 

90 

93 

92 

94 

94 

93 

91 

89 

91 

i. 

87 

92 

9  3 

3  3 

91 

92 

95 

93 

92 

11 

91 

91 

90 

87 

91.1 

MI  N 

69 

70 

70 

72 

75 

• , 

7  5 

71 

73.2 

BUSHNELL    2  E 

MAX 

91 

91 

92 

93 

90 

94 

91 

93 

95 

95 

96 

96 

95 

92 

90 

91 

n 

91 

94 

«(. 

■  3 

94 

94 

96 

94 

93 

90 

93 

93 

93 

91 

92.5 

MIN 

69 

67 

67 

68 

71.5 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

91 

93 

88 

92 

92 

95 

92 

92 

91 

94 

93 

92 

95 

91 

94 

93 

■K 

95 

95 

■f 

n 

95 

95 

93 

92 

93 

93 

92 

92 

•  1 

92.7 

M I  N 

70 

6  7 

68 

72 

71 

75 

73 

67 

70.5 

CAPTIVA 

MAX 

88 

90 

89 

88 

89 

90 

90 

90 

88 

90 

90 

90 

87 

89 

9  1 

92 

91 

91 

92 

91 

93 

94 

94 

92 

92 

91 

92 

95 

>4 

92 

92 

90.9 

MIN 

72 

75 

74 

75 

76 

77 

8  1 

83 

76 

82 

79 

7  7 

77 

79 

79 

81 

7  8 

77.9 

CARRABELLE   1  NNW 

MAX 

89 

91 

90 

93 

87 

91 

95 

96 

97 

95 

93 

93 

90 

92 

97 

94 

96 

97 

94 

92 

92 

93 

93 

93 

94 

9  1 

34 

90 

91 

9 . 

9« 

92.9 

6  7 

7  Q 

70.9 

CEDAR  KEY 

MAX 

91 

95 

93 

91 

85 

96 

89 

89 

91 

93 

93 

93 

92 

95 

99 

89 

13 

92 

88 

96 

85 

91 

91 

93 

93 

>2 

90 

96 

88 

8'- 

90  •  6 

MIN 

76 

78 

76 

79 

77.9 

CHIPLEY    3  E 

MAX 

92 

9* 

93 

92 

87 

91 

90 

94 

94 

94 

97 

96 

96 

91 

92 

90 

93 

93 

94 

US 

98 

<> 

93 

92 

89 

92 

94 

91 

92 

92 

92.8 

70 

72.2 

CLEARWATER 

MAX 

90 

93 

91 

90 

88 

89 

90 

88 

89 

92 

92 

91 

89 

90 

89 

90 

89 

91 

90 

85 

87 

90 

91 

Be 

90 

89 

89 

88 

90 

88 

87 

81 

81 

79 

75 

73 

75 

7  5 

74 

72 

76 

76 

78 

75 

76 

72 

74 

76.1 

CLERMONT    6  S 

MAX 

92 

93 

93 

91 

90 

94 

91 

92 

96 

97 

97 

96 

93 

93 

92 

89 

91 

92 

9 

89 

94 

95 

96 

95 

90 

94 

95 

92 

76 

/  f 

75 

72 

73 

71 

7  3 

73 

74 

7  3 

76 

;  / 

74 

7  'y 

7  t 

73 

73.6 

CLEWISTON  0   S  ENG 

MAX 

90 

89 

90 

90 

92 

91 

94 

94 

92 

91 

94 

'3 

92 

90 

91 

92 

92 

92 

96 

92 

93 

93 

94 

92 

95 

>E 

>5 

93 

94 

93 

95 

72 

70 

73 

74 

75 

72 

74 

76 

72 

71 

73 

74 

74 

76 

74 

75 

74 

74 

7  6 

74 

73 

74.1 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

91 

92 

93 

92 

91 

92 

90 

91 

95 

94 

96 

94 

90 

92 

94 

96 

94 

96 

95 

94 

■6 

94 

95 

94 

97 

96 

I! 

94 

96 

96 

94 

70 

7  _ 

7Q 

72 

7  5 

7  1 

73 

72 

75 

72 

73 

71 

73 

70.9 

CROSS  CITY  2 

MAX 

92 

93 

94 

88 

85 

89 

92 

92 

95 

98 

98 

96 

95 

93 

91 

91 

98 

93 

93 

9  0 

90 

93 

88 

95 

93 

9  2 

9  6 

91 

88 

91 

92 

72 

73 

72 

72 

70 

71 

7  2 

72 

70 

70 

72 

75 

70 

70 

72 

73 

71.4 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

85 

85 

86 

92 

92 

90 

94 

93 

94 

95 

93 

88 

90 

93 

9  4 

94 

94 

95 

91 

86 

89 

93 

91 

93 

95 

95 

90 

91 

33 

>: 

80 

75 

73 

71 

7 1 

71 

73 

75 

71 

73.2 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

MAX 

86 

85 

86 

91 

91 

94 

92 

92 

92 

93 

89 

88 

91 

93 

9  3 

91 

93 

89 

It 

86 

89 

91 

89 

91 

95 

94 

89 

88 

3C 

>0 

• 

70 

66 

6  5 

69 

73 

72 

74 

7  3 

72 

75 

7  j 

72 

72 

72 

7  ; 

75 

73 

70 

71 

70 

73 

73 

73 

75 

76 

7  7. 

rs 

73 

74 

73 

72 

72.3 

DEER  PARK 

MAX 

89 

89 

89 

95 

95 

92 

89 

84 

95 

95 

93 

94 

95 

95 

96 

95 

95 

95 

95 

92 

94 

94 

94 

95 

96 

97 

93 

93 

95 

93 

MIN 

68 

70 

70 

70 

70 

7  3 

70 

69 

6  8 

69 

6 ; 

6  > 

68 

■  ,  B 

6  8 

68 

6  6 

67 

66 

69.0 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

95 

98 

97 

94 

87 

95 

87 

98 

.00 

99 

101 

98 

98 

94 

93 

93 

98 

97 

99 

96 

100 

100 

99 

94 

91 

91 

92 

9 : 

95 

99 

95  6 

MIN 

69 

° 

70 

71 

71 

72 

74 

73 

74 

74 

73 

7  3 

72 

67 

72 

71 

73 

71.4 

OE  LAND   3  N 

MAX 

90 

90 

97 

92 

90 

95 

92 

94 

95 

98 

94 

94 

95 

93 

93 

93 

91 

91 

89 

'-• 

92 

99 

93 

96 

96 

93 

93 

94 

93 

94 

MIN 

68 

65 

6* 

69 

69 

75 

75 

74 

70 

71 

7  1 

7  1 

72 

75 

75 

75 

'6 

72 

72 

72 

1 1 

71.7 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

91 

90 

9C 

91 

90 

94 

94 

92 

91 

93 

91 

i 

88 

90 

94 

95 

92 

94 

94 

94 

MIN 

69 

69 

73 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

90 

91 

90 

90 

94 

94 

93 

93 

94 

91 

94 

93 

94 

93 

9  1 

93 

?2 

3. 

93 

93 

91 

91 

93 

93 

92 

»3 

92 

92 

92 

93 

93 

MIN 

81 

80 

80 

79 

80 

76 

62 

80 

62 

79 

81 

8  3 

83 

82 

83 

82 

80 

83 

81.2 

EVERGLADES 

MAX 

90 

90 

91 

90 

90 

89 

91 

91 

92 

90 

Si 

90 

91 

90 

91 

92 

92 

93 

)  1 

94 

94 

93 

94 

93 

92 

93 

93 

92 

93 

91 

MIN 

7* 

74 

75 

74 

75 

74 

73 

73 

76 

77 

7  c 

77 

76 

77 

73 

76 

74.8 

FEDERAL  POINT 

MAX 

91 

91 

92 

92 

91 

9  3 

92 

93 

<6 

97 

93 

9  5 

95 

93 

92 

91 

93 

89 

92 

91 

95 

95 

.,. 

96 

94 

92 

91 

94 

93 

95 

MIN 

67 

66 

4 

72 

74 

72 

76 

72 

7  3 

74 

73 

7  3 

74 

76 

75 

72 

71 

71 

72 

72.4 

FELLSMERE 

MAX 

89 

89 

88 

94 

96 

92 

96 

93 

70 

92 

95 

95 

95 

94 

94 

97 

95 

91 

94 

9  3 

94 

91 

93 

94 

96 

16 

93 

95 

92 

96 

94 

MIN 

69 

69 

69 

73 

11 

7  t, 

75 

7 1 

71 

71 

72 

71 

72 

74 

72 

75 

74 

73 

70 

71 

72.0 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 

90 

92 

''1 

91 

83 

96 

87 

92 

95 

92 

91 

93 

93 

95 

94 

97 

95 

85 

87 

91 

93 

95 

94 

98 

95 

95 

89 

87 

90 

89 

95 

68 

70 

7 1 

75 

7  5 

76 

72 

73 

7  3 

73 

75 

75 

74 

76 

76 

77 

76 

75 

73 

72 

73 

73.5 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

MAX 

87 

88 

59 

87 

87 

89 

90 

90 

88 

88 

87 

89 

89 

90 

91 

91 

»2 

90 

89 

90 

90 

90 

89 

88 

90 

• 

9  2 

90 

B9 

89 

89 

MIN 

76 

?t 

78 

72 

76 

77 

78 

83 

79 

78 

81 

77 

82 

82 

75 

75 

73 

76 

74 

76.3 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

87 

98 

19 

92 

93 

9  4 

93 

93 

91 

94 

93 

93 

90 

92 

92 

93 

92 

94 

94 

93 

94 

93 

95 

9  4 

96 

97 

94 

93 

92 

95 

93 

92.8 

MIN 

67 

6  7 

68 

67 

70 

?' 

70 

74 

68 

70 

72 

74 

73 

70 

70 

70 

69 

69 

70 

72 

70 

72 

69 

70 

67 

70 

70.3 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

90 

90 

89 

89 

90 

89 

91 

94 

90 

88 

89 

88 

89 

88 

91 

91 

90 

91 

92 

95 

94 

93 

92 

92 

92 

91 

93 

91 

92 

93 

91 

90.9 

MIN 

79 

78 

78 

77 

78 

77 

81 

70 

77 

74 

79 

76 

75 

75 

77 

77 

75 

76 

74 

84 

80 

79 

73 

76 

75 

75 

73 

77 

76 

77 

75 

76.5 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

MAX 

88 

87 

88 

86 

89 

91 

90 

90 

87 

88 

88 

88 

88 

90 

91 

91 

7  3 

92 

92 

93 

94 

92 

92 

92 

93 

>: 

93 

90 

92 

89 

91 

90.2 

MIN 

70 

68 

72 

73 

72 

75 

81 

74 

73 

77 

74 

75 

75 

78 

78 

77 

77 

73 

72 

74 

78 

78 

78 

78 

78 

70 

74 

73 

77 

74 

73 

74.8 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

90 

92 

90 

89 

89 

91 

92 

90 

92 

90 

91 

89 

91 

89 

91 

94 

93 

94 

93 

92 

92 

90 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

95 

92 

92 

91.5 

MIN 

71 

69 

71 

73 

74 

74 

74 

74 

73 

75 

77 

72 

74 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

73 

75 

76 

74 

74 

73 

73 

74 

73 

73.2 

FORT   MYERS   WB   A P 

MAX 

88 

92 

91 

90 

91 

92 

92 

92 

89 

92 

92 

93 

88 

90 

92 

93 

92 

93 

92 

>2 

92 

94 

95 

93 

93 

92 

93 

94 

94 

91 

89 

91.8 

MIN 

73 

74 

75 

77 

79 

76 

79 

75 

78 

77 

80 

79 

74 

76 

76 

78 

74 

78 

76 

77 

77 

75 

77 

77 

77 

78 

79 

76 

76 

76 

76 

76.7 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


SUtton 

DayOi  Monlh 

J  Average  j 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KORT  PIERCE 

86 

85 

86 

93 

94 

9  3 

93 

92 

9  ~ 

9  3 

91 

88 

91 

93 

93 

90 

90. 

6 

Ml  N 

69 

68 

7* 

71 

73 

72 

74 

72 

72 

73 

70 

71 

72 

73 

73 

73 

75 

75 

73 

73 

72 

72 

72 

74 

73 

73 

74 

74 

74 

7  3 

71 

72. 

5 

GAINESVILLE    J  MSW 

-:.t 

92 

97 

88 

91 

95 

91 

92 

5 

-IN 

67 

65 

65 

72 

72 

ro 

72 

71 

71 

74 

75 

74 

70 

72 

72 

73 

74 

71 

71 

70 

71 

72 

71 

72 

71 

74 

73 

71 

70 

71 

72 

71 

3 

GAINESVILLE    FAA  AP 

MAX 

92 

92 

92 

9  0 

85 

94 

91 

5 

HI  N 

66 

64 

63 

74 

73 

;0 

73 

72 

72 

73 

75 

74 

70 

73 

73 

75 

74 

72 

72 

70 

72 

73 

71 

72 

71 

74 

73 

71 

70 

71 

72 

71 

5 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

93 

92 

93 

96 

98 

97 

95 

95 

91 

94 

4 

MI  N 

6* 

62 

61 

71 

69 

70 

70 

70 

69 

7  0 

75 

69 

70 

71 

?C 

73 

73 

70 

68 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

73 

72 

68 

68 

69 

71 

69 

5 

N 1  ALE AM 

MAX 

90 

90 

90 

95 

95 

93 

91 

93 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

90 

91 

90 

91 

4 

HI  N 

70 

70 

74 

73 

74 

rs 

78 

75 

rs 

73 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

74 

75 

75 

71 

75 

77 

78 

80 

78 

76 

74 

7* 

71 

75 

74 

74 

2 

MIGM  SPRINGS 

MAX 

94 

91 

96 

MIN 

7  0 

71 

74 

72 

74 

74 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

75 

74 

73 

76 

75 

70 

71 

70 

73 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

91 

9  0 

92 

92 

93 

95 

91 

91 

5 

HI  N 

68 

68 

70 

71 

71 

'  3 

70 

70 

'J 

7  2 

72 

70 

71 

70 

70 

69 

70 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

72 

75 

72 

70 

72 

71 

71 

72 

70 

7 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

94 

93 

0 

HI  N 

71 

69 

£  J 

68 

68 

7. 

74 

72 

,') 

68 

66 

66 

70 

74 

72 

74 

74 

82 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

70 

70 

74 

71 

72 

73 

72 

71 

6 

INVERNESS 

MAX 

93 

1 

MIN 

6  9 

71 

70 

72 

70 

71 

70 

72 

70 

75 

72 

ro 

73 

74 

75 

74 

73 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

0 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

3  ? 

92 

88 

93 

6 

MIN 

67 

70 

69 

76 

74 

7b 

76 

73 

73 

75 

78 

72 

75 

76 

77 

77 

77 

73 

71 

75 

74 

76 

76 

77 

77 

79 

73 

73 

74 

7* 

75 

7* 

4 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

67 

88 

91 

90 

94 

69 

95 

95 

89 

88 

89 

93 

91 

1 

MIN 

70 

6  9 

69 

69 

70 

73 

74 

73 

7  3 

75 

75 

7  i 

73 

74 

75 

77 

73 

73 

74 

73 

71 

72 

74 

74 

75 

77 

71 

7* 

73 

72 

71 

72 

9 

JASPER    3  SE 

MAX 

100 

95 

97 

100 

97 

97 

97 

93 

96 

96 

97 

96 

3 

MIN 

65 

65 

65 

72 

70 

JO 

71 

68 

70 

68 

74 

ro 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

73 

71 

67 

71 

70 

72 

69 

.7 

KEY   WEST   MS  AIRPORT 

HAX 

92 

92 

93 

90 

91 

9 1 

91 

91 

91 

92 

91 

91 

91 

90 

91 

91 

91 

.1 

MIN 

80 

76 

78 

79 

82 

80 

80 

81 

78 

80 

81 

82 

80 

63 

83 

81 

77 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

81 

81 

83 

82 

80 

81 

0 

KISSIMMEE  2 

HAX 

93 

96 

95 

92 

95 

94 

90 

92 

.5 

HIN 

71 

70 

7; 

73 

70 

7  0 

71 

70 

72 

73 

71 

70 

71 

72 

72 

71 

70 

71 

72 

71 

73 

73 

71 

71 

75 

77 

75 

71 

72 

72 

71 

71 

.7 

LA  BELLE 

MAX 

9  2 

92 

9 

MIN 

72 

7  J 

70 

73 

75 

74 

74 

75 

7: 

74 

75 

70 

74 

74 

71 

73 

73 

75 

72 

74 

72 

72 

72 

73 

74 

73 

74 

77 

74 

73 

72 

73 

.1 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

MIN 

74 

7: 

75 

74 

74 

72 

72 

70 

77 

74 

75 

76 

74 

75 

73 

73 

71 

71 

LAKE   CITY   2  E 

HAX 

96 

94 

.0 

HIN 

65 

67 

66 

72 

71 

70 

73 

71 

70 

73 

76 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

71 

69 

70 

72 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

69 

71 

71 

71 

71 

.0 

LAKE  HIAWASSE 

HAX 

93 

.3 

MIN 

70 

68 

6  8 

70 

74 

71 

71 

70 

7. 

74 

74 

70 

76 

69 

73 

75 

75 

75 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

75 

75 

72 

73 

72 

72 

71 

.7 

LAKELAND   WB  CITY 

HAX 

90 

90 

91 

.5 

HIN 

71 

7: 

7  3 

73 

75 

75 

71 

74 

75 

75 

73 

75 

75 

76 

71 

73 

75 

77 

74 

69 

75 

75 

75 

77 

77 

76 

77 

75 

76 

74 

74 

74 

.3 

LAKE   PLACID   2  SW 

HAX 

89 

95 

94 

91 

95 

93 

,9 

HIN 

68 

69 

70 

69 

73 

72 

73 

77 

74 

71 

72 

74 

74 

74 

71 

71 

75 

74 

70 

73 

71 

71 

74 

75 

74 

73 

72 

70 

74 

7  3 

70 

72 

.3 

L 1 SBON 

HAX 

92 

.2 

MIN 

70 

69 

67 

70 

74 

rc 

73 

74 

74 

78 

75 

73 

73 

74 

75 

76 

76 

73 

73 

73 

72 

73 

71 

76 

77 

76 

77 

72 

72 

72 

72 

73 

.2 

LIVE   OAK    2  ESE 

HAX 

t_ 

92 

93 

.0 

HIN 

67 

67 

68 

74 

70 

69 

71 

71 

70 

69 

74 

72 

72 

70 

73 

72 

70 

70 

69 

69 

71 

72 

71 

70 

69 

73 

71 

67 

70 

70 

71 

70 

.4 

LOXAMATCMEE 

HAX 

92 

92 

94 

93 

.6 

HIN 

70 

67 

10 

69 

73 

6  9 

73 

72 

7. 

73 

72 

7: 

72 

69 

70 

71 

74 

73 

71 

69 

70 

69 

69 

71 

73 

71 

73 

71 

69 

71 

70 

70 

.9 

MAOISON 

HAX 

94 

9! 

95 

91 

95 

93 

97 

92 

96 

92 

89 

90 

94 

94 

.0 

HIN 

68 

71 

73 

72 

70 

71 

71 

71 

n 

69 

75 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

71 

71 

72 

71 

72 

73 

73 

72 

73 

73 

69 

71 

72 

71 

71 

.7 

MARATHON  SHORES 

MAX 

90 

90 

90 

9  0 

)  i 

91 

9 1 

92 

92 

89 

92 

92 

91 

92 

91 

91 

91 

.3 

HIN 

77 

77 

79 

79 

77 

76 

77 

76 

74 

76 

77 

80 

81 

78 

78 

78 

78 

82 

82 

81 

81 

80 

82 

82 

78 

79 

76 

81 

80 

78 

.7 

MAPI  ANNA    [NO  SCHOOL 

HAX 

93 

95 

95 

69 

'7  0 

92 

94 

95 

93 

97 

96 

90 

92 

95 

93 

95 

95 

97 

95 

93 

.8 

HIN 

67 

71 

73 

72 

71 

rc 

69 

70 

75 

67 

67 

69 

73 

75 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

76 

73 

72 

73 

73 

69 

71 

72 

71 

72 

71 

.  3 

MAYO   5  NW 

HAX 

91 

93 

93 

90 

91 

91 

9 1 

9  3 

95 

96 

95 

95 

95 

93 

91 

92 

.8 

HIN 

69 

71 

68 

75 

72 

73 

71 

72 

72 

73 

74 

73 

73 

72 

71 

75 

73 

72 

72 

72 

74 

73 

73 

72 

71 

75 

72 

70 

70 

74 

73 

72 

.3 

MELBOURNE 

MAX 

85 

66 

87 

96 

95 

( 

95 

93 

93 

92 

92 

.7 

MIN 

70 

71 

7  0 

69 

73 

73 

73 

75 

71 

72 

74 

72 

73 

73 

74 

75 

75 

71 

72 

71 

71 

73 

72 

73 

73 

75 

75 

73 

73 

73 

72 

72 

.6 

MELROSE 

MAX 

92 

91 

91 

92 

90 

92 

0 

HIN 

67 

66 

65 

72 

71 

71 

72 

70 

69 

74 

75 

73 

71 

71 

72 

73 

74 

70 

71 

70 

69 

72 

70 

71 

72 

72 

72 

70 

70 

69 

70 

70 

8 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

HAX 

88 

87 

87 

91 

89 

90 

90 

89 

.5 

HIN 

73 

80 

76 

74 

77 

72 

73 

72 

74 

75 

74 

rs 

79 

75 

7S 

82 

82 

B  l 

75 

83 

83 

79 

62 

63 

84 

80 

76 

82 

80 

77 

81 

78 

.0 

MIAMI  BEACH 

HAX 

88 

?o 

9 1 

9  0 

92 

91 

90 

9 1 

88 

89 

90 

90 

91 

89 

90 

89 

a 

HIN 

76 

7k 

73 

79 

79 

19 

79 

74 

79 

78 

79 

77 

79 

80 

79 

80 

80 

84 

81 

81 

83 

82 

83 

63 

84 

82 

82 

79 

81 

81 

81 

79 

.7 

MIAMI    WB  AIRPORT 

HAX 

89 

i  6 

89 

90 

90 

.2 

HIN 

73 

74 

75 

75 

75 

'<■ 

75 

75 

75 

74 

75 

74 

75 

75 

75 

75 

77 

77 

76 

76 

81 

80 

60 

82 

80 

76 

78 

76 

77 

76 

77 

76 

MIAMI    |2  SSW 

HAX 

89 

88 

86 

88 

89 

90 

92 

9 1 

93 

91 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

5 

HIN 

72 

71 

73 

72 

72 

74 

72 

73 

74 

73 

74 

72 

70 

69 

72 

72 

72 

75 

75 

75 

81 

79 

81 

61 

80 

80 

74 

75 

77 

74 

73 

74 

.4 

MILES  CITY  TOWER 

HAX 

92 

90 

90 

90 

90 

93 

93 

93 

93 

92 

.5 

HIN 

70 

71 

ri 

71 

75 

7* 

74 

76 

71 

76 

73 

74 

73 

73 

71 

72 

73 

73 

71 

72 

74 

71 

71 

73 

76 

75 

74 

76 

76 

74 

73 

73 

.1 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

92 

93 

92 

95 

93 

9  1 

92 

95 

96 

99 

94 

0 

M  .  N 

62 

68 

69 

74 

73 

72 

71 

70 

74 

68 

65 

72 

71 

73 

7^ 

71 

71 

71 

72 

68 

71 

73 

72 

71 

77 

72 

68 

76 

72 

70 

73 

71 

0 

MAX 

96 

98 

•it, 

91 

93 

95 

95 

95 

100 

97 

97 

97 

97 

98 

98 

100 

102 

96 

96 

94 

97 

101 

98 

99 

97 

93 

101 

9* 

94 

97 

97 

96 

8 

"IN 

67 

69 

70 

72 

72 

72 

73 

72 

7  3 

69 

68 

70 

72 

71 

70 

73 

73 

71 

70 

70 

68 

71 

71 

73 

72 

74 

72 

70 

70 

72 

71 

71 

0 

MOOR E   MAVEN  LOCK  1 

MA  ■ 

9 1 

92 

9  0 

93 

94 

'.. 

90 

92 

93 

91 

88 

90 

94 

94 

93 

94 

95 

9* 

94 

94 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

93 

95 

92 

.7 

mih 

69 

69 

7^ 

71 

74 

73 

73 

75 

7  4 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

75 

73 

71 

71 

71 

72 

71 

73 

72 

73 

74 

71 

73 

74 

71 

72 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

MA  i 

87 

90 

•'0 

92 

92 

93 

95 

92 

16 

94 

93 

9* 

93 

93 

94 

94 

94 

93 

93 

88 

91 

93 

93 

95 

9* 

96 

92 

9* 

92 

92 

89 

92 

6 

M|N 

70 

69 

72 

70 

73 

73 

73 

75 

7* 

73 

74 

7« 

73 

75 

73 

74 

73 

7* 

72 

74 

7* 

72 

75 

73 

76 

74 

74 

72 

74 

73 

72 

73 

1 

S#*  reference  not**  following  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

23  J 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

g 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22  | 

24 

\ 

26 

27 

28 

29 

30  | 

31 

NAPLES  CAR  1 6  GARDENS 

MAX 

90 

92 

92 

89 

9  0 

91 

92 

91 

9  0 

91 

92 

89 

86 

90 

91 

92 

90 

9  2 

91 

91 

92 

93 

93 

9  i 

93 

93 

94 

95 

93 

91 

90 

91 

M 1  N 

71 

74 

73 

75 

72 

7  3 

7  5 

72 

73 

74 

5 

7  2 

76 

75 

73 

7  3 

73 

78 

76 

76 

74 

73 

7  3 

74 

73 

9 

NICEVILLE 

MAX 

88 

90 

91 

91 

92 

89 

90 

86 

96 

96 

94 

95 

92 

92 

91 

93 

95 

it 

95 

94 

95 

97 

96 

95 

92 

90 

89 

93 

89 

90 

92 

92 

5 

MI  N 

67 

69 

69 

71 

72 

70 

66 

63 

72 

72 

76 

74 

72 

72 

73 

72 

72 

75 

74 

73 

72 

75 

74 

69 

73 

74 

70 

74 

72 

0 

OCALA   2  NE 

MAX 

93 

9* 

94 

91 

85 

90 

92 

93 

95 

98 

97 

96 

96 

92 

90 

91 

94 

91 

91 

91 

90 

93 

96 

y 

94 

92 

91 

93 

93 

93 

93 

92 

9 

M I  N 

67 

65 

65 

72 

79 

69 

74 

74 

76 

7  5 

72 

7  1 

73 

75 

73 

74 

7  3 

7  3 

71 

75 

72 

72 

73 

7  J 

74 

73 

72 

71 

71 

72 

.4 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

85 

86 

86 

89 

86 

89 

91 

92 

91 

88 

88 

88 

87 

88 

6  5 

88 

92 

86 

89 

91 

69 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

92 

88 

90 

89 

0 

MI  N 

76 

71 

77 

76 

75 

76 

77 

77 

75 

75 

75 

75 

77 

75 

75 

76 

77 

74 

75 

74 

73 

74 

7 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

MAX 

92 

95 

95 

94 

91 

97 

91 

93 

94 

97 

94 

98 

97 

95 

96 

91 

93 

94 

95 

88 

92 

92 

98 

98 

99 

96 

95 

93 

94 

93 

94 

94 

3 

MIN 

71 

70 

71 

72 

75 

69 

75 

5 

75 

73 

72 

73 

74 

77 

76 

74 

7' 

70 

73 

74 

76 

7 

76 

73 

71 

74 

7  3 

73 

73 

5 

PALATKA 

MAX 

9* 

93 

96 

94 

91 

94 

94 

96 

97 

99 

95 

97 

97 

96 

97 

93 

96 

95 

88 

94 

92 

>4 

98 

99 

98 

96 

91 

93 

94 

93 

94 

94 

6 

MIN 

70 

73 

* 

3 

* 

72 

78 

77 

74 

72 

73 

76 

76 

74 

71 

73 

75 

75 

76 

7 

77 

76 

75 

75 

73 

72 

73 

9 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

90 

92 

92 

88 

84 

88 

86 

87 

91 

92 

92 

90 

90 

90 

88 

87 

88 

94 

92 

90 

90 

91 

90 

91 

89 

85 

91 

92 

90 

69 

92 

89 

7 

MIN 

70 

72 

75 

80 

74 

72 

74 

74 

75 

72 

7 1 

75 

76 

78 

76 

73 

80 

74 

70 

74 

7  5 

7  7 

78 

'  9 

78 

72 

72 

76 

75 

73 

73 

74 

6 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

89 

89 

90 

92 

93 

89 

84 

95 

96 

92 

92 

91 

91 

90 

8  8 

91 

94 

97 

92 

90 

95 

92 

91 

89 

92 

90 

>0 

88 

86 

87 

91 

90 

8 

MIN 

73 

73 

73 

76 

7 

73 

73 

78 

75 

72 

72 

75 

76 

71 

73 

78 

74 

75 

77 

78 

76 

76 

77 

7  ' 

73 

76 

7  3 

74 

73 

74 

5 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

88 

89 

89 

94 

92 

86 

85 

95 

97 

92 

91 

93 

89 

94 

91 

96 

92 

91 

97 

94 

90 

89 

92 

90 

88 

89 

88 

92 

91 

2 

MIN 

73 

76 

76 

78 

78 

3 

73 

78 

75 

74 

1 

6 

79 

77 

74 

76 

75 

78 

72 

79 

79 

80 

76 

79 

74 

75 

74 

75 

8 

PERRY 

MAX 

9k 

95 

95 

90 

90 

91 

90 

93 

96 

96 

96 

95 

95 

93 

93 

94 

92 

90 

91 

94 

91 

92 

92 

94 

96 

95 

88 

86 

94 

92 

- 

MIN 

69 

70 

69 

75 

2 

74 

72 

71 

72 

7 1 

73 

73 

72 

74 

74 

3 

71 

72 

73 

72 

° 

74 

* 

° 

72 

72 

72 

2 

PLANT  CITY 

MAX 

89 

92 

93 

93 

89 

92 

92 

91 

95 

93 

94 

94 

93 

93 

93 

92 

93 

92 

85 

89 

93 

94 

>6 

93 

94 

i  s 

93 

94 

93 

91 

92 

4 

MIN 

6 

69 

71 

7* 

72 

74 

76 

74 

75 

75 

72 

74 

75 

75 

74 

74 

75 

73 

71 

72 

71 

70 

74 

72 

74 

75 

74 

75 

70 

2 

73 

0 

POMPANO  BEACH 

MAX 

91 

89 

88 

89 

92 

92 

90 

91 

88 

90 

88 

91 

89 

90 

90 

92 

92 

92 

91 

92 

91 

91 

)] 

91 

94 

92 

93 

91 

91 

90 

90 

90 

7 

MIN 

69 

3 

73 

75 

70 

74 

71 

73 

72 

74 

72 

73 

73 

74 

74 

75 

73 

75 

75 

81 

75 

75 

75 

79 

75 

74 

74 

1 

PUNTA  GORDA 

MAX 

92 

92 

93 

91 

93 

93 

94 

93 

90 

93 

92 

93 

90 

91 

95 

93 

93 

91 

94 

95 

96 

95 

94 

95 

95 

96 

95 

95 

92 

93 

3 

MIN 

72 

73 

73 

73 

74 

5 

76 

75 

6 

76 

75 

75 

75 

76 

77 

77 

74 

75 

75 

74 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

3 

74 

6 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

91 

93 

93 

92 

86 

93 

92 

94 

96 

96 

98 

97 

95 

94 

90 

94 

92 

94 

93 

93 

96 

92 

92 

91 

86 

92 

91 

88 

92 

95 

92 

7 

MIN 

70 

70 

73 

73 

70 

70 

73 

71 

76 

67 

67 

69 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

69 

69 

71 

73 

72 

73 

75 

1 0 

71 

72 

71 

72 

71 

3 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

92 

91 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

91 

90 

90 

90 

90 

93 

95 

94 

93 

93 

92 

92 

93 

92 

93 

95 

94 

91 

91 

92 

92 

92 

1 

MIN 

69 

69 

70 

70 

7 

3 

73 

75 

71 

71 

71 

71 

73 

71 

75 

74 

74 

73 

74 

74 

73 

73 

75 

76 

75 

73 

71 

72 

2 

72 

5 

SAINT   AUGUST  1 NE 

MAX 

90 

90 

91 

91 

89 

91 

90 

93 

95 

93 

91 

93 

93 

94 

92 

69 

89 

88 

89 

94 

94 

93 

95 

94 

89 

90 

91 

90 

94 

91 

7 

MIN 

65 

6 

65 

7 1 

71 

72 

74 

75 

73 

70 

70 

71 

72 

75 

72 

71 

71 

71 

70 

73 

71 

75 

75 

73 

71 

71 

71 

4 

SAINT  LEO 

MAX 

89 

91 

92 

94 

89 

93 

94 

91 

95 

95 

95 

94 

94 

95 

93 

94 

86 

89 

94 

95 

95 

95 

92 

94 

91 

93 

93 

12 

92 

7 

MIN 

70 

70 

72 

7  3 

75 

74 

75 

76 

* 

1 

76 

73 

75 

76 

74 

76 

76 

73 

75 

76 

76 

73 

73 

72 

73 

9 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

91 

93 

92 

93 

91 

92 

93 

94 

100 

98 

95 

95 

94 

94 

96 

96 

97 

93 

91 

90 

93 

92 

93 

96 

96 

96 

92 

94 

91 

96 

94 

0 

MIN 

70 

71 

72 

76 

72 

71 

73 

72 

75 

72 

70 

71 

78 

76 

75 

75 

74 

72 

70 

71 

7 

76 

73 

'  ' 

77 

72 

70 

73 

72 

73 

0 

ST  PETERSBURG 

MAX 

89 

94 

92 

91 

87 

90 

90 

87 

69 

91 

92 

92 

91 

90 

91 

90 

90 

94 

93 

84 

89 

92 

93 

93 

91 

)] 

88 

91 

92 

91 

88 

90 

5 

MIN 

75 

74 

76 

77 

78 

77 

80 

78 

7  B 

62 

79 

79 

79 

72 

80 

79 

80 

61 

80 

75 

78 

60 

80 

79 

79 

4 

76 

0 

SANBORN  TOWER 

MAX 

91 

94 

95 

93 

68 

91 

90 

96 

99 

96 

98 

98 

94 

94 

96 

9  3 

95 

93 

92 

93 

95 

92 

94 

90 

91 

96 

93 

91 

90 

97 

93 

7 

MIN 

66 

66 

72 

70 

70 

67 

7  3 

70 

72 

68 

65 

66 

72 

70 

69 

73 

71 

69 

69 

70 

63 

7 

71 

69 

70 

72 

71 

?i 

69 

6 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

92 

92 

93 

94 

92 

97 

93 

94 

94 

97 

94 

95 

95 

94 

93 

91 

93 

! 

93 

88 

93 

94 

95 

96 

98 

94 

92 

93 

93 

94 

94 

93 

6 

MIN 

70 

68 

65 

69 

74 

70 

73 

76 

72 

74 

7  3 

72 

76 

7  2 

73 

76 

75 

72 

72 

72 

72 

73 

76 

76 

7 

7 

73 

72 

7 

SARASOTA 

MAX 

87 

95 

92 

91 

92 

91 

92 

89 

90 

93 

93 

91 

92 

92 

92 

93 

94 

94 

95 

92 

93 

93 

94 

<' 

95 

94 

94 

93 

94 

92 

94 

92 

6 

MIN 

70 

72 

72 

72 

60 

72 

78 

82 

78 

82 

76 

74 

72 

75 

80 

80 

8 1 

75 

4 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 

91 

89 

90 

91 

92 

93 

92 

95 

90 

91 

90 

90 

89 

92 

94 

93 

93 

92 

91 

91 

91 

92 

93 

94 

93 

91 

92 

93 

92 

91 

9 

MIN 

68 

70 

72 

71 

71 

72 

70 

72 

72 

68 

73 

70 

72 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

70 

73 

72 

73 

76 

76 

72 

71 

73 

66 

72 

72 

71 

5 

STARKE 

MAX 

98 

95 

96 

99 

88 

92 

90 

89 

90 

94 

94 

»6 

92 

91 

92 

92 

92 

89 

94 

92 

7 

MIN 

68 

72 

70 

69 

7 1 

71 

75 

71 

71 

71 

69 

70 

71 

69 

71 

7 

STE I NHATCHE  E   MCCAIN  TWR 

MAX 
MIN 

89 

96 

94 

96 

94 

95 

97 

96 

96 

90 

90 

92 

94 

90 

9 : 

90 

92 

9  3 

92 

94 

95 

93 

85 

89 

92. 

6 

STUART    1  N 

MAX 

92 

88 

88 

93 

95 

95 

95 

92 

94 

93 

93 

91 

92 

91 

94 

9  5 

94 

93 

91 

89 

88 

89 

)C 

94 

96 

97 

90 

91 

90 

92 

92. 

2 

MIN 

70 

68 

73 

71 

74 

75 

73 

73 

73 

73 

75 

74 

71 

74 

71 

71 

77 

77 

72 

72 

78 

78 

76 

76 

73. 

7 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

91 

93 

93 

89 

90 

92 

92 

96 

98 

97 

98 

98 

92 

95 

93 

91 

93 

93 

91 

92 

96 

89 

92 

90 

Be 

91 

90 

85 

94 

92. 

5 

MIN 

72 

71 

75 

71 

71 

72 

74 

73 

77 

69 

69 

70 

74 

74 

73 

74 

74 

74 

73 

72 

71 

74 

72 

74 

71 

71 

72 

72 

1 

72. 

3 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

MAX 

95 

91 

93 

92 

93 

95 

95 

93 

90 

93 

92 

91 

91 

93 

96 

96 

95 

94 

93 

93 

94 

95 

96 

97 

97 

92 

93 

94 

93. 

8 

MIN 

70 

71 

71 

72 

72 

74 

7  3 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

74 

75 

72 

9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

85 

94 

93 

90 

69 

90 

90 

88 

91 

91 

91 

89 

90 

90 

90 

91 

90 

84 

66 

91 

92 

93 

93 

91 

91 

90 

91 

90 

89 

90. 

1 

MIN 

72 

73 

74 

76 

79 

79 

79 

76 

75. 

9 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

90 

91 

91 

91 

90 

88 

90 

91 

88 

91 

92 

92 

92 

93 

91 

92 

90 

B5 

90 

90 

93 

94 

92 

91 

92 

90 

85 

90 

90. 

5 

MIN 

71 

72 

73 

74 

81 

75 

77 

77 

76 

76 

82 

78 

75 

81 

82 

75. 

6 

TAVERNIER 

MAX 

88 

88 

68 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

88 

90 

90 

90 

90 

92 

91 

91 

90 

91 

90 

9  0 

91 

91 

91 

92 

1 

91 

90 

90 

90 

90 

90. 

1 

MIN 

79 

76 

74 

78 

78 

78 

78 

75 

72 

73 

75 

76 

77 

81 

80 

80 

77 

77 

78. 

2 

TITUSVILLE   2  W 

MAX 

88 

89 

90 

96 

97 

96 

95 

95 

95 

96 

90 

95 

95 

96 

96 

93 

93 

93 

91 

94 

94 

95 

95 

96 

98 

95 

95 

95 

96 

95 

94. 

3 

MIN 

68 

67 

67 

67 

74 

69 

70 

70 

71 

72 

7 1 

70 

71 

71 

72 

73 

74 

72 

70 

70. 

8 

USHER  TOWER 

MAX 

94 

95 

95 

92 

65 

86 

91 

93 

95 

98 

95 

92 

93 

92 

9  0 

94 

95 

90 

69 

90 

93 

95 

92 

91 

94 

90 

90 

92 

91 

92. 

3 

MIN 

65 

65 

66 

69 

71 

70 

72 

71 

73 

74 

70 

76 

69 

73 

71 

71 

73 

7  3 

70 

71  . 

0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

85 

86 

86 

92 

94 

95 

95 

93 

93 

95 

91 

91 

92 

93 

94 

92 

95 

92 

90 

91 

91 

94 

94 

91 

91 

91 

90 

68 

91  . 

8 

MIN 

72 

71 

71 

70 

75 

74 

75 

73 

72 

73 

75 

74 

74 

75 

75 

75 

77 

75 

75 

74 

72 

74. 

0 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

89 

91 

92 

93 

92 

93 

94 

90 

?0 

94 

94 

93 

94 

93 

94 

95 

95 

91 

94 

96 

96 

91 

94 

95 

93 

96 

94 

95 

91 

93. 

3 

MIN 

69 

70 

71 

70 

71 

73 

74 

76 

75 

73 

73 

73 

73 

73 

7  J 

73 

73 

73 

71 

7  1 

72. 

6 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 

89 

87 

87 

89 

93 

90 

88 

67 

86 

86 

90 

93 

93 

93 

92 

92 

91 

90 

92 

92 

91 

92 

91 

92 

92 

93 

92 

91 

91 

90 

90. 

5 

MIN 

68 

68 

74 

73 

73 

69 

74 

78 

71 

72 

72 

71 

74 

73 

72 

72 

74 

75 

73 

72 

76 

74 

74 

81 

76 

75 

76 

79 

76 

76 

7* 

73. 

7 

WEST   PALM  BEACH   WB  AP 

MAX 

90 

88 

87 

91 

93 

95 

94 

94 

92 

93 

94 

91 

92 

93 

94 

95 

93 

92 

91 

92 

91 

91 

92 

93 

93 

94 

96 

92 

91 

92 

69 

92  • 

2 

MIN 

69 

69 

75 

75 

75 

74 

74 

73 

74 

74 

72 

74 

72 

73 

73 

74 

76 

77 

75 

75 

76 

76 

77 

79 

75 

7* 

76 

78 

79 

76 

76 

74. 

7 

WEWAH I TCHKA 

MAX 

92 

92 

94 

95 

95 

92 

94 

93 

95 

98 

100 

95 

95 

95 

95 

96 

90 

96 

95 

94 

94 

95 

97 

94 

92 

68 

95 

95 

95 

95 

97 

94. 

5 

MIN 

68 

69 

65 

67 

67 

69 

69 

68 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

73 

72 

78 

75 

69 

71 

72 

71 

68 

70. 

2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

o 
01 
« 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

rilNTCQ  HAVEN 

MAI 

91 

90 

93 

91 

92 

94 

90 

9  4 

93 

93 

9  0 

92 

92 

91 

90 

89 

90 

86 

96 

93 

93 

94 

93 

92 

91 

95 

95 

92 

88 

91 

7 

M 1 N 

67 

67 

71 

67 

71 

70 

72 

73 

71 

71 

72 

70 

72 

76 

70 

72 

70 

73 

71 

72 

72 

70 

73 

72 

7* 

73 

73 

72 

73 

69 

69 

71 

2 

KOO00OFF  DAM 

MAX 

91 

95 

9! 

9S 

92 

90 

91 

95 

95 

95 

94 

96 

97 

93 

9« 

94 

92 

95 

93 

94 

98 

96 

96 

97 

96 

94 

86 

95 

93 

89 

94 

93 

9 

MIN 

68 

71 

7* 

73 

70 

71 

72 

>2 

7* 

71 

66 

71 

73 

75 

73 

72 

71 

71 

71 

72 

70 

74 

74 

74 

75 

76 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

_ 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

12 

13 

14 

15 

lo 

1-7 

17 

IP. 
lb 

19 

on 
20 

23 

OA. 

24 

OR 

2o 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.26 

.18 

.33 

.33 

.35 

.21 

.33 

.26 

.29 

.31 

.17 

.24 

.23 

.25 

.32 

.28 

.28 

.23 

.18 

.18 

.  116 

.14 

.  32 

.21 

.24 

.24 

.30 

.16 

.11 

.27 

.19 

7.45 

BELLE  CLADE  EXP  STA 

.16 

.13 

- 

.18 

.22 

.  20 

.17 

.31 

.21 

.14 

.18 

.22 

.11 

.10 

.29 

.24 

.26 

.15 

.28 

.16 

.23 

.17 

.30 

.23 

.12 

.23 

.28 

.17 

.17 

.13 

.19 

B6 . 13 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.22 

.12 

.28 

.20 

.21 

.17 

.15 

.13 

.21 

.08 

.19 

.13 

.11 

.10 

.11 

.15 

.13 

.18 

.16 

.17 

.15 

.09 

.38 

.15 

.19 

.20 

.16 

.19 

.14 

.24 

5.21 

MAX 

92 

93 

94 

94 

96 

94 

95 

97 

93 

89 

91 

95 

93 

88 

91 

96 

97 

92 

96 

95 

95 

93 

96 

95 

96 

97 

95 

95 

96 

93 

95 

94.1 

MIN 

75 

75 

76 

76 

79 

79 

80 

80 

79 

76 

77 

78 

7S 

78 

77 

77 

78 

79 

80 

78 

79 

77 

79 

79 

79 

77 

78 

79 

79 

79 

78 

78.0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.13 

.24 

.  23 

.27 

.21 

.18 

.  1  5 

.29 

.22 

.19 

.14 

.26 

.06 

.18 

.19 

.19 

.20 

.21 

.28 

.13 

.19 

.26 

.28 

.27 

.23 

.32 

.29 

.25 

.28 

.25 

.19 

6.76 

WIND 

30 

1 

23 

22 

15 

27 

2  1 

19 

26 

29 

16 

14 

2.'. 

11 

15 

16 

8 

20 

20 

18 

11 

31 

22 

24 

.30 

29 

34 

29 

33 

32 

17 

671 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.26 

.31 

.29 

.19 

.34 

.16 

.39 

.19 

.31 

.32 

.28 

.28 

.23 

.19 

.27 

.27 

.22 

.24 

.22 

.32 

.23 

.18 

.27 

.29 

.26 

.15 

.13 

.17 

.15 

.13 

7  .24 

WIND 

26 

10 

10 

30 

40 

25 

30 

35 

30 

15 

25 

10 

20 

30 

30 

45 

45 

15 

10 

15 

40 

30 

15 

10 

20 

35 

10 

10 

20 

5 

15 

706 

MAX 

100 

99 

100 

99 

92 

96 

92 

98 

99 

105 

104 

105 

104 

99 

94 

95 

100 

100 

94 

96 

98 

98 

100 

102 

100 

96 

91 

95 

96 

94 

102 

98.2 

MIN 

70 

70 

70 

75 

74 

75 

75 

74 

73 

78 

78 

77 

75 

75 

76 

75 

76 

73 

73 

72 

74 

75 

73 

76 

76 

77 

76 

73 

72 

74 

74 

74.3 

HIALEAH 

EVAP 

.20 

.23 

.21 

.20 

.22 

.19 

.22 

.28 

.21 

.11 

.08 

.10 

.30 

.29 

.08 

.35 

.17 

.31 

.26 

.28 

.31 

.29 

.33 

.29 

.34 

.26 

.27 

.29 

.15 

B7.29 

WIND 

27 

13 

27 

33 

22 

21 

20 

17 

31 

22 

16 

15 

12 

6 

20 

20 

20 

5 

35 

15 

17 

32 

34 

47 

55 

30 

28 

26 

46 

35 

19 

766 

L I SBON 

EVAP 

.22 

.  27 

.  II 

.26 

.19 

.22 

.18 

.21 

.27 

.14 

.24 

.24 

.26 

.21 

.16 

.24 

.14 

.15 

.17 

.14 

.14 

.22 

.12 

.48 

.21 

.35 

.11 

.45 

.36 

.11 

.22 

6.99 

WIND 

15 

20 

15 

30 

35 

2T, 

25 

25 

35 

15 

10 

5 

10 

35 

25 

35 

25 

0 

15 

15 

20 

20 

20 

20 

35 

35 

10 

10 

20 

15 

15 

635 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.31 

.13 

.23 

.25 

.27 

.18 

.29 

.31 

.27 

.28 

.17 

.23 

.17 

.21 

.13 

.29 

.25 

.16 

.31 

.26 

.21 

.21 

.24 

.29 

.22 

.23 

.28 

.20 

.27 

.19 

.20 

7.24 

WIND 

23 

11 

19 

17 

30 

;i 

33 

40 

50 

33 

32 

27 

20 

30 

18 

25 

24 

9 

29 

18 

17 

13 

8 

12 

6 

28 

26 

17 

8 

7 

13 

674 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.28 

.28 

.30 

.34 

.  ii 

.32 

.29 

.30 

.24 

.33 

.33 

.27 

.48 

.25 

.25 

.33 

.25 

.32 

.29 

.35 

.37 

.47 

.30 

.29 

.40 

.35 

.25 

.30 

.30 

.46 

B9.92 

T AMI  Mil  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.  20 

.23 

.12 

.23 

.20 

.15 

.20 

.08 

.06 

.09 

.05 

.10 

.10 

.23 

.16 

.18 

.28 

.14 

.08 

.21 

.24 

.23 

.22 

.19 

.34 

.22 

.15 

.18 

.13 

B5.33 

WIND 

10 

14 

15 

5 

7 

Hi 

5 

11 

4 

4 

5 

4 

6 

7 

3 

4 

5 

12 

5 

17 

24 

2i. 

27 

16 

7 

10 

26 

18 

8 

4 

319 

MAX 

100 

97 

102 

102 

103 

101 

lli'i 

97 

86 

85 

85 

83 

83 

88 

100 

100 

97 

97 

94 

91 

94 

94 

95 

97 

95 

96 

97 

90 

87 

87 

87 

94.0 

MIN 

72 

74 

75 

77 

77 

7  8 

77 

77 

78 

77 

77 

76 

78 

76 

79 

76 

75 

78 

77 

77 

77 

79 

80 

78 

78 

78 

78 

78 

77.0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.10 

.10 

.23 

.27 

.25 

.  35 

.27 

.46 

.31 

.19 

.16 

.02 

.26 

.23 

.29 

.31 

.17 

.22 

.19 

.19 

.23 

.26 

.27 

.17 

.29 

.22 

.16 

.23 

.24 

.23 

B7.10 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.29 

.35 

.34 

.28 

.22 

.14 

.  1  9 

.34 

.25 

.35 

.35 

.35 

.40 

.24 

.21 

.16 

.12 

.26 

.26 

.30 

.23 

.27 

.25 

.28 

.26 

.16 

.10 

.22 

.36 

.10 

.22 

7.85 

WIND 

46 

38 

10 

32 

57 

38 

31 

48 

51 

60 

46 

39 

33 

37 

34 

30 

30 

50 

43 

38 

3.; 

36 

40 

33 

33 

33 

40 

56 

48 

31 

29 

1236 

(a)     Evaporation  measured  in  a  sunken  pan  36  x  36  inches. 


Moore  Haven  Lock  1  -     Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  HRCN  Gate  6  -     Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vcro  Beach  FAA  Airport  -     Evaporation  area  not  fenced. 
Woodruff  Dam  -     Evaporation  pan  located  over  rock. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 

Day 

of  month 

Average 

1  2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

■5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GAINESVILLE  3  NSW 

1  INCH 

MAX 

95 

96 

98 

95 

94 

96 

94 

98 

98 

inn 

102 

102 

inn 

92 

95 

96 

100 

98 

93 

95 

96 

96 

96.8 

MIN 

76 

80 

79 

82 

81 

82 

80 

80 

83 

82 

85 

M 

84 

84 

83 

81 

83 

81 

80 

79 

80 

82 

81.5 

4  INCHES 

MAX 

89 

90 

91 

89 

88 

89 

87 

90 

90 

94 

94 

95 

94 

88 

90 

91 

93 

91 

88 

88 

90 

90 

90.4 

MIN 

78 

78 

79 

82 

81 

81 

80 

80 

82 

82 

84 

84 

84 

84 

82 

80 

83 

81 

Hn 

79 

80 

81 

81.1 

8  INCHES 

MAX 

80 

80 

81 

80 

79 

79 

79 

80 

81 

84 

84 

85 

83 

81 

81 

82 

82 

81 

79 

80 

81 

80 

81.0 

MIN 

72 

74 

74 

76 

76 

76 

75 

7 

78 

76 

79 

79 

79 

78 

78 

76 

78 

76 

75 

74 

75 

76 

76.1 

ope  of  Ground:     No  perceptible  slope  of  surface.     Soil  Type:     Arredonda  fine  sand.     Ground  Cover:     Bahiagrass  sod.  Instrumentation: 
3  point   Foxboro  Thermograph. 


r*f*r*nc*  not**  follovlnc  Station  Indai. 

-  96  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  oi    1961  -  1962 


FLORIDA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

ALEXANDER  SPRINGS 

0 

0 

0 

12 

70 

212 

256 

98 

165 

52 

0 

0 

855 

APALACHI COLA  WB  CITY 

0 

0 

0 

25 

105 

253 

408 

119 

199 

58 

0 

0 

1167 

1307 

ARCAO I A 

Q 

32 

428 

AVON  PARK 

0 

0 

0 

* 

13 

119 

115 

31 

78 

7 

0 

0 

367 

BARTOW 

0 

0 

0 

2 

16 

128 

127 

35 

85 

15 

0 

0 

408 

8AYPORT 

0 

0 

0 

13 

52 

210 

282 

127 

161 

57 

0 

0 

902 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

0 

0 

0 

* 

14 

113 

122 

33 

81 

21 

0 

0 

lie 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

1 50 

25 

o 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

0 

0 

0 

43 

160 

388 

488 

157 

242 

83 

0 

0 

1561 

BRADENTON  EXP  STATION 

0 

0 

0 

5 

10 

122 

137 

54 

88 

20 

0 

0 

436 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

0 

0 

0 

10 

29 

130 

200 

49 

124 

30 

0 

0 

572 

BUSHNELL  2  E 

0 

0 

0 

15 

59 

190 

234 

66 

152 

59 

0 

0 

775 

CANAL   POINT  USDA 

1  0 

CAPTIVA 

0 

0 

0 

0 

0 

74 

81 

12 

30 

0 

0 

0 

197 

CARPABELLE    1  NNW 

0 

0 

0 

AO 

132 

328 

441 

158 

239 

79 

0 

0 

1*17 

CEDAR  KEY 

0 

0 

0 

4 

48 

195 

297 

77 

172 

32 

0 

0 

825 

CHIPLEY   3  E 

0 

0 

0 

57 

186 

354 

460 

132 

241 

91 

0 

0 

1521 

CLEARWATER 

52 

CLERMONT  6  S 

0 

0 

0 

5 

29 

163 

197 

54 

120 

19 

0 

0 

587 

CLEWISTON  U  S  ENG 

0 

0 

0 

0 

7 

89 

99 

28 

71 

1 

0 

0 

29J 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

0 

0 

0 

45 

183 

347 

491 

85 

0 

0 

CROSS  CITY  2 

0 

0 

0 

IT 

89 

259 

317 

121 

200 

71 

0 

0 

107* 

DAYTONA  BEACH 

239 

74 

167 

39 

o 

703 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

0 

0 

0 

8 

33 

192 

259 

88 

179 

55 

0 

0 

81* 

868 

DEER  PARK 

0 

° 

0 

6 

12 

145 

145 

41 

110 

25 

0 

0 

*•* 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

0 

0 

0 

41 

173 

332 

449 

114 

216 

69 

0 

0 

U9» 

DE  LAND  3  N 

0 

0 

0 

7 

27 

141 

215 

67 

144 

37 

0 

0 

638 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

92 

26 

52 

DRY  TORTUGAS 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

12 

0 

3 

0 

0 

0 

27 

EVERGLADES 

0 

0 

0 

0 

0 

71 

74 

13 

43 

3 

0 

0 

20* 

FEDERAL  POINT 

0 

0 

0 

7 

46 

182 

280 

78 

175 

38 

0 

0 

806 

FELLSMERE 

0 

0 

0 

5 

5 

108 

99 

30 

73 

17 

0 

0 

337 

FERNANDINA  BEACH 

o 

67 

245 

361 

116 

205 

57 

o 

o 

107* 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

0 

0 

0 

0 

0 

66 

68 

14 

35 

0 

0 

0 

183 

FORT  DRUM  5  NW 

0 

0 

0 

9 

17 

132 

120 

36 

82 

16 

0 

0 

*12 

FORT  LAUDERDALE 

0 

0 

0 

0 

0 

61 

52 

4 

33 

1 

0 

0 

151 

FT  LAUDERDALE  BAH (A  MAR 

0 

0 

0 

0 

0 

54 

»5 

7 

34 

1 

0 

0 

1*1 

22 

52 

0 

o 

221 

FORT  MYERS  WB  AP 

0 

o 

0 

0 

3 

97 

96 

19 

42 

3 

0 

0 

260 

405 

FORT  PIERCE 

0 

0 

0 

5 

11 

117 

115 

37 

65 

9 

0 

0 

359 

FOUNTAIN   3  SSE 

0 

0 

0 

141 

302 

426 

130 

86 

0 

0 

GAINESVILLE  3  WSW 

0 

0 

0 

23 

80 

222 

298 

90 

190 

62 

0 

0 

965 

GAINESVILLE  FAA  AP 

348 

124 

235 

86 

0 

0 

1212 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

0 

0 

0 

38 

114 

283 

376 

134 

238 

87 

0 

0 

1270 

HIALEAH 

0 

0 

0 

0 

0 

72 

78 

9 

36 

1 

0 

0 

196 

HIGH  SPRINGS 

0 

0 

0 

28 

113 

245 

397 

124 

198 

47 

0 

0 

1152 

HOMESTEAD   EXP  STA 

0 

0 

0 

1 

0 

80 

74 

14 

43 

3 

0 

0 

21 S 

INUIAN    LAKt  tbIAIti 

0 

0 

INVERNESS 

0 

0 

0 

5 

46 

170 

199 

34 

0 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

0 

0 

0 

34 

96 

268 

363 

126 

206 

65 

0 

0 

1160 

1243 

JACKSONVILLE  BEACH 

0 

0 

0 

17 

63 

224 

341 

129 

206 

57 

0 

0 

1037 

JASPER  3  SE 

0 

0 

0 

59 

140 

388 

408 

141 

228 

71 

0 

0 

1*35 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

24 

2 

1 

0 

0 

o 

*7 

KISSIMMEE  2 

0 

0 

0 

2 

8 

25 

158 

24 

47 

14 

0 

0 

278 

LA  BELLE 

0 

0 

0 

6 

13 

103 

36 

66 

10 

0 

0 

LAKE  ALFRED   EXP  STA 

0 

0 

0 

10 

23 

116 

163 

57 

110 

29 

0 

0 

306 

LAKE  CITY  2  E 

0 

0 

0 

32 

108 

263 

356 

117 

207 

66 

0 

0 

1151 

LAKE  HIAWASSE 

0 

217 

66 

145 

36 

o 

0 

663 

LAKELAND  WB  CITY 

0 

0 

0 

6 

17 

146 

175 

46 

109 

19 

0 

0 

518 

649 

LAKE   PLACID   2  SW 

0 

0 

0 

1 

11 

112 

111 

32 

66 

'7 

0 

0 

340 

LISBON 

0 

0 

0 

10 

48 

176 

224 

72 

162 

56 

0 

0 

7*8 

LIVE  OAK  2  ESE 

0 

0 

0 

37 

104 

275 

366 

125 

238 

70 

0 

0 

1215 

LOX AHA  TCHE E 

75 

15 

45 

5 

0 

0 

233 

MADISON 

0 

0 

0 

37 

139 

327 

403 

123 

239 

66 

0 

0 

133* 

MARATHON  SHORES 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

30 

0 

6 

0 

0 

0 

66 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

0 

0 

0 

40 

160 

325 

4J8 

119 

227 

82 

0 

0 

1  391 

MAYO  5  NW 

0 

0 

0 

42 

114 

276 

391 

137 

231 

76 

0 

0 

1267 

MELBOURNE 

108 

34 

76 

I  3 

0 

0 

333 

MELROSE 

0 

0 

0 

13 

54 

192 

275 

75 

174 

50 

0 

0 

833 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

0 

0 

0 

0 

0 

59 

47 

7 

27 

0 

0 

0 

1*0 

MIAMI  BEACH 

0 

0 

0 

0 

0 

38 

41 

2 

1  5 

0 

0 

0 

96 

MIAMI    WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

0 

64 

58 

30 

2 

176 

MIAMI    12  SSW 

0 

70 

76 

1  3 

35 

0 

0 

0 

19* 

MILES  CITY  TOWER 

0 

0 

0 

3 

13 

100 

90 

15 

38 

11 

0 

0 

270 

MILTON   EXP  STATION 

0 

0 

0 

54 

173 

325 

481 

121 

269 

87 

1 

0 

1511 

MONT  I  CELLO  2  S 

0 

0 

0 

33 

116 

300 

399 

101 

215 

64 

0 

0 

1228 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

0 

0 

0 

3 

9 

111 

1  34 

27 

73 

1  5 

0 

0 

372 

MOUNTAIN  LAKE 

0 

0 

0 

152 

46 

101 

20 

0 

0 

4»4 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

0 

0 

0 

204 

61 

75 

38 

0 

0 

NAPLES   CAR  I B  GARDENS 

0 

0 

0 

0 

3 

71 

90 

27 

50 

6 

0 

0 

2*7 

NICEVILLE 

0 

0 

0 

60 

187 

384 

525 

206 

289 

100 

0 

0 

17S1 

OCALA 

0 

0 

0 

13 

32 

164 

216 

53 

131 

23 

0 

0 

632 

OCALA   2  NE 

0 

0 

0 

270 

82 

171 

61 

0 

0 

899 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

0 

0 

0 

5 

10 

120 

131 

53 

84 

14 

0 

0 

*17 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

5 

16 

149 

176 

46 

111 

21 

0 

0 

52* 

650 

PALATKA 

0 

0 

0 

9 

53 

211 

296 

94 

162 

43 

0 

0 

870 

PANAMA  CITY  2 

0 

0 

0 

146 

41 

89 

69 

0 

0 

PARR  I SH 

0 

0 

0 

5 

10 

60 

122 

83 

0 

0 

1359 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

33 

156 

3*3 

523 

152 

249 

0 

0 

1*35 

PENSACOLA   WB  CITY 

0 

0 

0 

32 

154 

296 

463 

139 

245 

76 

0 

0 

1*03 

PERRY 

0 

0 

0 

34 

109 

254 

134 

239 

78 

0 

0 

*79 

PLANT  CITY 

0 

0 

0 

7 

1  9 

1  36 

94 

26 

0 

o 

POMPANO  BEACH 

0 

0 

0 

0 

0 

63 

56 

12 

35 

1 

0 

0 

1*7 

PUNT  A  GORDA 

0 

0 

0 

0 

0 

77 

62 

10 

25 

0 

0 

0 

17* 

QUINCY   EXP  STATION 

0 

0 

0 

34 

134 

314 

412 

108 

232 

80 

0 

0 

191* 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Seasonoi  1961  -  1962  FLORIDA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

ROYAL  PALM  RANGE*  STA 

0 

0 

0 

0 

2 

76 

78 

25 

S3 

3 

0 

0 

23' 

SAIRT  AUGUSTINE 

0 

0 

0 

13 

37 

216 

298 

98 

1B6 

48 

• 

0 

918 

5 A 1 RT  LEO 

SAIRT   MARKS  6  SE 

0 

0 

0 

43 

23 

o 

g 

0 

0 

0 

23 

122 

299 

391 

125 

215 

60 

0 

0 

1233 

ST  PETERSBURG 

0 

0 

0 

3 

i 

113 

138 

33 

83 

9 

0 

0 

387 

SARBORM  TOWER 

0 

0 

0 

♦  3 

123 

314 

391 

133 

240 

80 

0 

0 

1326 

SARFORD  EXP  STATION 

0 

0 

0 

6 

17 

140 

179 

57 

123 

22 

0 

s 

344 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI    5  W 

0 

0 

0 

122 

0 

0 

0 

0 

0 

74 

66 

13 

43 

2 

0 

0 

200 

STARKE 

0 

0 

26 

AA 

2  34 

0 

0 

STE1NMATCHCE  MCCAIN  TWR 

0 

0 

0 

24 

es 

230 

332 

171 

249 

126 

0 

0 

1239 

STUART    1  N 

0 

0 

0 

1 

1 

97 

72 

19 

55 

5 

0 

0 

250 

TALLAHASSEE  WB  AP 

0 

0 

0 

61 

168 

337 

1519 

T  A  M 1  AM  I    TRL   AO  MI  BEND 

0 

0 

0 

0 

12 

83 

53 

12 

42 

2 

0 

0 

208 

TAMPA  KB  AIRPORT 

0 

0 

0 

s 

13 

137 

175 

55 

106 

19 

0 

0 

512 

674 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

0 

0 

0 

3 

39 

144 

223 

66 

113 

40 

0 

0 

628 

TAVERN  I ER 

0 

0 

0 

0 

0 

36 

39 

0 

11 

0 

0 

0 

86 

TITUSVILLE  2  W 

0 

0 

0 

B 

1  3 

USHER  TOWER 

0 

0 

0 

27 

113 

232 

324 

129 

191 

83 

0 

0 

1121 

VENICE 

0 

0 

0 

3 

12 

119 

127 

66 

99 

20 

s 

0 

446 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

0 

0 

106 

WAUCHULA   2  N 

0 

0 

0 

9 

19 

118 

126 

36 

76 

16 

0 

0 

400 

W  PALM  BEACH  RAOIO  WJNO 

0 

0 

0 

1 

1 

84 

64 

6 

33 

3 

0 

0 

192 

WEST  PALN  BEACH  WB  AP 

0 

0 

0 

1 

3 

80 

69 

14 

39 

3 

0 

e 

209 

248 

VEWAHI TCHKA 

0 

0 

0 

399 

103 

205 

57 

0 

0 

WINTER  HAVEN 

0 

0 

0 

5 

13 

120 

144 

30 

88 

17 

0 

0 

419 

WOODRUFF  DAM 

0 

0 

0 

52 

154 

339 

3B6 

161 

226 

73 

0 

0 

1391 

See  Reference  NoteB  Following  Station  Index 
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tsollnrs  are  drawn  thrnunh  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  in  the 
publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 

FLO« ID* 
JULY  1962 


b  I  ft  1 1UIN 

INDEX  NO. 

rnnvTV 
CcJUlN  1  I 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

CT  11  TIAM 

blATlUlN 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

TEMP. 

6 
3 

> 

c 

SPECIAL 

[ALEXANDER  SPRINGS 

0070 

L*Ht 

8 

29  OS 

5P 

Ai_fc*ANkJtR    SPGS.  AsSN. 

^ggOl!  

LIVE  OAK  2  ESE 

5076 

Xiii  

H 

28  53 

81  48 

68 

SP 

5^ 

51- 

c 

OKL  AW AHA   WATER  A   IH  ^ 

APALACHlCOLA  «a  CITY 

0211 

FRANKLIN 

b 

29  44 

K10 

HID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

-  .  it 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  58 

120 

6P 

RAO  1 0   STATION  aNER 

OE  SOTO 

ai  5* 

70 

RADIO  SIAI ION  WAPG 

lONijUOAT  KEY 

5124 

MANATEE 

82  39 

61 

0.  w.  HtRR 1 NGSHAW 

0369 

HIGHLANDS 

7 

27  35 

81  3D 

165 

6P 

6P 

C 

J.  WILEY  iOThRAN 

5182 

7 

26  41 

60  16 

14 

6P 

6P 

6P 

c 

HAS*  C.  A.  KING 

BABSON  PARK 

0390 

27  50 

81  31 

150 

5P 

HARRY  M.  TOLSON 

5237 

8 

29  10 

81  32 

90 

c 

OT  IS  B  •  FORT 

, BARTOW 

POLK 

5 

27  54 

81  50 

125 

SP 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

MADISON 

5275 

HAD 1  SON 

10 

30  28 

83  25 

145 

7P 

TP 

I  .    C.  HLRlHANT 

BAY  LAKE 

0520 

HILLSBOROUGH 

5 

28  04 

82  3D 

51 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MARATHON  SHORES 

5391 

HON ROE 

2 

81  00 

9 

6P 

CHARLES  G.   Htt  T  MAN ■  JR. 

BAYPOR  T 

HERNANDO 

5 

7A 

7A 

WILBUR  0.  GOOD 

5372 

JACKSON 

30  %9 

FLA.    1ND.    SCM.    FOR  HOYS 

belle  glade  exp  sta 

0611 

Palm  beach 

26  40 

80  38 

16 

E  t 

BA 

LVifiGcADtS   EXP.  SIA. 

2 

29  40 

m  is 

10 

c 

MARINE   STUDIO  INC. 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  * 

0616 

PAL"  BEACh 

7 

26  42 

80  43 

31 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5539 

LAF A YE  T IE 

30  06 

63  14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANN IN 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

HENDRY 

26  19 

81  00 

17 

5P 

5P 

DAVID  a.  JAM1ESON 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

28  05 

80  37 

24 

SP 

c 

C  1  I Y  OF  MELBOURNE 

J  BITHLO 

0758 

ORANGE 

8 

28  33 

81  06 

65 

bP 

FLOOD  CONTROL  D1ST. 

MELROSE 

5622 

ALACHUA 

Ifl 

29  42 

62  03 

130 

5P 

9P 

OR.  CECIL  R.  HOOK 

:  BLACKMAN  "•  wNW 

5 

86  42 

C 

HAS  *  S.  YOUNGBlODD 

5P 

ALLXANDER  M.  ALLOT! 

' BLOUNTSTOWN  2  SE 

060* 

CALHOUN 

3o  26 

85  02 

51 

7A 

7  A 

OAVIO  HQ-ELL 

MIAMI  BEACH 

5658 

2 

25  47 

80  08 

SP 

LIFE  GuARO  PATROL 

BOCA  RATON 

Palm  beach 

2 

26  21 

BO  05 

21 

c 

GUS  P.  HAGER 

MIAMI    wB  AIRPORT 

Sb*  | 

2 

25  48 

80  16 

HID 

MID 

C  J 

U.S.  hEAThER  BUREAU 

BRAUENTON  ExP  STATION 

09*0 

MANATEE 

» 

27  29 

82  33 

10 

5P 

5P 

GULF  COAST  EXP*  SIA. 

MIAMI    12  SSW 

DADE 

2 

80  17 

10 

86 

u.i. plant  introdctn  sta 

BRISTOL 

1020 

L IfltRT  y 

1 

Ju  26 

84  59 

160 

HISS  ELHA  SHULtR 

MILES  CITY  TOWER 

COLLIER 

26  11 

81  22 

10 

6P 

FlA.  FOR t ST  StRVlCE 

BROOKSvlLLE  Cn(N  h|ll 

HERNANDO 

5 

M-CtNTRAc  FlA.lXP.SIA. 

MILTON   £XP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

SP 

AGR.  EXP.  STATION 

BuShNEll  z  e 

1163 

SUMTER 

5 

28  40 

82  05 

75 

6P 

6P 

MRS.    A.    H .  NELSON 

MONT  1  CELLO   2  S 

to  t9 

JEF  FtRSON 

S 

3D  32 

83  52 

209 

fp 

SP 

A.  M.  PHILLIPS 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  38 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOORE    HAVEN   LOCK  1 

-■  89  5 

26  50 

81  05 

22 

OA 

6A 

6A 

1 

CORPS  OF  ENGlNttRS 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

25 

BA 

SUGAR  PLANT  FlD.  STA. 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  56 

81  Jb 

160 

5P 

SP 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

82  11 

3 

5P 

SP 

ALLEN  T.  WEEKS 

MYAKKA    RIVER    ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  15 

82  19 

20 

6A 

STATE  Park  SERVICE 

CARRABElLE  1  NNW 

FRANKLIN 

i 

if 

MRS.  MA2 EL  F.  COOK 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

b 

CARIBBEAN  GARDENS 

CARYV1LLE 

1388 

JJ  " 

85  49 

70 

7A 

LONMt  H.   >Ki  T  TAKtR 

N  I  CEV I LLE 

6240 

Okaloosa 

3o  31 

86  30 

60 

BA 

8A 

c 

JACKSON  GDARD  FOR.  STA. 

1*32 

LEVY 

5 

29  08 

83  02 

i  . 

6P 

6P 

MISS  HARR1ETTE  WHlDDON 

NIT  TAW  1  S 

27  56 

81  00 

MRS  •    ANNIE   M.  STEVENS 

ChIPLEY  3  £ 

1544 

WASHINGTON  3 

30  67 

85  29 

130 

5P 

» 

A.  w.  0  STEEN 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

26  34 

80  05 

15 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS  5 

27  59 

82  47 

20 

6P 

6P 

CllARmATlR  FIRE  DtP T . 

NORTH  NEW  RvR  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACh 

80  32 

22 

U.S.  GEOl.  SuRvtY 

ClERMONT  6  S 

t 

bP 

ED  OLlVENoAuM 

MAR  ION 

29  11 

Ml 

CITY  OF  OCAlA 

1649 

HENDRY  7 

26  45 

80  55 

18 

IP 

GtRvlN  N.  PlTZcN 

6419 

MARION 

S 

29  13 

82  07 

66 

BP 

8P 

AIRwAT  OBSERVlR 

CLEM  I S TON  u  S  ENG 

165* 

HENDRY  7 

26  45 

80  55 

20 

8A 

8A 

c 

CORPS  OF  tNGINttRS 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

27  1* 

80  59 

5P 

U.S.  GEOL •  SURvtY 

CQRNwEll  t,  Nh 

1869 

HIGHLANDS  7 

27  24 

81  10 

8A 

U.S.  GEOl.  SURvET 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

OKEECHOBEE 

27  13 

8A 

BA 

< 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRESCENT  CITY 

1978 

PUTNAM  6 

29  25 

81  30 

58 

6P 

WILLIAM  R.    RAD I KL 

ORANGE  CITY 

6584 

VOLUSIA 

28  57 

81  18 

c 

JOHN  MARLHEwKA 

CRESTV1EM  RADIO  MJSB 

OKALOOSA  5 

30  *6 

5P 

5P 

RAvlO  STAT  ION  WJSO  * 

ORANGE 

28  33 

106 

H10 

HID 

C  J 

u.s.  wtATHtR  BuRLAu 

2006 

DIXIE  5 

29  38 

83  07 

45 

I 

COUNTY   A^ENTi  OFFICE 

6657 

GLADES 

81  18 

21 

L 

CORPS  Of  ENGlNltMS 

CROSS  CITY  2 

2008 

DIXIE  5 

29  38 

83  07 

SP 

SP 

Putnam 

81  36 

6P 

6P 

CITY  OF    PAL A  T  t A 

DAN  |  A   *  hNm 

2116 

BROwARD  2 

26  04 

80  12 

HID 

FLA*  POwtR  *  LIGHT 

PANACEA 

WAKULLA  5 

3D  02 

84  24 

CHARLES  C.  MILES 

DAYTON A  BEACH 

2150 

VOLUSIA  2 

29  13 

81  02 

* 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

PANAMA   CITY  2 

6841 

BAY  5 

85  39 

• 

5P 

SP  c 

GEORGE  C.  COOK 

OAYlGNA   BEACH  WB  AP 

VOLUSIA  2 

29  11 

MID 

U.S.  nEATHtfi  BUREAU 

MANATEE  5 

21  35 

4P  c 

HOwARu  0.  GUT  nR • t 

2200 

OSCEOLA  8 

28  05 

80  54 

43 

5P 

5P 

GtORGt  H.  klHPFlR 

PENNSUCO  4  Nw 

6988 

OAOE  2 

25  56 

80  2  7 

J 

U.S.    uEOL.  SURVtY 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON  3 

30  43 

8b  07 

255 

5P 

SP 

H.  C.  STORflS 

6997 

ESCAMBIA  5 

HID 

MID 

flu.  aviation  agency 

OE  LAND  3  H 

2229 

VOLUSIA  8 

29  06 

81  17 

40 

SP 

SP 

Ut    LAND   AiR  StRv.CE 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA  5 

30  29 

87  14 

13 

U  ,  j  .  «H  A  T  Ht  R  BOREAL 

OE  SOTO  CITY  «  Sw 

2288 

HIGHLANDS  7 

27  25 

81  28 

68 

ChEslEY  A*  SKIPPlR 

PERRINC 

7020 

25  36 

80  21 

SOOTH  DADE  UT1L.  INC. 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

HENDRY  7 

26  36 

FLA.   FOREST  SERVICE 

TAYLOR  5 

45 

2P 

FLA,  FOREST  SCRViCt 

2391 

SUWANNEE 

10 

83  15 

78 

OTHER  L*  BAILEY 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH  5 

28  01 

82  08 

121 

SP 

5P 

D.  A.  STORMS 

DRY  TORTUGAS 

2MB 

MONROE  5 

24  36 

82  52 

6P 

6P 

NATIONAL   PARK  SERVICE 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD  2 

80  09 

SP 

SP 

STATt  FARMERS  MARKET 

EVERGLADES 

COLLIER  5 

25  51 

81  23 

6P 

bP 

wilbuR  H*  Turner 

PORT    MAYACA   S  L  CANAL 

7293 

26  59 

80  37 

CORPS  OF  ENGlNttRs 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM  8 

6P 

tf- 

BRULE  GRAY 

PUNT A  GORDA 

26  5b 

82  03 

5P 

E.  J.  HC  CANN 

FELOA 

HENDRY 

4    26  33 

81  26 

■  8 

M.  GREGORY  aKhlET 

QulNCY  ExP  STAT  ION 

7424 

GADSDEN  b 

250 

SP 

Nt  FlA.   Exp.  STATION 

fellsmere 

2936 

INDIAN  RIVER 

2     27  46 

80  36 

25 

6P 

OKLELANTA  SUG.  REF .INC ■ 

A A  I  FORD  STATE  PRI  SON 

7440 

UNION  1C 

3o  04 

82  11 

120 

c 

FlA.   STATt  PRISON 

FERNANOl NA  BEACH 

2966 

NASSAU 

2     30  40 

81  26 

5f 

LEWIS  K.  NOLAN 

ROYAL    PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE  5 

25  22 

80  3  7 

9P 

5P 

nat ional  Park  svc . 

flamingo  ranker  station 

3020 

MONROE 

5    25  08 

80  55 

3 

8A 

8  A 

NA T 10NAL   PARK  SVC. 

SAINT    AUGUST  1 NE 

7812 

ST    JOHNS  2 

29  54 

81  IV 

15 

6P 

6P 

CITY  OF  ST.  AUGUSUNt 

FORT  DRUM  5  NW 

3137 

OKEECHOBEE  7 

27  35 

60 

5P 

5P 

c 

r.  a.  cox 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO                 1  5 

28  20 

82  15 

176 

7P 

BRO.  AUSTIN  vtL  TtN 

FORT  GREEN   12  WSw 

MANATEE  5 

27  34 

82  OB 

OwtN  J.  KEEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

MART  IN 

2 

CORPS  OF    ENGINE  CHS 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

8R0WARD  2 

26  06 

80  09 

10 

6P 

6P 

MRS.   ALENE   LA  MARRE 

SAINT    MARKS    6  SE 

7667 

WAKULLA  5 

30  05 

84  10 

17 

6P 

F1SM  »  WILDLIFE  SVC. 

FT  LAUDEROALE  BAhIA  MAR 

3168 

BROWARD  z 

26  07 

80  07 

5P 

5P 

a Ah  1 A-MAR    YACHT  HARuOfi 

ST  PETERSBURG 

rsaA 

PINELLAS  5 

35 

SP 

5P  C 

CITY  OF   ST.  PETERSBURG 

FT  LAUDEROALE  EXP  STA 

3171 

BROwARD  2 

26  06 

8A 

U.  OF  FLA.  plan!  LAB. 

SANBORN  TOw£R 

5P 

U.S.  FURLSI  service 

FORT  MYERS  wfl  AP 

3186 

LEE  5 

26  35 

81  52 

HID 

MID 

U.S.    WEATHER  BURtAU 

SANFORD  EXP  STATION 

SEMI  NO  L  t  b 

81  15 

SP 

llnTRal  Fla.  lap,  STA* 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE  2 

27  25 

10 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA  5 

27  21 

30 

5P 

C 1 Ty  OF  SARASOTA 

FOUNTAIN  3  SSE 

3230 

BAY  5 

30  26 

85  25 

140 

SP 

5P 

wono-lv  I RANSMI T  TtR 

Shady  oaks  FISh  camp 

8165 

27  -9 

81    1  3 

bO 

MRS.  PLARL  t.  uREwEK 

GAINESVILLE    3  WSw 

3321 

ALACHUA  8 

29  38 

82  22 

4P 

4P  CG 

AGRONOMY  DtP  T  u.OF  FlA. 

8396 

DAOE  2 

25  42 

80  21 

8 

SAMUEL  a.  HEATON 

GAINESVILLE  FAA  AP 

3326 

Alachua  e 

29  42 

82  lb 

155 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

STARKE 

BRADFORD  6 

29  56 

6P 

CITY  OF  STARKt 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

36  TO 

30  15 

82  10 

140 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

STE1NHAICMEE    MCCAIN    T WR 

TAYLOR  5 

rcoRluA  FuRtM  SERVICE 

GRACEVlLLE 

30  59 

C 

CHARLES  t.  LlDDON.  JR. 

MARTIN  2 

27  13 

8U  15 

10 

3563 

LAFAYETTE 

10 

29  58 

82  54 

30 

c 

ST.  REGIS  PAPtR  CO. 

8758 

LEON  5 

3u  2b 

84  2D 

64 

MID 

j.s.  bEATmER  BuRi.Au 

ORANGE  7 

28  23 

81  14 

70 

8A 

U.S.  GEOl.  SURvtY 

OADE  2 

U.S.  GEOl.  SURvtY 

HIAlEAH 

DADE  2 

25  50 

80  17 

8 

8A 

MIAMI    WATER  PlANT 

T  AM I  AM I    TRL    40  MI  BEND 

DADE  4 

NAT  lUNAb   PARK  SVC. 

HIGH  SPRINGS 

Alachua  io 

29  50 

75 

5P 

5P 

LOUIS  T.  llOuT 1ER 

TAMPA   MB  AIRPORT 

HILLSBOROUGH  5 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PR 

39*6 

HILLSBOROUGH  5 

28  09 

82  14 

50 

STATE  PARK 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

1824 

PINELLAS  5 

28  09 

82  45 

• 

0A 

8A 

CtlY  OF    TARPON  SPRINGS 

HOMESTEAD  EXP  STA 

6091 

DADE  2 

25  30 

80  30 

11 

MID 

SUBTROPICAL    EXP.  STA. 

8841 

MONROE  2 

25  01 

8D  31 

i 

*P 

bP 

INDIAN  L.AKE  ESTATES 

62*2 

POLK        .  7 

27  48 

81  19 

115 

6P 

6P 

ALVIN  R.  PtRKINS 

T  1  TuSV I LLE  2  W 

tJRcVARD  2 

6P 

1NGL1S 

LEVY  5 

29  02 

12 

c 

FLA.    POwtR  COMPANY 

USHER  TOWER 

LEVY  5 

6A 

INVERNESS 

6289 

CITRUS  5 

28  50 

82  20 

SP 

CllY  OF  INVERNESS 

VENICE 

SARASOTA  5 

SP  C 

E.   RAYMOND  MAT  SON 

ISLAND  GROVE  2  WNw 

6327 

ALACHUA  6 

29  27 

82  08 

io 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

)1I4 

GLAOES 

27  02 

81  21 

c 

28  28 

6P 

chase  ♦  company 

WASHINGTON  3 

JACKSONV I LLE    WB  AP 

6358 

DUVAL  a 

30  25 

81  39 

24 

HID 

HID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

INDIAN  RIVER  2 

27  39 

80  25 

HID 

JACKSONVILLE  BEACH 

6366 

Duval  2 

30  17 

81  24 

FIRE  DEPARTMENT 

WAUCHULA   2  N 

HARDEE  5 

27  35 

81  49 

5P 

IVON  B.  TlLYOu 

JASPER   3  SE 

6396 

HAMILTON  10 

30  29 

82  55 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

w   PALM  BEACH   RADIO  WJNO 

9521 

PALM  BEACH  2 

80  03 

RADIO  STATION  -vNO 

4518 

DADE  2 

BO  17 

DADE  CO.  NuRStRIES  * 

9525 

PALM  BEACH  2 

26  41 

HID 

■■ : 

KEY  WEST  MB  A1HP0RT 

4570 

MONROE  5 

24  33 

81  45 

HID 

U.S.  at A I HE R  BUREAU 

GULF  1 

KEY  wtST  MB  CITY 

4575 

24  33 

61  48 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

POLK  5 

28  01 

. 

KISSIMMEE  2 

4625 

OSCEOLA  7 

28  18 

81  24 

SP 

HAROLD  L*  YOUNG 

WOODRUFF  DAM 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Calnosvllle,  Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figure*  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "CI lmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

II  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "P,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement   In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 

observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Dally  Soil  Temperature"  Table; 

and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
•     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

o    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B     Adjusted  to  a   full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U .   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CL I MATOLOG I CAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 

D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
ordors  should  bo  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVILLE:  1962 


FLORIDA  -  AUGUST  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     101°  on  the  7th  at  DeFuniak  Springs 
Lowest  Temperature:     60°  on  the  13th  at  Jasper  3  SE 

Greatest  Total  Precipitation:     15.92  inches  at  Sarasota 
Least  Total  Precipitation:     1.30  inches  at  Caryville 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5.30  inches  on  the  12th  at  Longboat  Key 
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14.04 

4.19 

24 

.0 

0 

15 

8 

4 

89.8 

73.0 

81.4 

.5 

93 

28  + 

70 

16+ 

C 

19 

0 

0 

0 

6.46 

2.45 

1.36 

27 

.0 

0 

1  3 

9 

2 

91.5 

71.3 

81  .4 

94 

4+ 

67 

2 

j 

1 

0 

0 

- 

6.86 

2.48 

21 

.0 

0 

13 

6 

3 

Precipitation 


NORTHWEST 

APALACH 1  COLA  WB  CITY  R 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
CARRABELLE   1  NNW 
CHIPLEY  3  E 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

OE  FUN IAK  SPRINGS 
MAR1ANNA   I ND  SCHOOL 
MILTON  EXP  STATION 
MONT ICELLO  2  S 
NICEVILLE 

PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY  R 
0UINCY   EXP  STATION 
SAINT  MARKS  6  SE 

SANBORN  TOWER 
TALLAHASSEE  WB  AP 
WEWAH I TCHKA 
WOODRUFF  DAM 

DIVISION 

NORTH 

CEDAR  KEY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNAND I NA  BEACH 
GAINESVILLE   3  WSW 

GAINESVI LLE   FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER   3  SE 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 
MAO  I  SON 
MAYO  5  NW 

MELROSE 
PERRY 

SAINT  AUGUST  I NE 
STARKE 

STE1NHATCHEE  MCCAIN  TwR 
USHER  TOWER 


NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 
BAY PORT 

BROOKSV I LLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CLERMONT  6  S 

DAYTONA  BEACH 
OAYTONA  BEACH  WB  AP 
DE  LAND   3  N 
INVERNESS 
LAKE  HIAWASSE 

LISBON 
OCALA 

OCALA  2  NE 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE  2  W 


SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BARTOW 

BRAOENTON  EXP  STATION 
CLEARWATER 

DEER  PARK 

FELLSMERE 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  PIERCE 

INDIAN  LAKE  ESTATES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


Temperature 


Station 

Average 

Maximum 

Average 
Minimum 

e 

o 

> 

Departure 

E 
o 

0 

"■ 

Highest 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Doy 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

M 

n. 

■5 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

|    .10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

1 1 

i , 
is  5 

si 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

81.6 

.4 

95 

6  + 

66 

1 8 

j 

3 1 

0 

0 

0 

8.85 

1.88 

2  .00 

24 

.  0 

o 

1  6 

7 

2 

LAKELAND  WB  CITY  R 

9o'.l 

ll'.i 

62,0 

.  1 

94 

1 8 

70 

31  + 

0 

25 

0 

': 

5.99 

-  1.09 

1.52 

31 

0 

1^ 

3 

1 

LAKE  PLACID  2  SW 

93.1 

72.5 

82.8 

97 

6+ 

69 

18 

0 

31 

0 

0 

9.58 

3.65 

29 

"o 

0 

13 

7 

1 

ME  LBOURNE 

90.9 

73.5 

82.2 

96 

4 

70 

17 

0 

0 

0 

10.45 

2.35 

17 

.0 

0 

13 

8 

5 

MOUNTAIN  LAKE 

90,0 

72.5 

81.3 

•  6 

92 

26  + 

69 

18 

0 

1  9 

0 

0 

0 

8.33 

.58 

2  .00 

26 

.0 

o 

13 

5 

3 

MTAKKA  RIVER   ST  PARK 

90.4 

70.5 

80,5 

93 

1  9 

62 

11 

0 

24 

0 

0 

0 

11.81 

1  .89 

23 

.0 

0 

22 

7 

4 

OKEECHOBEE   MRCN  GATE  6 

68.0 

74.  7 

81,4 

90 

27  + 

70 

25 

0 

3 

0 

0 

0 

8.43 

4.10 

28 

.0 

0 

12 

2 

PARR  I SH 

93.3 

73.  3 

83,3 

96 

29+ 

71 

30+ 

0 

29 

0 

0 

0 

7.77 

1.39 

1 3 

.0 

0 

13 

6 

2 

plant  city 

91  .5 

72.2 

81.9 

.5 

94 

14  + 

68 

18 

0 

2  6 

0 

0 

0 

10.46 

1.88 

1  .69 

27 

.0 

0 

16 

9 

3 

ST  PETERSBURG 

90  .0 

76.  3 

83.2 

.2 

94 

21 

72 

8 

0 

fj  0 

0 

0 

0 

1  1  .20 

2.24 

1  .68 

24+ 

.0 

0 

16 

8 

4 

SARASOTA 

92.7 

73.4 

83.1 

95 

21 

71 

24+ 

0 

° 

0 

0 

15.92 

2.08 

11 

•  0 

0 

20 

11 

5 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

89.9 

73.9 

81.9 

- 

.1 

95 

30 

71 

22  + 

0 

1  8 

0 

0 

10.14 

1.90 

1  .79 

21 

.  0 

0 

13 

7 

4 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

90.3 

73.5 

- 

95 

22  + 

70 

24 

0 

21 

0 

11.26 

2.04 

2.23 

26 

•? 

0 

17 

8 

4 

91.3 

72.4 

8  2,9 

94 

2 1 

67 

6 

0 

28 

0 

8.16 

1.22 

9 

.  0 

0 

14 

7 

2 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

90.1 

74.5 

82,3 

94 

3 

72 

31  + 

o 

2 1 

0 

0 

0 

4.19 

.  96 

1 4 

.0 

o 

1 3 

2 

o 

WAUCHULA  2  N 

91.9 

72.4 

82.2 

96 

6 

68 

18 

0 

29 

0 

0 

0 

7.93 

1.48 

30 

•  0 

0 

15 

6 

1 

WINTER  HAVEN 

90.9 

71.2 

81.1 

94 

18+ 

68 

18  + 

0 

2  2 

0 

0 

0 

8.74 

1.25 

4 

•  0 

0 

17 

8 

2 

81.9 

9.86 

2.23 

.  0 

EVERGLADES  AND   SW  COAST 

8ELLE   GLADE   EXP  STA 

90.8 

71.8 

81.3 

.8 

93 

29  + 

69 

29 

0 

27 

0 

10.30 

1  .84 

2.19 

27 

.0 

0 

17 

6 

3 

B I G  C YPRESS  RESERVATN 

91. 0M 

73. 6M 

82  •  3N 

c 

0 

8.64 

1  •  76 

29 

.  0 

o 

15 

6 

2 

CANAL   POINT  USOA 

92.3 

70.9 

81.6 

95 

3 

68 

29+ 

0 

29 

0 

5.14 

1.02 

19 

0 

9 

5 

1 

90.3 

75.5 

93 

71 

23 

0 

21 

0 

0 

0 

12  .44 

1.81 

23 

.0 

0 

16 

11 

5 

92.6 

74.6 

83  *6 

97 

3 

71 

16 

0 

31 

0 

0 

0 

7.29 

1  .71 

16 

.0 

0 

13 

6 

2 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

91  .4M 

72  .  7M 

82.  1M 

96 

6 

70 

17  + 

0 

0 

0 

0 

6.71 

3.46 

29 

.0 

0 

9 

3 

1 

EVERGLADES 

91.0 

75  .  7 

83.4 

.4 

95 

23 

71 

10 

0 

24 

0 

0 

0 

7.39 

.05 

•  96 

10 

.0 

o 

17 

6 

0 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

88.8 

75.7 

82.3 

91 

20+ 

73 

13  + 

0 

1  3 

0 

0 

7.86 

1  .45 

21 

.0 

0 

11 

8 

2 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

91.4 

76.4 

83.9 

1.2 

95 

19 

75 

25  + 

0 

2  E 

0 

G 

10.89 

3.51 

1  .94 

24 

•  0 

0 

17 

8 

4 

LA  BELLE 

92  .4 

72.8 

82.6 

94 

27  + 

71 

30+ 

0 

3C 

0 

^ 

^ 

7.19 

-  .26 

1  .27 

8 

,  0 

0 

1  3 

4 

3 

MILES  CITY  TOWER 

91.8 

73.3 

82.6 

94 

7 

71 

18+ 

0 

29 

0 

0 

0 

6.57 

1  .45 

5 

•  0 

0 

12 

6 

1 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

92.3 

72  •  5 

82.4 

.7 

94 

2  5  + 

69 

6 

0 

3  C 

G 

0 

0 

7.71 

.79 

1  .94 

1 

.0 

0 

12 

6 

2  1 

91.0 

74.0 

82.5 

95 

1  9 

72 

30  + 

0 

2  6 

? 

0 

0 

14.60 

2.52 

11 

.0 

0 

16 

10 

6 

PUNTA  GORDA 

92.6 

74.  7 

83.7 

1.4 

96 

29+ 

72 

23 

c 

29 

0 

0 

0 

4.56 

-  2.40 

.90 

20 

.0 

0 

13 

1 

0 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

93.3 

74.8 

84.  1 

97 

7  + 

73 

14  + 

0 

29 

0 

0 

c 

3.80 

.74 

11 

.  0 

0 

8 

3 

0 

01 V  I S I  ON 

82.8 

.6 

8.07 

.60 

' 

LOWER  EAST  COAST 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

90.4 

74.9 

82  .  7 

94 

23  + 

70 

29  + 

0 

20 

0 

7.26 

2.67 

29 

0 

12 

4 

2 

FT    1  AllftFPnAI  f    P  ¥.  P    c  t  a 

91.0 

73.6 

82.3 

96 

29+ 

70 

1  1 

0 

26 

0 

0 

0 

8.45 

1  .86 

14 

.0 

0 

15 

6 

2 

H I  ALE AH 

90.6 

73.9 

82.3 

94 

9  + 

70 

19+ 

0 

26 

0 

0 

0 

9.10 

1  .72 

19 

.0 

0 

13 

7 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

90.6 

72.0 

81.3 

.6 

94 

5+ 

70 

7 

0 

26 

0 

0 

0 

9.08 

.79 

1.21 

18 

.0 

0 

13 

9 

4 

LOXAHATCHEE 

93.1 

71  .  1 

82.1 

96 

3 

68 

15 

o 

30 

0 

0 

0 

10.63 

1  .93 

7 

.0 

o 

16 

£ 

4 

MIAMI  BEACH 

89.0 

79.0 

84.0 

1.1 

93 

10+ 

74 

14 

0 

1  1 

0 

0 

2.31 

-  2.75 

.65 

14  + 

.0 

0 

7 

2 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

89.4 

76.4 

82.9 

.6 

93 

7  + 

73 

12  + 

o 

1  5 

0 

0 

c 

8,02 

1.05 

2.08 

1 1 

•  0 

o 

1C 

£ 

2 

MIAMI    12  SSW 

90.0 

74.7 

82.4 

.4 

94 

5 

71 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

3.56 

-  2.69 

1.01 

28 

•  0 

0 

9 

3 

1 

POMPANO  BEACH 

90.5 

74.7 

82.6 

95 

8 

71 

13  + 

0 

26 

0 

0 

0 

5.69 

1.10 

26 

•  0 

0 

i  2 

5 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

91.2 

72.2 

81.7 

94 

5  + 

70 

13+ 

0 

27 

0 

0 

0 

6.11 

.78 

30 

.0 

0 

1  3 

6 

0 

STUART   1  N 

91.0 

75.3 

83.2 

97 

29 

72 

16  + 

0 

22 

0 

0 

0 

11.91 

2.13 

1 

.0 

0 

14 

10 

3 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

91.7 

74.6 

83.2 

96 

5 

70 

16  + 

0 

29 

0 

0 

0 

3.28 

.75 

28 

.0 

0 

12 

1 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

91.1 

74.7 

82.9 

.1 

96 

4 

70 

15 

0 

26 

0 

0 

0 

7.64 

.90 

1  .40 

28 

.0 

0 

16 

5 

2 

DIVISION 

82  .6 

.6 

7.17 

.35 

.0 

KEYS 

DRY  T0RTUGA3 

91.8 

79.  1 

85.5 

96 

4 

70 

20 

0 

29 

0 

0 

c 

5.02 

1  .08 

12 

.0 

0 

10 

3 

1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

90.7 

79.3 

85.0 

1.4 

93 

9+ 

71 

1  3 

0 

24 

0 

0 

0 

8.03 

3.70 

2.36 

10 

.0 

0 

11 

5 

3 

MARATHON  SHORES 

90.3 

77.  5 

83.9 

93 

9  + 

70 

31 

0 

24 

0 

ft 

0 

1  1  .62 

2.90 

13 

.0 

0 

13 

5 

4 

TAVERN  I ER 

89.4 

76.9 

83.2 

92 

8  + 

71 

13  + 

0 

17 

0 

0 

0 

10.36 

3.20 

12 

.0 

0 

10 

7 

3 

DIVISION 

84.4 

.6 

8.76 

4.06 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


AUGUST  1962 


Station 

Total 

Day  o(  Month 

30 

31 

J  | 

2  | 

3 

^  j 

5  | 

g 

7 

a  1 

Q 

in  1 

1  1  1 

12 

13  | 

14  1 

15 

16  | 

1 

1 - 

18 

I 

19 

20 

21 

1 

22 

23 

24 

1 

25 

1 

26  | 

27 

1 

28 

29 

Alexander  springs 

7 

64 

.03 

.*» 

1.32 

.75 

.08 

•  01 

2.00 

.09 

.10 

T 

.02 

.89 

.10 

.04 

.09 

.04 

.03 

1.03 

.04 

.30 

APALACm I  COLA  WB  CITY 

R 

4 

29 

•  01 

T 

•  06 

.62 

T 

.31 

T 

2.4  8 

.12 

.15 

.22 

.03 

.29 

B 

05 

.26 

.21 

.12 

.38 

•  67 

.35 

1  .48 

.28 

1.45 

.28 

T 

.42 

•  05 

•  42 

■  24 

•  23 

•22 

■  63 1 

■  20 

AVON  PARK 

B 

42 

.90 

•  13 

.21 

.10 

.02 

.80 

•  03 

■  53 

.15 

•  10 

.30 

.07 

.06 

.08 

.25 

.05 

T 

•  52 

1  .06 

•06 

.30 

T 

.  28 

1.30 

.24 

.88 

BAB  SON  PARK 

16 

■  12 

.32 

1.70 

.62 

1 .83 

.37 

1  .22 

•  70 

.20 

•  10 

.76 

■  26 

■  31 

.03 

•  05 

.08 

.43 

BARTOW 

10 

67 

.41 

.02 

•  83 

.20 

.61 

•  12 

.32 

.02 

.  1  5 

.  1 1 

•  01 

.01 

.75 

.73 

.85 

•42 

.19 

.57 

.26 

.33 

.47 

.75 

2.23 

BAY  LAKE 

12 

88 

1  .58 

•  02 

•  02 

.16 

.08 

.18 

.06 

•  28 

1.27 

1.26 

.67 

.07 

•  30 

.37 

2.27 

•  16 

.22 

■  22 

.16 

.27 

.50 

.48 

BAYPORT 

12 

92 

.64 

T 

.33 

.16 

2.01 

■  40 

.  l» 

1.93 

.63 

.96 

1  .25 

1  .68 

.47 

.36 

BELLE  GLADE  ElP  ST A 

10 

30 

.77 

1.37 

•  14 

•  08 

.20 

•  1  2 

.20 

1 .22 

.99 

•  12 

■  09 

.02 

.31 

.30 

.22 

.17 

2.19 

•  19 

.96 

•  06 

•  36 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

• 

M 

•  12 

.19 

•  13 

.45 

•  54 

.85 

.93 

1 .52 

•03 

■  25 

•  22 

■  03 

•  87 

1.76 

.  1  9 

•  12 

BITMLO 

1  2 

01 

•  40 

1.S1 

4.30 

.19 

2*92 

.13 

.38 

1.01 

.54 

.30 

.03 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

4 

26 

•  75 

•  05 

■  25 

1.30 

•  34 

.59 

.76 

T 

BRAOENTON  EXP  STATION 

9 

43 

•  22 

•  09 

.01 

1  .46 

T 

•40 

•  25 

.88 

•  65 

.50 

T 

.28 

.03 

.29 

.75 

•  30 

.40 

1.85 

•  22 

.03 

.20 

•  62 

BROOK SVtLLE  CHIN  HILL 

9 

96 

.37 

.06 

.19 

■  22 

2.27 

•  38 

.03 

1.10 

.18 

•04 

.34 

•  19 

.64 

2.09 

■  34 

1  .30 

BUSMNELL  2  E 

& 

02 

1.63 

.04 

.65 

•  19 

•  69 

•  63 

.40 

.26 

.07 

1.01 

.  1  5 

.20 

•  07 

T 

■  01 

CANAL  POl NT  USOA 

* 

14 

•  on 

.58 

T 

.02 

•  66 

.04 

*  34 

.96 

.06 

T 

1.02 

.04 

.03 

.10 

.22 

.77 

.03 

.031 

.12 

CAPTI VA 

12 

•  89 

1.48 

.13 

•  1  5 

.18 

•  06 

*  79 

■  57 

.12 

.63 

.76 

1 .19 

•  08 

1*81 

.75 

1 .30 

•  02 

.06 

CARR ABE  LL  E   1  NNW 

9 

70 

1  .60 

.19 

.04 

.05 

■  75 

.10 

.21 

3.  15 

.62 

1.87 

.12 

.06 

.  1 1 

.04 

CARYVILLE 

1 

30 

.10 

.30 

•  43 

•  07 

.10 

T 

.10 

.20 

CEDAR  KEY 

9 

OC 

3.02 

.86 

2.17 

.06 

.41 

T 

1.22 

.43 

.04 

.  • 

•25 

1.36 

CMIPL^Y  3  E 

1 

60 

.55 

.51 

■61 

.01 

T 

.12 

CLEARWATER 

14 

54 

.  '  1 

•  02 

.17 

3.16 

■  12 

.41 

■  05 

.15 

1  .40 

.13 

.64 

•  07 

T 

•  23 

1*72 

.  39 

3.41 

.18 

T 

T 

.48 

.28 

.96 

CLERMONT  6  S 

5 

.24 

•  03 

.30 

■  36 

.04 

.21 

•  03 

.12 

1  .04 

.71 

■  20 

.01 

.79 

.51 

.  • 

.61 

•  03 

•  06 

CLEWISTON 

7 

23 

.03 

•  34 

.02 

T 

.09 

T 

■  02 

.52 

.09 

.46 

1  .40 

•  02 

•  42 

1  .30 

.01 

.73 

.09 

.At) 

.03 

■  02 ' 

.06 

CLEWISTON  U  S  ENG 

7 

29 

T 

.29 

■  1  1 

.  36 

.01 

•  02 

.05 

•  30 

.01 

1.71 

T 

•  02 

.02 

.19 

•  69 

.50 

•  56 

.12 

1.17 

.04 

.02 

•  42 

.01 

.03 

CORNWELL  4  NW 

6 

52 

T 

.60 

.17 

.80 

.18 

.15 

.25 

T 

.20 

T 

.75 

.40 

2.00 

1.02 

CRESCENT  CITV 

3 

96 

•  91 

.03 

.71 

.41 

.07 

.44 

•  07 

.09 

.02 

.05 

.04 

1.14 

CRESTVIEW  RADIO  - 

3 

47 

1  .48 

.30 

•20 

.74 

.10 

.55 

■  05 

.05 

CROSS  CITY  2 

3 

24 

T 

.87 

.06 

.09 

.20 

•  06 

T 

.86 

.02 

.67 

.16 

.12 

.13 

DAN  I  A  4  WNW 

3 

90 

•  40 

■  06 

1  .04 

.  34 

.17 

.40 

.10 

.26 

.03 

.73 

.23 

.57 

1  .55 

DAYTON A  BEACH 

3 

79 

T 

.90 

.13 

T 

.20 

•  32 

T 

1.59 

.13 

.09 

•  28 

.83 

.50 

.62 

DAYTON A  BEACH  WB  AP 

R 

8 

50 

1*18 

.07 

.01 

.24 

•  16 

T 

•  10 

.02 

T 

T 

1*06 

.15 

.02 

T 

1  .85 

T 

1  .34 

T 

1.30 

•  75 

.23 

DEER  PARK 

07 

•  92 

.05 

2.26 

■  42 

.64 

j 

.45 

.  30 

■  01 

.  38 

.25 

.05 

1.87 

1.49 

.13 

T 

•  10 

•  85 

.25 

.14 

.50 

•  01 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

4 

26 

•  03 

•  02 

•  08 

T 

2.33 

.07 

.20 

.03 

.26 

.16 

.23 

.  33 

.18 

.29 

DE  LAND  3  N 

4 

84 

.20 

.14 

T 

.13 

T 

.41 

.66 

.15 

T 

.50 

.05 

.66 

T 

.48 

.13 

.61 

.09 

.30 

T 

.05 

DE  SOTO  CITY  4  SW 

4 

17 

.39 

.96 

.48 

.  49 

.10 

.81 

.07 

.57 

.26 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

6 

71 

•  23 

■  08 

•  22 

•  31 

.  1  3 

.04 

.56 

.98 

.21 

3.46 

.46 

DRV  TORTUGAS 

3 

0? 

.47 

•  14 

.31 

.08 

•  92 

•  12 

.05 

.04 

.45 

.87 

.11 

.08 

.36 

EVERGLADES 

7 

39 

•  15 

.70 

.96 

.15 

.32 

.56 

.04 

.01 

.81 

.26 

.10 

•01 

•  31 

.  36 

.42 

.19 

.26 

.  36 

.73 

•  67 

FEDERAL  POINT 

11 

19 

•  13 

.20 

.69 

2.92 

2.23 

1  .62 

.11 

.73 

■  11 

.09 

.02 

.  26 

.43 

.03 

1.42 

FELLSMERE 

13 

55 

.09 

T 

•  12 

1.97 

1.20 

.06 

.14 

2.01 

.42 

.65 

■  30 

.42 

1.64 

.16 

.05 

T 

.03 

•  30 

.17 

1.44 

T 

1.61 

.03 

.72 

FERNANDINA  BEACH 

B 

69 

.06 

.98 

.57 

i  70 

1.25 

.33 

•  01 

■  07 

T 

•  25 

4.02 

.  1  7 

.  11 

.17 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

7 

86 

•  55 

.92 

.57 

•  65 

1  •  30 

•  09 

.18 

.02 

1  .45 

.79 

.03 

.33 

.15 

.83 

FORT  DRUM  5  NW 

14 

04 

•  56 

•  31 

T 

.14 

.17 

.86 

.07 

.10 

.22 

.06 

•  78 

1  .20 

T 

•  56 

T 

.06 

T 

.03 

4.19 

.01 

2.22 

1.68 

.35 

.44 

•  01 

FORT  GREEN  12  WSW 

11 

7* 

•  24 

1*50 

•08 

•  24 

•  06 

•  25 

.33 

.02 

.04 

.30 

.90 

•  08 

.63 

.48 

.02 

.01 

•  82 

.70 

.65 

•  55 

.60 

T 

.50 

2.20 

.02 

.12 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

7 

26 

T 

.32 

•  31 

.06 

.67 

T 

•  57 

•  23 

•  01 

.14 

.17 

.21 

.05 

•  02 

T 

.24 

1.2B 

.02 

2.67 

.29 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

8 

45 

•  81 

•  58 

.29 

.09 

.16 

T 

T 

1  .86 

•  48 

.12 

.66 

T 

.20 

.27 

•  09 

T 

•  89 

.27 

1.02 

.30 

•  36 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

•  23 

1  .20 

.40 

.18 

.68 

•  02 

1.17 

.75 

■  1  1 

.05 

T 

.11 

T 

•  12 

T 

.26 

T 

.48 

1  .30 

1.94 

.83 

T 

.27 

T 

.05 

•  52 

FORT  PIERCE 

8 

46 

■  03 

•  32 

1.09 

.57 

•  01 

■  01 

•98 

•  06 

.05 

. ;  5 

.66 

.29 

.03 

T 

.74 

.98 

.16 

1.36 

.22 

.51 

GAINESVILLE   3  WSW 

8 

62 

.02 

.79 

T 

.06 

.17 

2.33 

•  18 

.10 

1.12 

T 

■  10 

.10 

•  12 

2.12 

1  .  34 

.04 

.02 

.01 

T 

T 

GAINESVILLE  FAA  AP 

7 

61 

.01 

2.13 

.44 

•72 

.42 

•  05 

.02 

.35 

.61 

1.33 

.05 

.66 

•  45 

.06 

.04 

.01 

.26 

glen  st  mar y  nur series 

7 

88 

,05 

.70 

•  10 

1  .08 

.16 

2.70 

1.12 

.  34 

.76 

•  03 

•  30 

•  30 

.04 

•  08 

•  10 

HART  LAKE 

T 

•  01 

.07 

•  03 

•  65 

•  03 

•  36 

.73 

.22 

.01 

•  12 

.08 

.37 

.08 

.32 

.12 

1.52 

1.18 

.13 

.04 

•  85 

.39 

Ht  ALE AH 

9 

10 

•  14 

.04 

•  93 

.13 

1.38 

.61 

.56 

•  43 

•  29 

.05 

1.72 

.02 

•  24 

.02 

.61 

.05 

.72 

.  1 1 

.05 

HIGH  SPRINGS 

3 

59 

.62 

.28 

1.23 

.95 

.02 

.20 

.74 

.40 

.91 

.24 

HOMESTEAD  EXP  STA 

9 

08 

T 

.59 

1.03 

.76 

.11 

1.07 

.40 

.68 

.09 

.03 

.25 

T 

1.21 

.05 

.75 

•  21 

T 

.09 

1  .06 

.50 

T 

T 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

8 

66 

1  .37 

•  74 

.14 

.03 

.10 

.74 

.03 

•  07 

•  07 

1.24 

.31 

.63 

■  06 

2.48 

•  03 

.  1  5 

•  12 

.06 

•  16 

■  27 

INVERNESS 

9 

84 

•  39 

.21 

•  01 

.23 

.15 

1  .00 

.20 

.04 

1  .08 

.58 

•  05 

.23 

1  .08 

.09 

1  .07 

.se 

1  .56 

!l2 

1.14 

.03 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

4 

96 

.95 

T 

.20 

.29 

.31 

.30 

.05 

.02 

.02 

.27 

1.18 

•  73 

.21 

.30 

.12 

I SLEWORTH 

11 

38 

.56 

.57 

•  70 

.12 

.13 

2.65 

.55 

1.63 

2.38 

1.16 

.16 

.73 

JACKSONVILLE  WB  AP 

10 

07 

.40 

3.38 

•02 

1.30 

1.53 

.53 

.01 

.37 

.05 

.87 

1.07 

T 

.08 

.04 

.40 

JACKSONVILLE  BEACH 

4 

61 

.11 

.19 

.20 

.15 

.57 

.01 

.03 

1  .02 

•01 

.23 

.01 

" 

.02 

.42 

JASPER   3  SE 

8 

Q4 

•  04 

.49 

.51 

.80 

.05 

.48 

.32 

.30 

2.25 

2.50 

1.20 

KENDALL  2  E 

4 

33 

•  11 

.26 

.02 

.32 

.37 

1  3 

1  2 

T 

■  41 

.07 

.06 

•  07 

1.99 

.12 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

8 

03 

.01 

.09 

.09 

T 

2*36 

1.01 

.15 

1.51 

T 

T 

.10 

.08 

.05 

.12 

.24 

.27 

T 

.05 

.03 

.12 

.09 

.04 

.80 

.62 

T 

KEY  WEST  WB  CITY 

* 

49 

.48 

•  77 

.85 

.90 

.03 

•  02 

.11 

.26 

.05 

.03 

.05 

.02 

.53 

.02 

LA  BELLE 

19 

•  03 

•  12 

.01 

.03 

•  23 

1.27 

1.10 

*' 

•  07 

.45 

•  01 

.05 

.04 

.16 

.02 

.29 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

8 

o  5 

■  46 

.06 

.60 

•  16 

•  36 

.04 

1.40 

!&0 

•  40 

.26 

.11 

.20 

•  50 

•  IS 

.26 

.90 

LAKE  CITY  2  E 

3 

37 

■  54 

.02 

•  85 

.02 

.36 

.33 

.95 

.17 

.04 

.29 

•  37 

.74 

.01 

•  14 

.02 

.50 

LAKE  HfAWASSE 

3 

86 

■  28 

•  19 

.32 

•  29 

•03 

.10 

.06 

.14 

.17 

.  11 

.79 

1.88 

.65 

.47 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

3 

99 

.06 

.06 

•  17 

T 

.05 

.01 

.20 

•  12 

.29 

.33 

T 

•  45 

.07 

.17 

.24 

.57 

.05 

.23 

.60 

.07 

T 

.41 

1.52 

LAKE  PLACID  2  SW 

9 

98 

•  07 

•  04 

.37 

•  86 

.06 

.05 

•  59 

•  23 

•  02 

•  53 

.10 

.96 

.19 

.08 

.03 

.  - " 

.67 

.02 

.31 

LAKE  TRAFFOPD 

.32 

•  56 

•  26 

1  .00 

.15 

.65 

.36 

.75 

.12 

1.35 

.22 

.55 

.12 

.55 

.20 

.95 

2.00 

LISBON 

9 

48 

•  67 

.14 

.45 

1  .02 

.47 

.72 

.55 

.33 

.10 

.06 

2.21 

■  73 

1.15 

.67 

.13 

LIVE  OAK  2  ESE 

2 

09 

■  03 

.24 

.17 

.42 

.19 

.07 

.02 

.23 

.28 

.03 

.24 

.03 

.11 

.01 

LONGBOAT  KEY 

12 

77 

.51 

1.78 

•  31 

T 

.31 

.01 

•  17 

.22 

.02 

.09 

•20 

•01 

.78 

1.71 

.28 

.52 

•  22 

.13 

T 

.10 

.05 

.05 

T 

LOXAHATCHEE 

10 

63 

•  43 

.63 

1  .93 

.03 

.76 

.02 

•  58 

•  12 

1  .40 

.26 

■  05 

■  33 

.52 

.10 

■  11 

.30 

.42 

.07 

MADISON 

•  33 

.02 

.93 

•  04 

•  13 

.22 

.06 

•  02 

T 

.28 

.02 

1.05 

.16 

.65 

.17 

.04 

.07 

MARATHON  SHORES 

11 

62 

•  15 

1.72 

.36 

.12 

2 

.  0 

09 

.07 

.67 

.44 

•  40 

.13 

.35 

1.82 

.11 

2.24 

MAR  I  ANN A   IND  SCHOOL 

6 

01 

1*18 

.79 

2.67 

•  11 

.32 

.73 

.01 

MAYO  *>  NW 

4 

97 

•  88 

.01 

.03 

.15 

.03 

.13 

.18 

.33 

.05 

2.60 

.01 

.44 

•  06 

.03 

MELBOURNE 

10 

45 

•  73 

1  .53 

1.30 

•  25 

•  52 

.15 

2.35 

.17 

"  * 

MELROSE 

2*00 

■  65 

.15 

•  68 

.12 

.16 

.06 

.16 

1  .26 

.16 

.52 

.40 

T 

MIAMI  BEACH 

2 

31 

•  05 

.65 

.01 

.13 

65 

•  01 

.21 

.19 

.04 

.13 

.15 

.05 

.02 

MIAMI  WB  AIRPORT 

a 

02 

•  04 

■  03 

.05 

.68 

.74 

.14 

2.08 

T 

T 

.66 

.20 

l  .  ' 

.01 

.03 

T 

.06 

.04 

.06 

.66 

.45 

•  01 

T 

T 

MIAMI    12  SSW 

3 

36 

T 

•  14 

.01 

•41 

.63 

.10 

•  03 

.03 

.06 

•  05 

T 

•  22 

.56 

T 

T 

.10 

.20 

1.01 

.05 

.04 

MILES  CITY  TOWER 

6 

57 

.72 

.35 

•  13 

1.45 

•05 

.80 

•  80 

.30 

.50 

.13 

.19 

.03 

.06 

•  54 

.04 

'  9 

.37 

MILTON  EXP  STATION 

.23 

.04 

.26 

.06 

1.46 

.40 

.01 

.04 

.20 

MONTICELLO  2  S 

2 

26 

T 

•  24 

•  16 

T 

•  16 

.43 

•  70 

.03 

.21 

T 

.02 

.04 

•  19 

.06 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

7 

71 

1  .94 

.65 

•  13 

•  33 

.33 

.71 

.04 

.02 

.30 

.15 

•  01 

1.13 

.99 

.02 

•0% 

.07 

.14 

.52 

.06 

.03 

.06 

MOUNTAIN  LAKE 

8 

33 

.49 

.22 

•29 

.19 

.08 

.02 

1.51 

.02 

.02 

.24 

.19 

.04 

.67 

.22 

•  61 

1.03 

2.00 

.27 

.02 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

11 

61 

.30 

.12 

•  20 

.90 

.35 

.10 

•  75 

•  1 2 

1.48 

.45 

•  34 

•  50 

1  .21 

•  10 

1.69 

1  .  23 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

T 

.30 

.06 

25 

03 

•  10 

2.02 

•  30 

2.32 

•  63 

1.10 

•  03 

■  72 

.71 

1.33 

.04 

.  <■ 

.38 

.01 

!o3 

•  33 

1.24 

NICEVILLE 

2 

86 

•  05 

.10 

•  50 

.03 

.17 

1.20 

.30 

.49 

N!TTA*  1  s 

3 

85 

•03 

•  03 

.22 

•  13 

•  73 

•  47 

.19 

•  16 

T 

.64 

.37 

.11 

•  27 

T 

.46 

OCALA 

3 

73 

•03 

.12 

•  04 

.14 

.02 

•01 

.26 

.14 

.01 

1  .46 

•69 

.02 

■  37 

.04 

.36 

.02 

"OCALA  2  NE 

6 

10 

•  13 

.27 

.11 

.17 

•  32 

T 

•  07 

•  46 

•  20 

1  .04 

•  17 

1.10 

.03 

1.02 

.19 

OKEECHOBEE  9  W 

•  70 

•  03 

•  02 

.27 

.43 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

8 

43 

0 

1  *04 

•  16 

•  02 

.03 

•  01 

•  23 

.02 

.17 

•  34 

.66 

1.42 

.76 

4.10 

.15 

.11 

.11 

ORLANDO  wb  AIRPORT 

R 

5 

11 

T 

•  37 

T 

.01 

T 

.55 

.06 

T 

T 

.94 

T 

.15 

•03 

T 

.05 

1.20 

.20 

.47 

T 

.11 

r 

PANAMA  CITY  2 

6 

79 

.06 

.12 

.55 

.15 

.76 

T 

.60 

T 

1.60 

2.03 

•  90 

Paboj  sh 

7 

77 

.72 

•  04 

.48 

T 

.08 

•  78 

•  12 

1  .39 

•  09 

.01 

.20 

T 

.06 

.81 

* 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

1 

48 

09 

.38 

•  05 

T 

•  53 

.34 

.66 

.22 

.85 

•  01 

l02 

.10 

Pen sacola  wb  city 

R 

2 

75 

* 

02 

* 

•  6 

•  03 

• 

.01 

.64 

.34 

.53 

.24 

1.20 

.40 

.52 

PERRINF 

3 

41 

1  .04 

1.20 

.30 

•  36 

•  10 

•  09 

PE»R* 

6 

91 

1  .60 

.60 

•  04 

•  06 

.26 

.28 

•  12 

.61 

.70 

.22 

.10 

.20 

•  30 

•  40 

1.16 

.22 

PLANT  CITY 

10 

46 

•  50 

.01 

•  29 

.58 

.27 

•  11 

.66 

.91 

•01 

.99 

.03 

.e> 

•07 

.35 

.16 

1.20 

.27 

.06 

1.69 

.1  1 

.01 

1.37 

POMPANO  BEACH 

3 

69 

.70 

•02 

.23 

•  40 

T 

.10 

.13 

.52 

.14 

.33 

T 

.06 

•03 

•  13 

.03 

.35 

1*10 

.  60 

•  32 

PUNT A  GOP DA 

56 

.16 

.02 

.13 

•  03 

.34 

•  33 

.02 

.15 

•  08 

.15 

.06 

.90 

.45 

.13 

.46 

OUINCY  EXP  STATION 

; 

►  10 

•  05 

.01 

.88 

1.06 

•24 

•  47 

.04 

•01 

.13 

.19 

ROYAL  PALM  RANGER  ST* 

6 

.11 

•  16 

.73 

.46 

•67 

.75 

.01 

.25 

•  07 

.17 

.09 

■  02 

T 

.02 

•  16 

.21 

.07 

.04 

T 

.33 

.54 

.27 

•  76 

.03 

SAINT  AUGUSTINE 

7 

75 

.04 

.15 

.58 

.23 

1.39 

.10 

.22 

T 

.49 

■  95 

.33 

.02 

.91 

.7? 

.97 

2.12 

SAINT  LEO 

8 

.40 

.37 

•  03 

.25 

•  30 

•  03 

.20 

.10 

•  77 

1.05 

.05 

.97 

■47 

.38 

1.60 

.08 

.04 

Saint  marks  6  se 

3 

.39 

.22 

.20 

•  14 

•  03 

1.35 

.65 

.13 

T 

I 

1.06 

2.50 

.15 

.67 

.41 

ST  PETERSBURG 

11 

.20 

.84 

.66 

•  23 

.87 

•  02 

.41 

•37 

•  68 

.03 

.36 

.10 

.0, 

1.06 

1.66 

.31 

T 
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Day  of  Month 


Station 

Td 

— r 
l 

 T 

2  1 

3 



4  | 

— r 
5  1 

6 

i  [- 

7 



8  1 

rH 

10 

11 

12 

13 

1 4 

15 

16  | 

I 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23  1 

24 

25 

26  i 

27 

28 

1 

29 

30 

— 

31 

SANBORN  TOWftt 
S*NFO»0  f*P  STATION 
SABASOTA 

STf  |  «tH*TCMFf  MCC*I**  Two 

3 
11 

A3 

92 

.4* 

.40 
.1? 

.TO 
.14 

.12 

.  M 
.  : 

.25 

.35 
.34 
.03 

.17 
1.74 

.■>«; 

.  '5 

.80 

.06 
.47 

.43 
2.08 

■  32 

.48 

.  37 
1  .79 

•  37 

.60 

.01 

.10 

.04 

.01 

T 

1  .26 

.85 

•  01 

•  29 

•  16 

■  03 
1.76 

.56 
•  08 

•  09 
■  85 

•  02 

.10 
.55 

.23 

.62 

.05 
.65 

.1* 

.04 

.74 

.89 

.50 

.75 

.47 

•  04 

1  .64 

.03 

3.24 

.  49 

•  17 

.96 

•  12 

•  10 

.01 

1  ft 
10 

'  B 

03 

.10 

.04 

.70 

.30 

.60 

.80 

.40 

2.60 

2.30 

.80 

•  10 

STljAOT    ]  H 

91 

1.13 

.10 

1  .52 

•  43 

1  .61 

.75 

.50 

•  70 

•  02 

•  92 

.92 

.71 

.04 

•  li 

•  32 

■  08 

.08 

•  77 

TALL AMA5SFF.  we  IP 

5 

95 

.07 

.03 

T 

.13 

.16 

T 

1.03 

.23 

.05 

.02 

•  03 

.16 

*91 

TAM|AMT    T  OL    40  ««I  ftFNO 

3 

00 

.7? 

T 

T 

.41 

.40 

.  74 

•  20 

.18 

.08 

•  06 

•  02 

T03 

•  05 

■  50 

.01 

.02 

.08 

•  05 

•  09 

•  06 

TtuPi  y«  *I0P>0RT  R 

10 

:  A 

.11 

.12 

.02 

.12 

T 

T 

.12 

.03 

.01 

.64 

.07 

.50 

T 

1  .79 

.06 

.49 

TA9PQN  STiS  SFWAGE  PL 

11 

26 

.  1  4 

.10 

.30 

1*45 

.53 

.20 

.03 

1.26 

.54 

1.46 

.96 

2.23 

.20 

.24 

.32 

T  tvf°H I F  P 

10 

36| 

.15 

.82 

1.05 

'./"- 

2.50 

.18 

.67 

.82 

.07 

.52 

•  04 

.14 

T  |  TUSV  t LLf  2  ** 

13 

20: 

.  30 

1  .36 

.11 

.BO 

•  zo 

2.10 

.57 

.20 

.12 

1.22 

.17 

.46 

2.89 

.44 

.34 

1.90 

•JSMfo  TOWF» 

:  ■ 

so 

.60 

.70 

.  so 

.70 

.50 

.60 

.45 

.40 

2.00 

2.60 

.05 

.60 

1.60 

.07 

vtmet 

VFBO  ftFACH  FAA  A1RP0»T 

16 

.69 

.06 

1.22 

.50 

.05 

.25 

.40 

.13 

.17 

.90 

.45 

.75 

.78 

.05 

.14 

•  35 

L.20 

19 

.0* 

.23 

.25 

•  03 

.55 

.14 

.39 

•  03 

T 

■  13 

.96 

•  06 

.11 

.01 

.20 

•  20 

.12 

.03 

.02 

•  21 

.03 

.09 

•03 

.32 

WAIICMULA  7  N 

7 

93 

•  26 

.41 

.26 

.66 

.09 

•  05 

.16 

.„ 

.01 

.50 

.58 

.02 

.14 

•  34 

.99 

.12 

.96 

•  05 

.44 

1.48 

w  PALM  AFACm  PA010  WJNO 

3 

28 

.07 

.30 

.23 

•  02 

.03 

.20 

.29 

.10 

.04 

.10 

.23 

.31 

T 

.02 

.16 

•  27 

.75 

.10 

.04 

«F<T  PAL"  AFACm  WPJ  AP  R 

7 

.05 

.13 

.37 

.54 

.25 

1.25 

T 

.71 

.05 

.35 

.16 

.97 

.  ! 

.01 

.15 

T 

•  35 

.32 

.26 

•  IS 

1.40 

.10 

•02 

T 

MF.WAMI  TCHK  A 

8 

IV 

.28 

.51 

T 

.33 

1.06 

1.90 

2.10 

T 

.95 

T 

■MtTre  HAVF H 

8 

74 

.44 

.52 

.91 

1.25 

.04 

.02 

.59 

.12  1.17 

.10 

.10 

•  02 

.49 

.63 

•  05 

.71 

.25 

.07 

.16 

.10 

.01 

.34 

.65 

WOOOPUFT  04M 

3 

17 

•Oft 

.02 

.56 

.03 

1.42 

.04 

.45 

.41 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

ph. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

c 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  a 
EST 

7:00  a 
EST 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

Trace 

.01-  09 

.10-49 

50-99 

1  00-1  99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

APALACH ICOLA  WB  CITY 

6.1 

38 

NW 

7 

3 

3 

5 

1 

0 

1 

13 

71 

5.1 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

SW 

12 

7.1 

22++ 

SSW 

16 

85 

87 

68 

75 

8 

4 

5 

1 

5 

0 

23 

7.5 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

8.2 

28++ 

ESE 

21 

87 

85 

64 

79 

7 

3 

9 

4 

4 

0 

27 

7.0 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

9 

6.2 

35 

N 

1 

88 

91 

58 

76 

1 

5 

3 

2 

3 

1 

15 

54 

5.8 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ESE 

21 

9.6 

35 

SE 

19+ 

78 

77 

63 

71 

5 

9 

6 

2 

2 

1 

25 

63 

7.0 

LAKELAND  WB  CITY 

5.2 

4 

7 

12 

2 

1 

0 

26 

51 

7.4 

MIAMI   WB  AIRPORT 

SE 

14 

7.2 

40++ 

SW 

9 

86 

85 

67 

77 

5 

9 

4 

4 

1 

1 

24 

490 

7.4 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

SW 

12 

7.1 

24++ 

ESE 

24 

92 

94 

60 

80 

9 

4 

7 

3 

1 

0 

24 

7.4 

PENSACOLA  WB  CITY 

ENEt 

7.8t 

21 

SW 

4 

1 

3 

4 

3 

0 

0 

11 

72 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

E 

13 

7.5 

58++ 

NNE 

8 

91 

94 

55 

69 

2 

4 

3 

0 

2 

1 

12 

5.7 

TAMPA  WB  AIRPORT 

E 

10 

8.4 

30++ 

SSE 

21 

89 

91 

66 

79 

8 

7 

6 

3 

4 

0 

28 

54 

7.9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

13 

7.5 

35++ 

NW 

15 

88 

88 

62 

78 

4 

5 

11 

3 

2 

0 

25 

7.7 

<6  City  Office  Data 
t  Airport  Data 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1962 


Day  Of  Month 


Station 

n 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave! 

ALEXANDER  SPRINGS 

90 

90 

91 

90 

94 

94 

92 

89 

95 

91 

89 

92 

96 

9  2 

90 

8  5 

92 

94 

90 

94 

90 

9C 

91 

9o 

89 

91 

92 

92 

92 

93 

91.3 

MIN 

73 

72 

7j 

70 

72 

71 

65 

67 

69 

71 

70 

69 

67 

69 

7  0 

70 

70 

71 

68 

69 

73 

71 

66 

65 

71 

70.1 

APALACHICOLA   WB  CITY 

MAX 

92 

89 

92 

92 

93 

96 

94 

89 

91 

95 

89 

87 

89 

89 

90 

89 

82 

88 

89 

90 

89 

89 

85 

86 

85 

85 

86 

69 

90 

90 

88 

89.3 

MIN 

7$ 

75 

80 

76 

78 

77 

73 

* 

76 

7  3 

74 

76 

77 

74 

75 

74 

73 

73 

75 

74 

74 

76 

76 

74 

74.8 

ARCADIA 

MAX 

90 

91 

9  2 

90 

94 

95 

90 

89 

87 

92 

91 

90 

93 

91 

88 

91 

91 

89 

93 

94 

92 

92 

93 

94 

93 

97 

>t 

90 

93 

91 

91 

91.5 

MIN 

73 

72 

70 

70 

69 

° 

71 

71 

71 

72 

69 

69 

70 

74 

72 

71 

72 

73 

73 

72 

72 

74 

71 

71 

73 

71.5 

AVON  PARK 

95 

95 

92 

98 

95 

98 

96 

92 

92 

95 

93 

91 

94 

89 

93 

96 

94 

93 

94 

96 

95 

95 

96 

97 

95 

95 

93 

93 

95 

93 

94  94.3 

MIN 

74 

73 

74 

71 

72 

72 

73 

72 

71 

7 1 

70 

74 

74 

74 

73 

72 

72 

74 

73 

73 

72 

71 

72 

72.5 

BAR  OW 

90 

90 

9? 

92 

94 

»4 

93 

93 

89 

92 

93 

94 

93 

94 

94 

91 

92 

92 

93 

96 

95 

95 

93 

93 

94 

93 

93 

90 

93 

93 

MIN 

72 

71 

71 

70 

70 

72 

71 

71 

70 

66 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

70 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

71.3 

BAYPORT 

B7 

86 

88 

91 

90 

91 

91 

90 

92 

90 

92 

90 

89 

90 

91 

92 

91 

79 

86 

91 

90 

92 

91 

91 

90 

90 

91 

69 

90 

93 

MIN 

72 

73 

74 

76 

74 

75 

68 

74 

71 

73 

74 

72 

71 

73 

73 

7  1 

70 

71 

71 

72 

71 

67 

72 

70 

71 

72 

75 

74 

70 

72 

72.1 

belle  glade  exp  sta 

93 

93 

92 

92 

93 

92 

90 

90 

90 

90 

89 

9  0 

88 

89 

90 

92 

92 

92 

90 

91 

92 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

69 

93 

91 

91 

90.8 

MIN 

72 

70 

72 

71 

70 

72 

7U 

U 

7  5 

7 1 

7  1 

71 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

69 

70 

72 

71.6 

BIG  CYPRESS  RESERVATn 

MAX 

92 

90 

93 

92 

93 

92 

91 

90 

90 

89 

88 

93 

92 

92 

92 

66 

92 

92 

91 

92 

92 

91 

89 

91.0 

MIN 

75 

72 

73 

74 

71 

73 

73 

73 

75 

73 

74 

74 

73 

7  <* 

71 

74 

74 

73.6 

MIN 

a  c  a  rs  c  tj  t  n  u    cid  ctatiDm 

0"*UtN  IWN    tAr     3 1  A  1  lUn 

89 

95 

91 

91 

91 

92 

89 

89 

87 

90 

91 

92 

93 

92 

87 

90 

91 

92 

92 

92 

93 

93 

93 

92 

91 

89 

90 

91 

92 

94 

91 

91.1 

MIN 

73 

74 

73 

73 

72 

72 

71 

72 

7  3 

7  1 

71 

72 

71 

7 

72 

72 

73 

73 

73 

71 

72 

72.4 

BROOK SVILLE   CHIN  HILL 

87 

85 

86 

93 

90 

90 

90 

90 

9  0 

91 

92 

94 

93 

90 

86 

89 

91 

92 

92 

91 

90 

90 

88 

93 

90 

9  0 

91 

91 

94 

90.3 

MIN 

73 

73 

75 

73 

70 

71 

74 

71 

73 

71 

71 

72 

71 

71 

6 

71 

71 

71 

73 

74 

73 

71 

72 

72.0 

91 

90 

90 

91 

92 

95 

87 

90 

92 

92 

90 

92 

94 

93 

88 

68 

90 

90 

94 

94 

90 

90 

90 

90 

88 

92 

90 

91 

92 

92 

93 

91.0 

MIN 

70 

70 

70 

71 

69 

72 

69 

71 

7 

7 

69 

7 

72  71 

71 

66 

70 

70.3 

Canal  po i n t  usd a 

94 

93 

95 

94 

93 

92 

92 

92 

9  2 

93 

94 

9] 

90 

89 

93 

93 

94 

92 

92 

92 

92 

92 

6  9 

91 

92 

92 

94 

I  9 

93 

90 

92 

92.3 

MIN 

71 

69 

69 

72 

72 

73 

73 

79 

72 

72 

68 

69 

70 

70.9 

CAPT  VA 

90 

90 

89 

91 

91 

93 

89 

91 

89 

91 

90 

89 

92 

88 

88 

90 

91 

86 

93 

91 

92 

91 

92 

90 

92 

89 

89 

90 

90 

92 

69  9C.J 

MIN 

74 

76 

73 

76 

7 

72 

75 

73 

77 

79 

80 

78 

77  75.5 

CARRABELLE    1  NNW 

92 

89 

92 

90 

95 

95 

96 

91 

94 

96 

91 

90 

90 

91 

92 

92 

82 

89 

90 

89 

90 

91 

67 

88 

86 

87 

66 

9  1 

92 

92 

MIN 

69 

68 

2 

71 

7 

72 

7 1 

65 

70 

68 

70 

61 

62 

66 

67 

66 

6 

68 

72 

7" 

70 

70 

69 

70 

72 

70 

69 

69 

70 

69 

69.0 

rcnio  rev 

92 

88 

92 

90 

93 

93 

88 

92 

90 

95 

91 

88 

93 

93 

94 

93 

66 

93 

94 

93 

96 

89 

90 

92 

90 

92 

8  9 

94 

91 

94 

91.7 

MIN 

78 

73 

79 

75 

80 

81 

7  3 

80 

76 

79 

75 

73 

74 

76 

74 

78 

7  3 

74 

74 

74 

76 

72 

75 

75 

72 

74 

74 

77 

75 

74 

74 

75.5 

CH1PLEY   3  E 

92 

94 

93 

93 

95 

9^ 

95 

93 

93 

93 

92 

91 

93 

94 

94 

93 

90 

93 

94 

96 

85 

93 

94 

90 

90 

69 

69 

95 

97 

99 

96 

93.0 

MIN 

71 

71 

78 

71 

72 

75 

72 

68 

67 

68 

67 

68 

7  1 

08 

67 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

67 

68 

70 

71 

70.0 

CLEARWATER 

83 

87 

88 

89 

89 

90 

89 

87 

88 

90 

90 

89 

92 

92 

88 

89 

87 

89 

89 

89 

92 

90 

89 

89 

86 

88 

6  9 

89 

92 

88 

66.9 

MIN 

75 

76 

76 

76 

77 

76 

71 

78 

76 

74 

7* 

75 

76 

73 

74 

72 

72 

73 

74 

69 

72 

71 

72 

72 

73 

7  S 

77 

75 

74 

74 

74.0 

87 

90 

91 

90 

91 

92 

94 

86 

88 

93 

96 

90 

95 

93 

9  1 

91 

85 

92 

92 

93 

95 

94 

93 

If 

88 

93 

90 

90 

96 

93 

93 

91.5 

MIN 

72 

75 

74 

73 

74 

73.4 

I.Lt>I  3  lUn    V    3    C  N'J 

93 

96 

97 

94 

93 

93 

92 

92 

92 

91 

94 

92 

90 

93 

90 

93 

92 

92 

92 

91 

93 

92 

93 

92 

90 

91 

96 

95 

95 

92 

9  !. 

92.6 

MIN 

7* 

74 

74 

76 

74 

77 

76 

75 

7  3 

74 

72 

74 

72 

73 

76 

74 

75 

76 

78 

75 

75 

76 

74 

74 

76 

74 

74.6 

CRESTV1EW  RADIO  WJSB 

90 

94 

93 

94 

97 

92 

97 

93 

94 

95 

93 

94 

92 

92 

93 

93 

94 

93 

95 

90 

79 

69 

90 

88 

90 

90 

90 

92 

91 

95 

92 

92.1 

MIN 

70 

72 

72 

70 

68 

72 

70 

70 

67 

70 

72 

67 

69 

70 

72 

68 

70 

71 

70 

71 

70 

69 

69 

70 

73 

70.6 

CROSS  CITY  2 

90 

88 

89 

95 

95 

95 

94 

92 

94 

96 

95 

92 

92 

96 

96 

92 

84 

92 

93 

92 

95 

92 

92 

90 

88 

91 

91 

91 

95 

95 

95 

92.5 

MIN 

7 1 

72 

73 

73 

73 

73 

69 

7  3 

72 

71 

70 

68 

63 

66 

70 

7 1 

69 

68 

68 

70 

68 

70 

70 

71 

7 1 

71 

71 

70 

68 

67 

70.0 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

90 

91 

89 

91 

93 

91 

90 

92 

94 

90 

91 

88 

86 

89 

89 

90 

92 

93 

89 

87 

88 

90 

90 

90 

89 

9U 

87 

90 

93 

66 

89 

89.9 

MIN 

73 

73 

72 

73 

73 

74 

74 

73 

76 

74 

75 

78 

74 

74 

74 

71 

73 

71 

77 

78 

74 

74 

76 

73 

7  7 

74 

74 

73 

74 

78 

74.2 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

MAX 

90 

89 

88 

92 

91 

90 

90 

91 

87 

90 

88 

86 

66 

89 

87 

89 

89 

87 

87 

66 

89 

88 

87 

87 

66 

87 

91 

88 

86 

67 

87 

88.2 

MIN 

74 

73 

73 

74 

73 

75 

74 

73 

77 

74 

74 

76 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

7 1 

74 

73 

74 

74 

74 

72 

74 

74 

74 

70 

70 

76 

73.4 

DEER  PARK 

MAX 

93 

93 

92 

96 

94 

91 

92 

90 

91 

97 

93 

89 

90 

86 

92 

92 

90 

91 

66 

92 

92 

93 

93 

92 

87 

89 

89 

92 

90 

90 

90 

91.3 

MIN 

66 

66 

66 

66 

72 

70 

71 

74 

72 

72 

70 

73 

71 

70 

70 

70 

75 

74 

72 

72 

70.8 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

98 

98 

98 

94 

too 

98 

101 

95 

96 

96 

98 

96 

95 

95 

96 

96 

96 

98 

96 

95 

79 

92 

90 

92 

92 

91 

92 

98 

99 

100 

97 

95.4 

MIN 

70 

70 

71 

71 

71 

68 

74 

67 

66 

68 

66 

70 

70 

71 

65 

67 

70 

69 

70 

69 

66 

70 

67 

68 

69 

71 

68 

68 

70 

70 

69 

69.1 

DE   LAND   3  N 

MAX 

88 

90 

90 

92 

90 

91 

94 

91 

89 

95 

91 

88 

90 

94 

94 

91 

69 

92 

90 

91 

93 

91 

92 

87 

87 

90 

91 

90 

90 

89 

87 

90.5 

MIN 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

7  3 

71 

77 

74 

7  3 

73 

70 

71 

71 

74 

74 

74 

72.2 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

96 

91 

90 

90 

91 

90 

89 

90 

87 

92 

92 

92 

93 

91 

91 

91 

92 

92 

91 

91 

92 

91 

93 

93 

92 

93 

91.4 

MIN 

73 

72 

74 

7" 

72 

72 

7  3 

7 1 

72 

70 

74 

74 

2 

72 

72.7 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

92 

93 

92 

96 

94 

94 

95 

95 

90 

88 

90 

>0 

93 

91 

92 

91 

93 

92 

91 

93 

90 

92 

92 

87 

90 

92 

9  1 

92 

93 

90 

91.6 

MIN 

80 

82 

82 

82 

79 

81 

8  3 

82 

79 

79 

80 

73 

77 

80 

8  0 

81 

63 

70 

61 

81 

72 

76 

82 

79 

83 

81 

8  Q 

75 

79.  1 

EVERGLADES 

MAX 

90 

90 

91 

90 

91 

92 

92 

92 

89 

86 

88 

89 

89 

89 

89 

91 

92 

91 

93 

94 

93 

92 

95 

92 

94 

92 

91 

90 

91 

91 

93 

91.0 

MIN 

75 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

77 

74 

71 

75 

75 

76 

75 

75 

77 

72 

76 

73 

75 

76 

76 

73 

77 

76 

73 

TS 

75 

75.7 

FEDERAL  POINT 

MAX 

94 

92 

94 

97 

94 

94 

93 

92 

89 

91 

95 

92 

95 

85 

93 

93 

92 

90 

92 

89 

87 

68 

90 

90 

91 

93 

91 

91 

91.7 

MIN 

72 

74 

73 

70 

71 

7  5 

72 

75 

74 

67 

67 

70 

7 1 

72 

70 

69 

7 1 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

70 

66 

74 

71.4 

FELLSMERE 

MAX 

92 

94 

95 

95 

94 

91 

92 

92 

92 

93 

90 

93 

91 

90 

90 

94 

92 

94 

65 

89 

91 

93 

91 

86 

91 

91 

93 

92 

93 

89 

89 

91.5 

MIN 

73 

72 

75 

74 

75 

7 ; 

72 

73 

?" 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

74 

71 

76 

72.7 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

93 

87 

92 

91 

90 

93 

95 

96 

n 

87 

86 

85 

85 

93 

89 

91 

88 

88 

89 

90 

92 

93 

89 

85 

64 

65 

91 

66 

91 

88 

85 

89.3 

MIN 

73 

72 

73 

73 

73 

75 

70 

75 

7  1 

73 

78 

76 

69 

70 

72 

72 

73 

71 

73 

74 

73 

77 

73.2 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

MAX 

90 

86 

90 

89 

87 

90 

89 

91 

89 

85 

88 

86 

83 

86 

87 

90 

90 

90 

90 

91 

89 

89 

90 

9u 

90 

90 

»9 

89 

89 

69 

69 

88.6 

MIN 

78 

79 

78 

76 

78 

75 

75 

75 

74 

73 

78 

73 

73 

75 

7  6 

77 

78 

74 

75.7 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

88 

91 

91 

92 

93 

94 

93 

91 

91 

92 

90 

90 

90 

87 

90 

92 

92 

91 

89 

93 

91 

93 

92 

92 

69 

91 

90 

91 

92 

»c 

90 

91.0 

MIN 

70 

69 

7  1 

72 

71 

7  1 

71 

71 

73 

70 

70 

69 

70 

70 

68 

69 

69 

69 

70 

72 

72 

72 

71 

68 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

70 

70.5 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

92 

91 

93 

93 

94 

92 

93 

93 

90 

85 

89 

88 

85 

88 

89 

90 

90 

91 

92 

93 

9„ 

90 

94 

92 

92 

66 

89 

90 

88 

»9 

69 

90.4 

MIN 

7* 

74 

76 

76 

75 

76 

76 

75 

72 

70 

73 

71 

72 

72 

73 

74 

75 

75 

78 

78 

77 

73 

77 

81 

81 

75 

73 

75 

70 

75 

79 

74.9 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

92 

91 

90 

93 

94 

95 

92 

96 

92 

91 

92 

90 

85 

se 

91 

91 

92 

91 

91 

91 

90 

90 

99 

90 

90 

87 

69 

96 

•9 

90 

91.0 

MIN 

7* 

73 

74 

74 

75 

73 

73 

72 

76 

72 

70 

3 

71 

71 

7* 

72 

72 

73 

74 

77 

77 

74 

7S 

75 

77 

75 

74 

75 

71 

73 

7  5 

73.6 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

89 

89 

90 

90 

93 

9  2 

90 

91 

89 

91 

90 

90 

92 

91 

90 

92 

93 

9j 

95 

94 

93 

93 

94 

92 

92 

91 

91 

92 

92 

91 

92 

91.4 

MIN 

78 

75 

75 

79 

79 

79 

75 

77 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

77 

77 

75 

77 

77 

77 

75 

75 

75 

75 

76 

78 

79 

77 

76 

76 

76.4 

S4t«  r*f«renc«  aotv*  following  Station  In<l«i. 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1962 


v^VU  luuifu 

Stilton 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

FORT  PIERCE 

MAX 

92 

93 

93 

92 

90 

87 

97 

88 

86 

88 

90 

90 

90 

84 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

88 

91 

93 

88 

90 

89 

89.8 

MI  N 

73 

7  ! 

7* 

r* 

73 

73 

73 

72 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

71 

72 

73 

76 

78 

75 

75 

76 

75 

74 

73 

73 

72 

72 

73 

73.0 

GAINESVILLE    3  WSW 

MAX 

93 

93 

93 

94 

95 

94 

89 

90 

95 

96 

95 

83 

91 

90 

94 

94 

94 

89 

91 

90 

91 

89 

92 

94 

94 

92 

91.9 

u  1  9 

71 

r! 

72 

72 

71 

12 

69 

70 

72 

70 

71 

6  9 

62 

67 

69 

71 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

68 

70 

70.0 

GAINESVILLE    FAA  AP 

MAX 

93 

93 

93 

92 

91 

39 

91 

94 

93 

92 

78 

92 

90 

93 

95 

92 

91 

90 

89 

89 

89 

91 

93 

91 

89 

90.9 

MI  N 

rj 

74 

70 

u 

71 

7  0 

72 

72 

73 

71 

71 

67 

63 

69 

68 

72 

71 

70 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

69 

68 

70 

70.4 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

96 

91 

95 

95 

95 

95 

92 

88 

91 

95 

94 

94 

83 

95 

95 

96 

96 

94 

90 

87 

91 

92 

69 

93 

95 

93 

89 

92.8 

HI  N 

ro 

69 

70 

7  0 

71 

70 

70 

71 

68 

69 

68 

63 

61 

64 

68 

69 

68 

67 

68 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

69 

70 

71 

68 

68 

66 

68.5 

HIALEAM 

MAX 

90 

93 

90 

9  8 

85 

88 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

93 

90 

90 

90.6 

HI  N 

7* 

li 

77 

76 

75 

74 

73 

73 

71 

72 

74 

70 

72 

72 

74 

73 

74 

74 

70 

77 

76 

74 

73 

77 

78 

75 

73 

75 

72 

73 

76 

73.9 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

93 

98 

94 

95 

93 

95 

95 

93 

93 

95 

94 

94 

91 

93 

90 

92 

93 

95 

93 

92 

93.4 

Ml  N 

70 

12 

73 

74 

72 

70 

72 

73 

72 

65 

66 

70 

69 

71 

69 

70 

69 

72 

70 

70 

72 

72 

70 

68 

70.5 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

9  [ 

92 

92 

91 

85 

90 

68 

86 

90 

92 

91 

91 

89 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

92 

93 

92 

90 

90 

90 

90.6 

MI  N 

rl 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

71 

73 

72 

73 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

71 

73 

72 

74 

72 

73 

74 

73 

75 

74 

74 

71 

71 

72 

72.0 

1N0IAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

93 

9  0 

92 

89 

91 

92 

92 

91 

92 

90 

9  0 

91 

91 

92 

90 

92 

92 

93 

93 

90 

91 

90 

92 

90 

92 

91 

91 

91.5 

Ml  N 

69 

67 

68 

73 

74 

74 

72 

72 

71 

69 

71 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

68 

69 

7* 

73 

72 

72 

74 

73 

72 

72 

72 

71.3 

INVERNESS 

MAX 

87 

92 

90 

94 

92 

90 

91 

94 

95 

94 

94 

97 

95 

92 

85 

90 

95 

90 

96 

85 

89 

90 

89 

90 

89 

68 

93 

92 

88 

91.2 

MIN 

74 

73 

74 

7  0 

73 

72 

73 

74 

74 

73 

70 

74 

73 

73 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

71 

73 

72.4 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

97 

96 

95 

90 

90 

87 

89 

95 

93 

94 

87 

90 

92 

93 

94 

95 

88 

86 

87 

87 

90 

91 

95 

92 

85 

91.7 

MIN 

73 

7  3 

74 

74 

74 

70 

73 

76 

74 

75 

73 

70 

67 

66 

74 

75 

75 

72 

72 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

73.0 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

95 

95 

87 

87 

90 

89 

69 

90 

68 

B9 

86 

88 

90 

66 

86 

85 

86 

89 

86 

89 

89 

64 

88.8 

MIN 

72 

7  J 

74 

74 

74 

75 

71 

7* 

74 

73 

79 

79 

69 

68 

72 

73 

73 

72 

72 

74 

75 

75 

74 

74 

74 

78 

73 

73 

72 

75 

74 

73.6 

JASPER   3  SE 

MAX 

97 

96 

97 

97 

90 

96 

96 

97 

98 

94 

92 

86 

89 

92 

93 

95 

98 

98 

95 

95.2 

MIN 

69 

69 

72 

7C 

l69 

69 

69 

70 

66 

68 

67 

61 

60 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

74 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

66.1 

KEY   WEST   WB  AIRPORT 

MAX 

92 

90 

93 

66 

87 

69 

89 

89 

91 

91 

92 

91 

91 

91 

89 

90 

91 

91 

92 

92 

92 

91 

92 

89 

90 

90.7 

MIN 

90 

9  I 

84 

82 

82 

84 

83 

83 

81 

74 

73 

74 

71 

80 

81 

81 

80 

79 

78 

77 

77 

80 

80 

80 

82 

80 

81 

78 

76 

75 

80 

79.3 

LA  BELLE 

MAX 

90 

90 

88 

93 

91 

91 

91 

90 

93 

94 

94 

94 

93 

94 

91 

94 

94 

94 

93 

93 

94 

92 

92 

93 

93 

92.4 

MIN 

74 

73 

75 

74 

73 

74 

72 

72 

73 

72 

73 

72 

71 

74 

72 

72 

71 

71 

73 

75 

75 

74 

71 

71 

73 

73 

74 

75 

71 

71 

72 

72.8 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

90 

92 

95 

95 

94 

90 

90 

90 

93 

91 

9  i 

92 

90 

92 

90 

94 

92 

93 

94 

92 

93 

90 

92 

93 

90 

92 

93 

93 

93 

92.1 

MIN 

'3 

73 

72 

71 

72 

73 

74 

73 

74 

70 

69 

72 

70 

70 

70 

72 

70 

68 

69 

70 

69 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

73 

71 

70 

70 

71.0 

LAKE   CITY   2  E 

MAX 

90 

96 

98 

95 

94 

96 

95 

94 

90 

92 

96 

94 

94 

82 

93 

92 

95 

94 

93 

90 

89 

90 

89 

89 

92 

97 

95 

90 

92.8 

MIN 

71 

7  0 

71 

71 

70 

74 

71 

74 

70 

69 

71 

65 

63 

65 

69 

68 

70 

69 

69 

68 

69 

66 

70 

70 

71 

70 

71 

71 

70 

72 

66 

69.6 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

88 

91 

93 

93 

95 

89 

93 

93 

89 

92 

93 

93 

91 

87 

93 

91 

93 

94 

93 

92 

90 

88 

88 

89 

90 

92 

91 

91.2 

MIN 

75 

73 

73 

74 

75 

75 

73 

72 

75 

73 

72 

73 

71 

70 

72 

73 

73 

72 

71 

73 

73 

72 

73 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

70 

71 

72.4 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

91 

92 

86 

86 

90 

92 

90 

91 

90 

90 

91 

90 

94 

91 

92 

91 

90 

91 

91 

90 

93 

88 

88 

91 

91 

92 

90.4 

MIN 

74 

75 

76 

7'. 

76 

76 

73 

75 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

70 

72 

73 

73 

74 

73 

75 

75 

75 

70 

73.5 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

93 

91 

90 

91 

93 

93 

90 

96 

93 

91 

94 

94 

93 

94 

94 

95 

94 

94 

92 

92 

94 

90 

92 

93.1 

MIN 

72 

11 

73 

73 

71 

72 

74 

73 

73 

72 

72 

70 

73 

73 

71 

70 

70 

69 

72 

76 

75 

75 

71 

74 

73 

74 

75 

73 

72 

71 

71 

72.5 

LISBON 

MAX 

67 

90 

91 

9* 

93 

91 

89 

93 

92 

89 

91 

93 

91 

86 

86 

91 

91 

91 

93 

92 

91 

69 

91 

90 

91 

91 

93 

92 

92 

91.0 

Ml  N 

71 

74 

73 

73 

74 

74 

71 

70 

71 

73 

74 

72 

69 

76 

73 

74 

71 

71 

69 

70 

71 

69 

71 

73 

71 

71 

73 

73 

72 

69 

74 

72.0 

LIVE   OAK   2  ESE 

MAX 

9* 

90 

94 

95 

95 

94 

93 

95 

92 

90 

92 

95 

94 

95 

85 

94 

97 

95 

95 

92 

90 

67 

90 

89 

90 

93 

96 

94 

92 

92.8 

MIN 

69 

69 

72 

71 

70 

72 

69 

70 

67 

66 

69 

64 

62 

63 

68 

67 

70 

66 

67 

65 

67 

66 

70 

66 

68 

69 

66 

68 

67 

68 

65 

67.8 

LOX  AHATCHEE 

MAX 

94 

96 

95 

93 

95 

93 

93 

90 

90 

92 

92 

9  3 

92 

93 

94 

95 

93 

93 

94 

93 

94 

94 

95 

94 

89 

93 

95 

93 

91 

93 

93.1 

MIN 

71 

70 

71 

74 

73 

73 

69 

71 

72 

69 

71 

69 

69 

70 

68 

70 

70 

70 

71 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

71 

70 

72 

71.1 

HAD  1  SON 

MAX 

91 

94 

96 

93 

91 

93 

95 

90 

93 

95 

96 

86 

94 

96 

96 

94 

93 

89 

69 

85 

89 

86 

92 

96 

94 

90 

92.4 

MIN 

70 

70 

73 

7  0 

71 

73 

70 

70 

67 

68 

71 

65 

64 

69 

70 

70 

72 

66 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

70 

69 

71 

70 

70 

67 

69.4 

MARATHON  SHORES 

MAX 

91 

9  ■ 

91 

92 

93 

92 

92 

93 

93 

64 

90 

90 

8  7 

89 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

89 

89 

90 

90 

90 

88 

91 

90 

91 

91 

69 

90.3 

MIN 

81 

b; 

81 

81 

80 

80 

80 

HI 

77 

7  0 

75 

74 

73 

74 

76 

76 

81 

61 

76 

73 

77 

73 

79 

79 

81 

80 

60 

81 

73 

74 

70 

77.5 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

93 

95 

95 

94 

96 

96 

93 

93 

92 

94 

92 

93 

94 

96 

95 

96 

95 

94 

96 

86 

9  1 

91 

86 

68 

69 

87 

94 

97 

97 

94 

93.2 

MIN 

70 

71 

73 

70 

72 

71 

74 

67 

67 

70 

70 

71 

69 

70 

66 

66 

70 

69 

71 

70 

70 

71 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

68 

71 

70 

70.0 

MAYO   5  NW 

MAX 

9  2 

88 

92 

94 

95 

97 

94 

92 

95 

Q  6 

93 

92 

91 

95 

95 

94 

86 

93 

96 

94 

91 

94 

91 

9U 

91 

90 

89 

91 

95 

93 

92 

92.6 

MIN 

72 

71 

74 

74 

73 

72 

71 

72 

69 

71 

69 

63 

62 

65 

69 

68 

73 

69 

71 

69 

70 

69 

71 

70 

69 

70 

71 

71 

70 

71 

69 

69.9 

MELBOURNE 

MftX 

94 

94 

95 

96 

95 

91 

93 

93 

93 

g] 

9 1 

88 

6  6 

88 

8  8 

93 

94 

90 

88 

91 

90 

90 

90 

86 

88 

90 

93 

93 

88 

65 

68 

90.9 

MIN 

72 

72 

75 

75 

73 

73 

74 

73 

75 

72 

71 

75 

73 

72 

72 

71 

70 

73 

73 

74 

78 

75 

75 

73 

74 

75 

75 

74 

73 

76 

74 

73.5 

MELROSE 

MAX 

92 

88 

91 

83 

87 

92 

94 

9  0 

94 

93 

90 

88 

92 

82 

90 

88 

92 

91 

90 

89 

91 

88 

91 

88 

91 

93 

69  88 

90.0 

MIN 

69 

71 

70 

71 

70 

72 

69 

69 

71 

69 

72 

70 

66 

67 

69 

71 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

70 

71 

70 

72 

70.0 

MIAMI  BEACH 

MAX 

9n 

g  2 

90 

91 

91 

92 

90 

87 

89 

89 

90 

89 

88 

88 

88 

89 

89 

88 

86 

89 

90 

89  88 

87 

89.0 

MIN 

81 

B  1 

83 

82 

82 

81 

80 

76 

78 

75 

76 

75 

76 

74 

78 

80 

83 

82 

81 

82 

77 

77 

83 

81 

76 

79 

77 

78 

78 

77 

80 

79.0 

MIAMI    we  AIRPORT 

MAX 

91 

91 

93 

91 

93 

9  0 

90 

90 

69 

89 

90 

89 

89 

90 

9u 

88 

87 

88 

90 

89 

89 

86 

89.4 

MIN 

78 

ra 

79 

77 

78 

77 

74 

73 

74 

73 

73 

74 

74 

76 

76 

77 

74 

78 

79 

76 

76 

81 

60 

80 

76 

76 

74 

74 

75 

80 

76.4 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

92 

91 

92 

91 

91 

90 

90 

92 

9o 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

87 

90 

90 

89 

90 

90.0 

MIN 

7* 

76 

82 

74 

7* 

73 

73 

75 

72 

73 

71 

72 

74 

73 

73 

7* 

75 

76 

79 

77 

73 

79 

77 

80 

75 

75 

74 

72 

72 

76 

74.7 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

91 

91 

94 

91 

93 

91 

93 

93 

91 

93 

93 

92 

92 

92 

92 

93 

92 

92 

93 

93 

91.8 

MIN 

7. 

71 

74 

r* 

73 

7  4 

76 

74 

72 

12 

72 

71 

74 

73 

73 

71 

73 

71 

72 

75 

75 

74 

72 

76 

72 

75 

76 

74 

74 

74 

74 

73.3 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

9  4 

97 

96 

92 

97 

9  7 

100 

97 

97 

92 

96 

95 

96 

91 

79 

88 

68 

86 

91 

89 

92 

94 

92 

92 

94 

93.0 

MIN 

70 

71 

71 

68 

70 

68 

74 

72 

71 

67 

64 

69 

72 

72 

68 

67 

68 

67 

69 

70 

70 

69 

69 

71 

71 

73 

70 

67 

69 

69 

72 

69.6 

MONTI  CELLO  2  S 

MAX 

96 

94 

96 

95 

97 

V  ' 

99 

92 

97 

96 

96 

92 

95 

96 

100 

99 

95 

91 

97 

96 

95 

94 

91 

91 

86 

94 

94 

94 

1O0 

97 

95 

95.1 

MIN 

66 

68 

71 

70 

70 

74 

71 

70 

66 

68 

71 

64 

64 

67 

68 

67 

70 

66 

67 

67 

69 

69 

68 

66 

69 

71 

71 

70 

67 

69 

69 

68.6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

93 

93 

91 

91 

9  * 

93 

91 

91 

8  9 

92 

93 

92 

94 

93 

9? 

91 

93 

94 

93 

94 

94 

92 

92 

93 

93 

93 

92 

92.3 

MIN 

71 

71 

73 

7* 

74 

69 

74 

74 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

70 

72 

71 

71 

71 

75 

75 

73 

73 

76 

75 

74 

74 

74 

72 

73 

74 

72.5 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

89 

88 

88 

90 

90 

»2 

90 

87 

89 

9  2 

91 

89 

9  1 

89 

91 

91 

90 

91 

86 

92 

91 

92 

92 

67 

88 

92 

89 

89 

90 

91 

91 

90.0 

MIN 

76 

73 

73 

73 

74 

7* 

74 

73 

75 

10 

70 

73 

7  2 

72 

71 

73 

70 

69 

71 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

73 

74 

73 

72 

72 

72.5 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

96 

• 

88 

91 

88 

92 

91 

88 

90 

6  9 

91 

91 

8  9 

92 

90 

88 

91 

91 

93 

90 

91 

92 

91 

92 

91 

91 

91 

90 

90 

91 

90 

90.4 

MIN 

7  3 

71 

71 

71 

72 

'0 

71 

70 

63 

64 

62 

70 

'1 

72 

70 

70 

72 

69 

73 

70 

72 

71 

68 

73 

70 

72 

72 

74 

74 

72 

71 

70.5 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

MAX 

90 

90 

89 

90 

94 

n 

93 

92 

90 

90 

90 

89 

9  0 

87 

89 

91 

91 

91 

95 

94 

92 

92 

94 

92 

92 

88 

90 

91 

91 

90 

92 

91.0 

MIN 

75 

76 

76 

76 

72 

76 

75 

75 

73 

7  3 

72 

73 

7  2 

74 

74 

74 

74 

75 

i4 

72 

72 

75 

75 

72 

73 

74 

74 

77 

75 

72 

73 

74.0 

&••  r*f«r*>DC*  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1962 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

N I CE V  I  LLE 

96 

93 

96 

95 

86 

95 

95 

98 

91 

95 

95 

90 

90 

92 

90 

9U 

93 

92 

91 

93 

92 

80 

88 

89 

89 

88 

89 

91 

91 

92 

94 

MI  N 

70 

70 

70 

72 

70 

69 

75 

73 

70 

70 

67 

72 

66 

70 

69 

70 

7  i 

70 

70 

2 

OCALA 

MAX 

90 

90 

93 

95 

91 

97 

93 

93 

95 

98 

95 

93 

96 

99 

93 

93 

64 

91 

93 

94 

94 

91 

92 

92 

91 

93 

92 

92 

96 

94 

91 

93 

0 

MIN 

71 

72 

73 

72 

73 

70 

69 

70 

71 

71 

71 

70 

66 

70 

70 

72 

66 

69 

68 

69 

69 

70 

71 

69 

70 

72 

72 

70 

70 

70 

1 

OCALA  2  NE 

MAX 

89 

89 

91 

94 

90 

95 

91 

92 

94 

96 

93 

92 

93 

95 

95 

92 

87 

90 

92 

94 

94 

92 

92 

91 

91 

92 

92 

89 

94 

93 

92 

92 

MIN 

71 

72 

73 

74 

73 

73 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

63 

68 

68 

73 

71 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

72 

70 

79 

71 

71 

70 

77 

70 

7 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

SB 

88 

89 

88 

87 

89 

88 

87 

90 

87 

86 

89 

88 

88 

8  6 

88 

89 

89 

89 

86 

90 

86 

89 

89 

67 

87 

90 

88 

86 

87 

68 

66 

o 

MIN 

75 

75 

79 

78 

77 

77 

76 

75 

78 

74 

73 

73 

74 

74 

7<* 

74 

73 

73 

75 

74 

75 

75 

7  5 

75 

70 

75 

72 

74 

7 

ORLANDO  w8   A  1 RPORT 

MAX 

89 

88 

89 

94 

95 

95 

96 

89 

92 

95 

94 

90 

93 

94 

93 

91 

92 

94 

89 

93 

94 

91 

94 

92 

90 

91 

69 

90 

93 

92 

92 

92 

o 

MIN 

75 

73 

74 

73 

75 

75 

74 

73 

75 

73 

73 

73 

74 

73 

7** 

72 

71 

72 

74 

73 

74 

75 

71 

73 

74 

73 

6 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

89 

94 

91 

89 

90 

92 

91 

91 

90 

93 

93 

92 

91 

92 

90 

90 

87 

91 

92 

90 

84 

88 

87 

89 

89 

90 

88 

90 

91 

92 

93 

90 

MIN 

73 

76 

72 

7  5 

72 

72 

8 

PARR  I SH 

MAX 

89 

93 

93 

92 

94 

95 

90 

90 

83 

94 

96 

93 

93 

93 

90 

95 

92 

95 

94 

96 

95 

95 

95 

93 

94 

93 

94 

94 

96 

94 

94 

MIN 

74 

72 

75 

74 

75 

75 

74 

74 

74 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

71 

72 

73 

73 

3 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

93 

92 

89 

90 

89 

95 

91 

93 

94 

87 

87 

89 

89 

90 

86 

90 

tib 

90 

89 

61 

86 

83 

64 

63 

87 

Bfl 

93 

86 

88 

86 

86 

7 

MIN 

73 

74 

74 

73 

74 

73 

73 

77 

75 

73 

68 

74 

77 

73 

72 

73 

73 

74 

73 

73 

74 

75 

75 

73 

7 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

91 

93 

95 

89 

91 

92 

97 

90 

96 

97 

87 

88 

89 

90 

89 

88 

91 

9u 

89 

87 

82 

85 

85 

85 

85 

85 

91 

89 

69 

89 

89 

89 

5 

MIN 

73 

75 

76 

75 

75 

75 

78 

79 

76 

75 

71 

76 

81 

75 

7*. 

75 

76 

76 

76 

77 

74 

74 

74 

74 

73 

76 

7  4 

76 

77 

75 

3 

PERRY 

MAX 

91 

91 

92 

92 

94 

94 

94 

94 

93 

94 

93 

91 

94 

94 

96 

93 

90 

93 

90 

93 

91 

91 

93 

91 

91 

90 

88 

93 

94 

93 

92 

MIN 

71 

70 

72 

70 

73 

74 

72 

69 

71 

70 

72 

66 

64 

67 

70 

69 

69 

68 

70 

69 

70 

70 

72 

70 

70 

72 

72 

6  7 

7 1 

65 

69 

8 

PLANT  CITY 

MAX 

88 

92 

90 

93 

94 

94 

91 

85 

B8 

91 

94 

93 

93 

94 

90 

9  - 

92 

92 

93 

92 

93 

93 

93 

93 

89 

86 

93 

93 

91 

91 

5 

MIN 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

74 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

72 

73 

72 

68 

72 

71 

71 

72 

71 

73 

71 

71 

72 

73 

72 

70 

71 

72 

2 

POMPANO  beach 

MAX 

91 

90 

92 

93 

93 

91 

93 

95 

91 

86 

90 

89 

87 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

90 

91 

91 

92 

91 

90 

90 

92 

86 

90 

90 

90 

5 

MIN 

74 

74 

75 

75 

76 

74 

73 

73 

74 

72 

71 

71 

71 

73 

7*4 

73 

74 

75 

79 

80 

78 

75 

81 

80 

60 

72 

72 

7  5 

72 

74 

76 

7* 

7 

PUNTA  GORDA 

MAX 

87 

90 

91 

94 

92 

95 

90 

91 

8  8 

92 

91 

91 

93 

91 

90 

93 

94 

90 

96 

96 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

93 

96 

96 

94 

94 

92 

6 

MIN 

76 

75 

75 

77 

77 

77 

76 

75 

7S 

73 

75 

74 

75 

74 

74 

73 

74 

73 

75 

75 

75 

75 

72 

74 

73 

75 

75 

76 

75 

73 

74 

74 

7 

quincy  exp  station 

MAX 

94 

95 

95 

94 

96 

99 

96 

91 

95 

93 

92 

90 

91 

92 

95 

94 

93 

91 

93 

91 

B9 

90 

89 

89 

86 

88 

88 

92 

93 

94 

91 

92 

3 

MIN 

70 

74 

7 1 

75 

73 

72 

7  i 

68 

65 

69 

69 

68 

69 

67 

69 

70 

71 

70 

70 

69 

9 

ROYAL   PALM   RANGER  STA 

MAX 

92 

92 

93 

94 

94 

92 

93 

93 

91 

85 

91 

88 

87 

91 

92 

92 

91 

90 

92 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

93 

93 

91 

69 

90 

91 

2 

MIN 

72 

72 

74 

73 

73 

72 

71 

70 

73 

71 

73 

71 

70 

71 

71 

72 

7  1 

72 

72 

73 

74 

71 

73 

73 

73 

75 

73 

74 

72 

7  l 

73 

72 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

9* 

90 

89 

88 

92 

94 

96 

94 

93 

89 

96 

90 

87 

90 

92 

90 

91 

9 1 

87 

83 

87 

88 

9u 

88 

89 

90 

89 

90 

1 

MIN 

71 

72 

73 

73 

72 

7  2 

70 

70 

71 

71 

75 

75 

70 

70 

70 

70 

73 

69 

71 

71 

7 1 

70 

70 

73 

71 

3 

SAINT  LEO 

MAX 

88 

89 

»1 

92 

91 

93 

94 

86 

91 

93 

94 

92 

93 

93 

9  0 

93 

82 

90 

92 

95 

94 

91 

93 

92 

92 

93 

90 

89 

93 

93 

94 

91 

5 

MIN 

74 

73 

75 

74 

75 

76 

74 

7  3 

76 

74 

72 

73 

72 

7  3 

73 

73 

72 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

75 

73 

7  i 

74 

73 

0 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

92 

90 

95 

96 

93 

97 

99 

93 

95 

96 

95 

93 

92 

92 

94 

92 

92 

91 

93 

91 

92 

87 

86 

91 

9 1 

93 

95 

92 

7 

MIN 

71 

70 

70 

72 

69 

71 

70 

71 

72 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

69 

70 

9 

ST  PETERSBURG 

85 

88 

91 

89 

90 

90 

87 

85 

86 

90 

92 

90 

92 

92 

90 

91 

89 

90 

92 

93 

94 

92 

92 

69 

90 

89 

90 

89 

89 

92 

92 

90 

0 

MIN 

74 

78 

78 

76 

79 

79 

72 

80 

79 

77 

75 

76 

77 

76 

78 

75 

74 

76 

78 

75 

74 

74 

76 

75 

75 

76 

77 

78 

76 

76 

76 

3 

SANBORN  TOWER 

MAX 

94 

92 

95 

95 

93 

98 

95 

93 

97 

96 

94 

92 

92 

93 

96 

95 

86 

93 

93 

9*. 

90 

90 

89 

91 

66 

91 

90 

92 

95 

94 

93 

92 

6 

MIN 

70 

67 

64 

67 

68 

67 

69 

60 

69 

70 

72 

70 

68 

68 

70 

71 

70 

69 

68 

68 

69 

68 

9 

SANFORD   EXP  STATION 

87 

90 

91 

94 

93 

94 

93 

92 

89 

94 

92 

88 

91 

92 

92 

92 

94 

92 

92 

89 

92 

92 

91 

5 

MIN 

75 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

73 

7b 

74 

72 

74 

74 

72 

72 

74 

70 

71 

70 

71 

72 

74 

74 

73 

70 

74 

74 

74 

72 

69 

73 

72 

7 

Sarasota 

MAX 

90 

92 

93 

93 

94 

94 

93 

90 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

89 

92 

93 

93 

94 

94 

95 

93 

94 

94 

93 

93 

91 

93 

93 

93 

92 

92 

7 

MIN 

7  g 

74 

74 

7  2 

72 

73 

7  3 

73 

74 

71 

72 

74 

73 

72 

71 

71 

72 

73 

75 

75 

75 

72 

72 

73 

4 

st arke 

MAX 

92 

89 

90 

92 

92 

96 

94 

93 

93 

93 

91 

93 

90 

93 

94 

9  1 

68 

86 

81 

85 

89 

9 1 

91 

91 

0 

MIN 

71 

72 

71 

73 

71 

72 

70 

71 

73 

69 

69 

70 

63 

64 

66 

66 

69 

64 

68 

64 

69 

69 

70 

71 

69 

69 

70 

71 

69 

68 

71 

69 

2 

ST E I NHAT CHE E   MCCAIN  TWR 

90 

90 

89 

92 

95 

93 

93 

94 

92 

93 

98 

95 

92 

93 

« 

95 

94 

79 

90 

93 

92 

91 

97 

95 

87 

93 

8  9 

94 

98 

94 

92 

4 

MIN 

66 

72 

68 

69 

67 

69 

69 

69 

69 

71 

7 1 

69 

70 

69 

68 

STUART    1  N 

92 

91 

93 

95 

93 

90 

93 

94 

93 

91 

93 

90 

89 

85 

90 

9U 

89 

89 

68 

89 

89 

91 

90 

91 

69 

88 

93 

96 

97 

90 

90 

91 

0 

MIN 

72 

72 

73 

74 

74 

77 

82 

78 

77 

79 

77 

76 

76 

76 

73 

74 

75 

75 

3 

TALLAHASSEE   WB  AP 

93 

91 

92 

93 

93 

96 

92 

89 

93 

92 

92 

88 

90 

92 

95 

94 

81 

90 

91 

90 

86 

90 

89 

88 

84 

87 

85 

9 1 

98 

90 

e 

MIN 

67 

71 

73 

68 

70 

68 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

71 

72 

70 

70 

68 

71 

71 

70 

4 

TAMIAMI    TRL    40  MI  BEND 

97 

93 

97 

95 

96 

96 

97 

96 

94 

85 

93 

91 

84 

94 

95 

93 

93 

92 

92 

93 

9t 

93 

91 

92 

95 

96 

92 

93 

93 

3 

MIN 

74 

74 

7  3 

74 

75 

75 

74 

77 

75 

77 

75 

77 

77 

77 

76 

77 

75 

74 

75 

76 

74 

8 

TAMPA   WB  AIRPORT 

85 

90 

90 

92 

91 

92 

89 

85 

87 

89 

92 

93 

90 

91 

87 

89 

9 

MIN 

78 

74 

75 

74 

73 

73 

73 

71 

73 

73 

71 

71 

72 

73 

72 

73 

73 

76 

74 

72 

73 

73 

9 

TARPON  SPOS  SEWAGE  PL 

88 

83 

89 

90 

90 

90 

92 

92 

87 

90 

92 

95 

90 

91 

93 

90 

94 

88 

92 

90 

93 

95 

86 

91 

89 

90 

89 

6  8 

66 

90 

94 

90 

3 

MIN 

77 

76 

75 

74 

77 

73 

72 

74 

74 

73 

75 

73 

72 

72 

73 

74 

72 

71 

70 

71 

72 

74 

75 

74 

72 

73 

73 

5 

TAVERNIER 

91 

91 

91 

92 

92 

91 

91 

92 

91 

83 

83 

89 

84 

89 

90 

9u 

89 

89 

90 

89 

90 

89 

90 

90 

69 

89 

90 

90 

89 

69 

66 

89 

4 

MIN 

80 

81 

61 

81 

78 

72 

79 

80 

79 

80 

75 

75 

80 

80 

77 

79 

79 

72 

76 

77 

76 

9 

TITUSVILLE  2  W 

93 

93 

96 

96 

95 

92 

94 

92 

95 

94 

90 

88 

89 

91 

93 

95 

94 

92 

93 

92 

89 

89 

91 

86 

91 

92 

0 

MIN 

72 

70 

72 

72 

7 1 

71 

71 

70 

69 

69 

71 

72 

72 

73 

72 

70 

75 

74 

72 

71 

71 

70 

71 

4 

USHER  TOWER 

90 

84 

90 

92 

90 

94 

93 

92 

93 

95 

93 

90 

92 

96 

95 

90 

8  3 

89 

91 

92 

94 

90 

92 

'*  - 

91 

91. 

1 

MIN 

72 

68 

67 

6  8 

70 

71 

67 

68 

66 

69 

68 

70 

66 

70 

72 

69 

74 

72 

68 

66 

69 

g 

VENICE 

92 

91 

91 

92 

92 

93 

88 

91 

88 

93 

92 

91 

92 

90 

87 

92 

9 1 

90 

93 

93 

94 

92 

91 

90 

91 

3 

MIN 

71 

69 

69 

68 

72 

72 

74 

72 

73 

7*. 

72 

72 

74 

72 

73 

71 

73 

74 

73 

74 

76 

75 

73 

72 

72 

4 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

93 

93 

94 

92 

93 

92 

90 

91 

91 

91 

88 

87 

89 

87 

87 

86 

67 

90. 

1 

MIN 

75 

76 

72 

74 

74 

74 

73 

74 

72 

74 

75 

76 

ry 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

72 

74 

5 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

93 

90 

90 

94 

93 

96 

91 

89 

90 

91 

93 

91 

93 

90 

69 

92 

91. 

9 

MIN 

74 

73 

74 

72 

73 

T3 

74 

73 

7* 

71 

72 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

66 

70 

74 

73 

74 

73 

73 

72 

73 

73 

74 

72 

70 

72 

72. 

4 

W   PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 

91 

92 

93 

95 

96 

92 

92 

95 

94 

90 

91 

91 

90 

92 

89 

91 

92 

89 

90 

92 

92 

92 

90 

92 

92 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

91 . 

7 

MIN 

74 

74 

75 

76 

75 

76 

73 

73 

72 

71 

73 

72 

72 

74 

70 

70 

73 

75 

7o 

77 

79 

75 

79 

79 

60 

74 

73 

74 

72 

74 

86 

74. 

6 

WEST    PALM   BEACH   WB  AP 

MAX 

90 

89 

93 

96 

92 

93 

92 

94 

94 

88 

92 

90 

90 

89 

90 

91 

93 

90 

92 

91 

91 

92 

91 

90 

88 
76 

91 

73 

90 

91 

91. 

1 

MIN 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

72 

73 

72 

72 

72 

73 

74 

71 

70 

73 

74 

76 

81 

75 

80 

76 

80 

76 

77 

76 

72 

74 

75 

74. 

7 

WEWAHI TCHKA 

MAX 

96 

96 

96 

96 

89 

99 

95 

91 

95 

94 

94 

94 

97 

94 

94 

90 

96 

94 

94 

96 

95 

94 

90 

90 

91 

90 

91 

91 

95 

95 

93 

93. 

7 

MIN 

72 

72 

71 

71 

71 

73 

73 

73 

68 

72 

68 

68 

66 

69 

68 

68 

69 

69 

68 

68 

69 

66 

69 

70 

72 

70 

72 

72 

72 

70 

69 

70. 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  

Day  Of  Month 


Station 

"TfT 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

WINTER  HAVEN 

MAX 

S9 

91 

94 

93 

92 

89 

86 

89 

91 

9* 

9* 

94 

90 

91 

90 

88 

94 

85 

91 

91 

91 

92 

90 

91 

93 

88 

88 

93 

i. 

92 

90.9 

MIN 

72 

re 

71 

71 

72 

72 

71 

72 

73 

70 

69 

69 

73 

72 

69 

70 

68 

68 

71 

72 

72 

72 

73 

74 

72 

73 

71 

71 

71 

72 

71 

71.2 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

95 

93 

96 

97 

93 

97 

97 

96 

94 

94 

93 

94 

92 

94 

97 

96 

94 

85 

94 

99 

95 

85 

91 

90 

90 

88 

89 

87 

94 

95 

97 

93.3 

MIN 

70 

7C 

74 

72 

72 

72 

76 

72 

6  1 

69 

72 

68 

66 

70 

69 

69 

70 

69 

71 

72 

71 

71 

69 

69 

70 

71 

72 

70 

69 

70 

71 

70.4 

FLORIDA 
AUGUST  1962 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Sutton 

1 

2 

3 

4 

s 

b 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg 

BAY  LAKE 

EVAP 

.  1« 

- 

1 

.17 

.19 

.  2  s 

.21 

.14 

.09 

.19 

.12 

- 

.26 

.26 

.26 

.32 

.36 

.29 

.22 

.14 

.30 

.28 

- 

.17 

.11 

.19 

.30 

.18 

.11 

.26 

.25 

B6.60 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  23 

.20 

.23 

. 2  i 

.20 

.21 

.  1 

.14 

.20 

.12 

.  18 

.17 

.08 

.27 

.21 

.30 

.21 

.17 

.09 

.09 

.21 

.16 

.14 

.13 

.12 

.13 

.27 

.16 

.25 

.17 

.19 

5.63 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

25 

10 

13 

14 

.  19 

.  18 

.  14 

1  5 

.  20 

.  12 

.  13 

.  14 

.  15 

.06 

.  11 

.  20 

.  06 

.  11 

.  18 

.  15 

23 

09 

20 

20 

4.56 

92 

95 

97 

96 

95 

93 

91 

92 

91 

90 

90 

93 

93 

94 

87 

93 

95 

95 

90 

92 

93 

89 

92 

95 

94 

92 

93 

92 

92 

94 

93 

MIN 

7'-' 

79 

79 

79 

78 

79 

78 

79 

79 

75 

79 

76 

79 

79 

76 

76 

78 

78 

77 

76 

74 

76 

77 

79 

78 

77 

77 

78 

76 

77 

78 

77!  6 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

25 

33 

.17 

.17 

.  27 

.22 

.  31 

.  22 

.  05 

.  19 

.  20 

.  08 

.35 

.11 

.  13 

.  22 

.  26 

.  15 

.  32 

.  26 

.20 

.  24 

.  28 

.  12 

.22 

.  10 

18 

51 

6.98 

WIND 

20 

19 

2  1 

30 

28 

35 

1  1 

21 

33 

45 

59 

12 

3 

17 

18 

11 

17 

22 

3 

48 

53 

44 

15 

46 

29 

20 

42 

IS 

27 

23 

18 

811 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.21 

.20 

.17 

.13 

.21 

.12 

.33 

.26 

.23 

.37 

.23 

.20 

.28 

.30 

.23 

.11 

.15 

.22 

.24 

.18 

.46 

.29 

.07 

.25 

.17 

.20 

.22 

.26 

.30 

.19 

B7.01 

WIND 

20 

10 

20 

20 

15 

10 

■in 

40 

30 

10 

50 

30 

0 

5 

0 

0 

0 

10 

10 

10 

10 

15 

15 

10 

20 

15 

40 

20 

10 

20 

25 

520 

MAX 

99 

93 

' ' 1 

93 

98 

103 

98 

98 

lllll 

99 

96 

92 

98 

102 

102 

101 

89 

98 

98 

1112 

104 

103 

91 

96 

98 

95 

95 

98 

99 

98 

95 

97.6 

MIN 

73 

74 

74 

75 

72 

76 

72 

71 

75 

75 

74 

72 

68 

71 

73 

75 

72 

71 

74 

72 

73 

73 

74 

72 

72 

72 

73 

74 

75 

72 

72 

72.9 

HIALEAH 

EVAP 

.20 

.22 

.20 

.27 

.24 

.23 

.13 

.15 

.19 

.12 

.26 

.11 

.12 

.13 

.25 

.11 

.16 

.26 

.23 

.31 

.23 

.29 

.29 

.26 

.24 

.10 

.11 

.19 

.13 

.19 

B6.12 

WIND 

17 

31 

37 

28 

23 

21 

19 

18 

12 

34 

31 

15 

20 

20 

20 

18 

17 

20 

19 

46 

28 

94 

34 

44 

40 

60 

15 

7 

17 

12 

37 

854 

L I SBON 

EVAP 

.26 

.10 

.13 

.30 

.11 

.19 

.22 

.27 

.26 

.19 

.18 

.23 

.17 

.30 

.25 

.10 

.09 

.15 

.33 

.  13 

.18 

.21 

.34 

.06 

.20 

.12 

.22 

.18 

.15 

.23 

.30 

6.16 

WIND 

5 

20 

S 

15 

10 

5 

15 

25 

15 

5 

15 

20 

5 

25 

15 

15 

10 

10 

15 

10 

15 

15 

5 

20 

5 

15 

25 

10 

10 

15 

20 

415 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.37 

.20 

.29 

.18 

.22 

.18 

.13 

.21 

.15 

.19 

.28 

.15 

.22 

.22 

.11 

.19 

.17 

.24 

.10 

.12 

.13 

.15 

.21 

.26 

.21 

.18 

.21 

.23 

.24 

.21 

.17 

6.12 

WIND 

11 

19 

22 

2* 

27 

15 

16 

22 

15 

45 

22 

12 

19 

11 

8 

20 

11 

16 

8 

8 

7 

3 

6 

14 

22 

27 

37 

36 

24 

21 

10 

560 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.26 

.32 

.32 

.25 

.20 

.27 

.25 

.22 

.29 

.24 

.29 

.21 

.15 

.23 

.19 

.27 

.32 

.31 

.20 

.  16 

.29 

.17 

.31 

.25 

.40 

.12 

.21 

.24 

.28 

.23 

B7.70 

TAHIAHI  TRL  40  HI  BEND 

EVAP 

.24 

.06 

.17 

.  19 

.40 

.36 

.24 

.  17 

.07 

.12 

.  11 

.12 

.13 

.14 

.13 

.14 

.17 

.22 

.22 

.17 

.18 

.19 

.16 

.20 

.16 

.16 

.10 

.14 

.09 

.20 

B5.32 

WIND 

11 

10 

5 

6 

1 

1 

2 

10 

8 

8 

5 

10 

17 

15 

9 

8 

8 

15 

18 

35 

56 

33 

26 

18 

37 

10 

10 

9 

14 

11 

39 

465 

MAX 

91 

88 

94 

95 

97 

97 

99 

98 

90 

80 

87 

93 

86 

94 

95 

92 

91 

94 

91 

94 

91 

93 

93 

91 

94 

96 

97 

90 

94 

88 

94 

92.5 

MIN 

78 

79 

79 

XII 

81 

78 

79 

79 

78 

74 

77 

76 

78 

76 

77 

78 

78 

78 

79 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

80 

77 

75 

76 

76 

77.7 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.21 

.27 

.26 

.25 

.19 

.19 

.34 

.14 

.„, 

.47 

.21 

.19 

.17 

.22 

.15 

.18 

.29 

.17 

.17 

.16 

.22 

.26 

.13 

.21 

.23 

.10 

.16 

.24 

.20 

.13 

.17 

6.57 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.19 

.20 

.23 

.31 

.24 

.  26 

.33 

.24 

:l 

.30 

.33 

.31 

.33 

.30 

.33 

.29 

.27 

.14 

.26 

.28 

.24 

.11 

.23 

.19 

.20 

.22 

.21 

.18 

.25 

.09 

.40 

7.77 

WIND 

44 

42 

25 

48 

39 

33 

56 

53 

.VI 

89 

91 

85 

46 

44 

52 

41 

38 

40 

40 

37 

36 

26 

50 

66 

104 

102 

89 

58 

39 

30 

47 

1649 

(a)  Evaporation 

meas 

ir".  1 

in 

a  sunken 

pan 

t., 

«  36 

inc 

tes. 

Moore  Haven  Lock  1  -  Evaporation  area  not  fenced. 

Okeechobee  HRCN  Gate  6  -  Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Vero  Beach  FAA  Airport  -  Evaporation  ares  not  fenced. 
Woodruff  Dan  -  Evaporation  pan   located  over  rock. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
AUGUST  1962 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
AUGUST  1962 


-  114  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

AGE  I 

LONGITUDE 

VTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

LATI 

B 

TEMP. 

ej 

0 
gj 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

■  ■  ' 

11 

05 

81 

34 

SP 

ALEXANDER    SPGi.  ASSN. 

APALACHICOL*    H0  CITY 

HID 

HEATHER  BUREAU 

RAD  IC 

AVON  PARK 

BABSON  PARK 

POLK 

150 

M .  TOLSON 

0471 

POLK 

ai 

50 

5P 

CITY 

OF  BARTOW 

HILL  S BOROUGH 

TA 

GEOL.  SURVEY 

BAT POP I 

HERNANDO 

R  D.  GOOD 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

PALM  BEACH 

EVERGLADES  £»P.  STA. 

BELLE  GLADE  hRCN  GATE  a 

PAL**  BEACH 

* 

* 

31 

CORP 

OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

0739 

MENDRY 

1 1 

19 

-i 

00 

5P 

OAVIt 

ORANGE 

FLOOC 

CONTROL  OIST. 

Blackman  a  hnh 

MRS. 

S.  YOUNGBLOOD 

BLOUNT STOMN  2  SE 

CALHOUN 

DAVIC 

HOMELL 

BOCA  RATON 

** 

PALM   BEACH  2 

21 

80 

21 

;GUS  F 

.  HAGER 

BRACE N TON  EXP  STATION 

09*0 

MANATEE  5 

27 

29 

•2 

33 

5P 

GULF 

COAST  EXP.  STA. 

BR  I STOL 

LIBERTY  1 

HISS 

ELHA  SHULER 

broocsville  chin  mill 

HERNANDO  5 

M-CENTRAL  FlA.ExP.STA. 

BUSHNELL   2  E 

75 

MRS. 

A.   H.  NELSON 

CANAL    POINT    GATE  S 

PALM  BEACH  7 

2 

CORP 

OF  ENGINEERS 

CANAL    POINT  U5DA 

127ft 

PALM  BEACH  7 

26 

52 

ao 

3a 

MIO 

SUGAF 

PLANT  FLO.  STA. 

LEE  5 

ALLEf 

I.  WEEKS 

FRANKLIN  5 

HAZEL  F.  COOK 

CAR VV I LLE 

MA  SH 1 NG  TON  3 

LONNU    H.    WH  ITT  AKE  R 

CEDAR  KEY 

LEVY  5 

11 

6P 

HISS 

HARRIETTS  MHIDOON 

154  A 

MASMl NGTON  ) 

30 

*7 

05 

29 

5P 

0  STEEN 

PINELLAS  5 

CLEARWAUR    FIRE  DEPT. 

CLERMONT    6  S 

L&KE  • 

ED  OLlVENbAUM 

MENDRY  7 

8P 

GE  R  V  1 N   N.    PI  UEN 

CLEwlSTON  U  S  ENS 

MENORy  7 

* 

20 

8A  6A 

CORP 

OF  ENGINEERS 

CORNmEll  *  Nm 

1869 

HIGHLANDS  7 

21 

24 

81 

to 

GEOL.  SURVEY 

CPE  SCENT  CITY 

PUTNAM  e 

6P 

WILLIAM   R,  RADTKE 

CRESTvlEn  RADIO  MJS6 

OKALOOSA  5 

SP 

RAO  It 

STATION  MJS6 

CROSS  CITy 

DIXIE  5 

T   AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  Z 

DIXIE  5 

45 

SP 

RICHARD  W.  DAVIES 

2114 

BROMARO  2 

2ft 

04 

ao 

12 

FLA. 

POWER  *  LIGHT 

VOLUSIA  2 

NEWS 

JOURNAL  CORP. 

DAYTONA   BEACH   W8  AP 

VOLUSIA  2 

MID 

weather  Bureau 

DEER  PARK 

OSCEOLA  8 

SP 

DE  FUN  1 AK  SPRINGS 

MAL  TON 

* 

86 

255 

5P 

SP 

5  TOMS 

2229 

vol us  I  a  e 

29 

04 

81 

17 

5P 

SP 

DE  U 

NO  AIR  SERVICE 

HIGHLANDS  7 

8A 

EY  A.  SKIPPER 

hENORy  7 

FLA. 

FOREST  SERVICE 

OOHLING  park 

SumannEE 

10 

T* 

OTM£( 

L.  BAKE' 

DRY  TOR  TUG A S 

2* 

MONROE  5 

* 

38 

82 

6P 

ftp 

NATIONAL    PARK  SERVICL 

Everglades 

2650 

COLLIER  5 

25 

51 

81 

23 

«p 

ftp 

WILBUR  h.  turner 

PUTNAM  8 

ftp 

BRUC 

GRAY 

HENORy  - 

h.  GREGORY  ATCHLEV 

fellsmere 

INDIAN  RIVER  2 

OKEELANTA  SuG.  REF.INC. 

F  £  RNAND I NA  BEACH 

2  44 

NASSAU  2 

3 

40 

81 

* 

30 

5P 

K.  NOLAN 

flamingo  ranger  station 

1020 

MONROE  5 

25 

oa 

ao 

55 

8A 

BA 

NATIONAL    PARK  SVC. 

FORT  DRUM  5  Nw 

OKEECHOBEE  7 

5P 

cox 

FORT  GREEN   12  wSw 

MANATEE 

OwEN 

FORT  LAuOERDALt 

BROwARO  2 

6P 

AlENE  LA  marre 

FT    LAUDERDALE    BAHlA  MAR 

BROmARD  2 

*7 

SP 

FT    LAUDERDALE    E >C  STA 

3171 

BROWARD  2 

2ft 

06 

ao 

14 

8A 

8A  8A 

U.  0 

FlA.    PLANT  LAO. 

LEE  5 

HID 

J  U.S. 

weather  Bureau 

ST  LUC  IE  2 

HID 

citr 

FOUNTAIN   ]  SSE 

BAT  5 

SF 

WJMG-Tv  TRANSMITTER 

GAINESVILLE    3  WSM 

ALACHUA  8 

86 

ftp 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

GAINESVILLE    FAA  AP 

ALACHUA  6 

42 

82 

16 

MID 

FED. 

AVIATION  AGENCY 

BAKER  9 

G.ST 

M.  NURSERIES 

JACKSON  3 

ES  C.  LlODON.  JR. 

GRADY 

LAFAYETTE 

10 

ST.  i 

EG1S  PAPER  CO. 

MART  LAKE 

ORANGE  7 

70 

GEOL.  SURvtY 

3909 

OAOE  2 

25 

50 

ao 

17 

•A 

; 

Ml  AH 

hater  Plant 

ALACHUA 

to 

SP 

LOU  J 

T.  CLOUT IER 

HILLSBOROUGH  RVP  ST  Pi 

HI  llEOOROuGM  5 

STATI 

PARK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

DADE  2 

HID 

SUBT 

OPICAL   t*P.  STA. 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

4242 

POLK  7 

27 

ai 

19 

115 

6P 

ALVlf 

R.  PERKINS 

4273 

0)2 

62 

FLA. 

POwER  COMPANY 

CITRUS  5 

2B 

50 

•2 

5P 

CITY 

OF  INVERNESS 

4327 

29 

27 

82 

oa 

GEOL.  SURVEY 

ISLE WORTH 

4332 

ORANGE 

21 

28 

33 

11? 

CHAS 

*  COMPANY 

JACKSONVILLE  MB  A P 

4358 

25 

HtO 

MIO 

C 

heather  bureau 

JACK  SONV I LLE  BEACH 

DUVAL  2 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   are  for  the  24  hours  endit 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

»     Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 

D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 

orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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0 

0 

0 

8.80 

1  .47 

3.37 

21 

.0 

FERNANDINA  beach 

86.2 

71.3 

78.8 

-  0.8 

o? 

18 

55 

29 

0 

1 1 

^ 

? 

J? 

5.12 

-  3.28 

1.80 

1 

.0 

9 

z 

2 

GA I NE SV 1 LLE   3  WSW 

89.1 

78.7 

-  0.5 

94 

1  3+ 

5  I 

29 

0 

1 8 

0 

0 

0 

6.00 

1.05 

2.17 

23 

.0 

9 

5 

1 

GAINESVILLE   FAA  AP 

87.4 

68.3 

77.9 

94 

13  + 

5  1 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

3 . 74 

.93 

23 

.0 

9 

2 

0 

*tl   C  M     CT     u  A  D  V     «l  IDCC  D  !  C  C 

89.3 

66.1 

77.7 

-  0.3 

96 

10 

48 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

3,48 

-  2.84 

1.16 

23 

.0 

5 

2 

2 

H 1 GH    SPR I NGS 

88.8* 

78.7N 

jj* 

29 

0 

0 

0 

0 

5.55 

.0 

0 

JACKSONVI LLE   WB  AP  R 

87.4 

79.0 

-  0.4 

95 

6+ 

0 

14 

0 

0 

0 

4.37 

-  3.19 

.73 

24 

.0 

0 

10 

3 

0 

JfltKiUNVI LLC  OtAtn 

86.4N 

79.  OM 

94 

17 

5A 

29 

0 

11 

0 

0 

0 

3.84 

1.54 

23 

•  0 

0 

8 

2 

1 

JASPER   3  SE 

89.9 

67,7 

78.8 

102 

?  + 

5, 

29+ 

0 

16 

0 

0 

0 

9.58 

2.50 

2 

.0 

0 

11 

7 

4 

LAKE  CITY  2  E 

88.5 

67.4 

78.0 

-  0.4 

97 

2 

50 

29 

2 

1 7 

0 

? 

7.43 

1  .98 

1.91 

3 

.0 

0 

9 

5 

3 

LIVE   OAK   2  ESE 

87.5 

65.5 

76.  5 

96 

2 

45 

29 

4 

1 5 

0 

0 

0 

9.22 

3.76 

3 

.0 

0 

8 

5 

3 

MAD  1  SON 

86.4 

66.5 

76.  5 

-  1.7 

96 

5 

50 

29 

4 

1  5 

0 

0 

0 

4.53 

-  1.05 

.01 

23 

.0 

0 

10 

3 

0 

MELROSE 

86.4 

67.6 

77.0 

92 

12  + 

54 

23 

0 

1 2 

0 

0 

0 

8.42 

2.20 

21 

.0 

0 

9 

4 

4 

PALATKA 

89.2 

71.0 

80.1 

-  0.2 

97 

1  2 

57 

29 

0 

1 8 

0 

0 

0 

9.81 

2.68 

6.15 

21 

.0 

0 

7 

4 

2 

PERRY 

8  8.7* 

67. 4M 

78.  IN 

96 

12 

47 

29 

1 

14 

0 

0 

0 

9.59 

.0 

G 

C«  1  lit      A  1  IS"  1  1  C  T  T  MC 

5A.NI     AUOUD 1 I  Nt 

86.9 

78.5 

-  0.9 

93 

17  + 

0 

1  2 

0 

0 

0 

12.00 

4.23 

3.03 

7 

.0 

0 

10 

5 

5 

STEINHATCHEE   MCCAIN  TWR 

67*5M 

M 

?o 

0 

0 

0 

0 

10.90 

1.80 

16 

.0 

c 

16 

12 

3 

USHER  tower 

88.4 

68*5 

78.5 

94 

1 1 

0 

1 7 

0 

0 

0 

8.30 

1.60 

1 1 

.0 

c 

2 

fiiwic  t  run 
V  1  V  1  3  1  UN 

78.4 

-  0.7 

7,06 

.51 

.0 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

90.4 

67  8 

79.1 

94 

13+ 

0 

25 

0 

0 

0 

8  .64 

1.80 

14 

.0 

J; 

14 

6 

2 

BAY  POR  T 

88.0 

70*4 

79.2 

93 

13+ 

ai 

0 

17 

0 

0 

0 

8,35 

2.3* 

20 

.0 

13 

5 

2 

RRAAKCutl  1  r    ("Hi  'J    Ml  1  1 
OnuvNJV  1  LLL    L  n  1  ri  MILL 

88.6 

7  0.2 

79.4 

-  0.3 

94 

1 

Al 

29 

0 

17 

0 

0 

0 

10.66 

3.23 

3.37 

7 

.0 

c 

1  1 

6 

4 

Ql  1  C  k-iJuC  II       5  C 

DUonntLL    c  t 

89.3 

79.0 

94 

1  1  + 

An 

0 

19 

0 

0 

0 

7.41 

1.42 

21 

.0 

0 

1  1 

7 

3 

r\  rPuriMT   a  c 

90.  5 

71.2 

80.9 

0.1 

97 

4 

a- 

li 

0 

20 

0 

0 

0 

4.82 

-  1.67 

1.63 

20 

.0 

0 

1C 

2 

2 

_  "  '   1    JTtPi  DCH^n 

88.1 

71.3 

79.  7 

93 

18  + 

0 

15 

0 

0 

0 

12.12 

5.05 

21 

.0 

0 

9 

6 

4 

fiAVTflll*     Of  tru     uO     AO  D 
UATIUNA    OtALM    WD    Ar  K 

86.9 

79.3 

0.1 

92 

18  + 

61 

0 

3 

0 

0 

0 

8.84 

1.84 

2.95 

19 

.0 

0 

9 

5 

3 

DE  LAND  3  N 

86.4 

70*2 

78.3 

-  1,5 

91 

6 

65 

28  + 

0 

G 

0 

~ 

10.37 

3.49 

5.30 

30 

.0 

0 

12 

5 

2 

INVERNESS 

89.8 

70.7 

80.3 

0,2 

97 

13  + 

61 

29 

0 

1  7 

Q 

0 

0 

7.60 

.95 

1.47 

23 

.0 

0 

9 

7 

4 

LAKE  HIAWASSE 

89.3 

71.1 

60.2 

95 

1  1 

64 

28 

0 

1 6 

0 

0 

0 

7.30 

2.41 

10 

.0 

J: 

LI SBON 

88.8 

70.2 

79.5 

94 

6 

58 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

6.46 

1.10 

7 

.0 

c 

9 

5 

1 

OCALA 

90.9 

69.0 

80.0 

98 

12  + 

56 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

7.59 

1.30 

1 1 

.0 

C 

11 

5 

5 

OCALA   2  NE 

89.8 

68.6 

79.2 

96 

10+ 

53 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

6.48 

1.40 

23 

.0 

c 

12 

5 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

90.  1 

71.1 

80.6 

0.6 

96 

18  + 

^ ; 

29+ 

0 

1  8 

0 

0 

0 

12.24 

5.01 

2.64 

19 

.0 

C 

14 

9 

4 

90.  1 

80.7 

0.6 

95 

11  + 

62 

29 

0 

2 1 

0 

0 

0 

4.76 

-  2.64 

1.76 

20 

.0 

c 

9 

3 

2 

SANFORD   EXP  STATION 

89,7 

7n*A 
0.6 

80.2 

0.0 

97 

1 

62 

29 

0 

19 

0 

0 

0 

8.77 

1  .44 

2.32 

7 

.0 

0 

9 

5 

4 

79.7 

-  0.3 

8.28 

1  .07 

.0 

ARCAD 1  A 

90.0 

7«.  7 

-  0.8 

97 

7 

5s 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

13.30 

4.93 

7.38 

21 

.0 

C 

\2 

7 

2 

AVON  PARK 

91.6 

70*4 

81.0 

-  0.2 

97 

18 

0 

23 

0 

0 

0 

7.07 

-  .83 

2.16 

21 

.0 

C 

9 

5 

3 

BARTOW 

90.5 

70.3 

80.4 

-  0.5 

96 

5 

A3 

50 

0 

22 

0 

0 

0 

5.91 

-    1  .40 

1.46 

20 

•  0 

c 

11 

4 

3 

BRADENTON  EXP  STATION 

89.1 

70.4 

79.8 

-  0.5 

94 

2 

0 

1  6 

0 

0 

0 

17.58 

9.34 

7.37 

21 

.0 

c 

12 

6 

4 

CLEARWATER 

8  7.5 

72.8 

80.2 

9  3 

13  + 

A3 

29 

0 

1 1 

0 

0 

0 

8.85 

4.76 

20 

.0 

c 

10 

4 

1 

DEER  PARK 

69.3 

79.5 

94 

6 

a? 

1 

2C 

0 

0 

0 

8.48 

2.37 

7 

•  0 

c 

1  0 

5 

3 

FELLSMERE 

90*2 

70.8 

80.5 

0.0 

94 

18 

• 

3^ 

0 

20 

^ 

® 

8.13 

-  1.61 

1 .  78 

4 

.0 

c 

1  5 

5 

2 

FORT   DRUM  5  NW 

89.0 

93 

18  + 

62 

17 

0 

0 

0 

7.83 

1.73 

4 

.  c 

c 

9 

5 

4 

FORT  PIERCE 

87.9 

71.4 

79.7 

-  1.3 

93 

8  + 

67 

16 

c 

1 1 

0 

0 

0 

5.19 

-  3.27 

1.18 

21 

.0 

^ 

10 

5 

1 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

89.8 

7  0.7 

80.3 

93 

18  + 

64 

29 

0 

1 9 

0 

0 

0 

5.50 

1.21 

14 

.0 

c 

8 

4 

3 

K  1  SS 1 MMEE  2 

91.2 

71.4 

81.3 

1.3 

98 

4 

6  3 

0 

28 

0 

0 

0 

7.12 

-  .13 

1  .8C 

7 

.0 

0 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

90.2 

69.  I 

79.7 

-  0.5 

97 

6 

0 

1  f 

0 

0 

0 

5.84 

-  1.41 

1.  10 

22  + 

.0 

r 

9 

3 

LAKELAND  WB  CITY  R 

88.5 

72,3 

80.4 

0.2 

94 

10  + 

A3 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

6.17 

-  .38 

2.10 

20 

.0 

c 

10 

4 

2 

LAKE  PLACID  2  SW 

90.3 

80.2 

95 

18  + 

64 

0 

22 

0 

0 

0 

7.30 

3.60 

2 1 

.0 

Q 

9 

1 

MF  L80URNE 

88.9 

72*4 

80.7 

95 

17+ 

65 

29 

0 

15 

0 

0 

0 

9.45 

3.40 

20 

.0 

0 

9 

* 

4 

MOUNTAIN  LAKE 

88.6 

70,7 

79.8 

-  0.5 

18+ 

0 

:  p 

0 

0 

0 

-  2.34 

.0 

0 

9 

<• 

3 

MYAKKA    RIVER    ST  PARK 

88.1 

70,7 

79.4 

92 

1  5  + 

62 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

22.49 

10.10 

21 

.0 

0 

18 

7 

6 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

86.5 

73.1 

79.8 

92 

1  1 

67 

29 

0 

3 

0 

0 

0 

5.71 

2.17 

21 

.0 

0 

10 

4 

1 

PARR  1 SH 

91.5 

70.9 

81.2 

97 

12+ 

63 

20 

0 

23 

0 

0 

0 

15.29 

5.09 

21 

.0 

0 

1 : 

6 

3 

PLANT  CITY 

89.7 

70.8 

80.3 

0.2 

94 

12  + 

61 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

0.86 

2.35 

1.95 

1 

.0 

0 

1  c 

7 

5 

SI  PETERSBURG 

87.8 

74.6 

81.2 

-  0.5 

93 

10+ 

64 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

14.03 

5.66 

4.00 

20 

.0 

0 

13 

8 

5 

SARASOTA 

9n.9 

69.3 

80.1 

96 

10 

61 

20 

0 

25 

0 

0 

0 

21.16 

10.26 

21 

.0 

0 

16 

8 

5 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

87.4 

72.0 

79.7 

-  0.8 

94 

12 

62 

20 

0 

10 

0 

0 

0 

7.57 

.68 

4.06 

20 

,0 

0 

10 

2 

2 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

88.7 

71.7 

80.2 

-  0.8 

94 

14  + 

63 

20 

0 

17 

0 

0 

0 

10.36 

2.68 

2.36 

21 

.0 

0 

14 

10 

3 

VENICE 

89.3 

72.2 

80.8 

93 

13  + 

63 

29 

0 

20 

a 

0 

0 

14.77 

4.21 

20 

.0 

0 

18 

9 

3 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

87.6 

72.9 

80.3 

93 

17 

68 

20 

0 

13 

0 

0 

0 

7.08 

1.59 

20 

.0 

0 

12 

4 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1962 

CONTINUED  


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

1 
a 

i 
-1 

1 

m 
a 

| 
a 

No.  of  Days 

Total 

— 
*»  1 

r  2 
a.  6 
a  £ 

Greatest  Day 

s 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Total 

o 

: 

■a 

5 
o 

° 

Date 

|    .10  or  More 

j    .50  or  More 

m 

1 
8 
o 

"~ 

5 

S  i 

■ 

,8  j 

5  J 
-'  ~ 

WAUCHULA  2  N 

90.2 

70.6 

80.4 

95 

10  + 

63 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

11.41 

3.85 

21 

.0 

0 

11 

e 

4 

WINTER  HAVEN 

86.6 

69.9 

79.4 

95 

1  5 

62 

29 

0 

1  7 

0 

0 

0 

6.58 

1.13 

20 

.0 

0 

11 

7 

1 

DIVISION 

80.2 

-  0.4 

9.81 

2.02 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

69.2 

70.1 

79.7 

0.2 

93 

8  + 

68 

29+ 

0 

18 

0 

0 

0 

12.15 

2.96 

3.20 

2 1 

.0 

0 

13 

6 

5 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

12.77 

.0 

0 

CANAL   POINT  USDA 

89.8 

70.3 

80.1 

95 

7 

67 

20+ 

0 

20 

0 

0 

0 

9.88 

3.24 

8 

.0 

0 

8 

4 

CAPTIVA 

88 .  9M 

75.3 

82.  1M 

93 

13+ 

69 

29 

0 

15 

0 

0 

0 

17.41 

•  0 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

90.1 

73.2 

81.7 

96 

7 

67 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

10.12 

2.88 

?1 

.0 

0 

1  1 

6 

4 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

89.6 

71.8 

80.7 

94 

8+ 

68 

29 

0 

19 

0 

0 

0 

10.59 

3.40 

21 

.0 

0 

1  3 

8 

2 

EVERGLADES 

89.1 

73.8 

81.5 

-  0.6 

92 

18  + 

69 

8 

0 

1  8 

0 

0 

0 

14.12 

4.62 

2.75 

21 

•  0 

0 

1 5 

I  D 

6 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

86.2 

73.6 

79.9 

90 

17 

69 

21  + 

0 

1 

0 

0 

0 

9.46 

3.43 

21 

.  0 

0 

1 2 

6 

3 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

89.4 

74.8 

82.  1 

0.8 

93 

13+ 

71 

29+ 

0 

20 

0 

0 

14.54 

6.04 

7.78 

21 

.0 

0 

1  2 

5 

LA  BELLE 

90.  1M 

70.7M 

80.4M 

94 

5  + 

66 

29 

0 

2  ? 

J? 

0 

12.52 

4.88 

4.62 

21 

•  0 

0 

1 4 

6 

3 

MILES  CITY  TOWER 

89. 2M 

71  ,5M 

80. 4M 

67 

22 

G 

0 

0 

6.68 

20 

•  0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

90.4 

71.8 

81.1 

0.5 

95 

8 

68 

22 

0 

2 1 

\ 

[ 

8.78 

1  .  6 

3.48 

2 1 

.  0 

9 

6 

3 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

88.8 

73.1 

81.0 

93 

1  0 

69 

29  + 

0 

1 6 

^ 

19.54 

6.04 

2 1 

•  0 

19 

8 

3 

PUNTA  GORDA 

90.8 

72.8 

81.8 

0.5 

96 

1  7 

fj 

2  3 

16.47 

9.00 

t  i 

•  0 

1 1 

6 

T AM  I  AM  I   TRL  40  MI  BEND 

91.2 

74.  ] 

82.7 

97 

Aft 

68 

22 

0 

2 1 

0 

0 

10.91 

4.04 

16 

•  0 

1 5 

8 

2 

DIVISION 

81.  1 

-  0.1 

12.80 

4 

•  33 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

88.5 

74.6 

81.6 

92 

8+ 

67 

22 

0 

13 

0 

0 

0 

1  1  .97 

2.28 

26 

.0 

0 

13 

» 

5 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

89.  1 

72.0 

80.6 

94 

8+ 

69 

1 5 

^ 

19 

0 

7.59 

1.44 

.0 

15 

6 

HIALEAH 

89.8 

72.9 

81.4 

94 

8 

69 

22 

0 

21 

0 

0 

3 

7.77 

1.53 

24 

.  0 

0 

13 

6 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

89.2 

70.8 

80.0 

0.0 

92 

7+ 

68 

6 

0 

17 

0 

0 

0 

9.01 

—  1.60 

3.16 

.  0 

0 

'.  c 

1 

LOXAHATCHEE 

91.0 

69.7 

80.4 

95 

17+ 

66 

16  + 

0 

23 

0 

0 

0 

9.93 

2.67 

8 

c 

1  1 

6 

5 

MIAMI    8AYFR0NT  PARK. 

87.5 

73.8 

80.7 

90 

27+ 

66 

22 

0 

3 

0 

0 

0 

10.11 

.0 

0 

MIAMI  BEACH 

87.4 

77.7 

82.6 

0.9 

91 

9  + 

70 

21 

0 

0 

0 

7.10 

-  .26 

2.98 

23 

.0 

0 

11 

3 

2 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

87.7 

74.4 

81.1 

-  0.2 

91 

26 

71 

21 

0 

°. 

0 

7.82 

-   1  .65 

1.90 

21 

.0 

0 

1? 

1 

MIAMI    12  SSW 

88.9 

73.1 

81.0 

0.0 

92 

28 

69 

21  + 

0 

16 

0 

0 

G 

7.19 

-  1.84 

2.21 

29 

.0 

11 

5 

^ 

POMPANO  BEACH 

89.3 

72.9 

81.1 

93 

10  + 

67 

22 

0 

19 

0 

0 

1  1  .56 

2.55 

22 

.0 

9 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

89.5 

71.1 

80.3 

92 

26  + 

69 

29  + 

' 

20 

0 

7.80 

2.56 

.0 

Q 

:  : 

3 
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80.2 

93 

26  + 
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0 
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1.64 

.0 

0 
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5 

3 
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73.0 
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1 6 

14 

0 

0 
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0 

4 

2 
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82.6 

0.1 

5.73 
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.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     102°  on  the  5th  at  Monticello 
2  S,  and  on  2+  at  Jasper  3  SE. 

Lowest  Temperature:     45°  on  the  29th  at  Chipley  3  E, 
and  Live  Oak  2  ESE. 

Greatest  Total  Precipitation:     22.49  Inches  at  Myakka 

River  State  Park. 

Least  Total  Precipitation:     3.11  inches  at  Pensacola 
WB  City. 

Greatest  One-day  Precipitation:     10.26  inches  on  the 

21st  at  Sarasota. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1962 
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ARC  AO  1  A 
AVON  PARK 

R 

6* 
8. 

7. 

6* 
61 

30 
■' 

.03 
• 

.66 

.63 
.57 

.73 
.75 

.65 
T 

.09 

.16 

.23' 

.06 
.27  1 

.18 
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.12 

1.20 

T 

.  14 

.01 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

46 

.  05 

.18 

*  1 

.72 

3.43 

FORT  DRUM  5  NW 

7* 

83 

.  12 

.  .73 

1.38 

•  31 

*  zz 

'  El 

.03 

.05 

•  02 

*  1 1. 

.72 

1.53 

™~ 

♦  03 

FORT  GREEN  12  MSW 

10* 

76 

■  12 

1 

•  91 

.02 

.04 

3.  15 

3.90 

'  I 

FT  LAUDERDALE  BAH  1  A  MAC 

. 

.09 

39 

* 

*  13 

69 
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.04 

T 

05 

53 

*  11 

.57 

06 

93 

16 
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.09 

03 

JACKSONVILLE  BEACH 

3 

64 

.05 

.19 

.44 

.33 

.16 
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4.62 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

.84 

■  66 

.24 

•  10 

•  28 

1.10 

.62 

•  44 

1.05 

LAKE  CITY  2  £ 

1  .91 
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1.00 

1.54 

9.0C 

.09 

•  3< 

.03 

.04 

.1 

OUINCY  EXP  STATION 

•  67 

•  06 

•  01 

.10 

.24 

.19 

.23 

.02 

.23 

•  42 

... 

1.27 

.09 

.06 

.31 

.45 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

■ 

.07 

1.66 

.01 

•  06 

T 

.21 

•  3 

S  T 

•  03 

.2 

>l  2.56 

.40 

•  22 

.07 

1.40 

•0 

•  03 

T 

.11 

.04 

•  I! 

1. 

.10 

3.03 

•Of 

•01 

T 

1.76 

.21 

2.4' 

1.34 

2.00 

•  31 

.16 

L. 

•4( 

■ 

4 

•  76 

.10 

.16 

.09 

1.06 

.20 

•  1 

i 

•47 

.11 

1.76 

•  0( 

.56 

7 

•  16 

.30 

•  20 

3*40 

■  1< 

'  .25 

.85 

.5 

>  .18 

.15 

.46 

.47 

•  1< 

-  120  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

Total 

Day  of  Month 

\  J 

2  j 

3 

4  | 

5  p 

g 

7  | 

g  | 

g 

10  | 

U  | 

12 

13  | 

1 4 

15 

IK 

16 

17  | 

18 

19  | 

20  | 

22 

Z 

26 

! 

| 

1 

ST  PETERSBURG 

14 

03 

.  14 

•  03 

.68 

■  02 

•  07 

•  08 

.38 

.37 

1.23 

.11 

4 

90 

2.50 

.19 

•  05 

•6a 

SANBORN  TOWER 

5 

04 

•  75 

•  40 

-96 

T 

.10 

.15 

SANFORO  EXP  STATION 

8 

77 

<  25 

•  36 

2.32 

•  95 

•  02 

•  07 

.07 

.OJ 

1.00 

1 

76 

1.07 

.04 

.47 

.31 

! 

T 

■05 

SARASOTA 

21 

16 

•  60 

•  06 

.20 

•  05 

•  20 

•  03 

T 

•  05 

.23 

.39 

.10 

.50 

.04 

.30 

10.26 

1  .08 

T 

1.70 

.17 

T 

.12 

•63 

SOUTH  MIAMI    5  W 

8 

67 

.53 

•  27 

•  23 

T 

.12 

.08 

T 

•  68 

T 

•  33 

•  05 

.0* 

•  22 

1.51 

1 

•  22 

.37 

.32 

■  15 

.23 

1.45 

.15 

•oe 

STEINMATCHEE  MCCAIN  TWR 

10 

' 

.10 

.60 

L.09 

.40 

•  90 

•  50 

.50 

•  52 

.10 

.60 

•  - 

.50 

1.80 

.30 

.50 

.60 

.09 

STUART    1  N 

6 

18 

•  06 

•  22 

•  37 

.02 

•  07 

•  17 

.18 

96 

1.55 

.16 

.97 

.  ■ 

.07 

•  32 

TALLAHASSEE  WB  AP 

6 

72 

■  15 

•  72 

L  .24 

•  09 

.  10 

.  04 

•  03 

•  04 

■  23 

T 

.12 

2.84 

•  02 

1.10 

T 

T AM  1  AM  1    TRL  40  Ml  BEND 

•  06 

•  03 

•  92 

• -' 5 

.18 

•  41 

•  38 

•  08 

4.0*. 

■  14 

. 

.51 

1.30 

.54 

.14 

.12 

.11 

.51 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

7 

57 

T 

•  34 

T 

.16 

.28 

T 

T 

.49 

.  10 

T 

.01 

•  00 

T 

.  38 

* 

' 

•  23 

■  04 

.0<* 

T 

.01 

T 

•  OB 

•  33 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

10 

36 

.06 

.10 

.30 

.15 

.06 

.10 

.58 

.  19 

•  62 

.69 

•  60 

.0* 

96 

2.36 

.04 

1.1* 

■  09 

.50 

.05 

■  75 

TAVERN  1 ER 

4 

64 

.27 

.15 

.08 

.02 

•  31 

•  13 

•  20 

.13 

•  03 

•  03 

.26 

65 

•  03 

•  45 

.09 

•  35 

.02 

.28 

•  14 

USHER  TOWER 

8 

30 

.20 

.20 

.90 

.20 

.60 

.40 

.40 

.  I 

95 

.15 

.10 

.40 

•  50 

.20 

.50 

1.40 

.  10 

VENICE 

14 

.27 

.80 

.  :■ 

.12 

.33 

L  .21 

•  50 

.33 

.16 

.10 

.76 

.4  ' 

21 

3.32 

.02 

.67 

.13 

■  60 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

7 

06 

T 

.07 

.24 

.11 

T 

•  17 

.02 

.02 

.48 

•  28 

.39 

1 

39 

•  39 

.21 

1.  1  I 

.02 

.02 

.41 

T 

-55 

WAUCHULA  2  N 

11 

►41 

.50 

.60 

.30 

.04 

T 

T 

.73 

■  56 

T 

.33 

.02 

.05 

1 

66 

3.85 

.06 

1.28 

T 

•  05 

■  18 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

10 

47 

.01 

•  12 

.06 

T 

•  06 

T 

•  07 

.34 

.32 

■  01 

.01 

•  27 

T 

•  28 

.33 

3.00 

1.80 

1.48 

•  05 

.03 

.01 

.01 

1  .23 

.96 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

8 

96 

•  03 

.03 

.10 

•  26 

T 

.  16 

T 

.43 

T 

T 

T 

.43 

1 

•  12 

3.05 

.38 

1.13 

.  10 

T 

T 

1.14 

T 

•  04 

WEWAHITCHKA 

7 

.29 

1,58 

T 

1.70 

.08 

.  35 

.08 

.42 

•  30 

.03 

.25 

.70 

1.80 

T 

WINTER  HAVEN 

6 

58 

.87 

.68 

.56 

T 

.01 

T 

T 

•  96 

T 

.25 

.82 

1 

.13 

•  74 

.27 

•  12 

•  04 

.12 

.01 

WOODRUFF  DAM 

3 

»S7 

.05 

.02 

.07 

.14 

.13 

.12 

1.39 

.10 

•  03 

.87 

.  ' 

.0. 

.31 

.01 

.54 

-  121 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1962 


Day  Oi  Month  01 


St.  Hon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  J 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Avoi 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

92 

92 

93 

90 

92 

93 

93 

94 

94 

90 

91 

93 

9  1 

9? 

93 

81 

80 

92 

91 

69 

90 

90 

92 

88 

80 

90 

90.4 

MIN 

70 

ro 

70 

71 

70 

71 

68 

69 

68 

70 

70 

70 

70 

67 

68 

62 

66 

70 

68 

71 

70 

68 

70 

71 

61 

63 

72 

56 

56 

67 

67.8 

APALACHICOLA  WB  CITY 

Mil 

89 

92 

y  I 

b  5 

y  - 

86 

88 

90 

89 

89 

88 

86 

87 

86 

85 

87 

60 

74 

72 

78 

80 

83 

78 

70 

75 

78 

84.2 

» I  n 

75 

77 

76 

76 

77 

77 

72 

75 

74 

76 

77 

li 

75 

75 

74 

75 

79 

73 

75 

70 

67 

67 

66 

66 

71 

72 

65 

62 

57 

61 

72.1 

ARC  AO  1  A 

MAX 

93 

91 

91 

9  7 

89 

91 

94 

93 

94 

93 

93 

92 

92 

92 

92 

84 

79 

79 

82 

90 

89 

90 

91 

90 

92 

_ 

90.0 

MIN 

71 

71 

71 

70 

73 

74 

69 

70 

71 

72 

71 

72 

69 

71 

73 

60 

68 

69 

72 

73 

67 

70 

69 

63 

70 

67 

71 

70 

65 

59 

69.4 

AVON  PARK 

MAX 

93 

95 

96 

94 

95 

95 

9  5 

94 

95 

9  'y 

94 

9  3 

94 

95 

97 

87 

77 

82 

89 

91 

90 

91 

95 

93 

82 

8  5 

91.6 

MIN 

71 

73 

7; 

73 

74 

73 

67 

69 

71 

73 

73 

71 

73 

73 

68 

67 

69 

71 

72 

72 

68 

69 

70 

68 

70 

68 

71 

68 

65 

71 

70.4 

BARTOW 

MA  i 

94 

94 

95 

93 

9  4 

90 

91 

92 

90 

92 

91 

82 

82 

89 

69 

89 

90 

93 

91 

87 

81 

90.5 

M  1  N 

71 

71 

71 

70 

72 

73 

69 

70 

73 

73 

74 

73 

73 

71 

70 

68 

71 

72 

72 

71 

70 

71 

69 

68 

69 

69 

68 

66 

62 

66 

70.3 

8AYP0RT 

MAX 

9  0 

91 

91 

66 

89 

85 

75 

83 

85 

60 

82 

8  9 

87 

8  7 

68.0 

MIN 

72 

72 

72 

71 

74 

75 

71 

72 

72 

70 

72 

71 

71 

72 

72 

68 

72 

73 

73 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

67 

74 

62 

61 

63 

70.4 

BEllE  Glade  exp  sta 

MAX 

91 

93 

92 

90 

91 

92 

9  1 

91 

SB 

89 

90 

91 

91 

88 

76 

80 

88 

89 

86 

90 

89.2 

MIN 

71 

73 

70 

71 

70 

72 

70 

69 

69 

72 

71 

71 

71 

71 

66 

69 

68 

70 

72 

68 

71 

70 

71 

69 

70 

69 

70 

71 

68 

69 

70.1 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

«i 

92 

92 

90 

88 

90 

9 1 

90 

94 

91 

87 

95 

89 

86 

88 

89 

89 

90 

M  1  N 

72 

74 

73 

75 

71 

73 

74 

72 

73 

71 

74 

73 

72 

71 

68 

73 

74 

74 

74 

75 

BR ADEN  TON  EXP  STATION 

MAX 

93 

94 

93 

9 1 

92 

9  0 

89 

90 

89 

9  1 

92 

93 

93 

93 

92 

89 

89 

91 

90 

77 

79 

86 

85 

89 

90 

89 

88 

84 

84 

87 

89.1 

MIN 

71 

70 

71 

72 

73 

73 

74 

71 

72 

73 

71 

70 

71 

72 

70 

66 

71 

71 

72 

71 

66 

70 

70 

69 

70 

67 

72 

67 

64 

71 

70.4 

BROOK  Sv 1 LLE   CHIN  HILL 

MAX 

93 

9  } 

86 

91 

91 

90 

90 

93 

93 

93 

93 

9 1 

90 

9 1 

91 

89 

91 

89 

80 

81 

85 

61 

81 

89 

90 

6  B 

82 

84 

84 

88.6 

M  1  N 

71 

7." 

73 

73 

74 

72 

68 

70 

74 

74 

74 

72 

73 

72 

70 

68 

71 

73 

71 

70 

69 

69 

69 

70 

69 

66 

72 

62 

61 

62 

70.2 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

92 

92 

91 

9  2 

91 

92 

89 

78 

63 

88 

84 

85 

87 

90 

88 

69.3 

MIN 

69 

n 

70 

71 

73 

7; 

-.9 

69 

71 

74 

71 

71 

7! 

70 

66 

63 

67 

67 

69 

70 

69 

70 

68 

69 

67 

65 

71 

60 

60 

68 

68.7 

CANAL    POINT  USOA 

MAX 

93 

92 

93 

86 

B 1 

75 

89 

90 

88 

90 

92 

90 

89.8 

MIN 

72 

73 

-0 

71 

69 

6  8 

69 

69 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

70 

67 

68 

72 

67 

69 

68 

70 

70 

73 

72 

70 

74 

70 

69 

70.3 

CAPT 1 VA 

MAX 

90 

88 

91 

85 

60 

86 

87 

89 

90 

88 

87 

88.9 

MIN 

76 

re 

78 

78 

74 

I,, 

78 

78 

73 

76 

74 

7  6 

76 

77 

75 

73 

78 

75 

76 

75 

72 

74 

74 

73 

75 

74 

79 

75 

69 

73 

75.3 

CARRABELLE    1  NNW 

MAX 

95 

90 

91 

90 

89 

87 

85 

75 

71 

82 

85 

86 

84 

79 

87.1 

MIN 

70 

71 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

7  :> 

70 

73 

72 

7; 

71 

69 

68 

75 

70 

70 

66 

62 

65 

63 

66 

67 

66 

66 

54 

46 

53 

67.1 

CEDAR  KEY 

MAX 

92 

95 

90 

92 

97 

88 

81 

73 

80 

79 

85 

88 

88 

84 

78 

88.2 

MIN 

75 

77 

76 

77 

79 

78 

71 

74 

72 

78 

79 

79 

76 

76 

73 

77 

78 

77 

77 

74 

70 

69 

72 

69 

71 

76 

73 

63 

60 

69 

73.8 

CHIPLEY   3  E 

MAX 

96 

94 

95 

98 

97 

95 

<?.  9 

85 

91 

94 

97 

9  5 

92 

92 

86 

85 

87 

67 

85 

77 

82 

82 

86 

84 

81 

77 

88.6 

MIN 

67 

72 

'  1 

71 

73 

71 

7  2 

72 

72 

72 

73 

72 

69 

70 

67 

69 

70 

69 

68 

71 

62 

61 

64 

64 

67 

68 

61 

54 

45 

48 

66.8 

CLEARWATER 

MAX 

90 

92 

93 

90 

89 

88 

89 

89 

90 

9 1 

90 

9  3 

93 

90 

89 

89 

86 

90 

87 

79 

78 

85 

82 

68 

88 

87 

87 

8  1 

77 

84 

87.5 

M  1  N 

74 

75 

75 

75 

75 

76 

75 

74 

75 

76 

74 

73 

73 

73 

72 

71 

72 

75 

75 

71 

71 

73 

76 

68 

72 

71 

76 

67 

62 

70 

72.8 

CLERMONT  6  S 

MAX 

95 

94 

94 

97 

94 

96 

90 

92 

94 

96 

93 

95 

94 

92 

93 

94 

92 

94 

88 

80 

84 

87 

87 

88 

90 

92 

85 

60 

78 

87 

90.5 

M  1  N 

72 

74 

75 

75 

74 

75 

72 

71 

74 

74 

74 

73 

74 

71 

70 

68 

70 

72 

70 

72 

71 

72 

71 

68 

68 

68 

73 

65 

62 

68 

71.2 

CLEWISTON  u  s  eng 

MAX 

94 

93 

y  - 

9 1 

90 

92 

96 

94 

90 

91 

93 

93 

91 

89 

88 

92 

92 

89 

78 

81 

92 

90 

86 

8  7 

88 

90 

89 

88 

90.1 

MIN 

76 

75 

74 

76 

74 

75 

73 

70 

70 

76 

76 

76 

76 

74 

71 

73 

71 

71 

72 

72 

71 

67 

72 

72 

76 

76 

73 

74 

72 

72 

73.2 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

92 

95 

94 

97 

91 

86 

91 

89 

86 

90 

89 

89 

84 

88 

83 

78 

78 

8  1 

80 

8  1 

88.2 

MIN 

71 

70 

70 

71 

72 

70 

69 

72 

71 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

69 

70 

70 

65 

67 

69 

66 

65 

64 

64 

63 

54 

52 

54 

67.5 

CROSS  CITY  2 

MAX 

9  1 

94 

94 

92 

93 

90 

86 

84 

90 

93 

95 

94 

93 

92 

91 

90 

89 

79 

78 

83 

81 

85 

90 

86 

84 

78 

85 

88.3 

MIN 

70 

ir. 

71 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

73 

70 

71 

71 

69 

68 

68 

64 

70 

68 

70 

66 

68 

68 

68 

67 

66 

71 

54 

50 

64 

67.9 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

90 

91 

91 

9 1 

9 1 

92 

93 

93 

9  0 

90 

89 

90 

88 

89 

93 

92 

89 

78 

83 

87 

80 

84 

85 

87 

89 

77 

84 

88.1 

MIN 

74 

75 

75 

74 

74 

72 

70 

67 

72 

75 

67 

75 

75 

73 

72 

70 

72 

72 

70 

71 

70 

75 

72 

71 

75 

75 

72 

64 

60 

59 

71.3 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

MAX 

H  h 

89 

88 

86 

89 

91 

89 

86 

89 

89 

92 

92 

89 

78 

84 

87 

8 1 

84 

85 

86 

89 

77 

80 

85 

86.9 

MIN 

73 

74 

74 

73 

73 

72 

71 

70 

72 

74 

75 

74 

74 

72 

72 

68 

71 

72 

71 

71 

71 

73 

72 

72 

74 

69 

73 

64 

61 

72 

71.6 

DEER  PARK 

MAX 

92 

9  1 

90 

90 

92 

94 

92 

93 

93 

92 

90 

92 

93 

89 

76 

84 

88 

91 

8  5 

87 

89 

90 

81 

89 

90 

89.6 

MIN 

70 

71 

71 

71 

70 

73 

71 

1  9 

70 

72 

72 

71 

71 

69 

68 

67 

68 

70 

71 

72 

71 

69 

69 

67 

66 

67 

70 

65 

63 

65 

69.3 

OE   FUN  1 AK  SPRINGS 

MAX 

96 

99 

99 

99 

95 

9  1 

80 

94 

97 

98 

91 

86 

86 

89 

69 

82 

8 1 

86 

79 

86 

81 

86 

89.4 

MIN 

67 

ro 

70 

70 

71 

69 

69 

69 

69 

71 

70 

71 

68 

70 

66 

68 

69 

67 

64 

59 

59 

58 

62 

66 

63 

67 

62 

55 

48 

48 

65.2 

OE   LAND   3  N 

"A. 

89 

h; 

9  0 

88 

90 

91 

88 

86 

90 

90 

89 

90 

89 

87 

89 

89 

90 

89 

87 

74 

85 

81 

81 

85 

87 

86 

81 

85 

86.4 

MIN 

72 

'.' 

72 

72 

73 

73 

69 

69 

70 

73 

74 

71 

73 

70 

70 

65 

69 

72 

69 

71 

70 

70 

70 

69 

67 

66 

72 

65 

69 

70 

70.2 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

93 

91 

90 

94 

9  J 

93 

94 

9  3 

92 

89 

9  1 

90 

92 

9 1 

93 

92 

86 

76 

79 

92 

88 

68 

7 

85 

89.6 

»  1  N 

72 

75 

73 

70 

74 

73 

73 

76 

71 

74 

75 

72 

73 

69 

t  9 

71 

69 

71 

72 

72 

69 

69 

71 

70 

73 

72 

73 

73 

68 

72 

71.8 

DRY   TOR TUGAS 

MAX 

90 

87 

90 

90 

92 

91 

89 

90 

92 

9 1 

90 

89 

89 

90 

86 

87 

87 

88 

91 

87 

87 

88 

91 

89 

84 

90 

89.0 

MIN 

79 

73 

ao 

82 

82 

78 

78 

80 

ai 

81 

74 

77 

74 

76 

79 

79 

81 

79 

70 

75 

74 

76 

81 

80 

80 

79 

77 

80 

75 

77 

78.0 

EVERGLADES 

MAX 

91 

90 

90 

92 

9 1 

9  Q 

90 

90 

90 

88 

92 

89 

79 

87 

88 

88 

89.1 

M|  N 

75 

74 

72 

75 

80 

74 

75 

69 

jt, 

75 

71 

76 

75 

73 

t  ! 

74 

73 

76 

72 

72 

72 

70 

73 

73 

75 

74 

75 

75 

73 

75 

73.8 

FEDERAL  POINT 

MAX 

94 

9  T 

9  2 

93 

95 

95 

9 1 

95 

89.3 

M  1  N 

71 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

69 

68 

72 

72 

70 

71 

65 

69 

72 

69 

69 

70 

68 

70 

70 

70 

68 

69 

62 

61 

70 

69.5 

FELLSNERE 

MAX 

91 

g  9 

91 

85 

92 

89 

93 

92 

92 

92 

92 

91 

9  1 

92 

94 

93 

89 

89 

91 

90 

91 

87 

88 

90 

85 

85 

90.2 

MIN 

71 

rt 

73 

74 

74 

73 

72 

71 

73 

71 

74 

73 

72 

71 

72 

69 

71 

72 

72 

71 

70 

68 

68 

67 

69 

69 

71 

65 

63 

69 

70.8 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

85 

90 

90 

93 

96 

8  1 

85 

88 

92 

90 

96 

97 

85 

82 

79 

80 

76 

60 

82 

86 

85 

76 

76 

8  1 

86.2 

MIN 

73 

73 

75 

75 

76 

74 

72 

72 

74 

75 

76 

rt 

76 

72 

72 

70 

73 

73 

72 

72 

71 

67 

68 

72 

70 

70 

74 

59 

55 

61 

71.3 

flamingo  ranger  station 

MA* 

89 

87 

89 

86 

86 

87 

86 

87 

87 

85 

85 

82 

86.2 

M  1  S 

73 

75 

75 

77 

76 

To 

71 

77 

74 

74 

72 

73 

78 

73 

6  9 

72 

75 

74 

71 

75 

69 

71 

73 

73 

74 

74 

75 

71 

73 

74 

73.6 

FORT   DRUM   5  NW 

MAX 

90 

91 

1 1 

87 

92 

92 

92 

92 

9  i 

93 

9 1 

9  i 

91 

7  7 

89.0 

MIN 

69 

in 

71 

70 

70 

7? 

69 

68 

69 

71 

71 

70 

70 

71 

66 

66 

67 

69 

70 

70 

68 

67 

66 

67 

65 

66 

68 

67 

62 

67 

68.5 

FT   LAUDERDALE   BAH  1  A  MAR 

MAX 

90 

)9 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

9  0 

86 

89 

85 

88.5 

MIN 

ao 

10 

7? 

81 

77 

77 

76 

75 

75 

75 

75 

74 

80 

74 

71 

70 

74 

75 

73 

70 

68 

67 

77 

72 

76 

73 

74 

75 

72 

75 

74.6 

FT   LAUDFRDALE    EXP  STA 

90 

90 

90 

91 

91 

94 

94 

91 

92 

90 

87 

89 

91 

89.1 

MIN 

72 

T2 

74 

73 

73 

7.' 

72 

71 

71 

71 

73 

75 

75 

71 

6  9 

71 

72 

71 

73 

73 

71 

70 

74 

72 

72 

70 

70 

74 

70 

72 

72.0 

FOR  T   MYERS   WB  AP 

MAX 

93 

)2 

92 

91 

92 

91 

91 

91 

92 

90 

91 

91 

93 

92 

91 

90 

90 

92 

86 

77 

80 

87 

88 

89 

90 

90 

89 

87 

85 

88 

89.4 

MIN 

7* 

'fl 

76 

77 

79 

77 

76 

76 

77 

76 

76 

76 

76 

75 

74 

73 

73 

76 

75 

71 

71 

73 

74 

73 

75 

74 

75 

74 

71 

73 

74.8 

FOR  T  PIERCE 

MAX 

89 

•)0 

90 

85 

89 

93 

93 

93 

89 

90 

90 

90 

89 

88 

87 

92 

92 

89 

88 

78 

81 

87 

90 

86 

86 

82 

89 

83 

84 

86 

87.9 

MIN 

73 

7* 

74 

75 

72 

72 

71 

70 

12 

74 

72 

7,' 

73 

72 

71 

67 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

69 

69 

76 

73 

71 

69 

69 

70 

71.4 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAI 

90 

92 

94 

92 

94 

92 

90 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

93 

91 

92 

92 

91 

89 

SO 

75 

86 

82 

84 

89 

89 

87 

84 

60 

86 

89.1 

M  1  4 

71 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

70 

73 

71 

72 

71 

70 

69 

66 

67 

69 

68 

70 

67 

66 

70 

67 

67 

65 

70 

54 

51 

65 

68.2 

Soe  ReforonCA  Nottm  following  Slalloo  lndox 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

GAINESVILLE   FAA  AP 

MAX 

92 

85 

91 

91 

94 

93 

93 

94 

91 

92 

?0 

91 

90 

87 

75 

74 

85 

74 

80 

88 

89 

85 

76 

80 

65 

87  ■ 

MIN 

72 

70 

71 

J : 

72 

73 

73 

70 

70 

73 

71 

73 

70 

68 

69 

66 

69 

70 

70 

70 

67 

6  8 

70 

68 

66 

66 

63 

54 

66 

66. 

3 

GLEN  ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

95 

94 

l" 

85 

91 

93 

96 

94 

95 

94 

93 

94 

9  1 

93 

92 

89 

0  1 

78 

88 

62 

81 

9.1 

87 

82 

79 

82 

83 

B  9 . 

3 

MIN 

70 

69 

68 

69 

71 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

67 

66 

64 

65 

68 

66 

69 

65 

65 

65 

64 

65 

65 

63 

51 

48 

58 

66 . 

1 

HIALEAH 

MAX 

90 

89 

9 1 

92 

93 

94 

92 

91 

9C 

90 

9  o 

90 

91 

8  9 

90 

91 

9  1 

8  8 

83 

84 

68 

90 

87 

68 

93 

93 

90 

90 

69* 

8 

MIN 

75 

74 

74 

75 

75 

73 

73 

71 

74 

74 

73 

75 

76 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

72 

70 

69 

72 

71 

72 

72 

73 

74 

7  1 

73 

72  • 

9 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

94 

90 

85 

90 

94 

94 

95 

95 

92 

9  i 

93 

89 

89 

7  8 

77 

86 

89 

39 

89 

S3 

79 

81 

3  8 

8 

M  1  N 

73 

6  i 

72 

73 

72 

70 

72 

64 

73 

72 

71 

70 

67 

71 

71 

71 

67 

67 

68 

67 

67 

71 

56 

5  1 

68. 

' 

HOMESTEAD   EXP    S  T  A 

MAX 

9  1 

90 

9; 

92 

01 

90 

9  3 

90 

89 

' 

91 

69 

fl  ^ 

91 

90 

87 

B4 

62 

48 

90 

88 

8  8 

91 

91 

89 

86 

88 

69. 

2 

M  1  N 

73 

73 

72 

71 

73 

70 

70 

68 

70 

71 

71 

73 

73 

69 

72 

69 

69 

71 

71 

71 

1 1 

71 

ro 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

70. 

6 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

92 

9  1 

93 

92 

92 

91 

9  1 

92 

92 

92 

9? 

90 

90 

'  0 

89 

8  * 

62 

88 

88 

88 

8  9 

89 

90 

8  8 

89 

85 

H9 

8 

M  1  N 

71 

73 

74 

73 

73 

74 

72 

70 

72 

73 

73 

71 

71 

72 

70 

69 

70 

72 

71 

72 

71 

•  6 

70 

69 

6  8 

69 

71 

67 

64 

69 

70. 

7 

INVERNESS 

MAX 

92 

90 

8  7 

89 

94 

89 

« 

90 

96 

95 

97 

97 

93 

93 

95 

93 

92 

90 

B  ■ 

85 

60 

85 

86 

9  0 

93 

86 

S3 

79 

82 

69. 

8 

MIN 

71 

73 

73 

72 

74 

72 

70 

72 

70 

72 

75 

73 

74 

72 

73 

68 

77 

72 

73 

72 

68 

72 

68 

71 

69 

67 

73 

63 

6  1 

62 

70 

r 

JACKSONVILLE  W3  AP 

MAX 

84 

9  1 

90 

92 

95 

9  8 

83 

90 

88 

93 

92 

94 

90 

90 

89 

91 

93 

8  8 

83 

76 

84 

7  8 

8  1 

87 

68 

85 

7  5 

80 

82 

67. 

4 

MIN 

75 

73 

73 

75 

77 

74 

73 

71 

73 

74 

75 

76 

75 

71 

71 

68 

74 

73 

72 

72 

67 

67 

68 

71 

70 

70 

65 

57 

55 

63 

6 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

90 

66 

90 

90 

91 

92 

85 

se 

89 

91 

90 

90 

89 

87 

90 

90 

94 

86 

80 

8  0 

79 

83 

81 

62 

B6 

66 

86 

75 

78 

66 

MIN 

75 

74 

75 

75 

75 

73 

73 

72 

75 

75 

76 

75 

75 

74 

74 

69 

74 

71 

72 

72 

63 

70 

68 

72 

7: 

70 

72 

59 

56 

71 

6 

JASPER   3  SE 

MAX 

102 

102 

96 

95 

93 

94 

87 

87 

96 

94 

94 

96 

96 

94 

95 

90 

68 

84 

63 

80 

75 

60 

39 

8  6 

80 

B2 

6  1 

83 

89 

9 

MIN 

64 

73 

73 

7* 

73 

73 

76 

75 

72 

70 

74 

72 

72 

69 

68 

67 

64 

70 

69 

61 

6" 

63 

65 

64 

66 

71 

53 

53 

54 

67 

7 

KEY   WEST   WB  AIRPORT 

MAX 

9  1 

86 

87 

89 

90 

on 
90 

91 

90 

9  1 

90 

9  1 

88 

87 

89 

89 

87 

88 

91 

9  0 

86 

On 
90 

88 

7 

MIN 

76 

76 

74 

82 

81 

77 

80 

80 

80 

flu 

60 

77 

7* 

79 

78 

74 

77 

74 

76 

75 

74 

8  0 

75 

77 

78 

78 

78 

30 

75 

80 

77 

5 

KISSIMMEE  2 

MAX 

90 

9  B 

92 

90 

90 

90 

94 

92 

92 

90 

88 

94 

90 

90 

92 

9 1 

90 

92 

90 

90 

9  1 

91 

2 

MIN 

72 

72 

74 

72 

72 

74 

72 

70 

74 

71 

73 

74 

72 

73 

71 

7  1 

69 

71 

71 

1  : 

70 

71 

73 

74 

73 

71 

73 

65 

63 

70 

71. 

4 

LA  BELLE 

MAX 

9  3 

93 

93 

92 

93 

90 

93 

91 

92 

J  0 

68 

9  0 

92 

9 1 

86 

8  5 

1 

MIN 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

70 

71 

70 

71 

73 

72 

72 

70 

7  0 

6  8 

69 

70 

72 

6  9 

69 

7 1 

70 

70 

ro 

69 

71 

66 

72 

70 

7 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

MAX 

94 

90 

96 

95 

94 

93 

91 

91 

92 

82 

88 

9  '3 

92 

88 

6  0 

82 

90 

2 

MIN 

66 

71 

72 

73 

72 

74 

72 

70 

72 

73 

71 

70 

70 

68 

66 

64 

70 

70 

70 

7- 

68 

70 

70 

66 

66 

65 

71 

62 

60 

68 

69 

1 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

94 

93 

92 

84 

90 

92 

93 

94 

95 

94 

92 

93 

9 1 

8  2 

69 

8  6 

82 

73 

8  1 

84 

66 

5 

MIN 

71 

69 

69 

70 

69 

70 

70 

7  0 

70 

72 

72 

72 

72 

70 

66 

68 

67 

70 

69 

70 

63 

64 

6L 

65 

67 

66 

71 

53 

50 

60 

67 

4 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

90 

94 

94 

90 

92 

93 

93 

91 

91 

93 

95 

92 

93 

93 

89 

90 

8  8 

86 

87 

85 

68 

90 

6  7 

79 

80 

89 

3 

M  1  N 

72 

74 

74 

73 

73 

74 

73 

70 

71 

72 

74 

73 

73 

71 

70 

70 

70 

72 

71 

71 

71 

71 

69 

68 

69 

73 

64 

65 

68 

71 

1 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

91 

93 

92 

9  a 

93 

93 

89 

9 : 

94 

94 

93 

91 

91 

91 

89 

90 

87 

80 

88 

9 1 

87 

78 

8  C 

8  3 

88 

5 

M  1  N 

72 

75 

76 

76 

75 

75 

71 

72 

74 

75 

75 

75 

74 

74 

72 

72 

73 

72 

72 

7! 

71 

71 

72 

70 

71 

71 

70 

67 

63 

72 

72 

3 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

93 

91 

92 

92 

95 

94 

94 

92 

93 

94 

93 

92 

94 

92 

92 

91 

93 

95 
95 

87 

8  1 

9 1 

9 1 

89 

90 

92 

89 

83 

8  5 

83 

9" 

3 

MIN 

70 

72 

72 

72 

73 

74 

70 

70 

69 

72 

72 

72 

73 

71 

67 

65 

67 

69 

71 

73 

69 

68 

71 

67 

70 

67 

70 

8  , 

64 

72 

ro 

0 

L 1 SBON 

MAX 

93 

92 

92 

93 

91 

94 

89 

92 

93 

93 

92 

93 

92 

89 

91 

9 1 

82 

87 

82 

79 

8  5 

88 

6 

MIN 

71 

72 

75 

74 

75 

73 

72 

70 

70 

73 

73 

72 

73 

70 

69 

67 

70 

72 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

68 

67 

74 

59 

56 

68 

70 

2 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

93 

96 

89 

93 

95 

93 

84 

85 

92 

93 

93 

94 

93 

91 

92 

80 

8 1 

89 

80 

87 

5 

MIN 

68 

67 

67 

69 

70 

69 

68 

69 

68 

71 

ro 

71 

65 

66 

67 

68 

63 

69 

66 

6C 

61 

t  : 

62 

65 

64 

65 

69 

52 

45 

58 

65 

5 

LOXAHATCHEE 

MAX 

93 

94 

92 

90 

93 

94 

94 

95 

93 

93 

92 

94 

73 

88 

92 

9  2 

90 

92 

89 

88 

89 

91 

', 

M  1  N 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

66 

69 

71 

71 

72 

71 

70 

69 

68 

68 

66 

72 

71 

69 

68 

70 

7  7 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

7 

MADISON 

MAX 

94 

94 

94 

92 

96 

94 

87 

79 

9  1 

91 

9  1 

94 

92 

91 

92 

73 

87 

6  q 

86 

.4 

MIN 

71 

71 

69 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

72 

71 

72 

69 

69 

69 

71 

67 

70 

69 

•--8 

60 

61 

62 

65 

62 

68 

61 

53 

50 

56 

66 

' 

MARATHON  SHORES 

MAX 

90 

86 

89 

89 

89 

91 

89 

90 

89 

91 

90 

89 

88 

68 

89 

88 

89 

90 

86 

87 

89 

86 

89 

89 

89 

89 

88 

.5 

MIN 

74 

76 

74 

81 

77 

78 

79 

77 

60 

78 

76 

73 

76 

76 

74 

72 

79 

75 

74 

73 

74 

72 

80 

76 

73 

77 

75 

75 

74 

79 

76 

1 

MAR  1  ANNA    1 ND  SCHOOL 

MAX 

95 

95 

97 

97 

98 

94 

90 

64 

91 

95 

95 

97 

94 

92 

91 

93 

87 

86 

87 

84 

36 

80 

67 

87 

79 

77 

82 

88 

.7 

MIN 

68 

71 

71 

71 

72 

71 

72 

72 

71 

71 

72 

71 

69 

70 

67 

68 

71 

68 

68 

6  1 

65 

64 

61 

66 

66 

68 

67 

55 

47 

52 

66 

.9 

MELBOURNE 

MAX 

90 

90 

90 

88 

90 

95 

95 

93 

90 

69 

90 

89 

90 

86 

88 

9  0 

9  1 

88 

92 

87 

8  3 

86 

88 

9 

M  1  N 

73 

75 

75 

75 

73 

74 

72 

70 

72 

75 

78 

75 

74 

74 

71 

72 

71 

72 

72 

73 

70 

7? 

69 

69 

75 

75 

72 

6^ 

65 

73 

72 

.4 

MELROSE 

MAX 

90 

90 

92 

«1 

91 

92 

88 

99 

91 

92 

92 

92 

89 

88 

88 

86 

.4 

M  1  N 

69 

71 

72 

71 

72 

71 

70 

68 

70 

£  9 

70 

70 

71 

70 

69 

65 

67 

69 

66 

67 

66 

60 

69 

69 

6  ' 

61 

70 

59 

54 

65 

67 

6 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 

89 

88 

89 

89 

89 

90 

68 

90 

89 

B  B 

89 

88 

B  * 

89 

86 

85 

87 

.5 

MIN 

77 

79 

74 

79 

75 

72 

72 

74 

77 

75 

73 

76 

BO 

70 

69 

73 

72 

75 

70 

70 

67 

66 

76 

73 

78 

75 

76 

73 

73 

74 

73 

- 

MIAMI  BEACH 

MAX 

88 

87 

88 

88 

89 

90 

91 

91 

91 

89 

88 

87 

87 

88 

86 

86 

8  c 

87 

4 

M  1  N 

79 

79 

78 

82 

83 

81 

78 

78 

8  1 

60 

79 

6  1 

82 

78 

74 

75 

78 

79 

77 

70 

7? 

79 

73 

78 

77 

76 

78 

73 

79 

77 

7 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

89 

87 

88 

89 

89 

89 

90 

69 

90 

90 

89 

86 

89 

88 

8  7 

87 

.7 

MIN 

78 

76 

77 

7B 

77 

76 

75 

73 

76 

75 

74 

76 

SO 

74 

73 

74 

74 

73 

73 

71 

72 

72 

73 

74 

73 

74 

73 

72 

74 

74 

.4 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

9  ] 

90 

90 

9 

90 

9  0 

89 

90 

90 

66 

9 

MIN 

75 

78 

75 

79 

74 

73 

72 

69 

73 

73 

73 

75 

8  0 

74 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

69 

70 

75 

72 

73 

72 

72 

72 

70 

72 

73 

.1 

MILES   CITY  TOWER 

MAX 

92 

9  3 

90 

89 

91 

92 

90 

93 

93 

93 

89 

79 

92 

90 

90 

87 

90 

69 

.2 

MIN 

73 

73 

76 

74 

73 

70 

70 

70 

70 

68 

72 

70 

72 

67 

72 

73 

72 

74 

69 

74 

69 

72 

71 

,5 

MILTON   EXP   STAT  ION 

MAX 

93 

91 

93 

93 

94 

93 

88 

86 

93 

90 

94 

94 

92 

90 

86 

8  8 

8  7 

6  2 

87 

.2 

MIN 

67 

71 

71 

69 

69 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

70 

71 

71 

69 

71 

70 

69 

66 

59 

88 

64 

65 

68 

69 

63 

86 

49 

50 

66 

.2 

MONTICELLO   2  S 

MAX 

97 

95 

97 

98 

102 

97 

86 

80 

88 

96 

94 

94 

92 

91 

9  3 

92 

66 

M  1  N 

71 

70 

70 

7  l 

71 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

72 

70 

66 

68 

68 

67 

70 

70 

65 

60 

62 

62 

66 

65 

66 

66 

8  4 

48 

56 

66 

- 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

MAX 

9* 

93 

93 

91 

91 

93 

93 

95 

92 

92 

92 

93 

93 

93 

92 

8, 

?! 

90 

.4 

MIN 

73 

75 

73 

73 

73 

72 

72 

70 

70 

74 

74 

73 

73 

73 

70 

7  0 

69 

72 

73 

72 

70 

68 

72 

72 

73 

72 

71 

70 

70 

71 

.8 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

92 

91 

90 

91 

93 

93 

90 

90 

93 

92 

92 

91 

91 

88 

9  0 

90 

90 

88 

86 

.8 

MIN 

71 

72 

73 

73 

74 

74 

71 

70 

74 

74 

73 

72 

73 

72 

68 

66 

70 

71 

72 

72 

72 

7  0 

71 

68 

66 

72 

6  6 

63 

71 

70 

.7 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 

89 

90 

91 

91 

91 

90 

91 

88 

90 

9  0 

90 

90 

92 

91 

92 

91 

90 

90 

91 

3  D 

78 

88 

.1 

MIN 

76 

78 

72 

72 

73 

74 

72 

71 

72 

72 

71 

72 

70 

72 

7 : 

69 

71 

72 

72 

68 

68 

70 

69 

71 

69 

72 

6  6 

64 

62 

70 

.7 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

MAX 

91 

90 

89 

91 

90 

91 

89 

'3  0 

91 

93 

92 

90 

92 

89 

»e 

89 

90 

86 

78 

80 

97 

88 

90 

90 

90 

88 

88 

85 

89 

86 

.6 

MIN 

73 

72 

72 

72 

76 

74 

« 

75 

75 

7* 

74 

75 

74 

73 

73 

78 

72 

74 

73 

73 

69 

70 

73 

73 

74 

73 

73 

74 

69 

74 

73 

■  1 

NICEVI LLE 

MAX 

93 

93 

92 

92 

93 

94 

93 

90 

80 

91 

87 

92 

94 

92 

91 

91 

88 

85 

85 

S( 

88 

80 

84 

84 

u 

S3 

84 

79 

75 

78 

87 

.1 

MIN 

71 

70 

72 

69 

71 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

73 

71 

72 

70 

68 

72 

70 

66 

•  s 

64 

62 

65 

68 

70 

64 

55 

48 

47 

67 

.3 

OCALA 

MAX 

91 

94 

95 

95 

96 

97 

90 

94 

95 

98 

92 

98 

95 

93 

92 

94 

95 

94 

94 

81 

79 

86 

80 

86 

,1 

93 

90 

35 

80 

85 

90 

.9 

MIN 

70 

71 

73 

73 

73 

73 

70 

68 

73 

72 

70 

69 

69 

64 

69 

72 

70 

70 

69 

66 

68 

68 

68 

67 

73 

60 

56 

67 

69 

.0 

Sm  R«l«r»DC«  No:m  following  SUUes  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1962 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

J  ] 

12 

13  j 

14 

15 

16  J 

17 

1 

18 

19 

20 

1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

OCALA   2  NE 

MAX 

93 

96 

94 

95 

9  3 

94 

92 

92 

93 

96 

94 

94 

,4 

0  1 

93 

93 

93 

90 

76 

76 

86 

78 

84 

89 

91 

88 

86 

80 

86 

89.1 

MIN 

71 

71 

72 

72 

73 

7, 

73 

69 

71 

72 

72 

71 

70 

69 

68 

63 

67 

71 

68 

71 

69 

67 

70 

07 

67 

64 

73 

55 

53 

67 

68.  < 

0XEECM08EE  HRCN  GATE  6 

MAX 

86 

86 

96 

87 

95 

B ! 

86 

88 

87 

89 

92 

87 

86 

90 

86 

89 

90 

9  7 

87 

86 

78 

76 

84 

87 

85 

87 

89 

89 

84 

83 

86. 

MIN 

74 

75 

75 

75 

75 

77 

74 

73 

74 

75 

76 

74 

74 

74 

72 

70 

73 

74 

75 

73 

70 

71 

73 

72 

72 

72 

74 

71 

67 

66 

73. 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

95 

95 

91 

95 

94 

94 

89 

91 

93 

95 

94 

96 

94 

89 

90 

92 

92 

96 

89 

76 

85 

89 

87 

83 

87 

91 

89 

80 

80 

91 

90. 

MIN 

72 

74 

Ti 

75 

75 

73 

71 

'  1 

72 

75 

75 

74 

74 

72 

70 

70 

71 

63 

71 

71 

70 

69 

70 

69 

69 

69 

72 

66 

63 

71 

71. 

PALATKA 

MAX 

93 

94 

92 

93 

i  > 

96 

89 

96 

' 

93 

92 

97 

94 

92 

91 

92 

95 

94 

90 

82 

74 

87 

79 

81 

99 

69 

87 

78 

82 

84 

89. 

MIN 

72 

74 

73 

75 

rs 

73 

73 

72 

74 

74 

75 

75 

74 

72 

72 

68 

72 

71 

70 

69 

69 

69 

71 

71 

69 

73 

58 

57 

67 

71. 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

92 

91 

94 

91 

B  J 

89 

86 

9  3 

88 

89 

91 

94 

90 

1' 

89 

89 

84 

84 

87 

87 

84 

80 

78 

81 

83 

83 

79 

75 

79 

84 

86. 

MIN 

72 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

71 

72 

73 

74 

73 

72 

72 

69 

72 

74 

72 

70 

66 

64 

63 

63 

67 

68 

71 

68 

59 

51 

56 

69. 

PARR  1 SH 

MAX 

96 

95 

96 

95 

94 

92 

90 

93 

90 

95 

97 

97 

95 

95 

93 

93 

92 

94 

94 

81 

79 

86 

88 

92 

92 

92 

90 

88 

86 

85 

91. 

>»  1  N 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

71 

72 

74 

72 

72 

72 

72 

69 

67 

71 

71 

72 

71 

68 

71 

71 

68 

71 

67 

72 

68 

63 

71 

70. 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

89 

9  6 

B  6 

90 

9  o 

Be 

84 

84 

87 

83 

89 

88 

88 

88 

86 

86 

82 

82 

84 

87 

81 

86 

64 

74 

81 

84 

79 

76 

79 

80 

84. 

MIN 

73 

76 

76 

74 

74 

73 

73 

74 

75 

72 

7o 

73 

74 

74 

73 

75 

71 

72 

71 

70 

67 

67 

68 

68 

71 

71 

64 

62 

60 

60 

70. 

PEN  SACOLA  WB  CITY 

MAX 

87 

g  : 

89 

89 

91 

38 

86 

83 

88 

83 

89 

90 

88 

89 

86 

86 

85 

85 

87 

87 

82 

85 

85 

75 

81 

84 

80 

77 

78 

79 

85. 

MIN 

74 

76 

77 

77 

76 

73 

74 

74 

75 

76 

75 

74 

74 

75 

74 

75 

73 

73 

71 

67 

66 

65 

66 

68 

69 

70 

65 

62 

61 

61 

71  . 

PERRY 

MAX 

94 

93 

•  : 

95 

95 

94 

87 

87 

90 

93 

93 

96 

94 

93 

93 

92 

89 

87 

88 

85 

85 

80 

82 

89 

86 

79 

77 

61 

84 

88. 

MIN 

68 

72 

70 

71 

rz 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

73 

72 

69 

68 

70 

63 

62 

70 

72 

63 

64 

64 

65 

66 

71 

54 

47 

58 

67. 

PLANT  CITY 

MAX 

91 

93 

94 

93 

n 

90 

88 

93 

94 

92 

94 

92 

93 

91 

90 

91 

92 

89 

82 

82 

87 

85 

89 

90 

92 

90 

82 

81 

86 

89. 

MIN 

71 

72 

73 

72 

76 

74 

73 

71 

73 

74 

73 

72 

73 

71 

68 

67 

71 

73 

71 

71 

71 

71 

72 

68 

68 

67 

73 

64 

61 

69 

70. 

POMPANO  BEACH 

MAX 

90 

/ 1 

9  : 

92 

92 

92 

93 

90 

93 

93 

90 

89 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

87 

82 

80 

99 

90 

88 

98 

89 

91 

90 

85 

87 

69. 

MIN 

75 

76 

76 

76 

75 

73 

72 

71 

72 

74 

74 

74 

75 

74 

73 

73 

72 

72 

74 

73 

68 

67 

75 

72 

72 

72 

73 

73 

69 

73 

72. 

PUNTA  GORDA 

MAX 

95 

93 

95 

95 

95 

92 

93 

93 

95 

95 

94 

92 

93 

94 

92 

94 

92 

96 

86 

77 

78 

85 

90 

91 

90 

93 

92 

84 

86 

65 

90. 

M  1  N 

73 

75 

75 

75 

76 

77 

70 

74 

74 

74 

74 

74 

72 

73 

73 

71 

72 

75 

72 

72 

69 

72 

72 

72 

72 

71 

74 

72 

66 

74 

72. 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

92 

91 

93 

95 

97 

96 

88 

85 

98 

95 

93 

94 

94 

92 

90 

90 

84 

85 

86 

87 

84 

74 

78 

78 

83 

83 

78 

76 

77 

82 

86. 

MIN 

69 

72 

69 

71 

73 

73 

71 

72 

72 

71 

75 

73 

71 

70 

68 

68 

70 

70 

69 

63 

60 

64 

62 

67 

65 

70 

68 

55 

50 

55 

67. 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

90 

88 

91 

91 

92 

92 

92 

91 

92 

92 

88 

90 

90 

90 

88 

90 

91 

90 

82 

85 

83 

88 

91 

88 

89 

92 

90 

91 

87 

90 

89. 

M  1  N 

75 

73 

72 

73 

71 

71 

70 

72 

71 

71 

73 

72 

69 

70 

70 

69 

73 

69 

71 

71 

70 

71 

69 

71 

71 

71 

72 

69 

71 

71. 

SAINT   AUGUST  1 NE 

MAX 

89 

90 

90 

90 

91 

93 

86 

88 

91 

91 

90 

92 

90 

89 

88 

88 

93 

90 

86 

79 

78 

85 

77 

83 

86 

86 

88 

78 

79 

82 

86. 

MIN 

72 

72 

72 

72 

74 

72 

70 

69 

69 

72 

73 

73 

73 

76 

70 

66 

66 

71 

69 

69 

70 

69 

68 

71 

69 

67 

73 

66 

57 

69 

70. 

SAINT  LEO 

MAX 

94 

95 

95 

94 

92 

93 

89 

90 

95 

95 

95 

94 

94 

92 

93 

92 

91 

94 

90 

75 

85 

87 

83 

90 

91 

93 

89 

78 

78 

86 

90. 

MIN 

71 

74 

74 

74 

74 

74 

72 

71 

73 

75 

74 

73 

73 

72 

69 

68 

71 

74 

72 

71 

71 

71 

71 

69 

69 

69 

73 

63 

62 

68 

71. 

SAINT   MARKS  6  SE 

MAX 

92 

91 

94 

95 

97 

95 

94 

89 

89 

93 

91 

91 

91 

91 

89 

90 

90 

^  . 

90 

88 

87 

78 

78 

83 

84 

86 

80 

78 

81 

83 

86. 

M  1  N 

70 

74 

71 

73 

74 

76 

72 

72 

71 

73 

72 

73 

72 

70 

69 

71 

72 

73 

72 

69 

63 

62 

63 

67 

67 

71 

70 

55 

50 

58 

68. 

ST  PETERSBURG 

MAX 

92 

93 

n 

90 

90 

89 

88 

92 

90 

93 

92 

91 

92 

9  0 

90 

90 

89 

89 

80 

77 

78 

84 

81 

86 

90 

90 

87 

83 

81 

83 

87. 

MIN 

77 

75 

78 

74 

78 

78 

77 

76 

76 

76 

79 

79 

78 

78 

75 

75 

76 

72 

77 

72 

72 

72 

72 

70 

74 

74 

74 

68 

64 

71 

74. 

SANBORN  TOWER 

MAX 

92 

94 

96 

93 

96 

96 

91 

82 

90 

92 

92 

94 

93 

92 

91 

92 

88 

89 

88 

88 

81 

76 

74 

82 

83 

86 

80 

75 

81 

64 

87. 

M  1  N 

69 

71 

69 

69 

70 

71 

71 

69 

71 

70 

72 

72 

73 

70 

68 

68 

67 

72 

70 

65 

63 

65 

64 

67 

65 

69 

69 

55 

47 

53 

67. 

SANFORO  EXP  STATION 

MAX 

97 

94 

90 

93 

93 

92 

94 

90 

91 

93 

92 

93 

90 

89 

91 

90 

94 

95 

91 

79 

84 

89 

87 

83 

87 

89 

90 

83 

82 

87 

89. 

MIN 

72 

73 

73 

73 

n 

72 

71 

69 

70 

73 

74 

72 

73 

71 

70 

67 

70 

72 

70 

71 

7  0 

71 

71 

69 

68 

67 

73 

67 

63 

70 

70. 

SARASOTA 

MAX 

93 

>5 

95 

92 

'I.' 

92 

91 

92 

96 

95 

92 

94 

93 

93 

,1 

90 

93 

92 

80 

80 

87 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

85 

89 

90. 

M  1  N 

72 

68 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

72 

69 

65 

66 

61 

73 

69. 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 

90 

89 

9  0 

90 

91 

93 

93 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

89 

89 

90 

91 

83 

84 

84 

88 

90 

86 

89 

93 

92 

89 

86 

89 

89. 

M  1  N 

70 

74 

73 

72 

73 

70 

70 

68 

70 

71 

71 

74 

75 

70 

71 

72 

70 

71 

72 

71 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

69 

71 

71. 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TWR 

MAX 

94 

9  1 

94 

90 

91 

88 

At 

82 

81 

61 

MIN 

70 

to 

70 

70 

71 

70 

7  0 

71 

71 

71 

72 

69 

67 

69 

65 

70 

65 

64 

66 

68 

48 

56 

67. 

STUART    1  N 

MAX 

89 

90 

91 

87 

91 

96 

96 

92 

91 

92 

99 

87 

88 

90 

87 

89 

92 

91 

91 

79 

77 

87 

90 

86 

88 

86 

91 

88 

84 

86 

88. 

M  1  N 

74 

73 

75 

77 

74 

76 

75 

72 

72 

75 

76 

74 

74 

72 

71 

68 

69 

73 

73 

73 

71 

71 

71 

71 

77 

74 

74 

7  1 

71 

72 

73. 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

n 

92 

96 

99 

98 

96 

91 

86 

90 

93 

93 

95 

94 

94 

92 

90 

90 

87 

89 

87 

80 

72 

76 

80 

85 

85 

79 

70 

78 

82 

87. 

M  1  N 

73 

73 

72 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

71 

70 

72 

69 

73 

72 

66 

64 

65 

65 

68 

68 

71 

61 

53 

46 

56 

68. 

T AM  1  AM  1    TRL   AO  Ml  BEND 

MAX 

91 

89 

92 

92 

95 

96 

97 

94 

95 

94 

90 

89 

91 

92 

90 

89 

95 

93 

88 

82 

81 

89 

92 

92 

91 

93 

93 

93 

89 

68 

91. 

M  1  N 

77 

m 

76 

76 

76 

74 

73 

73 

74 

76 

74 

74 

76 

75 

73 

71 

72 

74 

73 

73 

71 

68 

74 

73 

75 

75 

75 

76 

74 

75 

74. 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

92 

91 

91 

90 

99 

88 

88 

69 

92 

94 

92 

88 

91 

90 

88 

89 

83 

74 

81 

85 

80 

88 

92 

87 

87 

79 

81 

86 

87. 

M  1  N 

72 

75 

74 

73 

75 

76 

73 

7  2 

75 

75 

72 

73 

73 

72 

71 

68 

74 

75 

72 

72 

72 

72 

72 

68 

71 

71 

73 

66 

62 

71 

72. 

TARPON    SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 

91 

92 

91 

93 

90 

90 

90 

89 

89 

90 

9  i 

94 

93 

94 

92 

92 

90 

89 

88 

86 

83 

81 

84 

83 

90 

90 

88 

85 

78 

82 

88. 

M  1  N 

73 

75 

15 

74 

74 

75 

73 

73 

74 

75 

74 

73 

74 

73 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

69 

69 

70 

70 

72 

65 

63 

64 

71. 

TAVERN  1 ER 

MAX 

89 

85 

89 

89 

89 

90 

89 

89 

90 

89 

88 

88 

88 

88 

87 

87 

88 

89 

88 

88 

84 

84 

89 

86 

66 

67 

86 

88 

87 

88 

87. 

MIN 

77 

73 

78 

80 

77 

79 

73 

76 

78 

78 

73 

74 

78 

79 

71 

75 

79 

76 

71 

72 

74 

70 

77 

73 

74 

75 

75 

74 

73 

74 

75. 

USHER  TOWER 

MAX 

91 

93 

91 

90 

»2 

■■" 

89 

90 

91 

92 

94 

93 

91 

93 

92 

91 

90 

90 

89 

85 

77 

83 

88 

85 

86 

88 

84 

79 

79 

85 

86. 

MIN 

72 

ro 

72 

71 

71 

72 

70 

69 

70 

72 

71 

71 

72 

70 

68 

72 

66 

69 

70 

70 

66 

67 

69 

67 

67 

65 

71 

55 

53 

67 

66. 

VENICE 

MAX 

92 

93 

92 

91 

89 

91 

92 

92 

92 

92 

91 

92 

93 

90 

90 

90 

89 

91 

86 

80 

81 

87 

90 

90 

90 

90 

89 

83 

85 

86 

89. 

MIN 

72 

I  ' 

74 

72 

76 

74 

72 

74 

74 

73 

74 

72 

73 

71 

69 

73 

74 

73 

72 

70 

71 

72 

71 

73 

71 

74 

70 

63 

73 

72. 

VEAO  BEACH   FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

90 

87 

86 

88 

92 

92 

90 

90 

89 

90 

91 

91 

96 

86 

90 

93 

90 

89 

77 

80 

86 

89 

85 

85 

86 

90 

81 

83 

86 

87. 

M  1  N 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

72 

72 

73 

75 

76 

76 

75 

71 

71 

71 

72 

73 

74 

72 

>'. 

70 

71 

70 

76 

75 

73 

70 

68 

72 

72. 

WAUCHULA  2  N 

MAX 

93 

92 

93 

92 

94 

94 

92 

93 

<' 

95 

94 

92 

93 

91 

91 

92 

92 

94 

85 

80 

80 

87 

90 

90 

90 

91 

90 

83 

84 

84 

90. 

MIN 

70 

73 

73 

72 

73 

75 

72 

70 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

69 

66 

69 

71 

72 

72 

70 

70 

70 

68 

69 

67 

72 

67 

63 

71 

70. 

W  PALM   BEACH   RADIO  WJNO 

MAX 

92 

91 

91 

91 

91 

92 

93 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

89 

90 

90 

90 

81 

81 

90 

90 

88 

68 

88 

92 

92 

91 

88 

89. 

M  1  N 

80 

72 

76 

78 

7* 

74 

72 

71 

72 

75 

78 

78 

79 

79 

79 

73 

72 

72 

72 

72 

70 

66 

70 

71 

70 

69 

71 

74 

68 

73 

73. 

WEST   PALM   BEACH  WB  AP 

MAX 

91 

91 

91 

89 

92 

... 

95 

92 

91 

91 

90 

90 

90 

89 

90 

89 

92 

90 

88 

81 

82 

68 

89 

88 

86 

89 

93 

87 

85 

85 

89. 

M 1  N 

73 

77 

76 

77 

76 

74 

74 

72 

'  < 

75 

75 

75 

75 

72 

75 

74 

75 

73 

74 

73 

70 

68 

74 

73 

75 

75 

74 

71 

73 

73 

73. 

WEWAMI TCHK  A 

MAX 

93 

9* 

93 

94 

94 

94 

90 

81 

94 

94 

94 

94 

94 

93 

93 

93 

90 

89 

88 

85 

78 

78 

81 

85 

85 

80 

78 

79 

84 

86. 

MIN 

67 

se 

69 

t,  . 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

70 

71 

72 

67 

67 

71 

70 

66 

63 

63 

63 

63 

67 

63 

67 

58 

50 

62 

67. 

WINTER  HAVEN 

MAX 

93 

94 

90 

91 

92 

92 

89 

93 

... 

93 

93 

92 

92 

91 

95 

91 

89 

91 

85 

80 

81 

84 

82 

86 

88 

91 

88 

81 

80 

84 

68. 

MIN 

70 

72 

72 

72 

73 

73 

70 

68 

71 

74 

73 

72 

72 

69 

67 

69 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

67 

70 

67 

70 

66 

62 

71 

69. 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

94 

93 

98 

96 

98 

94 

88 

87 

90 

94 

95 

94 

95 

(0 

93 

94 

85 

86 

87 

88 

79 

72 

79 

79 

89 

86 

78 

71 

79 

68. 

MIN 

70 

72 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

70 

71 

69 

69 

71 

69 

69 

67 

62 

64 

61 

62 

64 

67 

70 

58 

48 

53 

67. 

S*«  Rofvrcnce  No'.oa  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1962 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  1 

or 
Avg 

BAY  LAKE 

EVAP 

.23 

.  12 

.  12 

.25 

.  19 

.23 

•  * 

.  15 

.  17 

.  15 

.  16 

B  5.  60 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.23 

.  16 

.  10 

.  14 

.07 

: 

.24 

.34 

.29 

.21 

.  17 

.  17 

.15 

.21 

.  18 

.24 

.22 

.21 

.  15 

.07 

.07 

.05 

.  16 

.  19 

.  16 

.21 

.  19 

.  19 

.  16 

5.25 

CLEWISTON  US  ENGRS  CA) 

EVAP 

8  4 ,  30 

^AX 

92 

94 

95 

92 

90 

93 

94 

94 

94 

93 

93 

91 

93 

93 

90 

90 

90 

93 

92 

87 

77 

75 

87 

91 

90 

90 

91 

87 

88 

90.1 

^1  N 

78 

80 

78 

79 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

77 

78 

76 

76 

75 

7  6 

77 

75 

72 

71 

73 

74 

75 

75 

7  0 

76 

73 

73 

76.2 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

• 

• 

*  *k 

W!  ND 

*  g| 

~^ 

66 

'  53 

"  ^ 

" 

" 

'  56 

■  £g 

108 

*  |® 

■  ^ 

104 

33 

*  *g 

'  ^ 

1915 

MAX 

96 

96 

99 

100 

96 

102 

98 

99 

99 

100 

94 

94 

96 

96 

97 

98 

96 

95 

88 

89 

88 

88 

100 

100 

101 

102 

101 

90 

IOC 

96.4 

MIN 

78 

79 

78 

78 

78 

78 

76 

78 

79 

76 

78 

78 

SO 

77 

76 

75 

78 

78 

77 

77 

77 

72 

73 

74 

73 

72 

72 

76 

76 

78 

76.5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.28 

.20 

.  14 

.33 

.25 

.  19 

.24 

.23 

.20 

.29 

.23 

.  15 

.  19 

.05 

.26 

.41 

.02 

.24 

.42 

.  44 

.40 

.11 

.25 

.  12 

.  19 

.23 

.25 

.24 

.21 

.27 

7.03 

WIND 

44 

17 

33 

25 

10 

21 

36 

31 

15 

30 

46 

21 

30 

38 

5 

27 

20 

21 

21 

25 

5 

38 

37 

33 

51 

6 

7 

38 

26 

18 

775 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.  12 

.22 

.24 

.  14 

.  17 

.24 

.21 

.  10 

.27 

.24 

.27 

.  18 

.26 

.29 

.24 

.21 

.23 

.20 

.  19 

* 

* 

.20 

- 

.06 

.  14 

.20 

.  18 

.  19 

.  11 

.  14 

B  5.42 

WI  ND 

20 

10 

15 

10 

15 

25 

15 

5 

5 

10 

20 

20 

10 

5 

15 

10 

15 

20 

5 

5 

60 

15 

20 

10 

10 

15 

35 

20 

5 

15 

460 

MAX 

98 

9  6 

98 

101 

101 

101 

94.0 

MIN 

73 

73 

74 

73 

74 

75 

74 

72 

73 

76 

75 

74 

75 

73 

72 

71 

72 

7  2 

72 

72 

68 

67 

7 : 

67 

68 

69 

72 

61 

57 

66 

71.0 

HI ALEAH 

EVAP 

.25 

.24 

.09 

.26 

.20 

.  15 

.  17 

.  19 

.22 

.28 

.  16 

.27 

.  16 

.25 

.  10 

.21 

.24 

.  18 

.  11 

.04 

_ 

.06 

.  19 

_ 

.22 

.  16 

.  17 

.29 

.09 

.  12 

8  5.43 

WI  ND 

21 

34 

11 

25 

21 

14 

.8 

10 

20 

23 

35 

30 

40 

41 

13 

36 

20 

23 

23 

21 

20 

33 

36 

14 

28 

42 

16 

25 

22 

17 

732 

LISBON 

EVAP 

.  20 

.  2  1 

.  17 

.  15 

.  15 

.  13 

.  23 

.  13 

.  13 

.  22 

.  24 

.  20 

.  .  ^ 

.  14 

.  20 

.  20 

■  2^ 

■  *° 

.  17 

.  05 

.  08 

.  1 1 

.  0  8 

.  05 

.  1 9 

.  20 

.  16 

.  ' 1 

.  05 

.  08 

4.81 

WIND 

15 

15 

10 

10 

5 

15 

2  C 

5 

10 

15 

10 

10 

15 

390 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.24 

.  19 

.  12 

.  15 

.  15 

.22 

.34 

.30 

.23 

.20 

.31 

.  18 

.  13 

.22 

.  15 

.25 

.  15 

.26 

.  18 

.  10 

.  18 

.  12 

.  18 

.22 

.29 

.22 

.21 

.28 

.09 

B  6.06 

WIND 

16 

5 

6 

8 

12 

29 

35 

27 

15 

24 

12 

7 

9 

13 

31 

12 

20 

13 

5 

5 

21 

23 

28 

38 

51 

20 

- 

30 

74 

633 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.  26 

.  18 

.  17 

.  20 

.  10 

.31 

.  30 

.  35 

.  25 

.  29 

.  15 

.  14 

B  6.  60 

TAMI AMI    TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.  12 

.  13 

.  2  1 

.  10 

.  16 

.  16 

1  V 

.08 

.  14 

.  39 

.21 

.  18 

.  10 

.  10 

.  08 

.  13 

.  03 

.23 

.  17 

.08 

.  18 

.21 

.  18 

.  18 

.  16 

.  08 

.  1 1 

B  4.21 

WIND 

21 

25 

31 

13 

16 

5 

6 

7 

12 

13 

5 

24 

46 

19 

17 

10 

9 

11 

13 

16 

17 

37 

22 

27 

18 

6 

9 

9 

9 

473 

MAX 

92 

87 

95 

92 

96 

99 

99 

92 

96 

94 

87 

85 

90 

90 

88 

82 

94 

92 

81 

84 

74 

67 

88 

95 

9  I 

J  E 

91 

.. 

84 

84 

83.5 

MIN 

77 

78 

77 

78 

78 

78 

76 

74 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

75 

74 

72 

77 

75 

74 

73 

72 

■•- 

74 

n 

n 

77 

78 

74 

77 

76.0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.22 

.21 

.21 

.  16 

.  14 

.  12 

.22 

.  34 

.  18 

.23 

.29 

.20 

.  13 

.  15 

.27 

.24 

.35 

.21 

.  15 

.  10 

.22 

.26 

.  2  0 

.22 

.29 

.  11 

8  6.34 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.32 

.24 

.24 

.26 

.26 

.  32 

.22 

.  10 

.  10 

.  14 

.27 

.  17 

.39 

.  IB 

.  13 

.23 

.33 

.03 

.  14 

.30 

.40 

.  35 

.08 

.  18 

.  16 

.  08 

.  14 

.23 

.  14 

.  17 

6.30 

WIND 

97 

48 

34 

28 

34 

54 

56 

40 

31 

32 

28 

46 

35 

40 

33 

40 

27 

29 

72 

151 

160 

171 

143 

113 

33 

73 

104 

33 

51 

1893 

(a)     EVAPORATION  MEASURED   IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE   HAVEN  LOCK    1   -   EVAPORATION   AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE   6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL   RULE R  OEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOOORUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relati 

ve    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

2 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1,00  A 
EST 

7,00  A 
EST 

1,00  P 
EST 

7  ,00  P 
EST 

Trace 

.01-  09 

10-49 

0> 

A 

in 

1  00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

APALACHI COLA  WB  CITY 

6.6 

23 

NE 

22 

1 

3 

6 

2 

2 

1 

15 

51 

6.8 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

E 

12 

7.5 

21++ 

ESE 

24 

85 

66 

62 

77 

5 

3 

4 

2 

1 

1 

17 

- 

6.9 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

8.8 

31++ 

WSW 

16 

7 

5 

7 

2 

1 

2 

24 

5.9 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NE 

11 

6.4 

35 

N 

21 

86 

92 

61 

78 

5 

5 

7 

3 

0 

0 

20 

51 

7.2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ESE 

27 

9.6 

34 

S 

21+ 

78 

80 

67 

73 

4 

9 

9 

2 

1 

0 

25 

56 

6.8 

LAKELAND  WB  CITY 

5.7 

9 

5 

6 

2 

1 

1 

24 

58 

6.3 

MI  AMI   WB  AIRPORT 

ESE 

16 

6.6 

40++ 

SSE 

21 

86 

87 

66 

76 

5 

6 

5 

6 

1 

0 

23 

46  0 

6.9 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ESE 

12 

6.5 

28++ 

SW 

22 

90 

91 

58 

78 

2 

5 

5 

2 

2 

23 

6.9 

PENSACOLA  WB  CITY 

NNE 

8.0 

20 

NW 

26 

2 

6 

3 

3 

0 

0 

14 

55 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

ENE 

13 

8.3 

21++ 

S 

2  6+ 

89 

93 

61 

77 

3 

5 

4 

1 

2 

1 

16 

7.  1 

TAMPA  WB  AI RPORT 

E 

15 

9.4 

26+ 

s 

22 

86 

90 

64 

76 

11 

5 

e 

0 

1 

1 

26 

59 

6.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AI RPORT 

ESE 

12 

7.5 

27++ 

N 

14 

85 

89 

65 

77 

8 

3 

7 

1 

3 

1 

23 

6.8 

B   CITY  OFFICE  DATA 

S«*  r*f«r«oce  not«»  folio*. m  Station  tnd««. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


SEPTEMBER  1962 


ISOUNES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.    CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS. 

PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 

-  126  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


SEPTEMBER  1962 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


STATION 

:  no. 
> 

U 

0 

S 

P 
g 

moN 

TIME  AND 
TABLES 

Q      l>vJU  Pi  1  I 

0 

-j 

s 

Q 

-J 

c 

■J 

s 

E 

i 

AitlANOtR  *.»R|NGS 

00  TO 

SO 

m!d 

Sp 

APAlAChICOla  MB  CD* 

0111  FRANKLIN 

is 

MIL' 

c 

6P 

6P 

30 

164 

6P 

c 

■AO iO*  *AR» 

2T  50 

81 

31 

5P 

OaTA  POLK 

2T  54 

11 

}C 

1  24 

5P 

5P 

0)10  Ml  LL  '..BOROUGH 

41 

7A 

7A 

TA 

38 

etiLt  Glade  "«cn  wtl  * 

26  62 

HO 

ODfl  MINLjHT 

at 

00 

17 

5P 

5P 

0756  ORANGE 

64 

6P 

oio«j«tstown  ;  it 

11  " 

SO;*  RATON 

g< 

04 

c 

0940  MANATEE 

10 

SP 

5P 

1020  LIBERTY 

160 

5P 

5P 

c 

OROO*  iv  1  LLE    KM"  Mill 

BUSmNELL   J  C 

6P 

CANAL    POINT    GATE  i 

26  42 

BO 

)6 

c 

1276  PALM  BEACH 

BO 

ja 

24 

KID 

8A 

1310  LEE 

3 

5P 

5P 

10 

70 

CECAR  KEY 

29  00 

-1  j 

02 

1544  WASHINGTON 

es 

29 

1)0 

5P 

5P 

16)?  PINELLAS 

ifo 

-,■ 

6P 

C  l  t  H 1 S 1  On 

(LtllMOt)  U  S  ENG 

26  AS 

BC 

44 

c 

1869  HIGHLANDS 

Bl 

1 1. 

40 

8A 

19TB  PUTNAM 

bP 

L 

34 

276 

4P 

2006  DIXIE 

29  38 

o  ? 

CROSS  CITv  J 

29  3B 

S3 

0? 

III*  BROWARO 

26  0«. 

80 

7 

MIO 

2150  VOLUSIA 

* 

9A 

c 

c 

OE  FUMAK  SPRINGS 

10  A3 

07 

2229  VOLUSIA 

AO 

5P 

5P 

OC  Solo  CITY  *  Sw 

2288  HIGHLANDS 

jo 

a  a 

c 

DO*  TORTuGAS 

24  36 

62 

52 

2850  COLLIER 

3 

6P 

6P 

2915  PUTNAM 

6P 

6P 

IB 

c 

rcmuNDiw  beach 

30  AO 

B  1 

2B 

F  AMINGO  RANGE"  STATION 

3020  MONROE 

25  OB 

BO 

3 

SA 

8A 

8A 

31 3T  OKEECHOBEE 

60 

5P 

5P 

foot  GREEN  12  "Sw 

316)  BROwARD 

Fl    L  AUDE 10 At  t    BAhIA  MAR 

26  07 

BC 

FT     AUDERDA  E  EXP 

3171  BROMARO 

2b  06 

BO 

7 

BA 

e* 

3186  LEE 

15 

MIO 

MIL' 

c 

FOUNTA in  s  sse 

5P 

GAINESVILLE    )  WSW 

6 

29  36 

B2 

22 

CO 

GAINESVILLE    FAA  AC 

3326  ALACHUA 

29  42 

82 

155 

MID 

Hit 

3*70  BAKER 

140 

4P 

*" 

c 

c 

MART  LAKE 

T 

28  23 

81 

14 

3909  DADE 

80 

7 

8 

BA 

BA 

8A 

c 

)9S6  ALACHUA 

75 

5P 

5P 

C 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

1 

27  48 

Bl 

19 

1.173  LEVY 

82 

12 

6289  CITRUS 

81 

5P 

9/ 

A))?  ORANGE 

JACKSONVILLE    MO  AP 

e 

30  24 

Bl 

39 

JACKSONVILLE  BE AC" 

)0  17 

Bl 

10 

TP 

7P 

4.394  HAMILTON 

140 

KENDALL    I  E 

KIT  NtST   tf 8  AIRPORT 

45  TO  MONRO t 

2*  3  3 

69 

<t*  WE  ST   MS  CITY 

45  75  MONROE 

\ 

KISSIHWEE  i 

4624  OSCEOLA 

5P 

5P 

LA  BELLE 

4662  HENDRT 

26 

5P 

LAKE   AL'RED  EKP  STA 

4707  POLK 

A3 

180 

5P 

LAKE   CITY   J  I 

4731  COLUMBIA 

it 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 


Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "CI imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the    •Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  f ound  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automat  ic  wind  instruments . 

*     Amount  inc luded  in  foil owing  measurement,   t ime  distribution  unknown . 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;     however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermomet ers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  t he  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield . 

AR     This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Inc ludes  total  f  or  pr ev  i  ous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  var iable . 

General  weather  conditions   in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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86.7 
86.8 
86.4 
86.8 
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6.71 
7.07 


5.80 
5.99 


2.10 
.46 
.65 
.59 
.68 

1.22 
.95 
.40 

2.55 


.54 
1.43 


1.70  30 

.35  31 

.55  1 

.46  15 

1.24  10 

.33  34 

.28  4 

1.05  23 

1.02  23 


1.01 
1  - 

.52 
8.51 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     99°  on  the  14th  at  Sarasota 

Lowest  Temperature:     31°  on  the  27th  at  Glen  St 

Mary  Nurseries  and  Live  Oak  2  ESE 

Greatest  Total  Precipitation:     12.58  inches  at  Tavernier 

Least  Total  Precipitation:     0.34  inch  at  Fort  Drum  5  NW 

Greatest  One-Day  Precipitation:     8.51   inches  on  the  30th 

at  Tavernier 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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FLORID* 
OCTOBER  1962 


Station 

Day  of  Month 

I 

4 

5 

6 

7  | 

8 

9 

10 

"1 

12 

13  [  14  IS 

16  | 

17 

18 

19  20 

21 

22 

23 

24 

25  |  26  |  27 

28  29 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 
APALACHiCOLA  MB  CITY  ft 
AVON  PARK 
(JABSON  PARA 
BARTOW 

1.99 

.53 
1.23 

.73 
1.79 

•  2* 

.33 

.02 
T 

•  33 
1.05 

.10 

.02 

.09 
.02 
.12 

T 

.03 

T 

.06 

•  29 

.25 

7 

.51 
.2* 
.57 

.05 

T 

•  80 

.04 
.05 

BAY  LAKE 
BAY PORT 

BELLE  glade  exp  STA 

BIG  C YPRC Si  RESERVATn 
BITHLO 

1.11 
1.27 
3.01 
1 .50 
1.51 

.36 
1.67 

.0* 
.16 

.06 

2.M 

.13 

,44 

.12 

■  1 5 
.21 

.66 

.02 

.02 
.14 

.25 

•  20 
.2* 

.45 
.35 
.4* 

.66 
.06 

.03 
.02 
.09 
.57 

BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRADENTON  CAP  STATION 
BROOKSVILLE  CM I N  MILL 
6USMNELL  2  E 
CANAL   POINT  USOA 

2.21 
1.66 

1  .20 
1.70 

.01 

■  36 

.69 

.16 
.13 

T 

T 

.09 

.10 

T 

.0*  .35 

.02 

1.05 
.50 
.70 

.35 

7 

.63 
.18 
.49 
.0* 

CAPT 1 VA 

C ARRABE  LLE    1  NMW 
CARYVILLE 
CEDAR  KEY 
CMIPLEV   5  E 

1  .45 
2.88 
.97 
3.6* 

l.»0 

.50 
.*2 

.*0 

.85 

.24 

.20 
.  1 '. 

.38 

•  18 
.02 

.80 
.03 
.96 

.10 

7 

•  47 

.*7 
.61 
.76 

CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CORNWELL  *  NW 

1.10 
3.23 
1.76 
2.1* 
.*5 

T 

.68 
•  *5 

.61 
.21 

T 

T 

1.79 

,01 

.  )6 
.14 
.09 

.09 

.01 

T         T  T 

T 

7 
T 

.03 

T 

.23 
.18 

.67 

.35 
T 

•  41 

T 
T 

1.06 
.20 
.10 

T 

CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
CROSS  CI  TV  2 
DAN  I A  4  WNW 
DAYTONA  BE  ACM 

2 .56 
2.67 
.86 
1.18 
3.22 

.02 
.33 

.51 

•  *5 
.90 

.11 

.62 
.43 

.07 

.25  .05 
1.36 

.15 

•  81 

•  60 

.82 
.31 

.06 

.27 

.06 

DAYTONA  BEACM  WB  AP  R 

DEER  PARK 

OE  FUN  1 AK  SPRINGS 

DE  LAND  3  N 

OE  SOTO  CITY  4  SW 

3.57 
.51 
3.25 
l.*2 
1  .00 

•  63 

.7* 
.31 

.03 
.09 
T 

.02 
.02 

.01 

.11 
.21 

T 

T 

1.09 

.18 
.10 

T 

•06  1.02  T 

T  .03 
.77 

.02 

.06 
.02 

.02 

.32 

•  13 
.02 
.45 
.90 

T 

.11 
.63 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
OR  Y  TORTUGAS 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FE  LLSMERE 

*.*7 
2.7* 
2.90 
1  .58 
.73 

■  72 
.22 

1.22 
T 

I 

.10 

T 

•  05 
.44 
.16 

T 

.23 
.33 

.63 
•  21 

.48 

.*0 

.40 

T 

7 

.12 
.50 
.75 
.18 

.47 
.50 

•  17 

.30 

1.01 
.95 
.60 

FERNAND1NA  BEACM 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

FORT  ORUM  S  NW 

FORT  GREEN  12  WSW 

FT  LAUDEROALE  BAH  1 A  MAR 

1.62 
.87 
.3* 
1  .47 
2.31 

.76 

.07 
.07 

T 

.11 
.02 

.0* 

.28 
.13 

.10 

T 

.15 

.63 
.65 

.03 
.0*  .02 

.11  .51 

.05 

.1* 

7 

.02 

•  07 

.05 
.45 

.40 

.27 

.02 

.01 

•  6* 
.16 

.09 
.52 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 
GAINESVILLE   3  WSW 
GAINESVILLE  FAA  AP 

2.96 
5.** 

3.63 
3.28 
3.27 

.31 
.02 

T 

.93 
.57 

.08 

.56 
2.55 

.02 

T 

.8* 

.01 
.65 

.10 
T 

T 

1.47 

•  19 
1.75 

T 

.22 

3.3* 

T 

.02 

T 

.02 

.62 
.15 
.51 
.59 

1.00 
.02 

.62 

.02 
T 

.01 

.21 
•  47 
.10 
.37 
.24 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MART  LAKE 

MIALEAH 

Ml  GM  SPRINGS 

HILLSBOROUGH  RvR  ST  PK 

2.00 
1.05 

1.11 
1.2* 

.08 

- 

.02 
•  02 

T 

.2* 

T 

.09 

•  12 

.02 

.28 

1.12 

.08 
.»3 

.11  .11 
.05 

.33 

T 

.07 

.10 
.55 

.25 
.*6 

.07 

.12 
.27 

.78 

.15 
.23 
.06 

HOMES TEAO  EXP  STA 

indian  lake  estates 
island  grove  2  wnw 
1 slewortm 

jacksonville  wb  ap  r 

3  .  36 
1  .10 
.62 
.82 
1.13 

1  .29 
.22 

.07 

■  88 

.01 

.08 
I 

•  86 

.29 

.26 

.12 

.01 

.01 

T 

•  2* 
.42 
.27 
.26 

■  20 

.06 

•  86 

.01 

.04 

.18 
.29 
.46 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER   3  SE 
KENDALL  2  E 
KEY  WEST  MB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 

1 .95 
1.60 
/10.72 
3.66 
1.96 

•  15 

.*! 

T 

.75 

■  02 
.03 

■  *1 
.02 
.23 

.76 
.06 

.04 

.12 
T 

T 

.23 

1.74 
.02 

•  61 
1.05 

.71 

T 

.01 
.01 

T 

..J -9 

.28 
.07 

.0* 

.42 
.10 

•  .06 

.05 
.08 

.01 

7 

.02 
T 

7 

T 

.12 
.17 

.03 
.02 

•  17 
T 

.16 

.17 
.25 

.23 
.37 
•  15 
.22 
.07 

'  1  SS 1  MM  £  £  2 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  H1AWASSE 

1.61 
.89 
l.*6 
2.81 

•  45 
.01 

.06 

.57 

.35 
.46 
1.3b 

.20 

.16 

.37 

.37 
.15 

.7* 
.21 

.29 

1.00 
.20 
.06 

1.11 

LAKELANO  WB  CITY  R 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
L 1 SBON 

LIVE  OAK  2  ESE 

1.30 
.»3 
*.5* 
3.09 
1.56 

1 .20 

.35 

T 

.  il 

.22 
.01 

T 

1.58 

•  36 
.01 

.22 

.07 
.0? 

•  41 

.76 

T 

.04 

.67 
.26 

.56 
.10 

.08 
1.30 

.26 

T 
T 

•  54 
.02 

.52 
1.24 

LOU  AHA  TCHEE 
MAO I  SON 

MARATHON  SHORES 
MAR | ANNA    1ND  SCHOOL 

3.49 
l.»7 
l.*9 
2.76 

.98 
.10 

.06 
.37 

.02 

.03 
.90 

.33 
.51 

•  13 

.1*4 
.74 

.08 

.53 
.24 

.80  .05 

.07 

.18 
.03 

■  16 
.19 

•  99 
.03 

.62 
.19 

.02 

.08 

.01 
.11 

1 .34 

.24 
.52 

MAYO   5  NW 
MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI    BAY FRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 

1.83 
.96 
2.20 
2.00 
2.58 

.26 

.17 

.24 
•  11 

.06 
.16 

.30 
•  OB 

•21 

.18 

•10 

T 

.60 

.41 

.19 

.07 
.01 
.02 

.10 

.26 
.36 
1-15 

.06 
.08 

.01 

.02 

.37 
1.70 

1.39 

.30 
.38 
.20 

MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STAT  ION 
MONT | CELLO  2  S 

1  .50 
1.16 
*.33 
3.12 
1.30 

.27 
.55 
1.99 
1.30 

.02 
.36 
.13 
.03 

.00 
.19 

.70 

.0* 

.06 
.15 

•  24 

.46 

•08 
•  12 

T         .18  7 

.01 

T 

.0* 

.67 
.0* 

1.31 

.05 
.89 

.15 

.23 
.44 

T 

.35 
.09 
.19 

MOORE  MAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES  CAR  IB  GARDENS 
NICE Vl LLE 

1 .20 
.33 
.65 
1 .63 
1  .56 

.08 

.22 
.52 

.01 

.02 
.60 

.06 
.08 

.33 

.14 

.07 

T 

.  '. 

.15 

.03 
.08 

.03 

.33 

.03 
.07 

.74 

.50 
.41 

•  04 

.16 
.17 
.14 
.54 

N 1  T T AW  1  S 
OCALA 
OCALA  2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

•  3* 
1 .63 
1.61 
1.33 
1.90 

.10 

.74 

T 

.50 
.01 

.43 

.01 

.45 
•  SO 

T 

.01 

T 

T 

.1* 

.37 

1.10 
1.06 

.16 

.09 
.15 

T 

T 

.03 
.02 

.82 

PANAMA   CITY  2 
PARR  1 SH 

PENSACOL A  FAA  AIRPORT 
RENSACOLA  WB  CITY  R 

1.29 
1.63 
2.90 
2.93 

r 

2.2* 
1.37 

.** 

.33 
•  *9 

.02 
I 

.01 

.35 

.10 

.01 

.03 
.14 

•20 

.21 

.02 
.02 

.45 
.06 
.92 
T 

.02 

.01 

.25 
.39 

.03 
.29 

.40 
.90 

PERRINE 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNT  A  GORDA 

.96 

2.13 
.93 
2.9* 

.03 

.27 
.02 
.77 

.13 

•  20 

•  57 
•09 

.12 

•  10 
.*>.• 

.21 

.03      .02  .46 

•  17 
.61 

1.43 

.02 
.06 
.56 

.50 
.34 
.26 
.26 
.16 

OUINCY  EXP  STATION 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 

1.63 
3.*1 
1.33 

.63 

.20 
.0* 
T 

•  64 

•  22 

.26 
T 

.2b 

•  03 

.  i  i 

1.2* 

.01 

.61 

.01 

.07 
.01 

.36 

.04 
.38 

.38 
7 

T 

.12 

•  27 

.13 
.35 

S«*  (•f«»nc*  not*i  following  Station  lnd*i 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4  | 

5   |  6 

7   |   8  1 

9 

10 

11  |  12 

13 

14 

15 

16  | 

17  18 

19  |  20  21 

 '  '  

22 

23  24 

 1  

25  ]  26  1  27 

31 

SAINT  LEO 

. 

 44 

— 7*7 

SAINT  HARKS  6  SE 

1.77 

•  27 

76 

•  22 

ST  PETERSBURG 

T 

*01 

"  79 

T 

•  65 

SANBORN  TOWER 

.10 

.20 

T 

.  J  .3 

.06 

.10 

SANFORD  EXP  STATION 

* 

.08  .10 

.23 

.08 

.13 

•  31 

.71 

SARASOTA 

1  .78 

.08 

.93 

T 

•  77 

SOUTH  HI AM 1    5  H 

1.00 

•  33 

•  33 

.05 

08 

T  _ 

T 

.0 

T 

06  T 

* 

STARKE 

2.28 

1.19 

•  05 

.28 

04 

•  40 

•  32 

STUART   I  N 

.18 

•02 

.26 

.01 

.22 

loi 

.04 

.03 

.05 

.05 

TALLAHASSEE  WB  AP 

.45 

.01 

T 

T 

.33 

.u 

T 

T 

T  ami  AMI    TRL   40  HI  BEND 

3.27 

.06 

.41 

1.27 

.94 

.59 

TAHPA  W8  AIRPORT  R 

1.28 

•  51 

T 

.02 

T 

.45 

T 

■  30 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

1.15 

.10 

.17 

.58 

•  30 

TAVERNIER 

12.58 

•  35 

T 

.20 

.29 

.11 

.87 

6.51 

2.25 

USHER  TOWER 

.60 

.60  .20 

VENICE 

1.52 

.09 

.26 

.20 

.97 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

.75 

T 

T 

.21 

T  T 

•  35 

T 

.05 

.14 

WAUCHULA  2  N 

.96 

.53 

T 

.04 

.30 

.09 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

2.65 

.12 

.31 

.22 

T 

.27 

T 

.78 

.10 

T 

T 

1.05  T 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  H 

2.16 

.14 

.04 

.20 

T 

.25 

.03  T 

T 

.30 

.07 

T 

.10 

1  .02 

T 

T 

.01 

WINTER  HAVEN 

.92 

.04 

.03 

T 

.61 

.24 

WOODRUFF  OAM 

2.51 

.49 

.86 

.04 

.96 

.16 

REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  O.  Box  3658,  University  Statior 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in  this  i 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 


Gainesville,  Florida. 


>  any  Weather  Bur 


Unless  othi 
departures 


Temperature  in  *F.   precipitation  and  evaporatii 


ches  and  wind  i 


Monthly  degree  day  1 


rwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulle 
of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.  Max  and 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table.  "Daily  Precipitation"  Table.  "Daily  Temperature"  Table,  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observatK 
times  m  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G    "Soil  Temperature"  Table. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table.     "Evaporation  and  Wind"  Table,   "Daily  Soil  Temperature"  Table,  and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
**    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.    This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 


in  "Evaporation  and  Wind"  Table 


i  Index  shown  observation 


I  Thermorr 
building. 


i  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  gr 


und: 


the  i 


ce  indicates  that  the  thermometer 


xposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


II    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  af 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered, 
station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 


ry  slightly  from  the  ; 


!  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  t 
iints  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


R  Amounts  from  recording  gage.  (Thes< 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T  Trace,  an  amourt  too  small  to  measure. 
V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.  m.  ,  EST  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  V.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA.  .11  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  .  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  ••Substation  Hi.tory"  for  this  Stat..   That  publication  may  be 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.  Washington  25.  D.  C.  for  35  cents.    Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  station,  may  be  found  ,n  the  latest  annual  i.sue. 
of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

r  Superintendent  of 


Subscription  Price: 
Documents.  Remittal 


cents  per  copy  monthly  and  annual;  *2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.  >  Checka  and  money  order,  should  be  made  payable 
and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.  Washington  25.  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1962 


Day  01  Month  §> 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

— 

28 

29 

30 

31 

|  Aver 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

91 

9  2 

9  0 

91 

66 

B  ' 

90 

90 

90 

87 

86 

88 

89 

89 

88 

68 

83 

82 

83 

84 

89 

81 

81 

76 

74 

69 

72 

79 

79 

78 

76 

84.2 

M1N 

69 

"° 

69 

61 

63 

65 

58 

47 

49 

63 

59 

5  5 

3  7 

APALACMICOLA   WB  CITY 

MAX 

79 

a  -. 

BS 

85 

85 

83 

83 

87 

86 

82 

80 

83 

63 

82 

81 

82 

85 

86 

81 

81 

84 

60 

79 

67 

71 

68 

65 

70 

73 

71 

76 

79.6 

MIN 

71 

68 

75 

67 

66 

69 

70 

68 

68 

67 

64 

6 1 

70 

66 

52 

47 

AVON  PARK 

MAX 

93 

»S 

95 

92 

94 

91 

94 

93 

94 

91 

90 

91 

90 

90 

92 

69 

84 

85 

87 

89 

92 

85 

88 

SO 

80 

76 

77 

83 

63 

81 

85 

88.0 

71 

6  H 

72 

73 

72 

69 

65 

66 

69 

68 

67 

71 

69 

67 

63 

57 

5  5 

53 

60 

66 

64.2 

BAR  TOW 

MAX 

93 

94 

93 

93 

92 

90 

92 

92 

91 

90 

90 

89 

88 

89 

89 

86 

86 

86 

86 

87 

88 

84 

82 

82 

82 

74 

e : 

81 

78 

11 

87.0 

MIN 

72 

69 

65 

67 

70 

67 

66 

66 

66 

60 

58 

56 

65 

66 

60 

51 

5 

50 

59 

56 

58 

8AYP0RT 

MAX 

61 

85 

89 

88 

86 

88 

86 

88 

87 

88 

67 

86 

88 

90 

88 

90 

88 

84 

6  1 

80 

80 

82 

78 

75 

74 

75 

78 

80 

78 

76 

83.5 

MIN 

66 

71 

71 

71 

72 

71 

68 

62 

60 

58 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

MAX 

88 

90 

91 

91 

88 

B  ! 

89 

88 

90 

88 

90 

88 

88 

87 

88 

88 

87 

85 

81 

82 

83 

87 

89 

84 

83 

82 

80 

78 

81 

82 

60 

86.0 

MIN 

70 

67 

69 

65 

63 

55 

55 

61 

68 

62 

55 

55 

5  1 

59 

57 

64.2 

BIG  CYPRESS  RE SERVATN 

. 

85 

92 

91 

91 

88 

91 

89 

89 

89 

89 

89 

88 

87 

84 

84 

87 

88 

85 

82 

82 

86 

82 

79 

86.7 

76 

68 

68 

66 

64 

60 

70 

64 

58 

60 

57 

61 

63 

67.7 

BLOUNT  STOWN   2  SE 

MAX 

M  N 

BRADENTON   EXP  STATION 

MA» 

87 

38 

91 

90 

90 

91 

89 

87 

88 

91 

90 

o7 

90 

90 

90 

90 

86 

84 

83 

82 

85 

80 

63 

76 

76 

75 

77 

82 

82 

78 

78 

85.2 

69 

70 

67 

68 

64 

58 

57 

55 

67 

67 

56 

53 

52 

49 

54 

58 

59 

60 

63.7 

BROOKSV  1 LLE  CHIN  HILL 

MAX 

90 

91 

92 

90 

92 

89 

91 

90 

90 

89 

88 

87 

88 

88 

88 

88 

88 

85 

87 

66 

83 

81 

78 

75 

75 

71 

78 

79 

77 

74 

84.9 

71 

71 

7° 

70 

66 

66 

64 

59 

53 

62 

65 

5  5 

48 

48 

59 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

90 

91 

92 

90 

91 

90 

91 

91 

92 

89 

88 

9  I 

90 

89 

88 

95 

88 

86 

86 

85 

89 

82 

82 

73 

76 

72 

74 

80 

80 

80 

74 

85.6 

61 

63 

62 

61 

55 

47 

4  8 

59 

53 

39 

5( 

58.2 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

83 

93 

SB 

91 

93 

91 

90 

90 

94 

90 

91 

89 

90 

88 

89 

87 

82 

85 

84 

87 

88 

83 

86 

83 

84 

81 

S3 

62 

82 

80 

87.1 

CAPTIVA 

MAX 

86 

89 

-J 

91 

88 

Be 

90 

87 

88 

86 

89 

87 

88 

88 

87 

86 

65 

84 

82 

62 

81 

85 

84 

79 

77 

75 

77 

79 

80 

76 

79 

64.4 

MIN 

73 

7 1 

71.0 

CARRABELLE    1  NNW 

MAX 

78 

85 

87 

89 

88 

65 

85 

90 

89 

87 

83 

85 

65 

86 

85 

86 

87 

88 

84 

82 

83 

84 

81 

76 

72 

69 

71 

75 

76 

72 

78 

82.3 

M  1  N 

62 

60 

62 

52 

48 

52 

55 

52 

.0 

CEDAR  KEY 

MAX 

89 

90 

91 

90 

90 

92 

91 

93 

94 

87 

91 

92 

92 

91 

90 

89 

86 

87 

87 

65 

92 

84 

86 

75 

74 

69 

74 

77 

79 

76 

74 

85.7 

M I  N 

79 

70 

75 

73 

75 

79 

70 

72 

68 

66 

70 

61 

CHIPLEY    3  E 

MAX 

85 

85 

87 

84 

84 

89 

89 

91 

85 

87 

87 

88 

88 

88 

88 

87 

86 

86 

85 

86 

85 

77 

80 

78 

67 

66 

70 

74 

81 

78 

72 

82.7 

MIN 

57 

58 

63 

62 

60 

57 

52 

59 

45 

35 

34 

CLEARWATER 

MAX 

86 

0  7 

89 

87 

87 

88 

88 

86 

86 

88 

87 

84 

86 

88 

88 

83 

82 

80 

78 

80 

84 

79 

81 

74 

74 

71 

74 

b 

80 

73 

76 

62.4 

72 

71 

71 

74 

72 

71 

68 

79 

69 

66 

67 

66 

60 

59 

69 

73 

59 

51 

50 

CLERMONT   6  S 

MAX 

91 

93 

94 

92 

90 

90 

92 

91 

B8 

89 

88 

90 

90 

90 

8  8 

86 

85 

87 

85 

67 

79 

83 

76 

79 

74 

73 

81 

80 

75 

73 

85.4 

M  [  N 

66 

6  7 

66 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

88 

92 

SB 

91 

87 

80 

88 

90 

89 

89 

SB 

Hd 

86 

87 

87 

88 

86 

85 

82 

85 

85 

85 

88 

85 

80 

78 

76 

78 

80 

8  " 

79 

85.1 

MIN 

72 

74 

74 

76 

73 

73 

7 1 

65 

69.0 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

8<i 

79 

a  ) 

85 

85 

86 

85 

90 

86 

88 

87 

86 

85 

86 

88 

67 

88 

86 

85 

84 

62 

80 

81 

72 

68 

72 

74 

78 

80 

77 

78 

82.4 

M  1  N 

67 

CROSS  CITY  2 

MAX 

90 

92 

92 

90 

90 

90 

90 

91 

9  1 

88 

88 

>0 

90 

90 

89 

90 

88 

87 

85 

85 

67 

85 

81 

76 

73 

71 

72 

80 

81 

79 

75 

85.4 

MIN 

0  0 

5  Q 

39 

57.4 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

85 

BS 

Be 

88 

90 

6  5 

91 

96 

9  1 

92 

87 

98 

87 

88 

89 

86 

85 

79 

BO 

79 

80 

9  0 

78 

85 

70 

73 

69 

77 

79 

9t 

80 

83.9 

7  ;i 

70 

65 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

8  5 

98 

S8 

88 

86 

83 

88 

88 

90 

85 

85 

65 

86 

85 

85 

84 

78 

79 

79 

81 

86 

76 

83 

70 

72 

68 

71 

77 

77 

77 

76 

81.6 

M  I  N 

72 

72 

70 

69 

51 

DEER  PARK 

MAX 

92 

93 

92 

90 

94 

9  0 

94 

90 

91 

86 

89 

90 

90 

88 

89 

88 

85 

86 

85 

86 

88 

83 

88 

62 

77 

77 

81 

81 

80 

82 

86. S 

MIN 

51 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

87 

81 

a  9 

87 

88 

92 

92 

95 

90 

89 

89 

90 

90 

87 

87 

88 

87 

87 

86 

87 

83 

79 

82 

73 

71 

68 

72 

76 

82 

71 

73 

83.8 

MIN 

0  J 

8 

50 

56.8 

DE   LAND   3  N 

MAX 

88 

! 

9  0 

88 

87 

84 

87 

87 

88 

88 

83 

ae 

84 

83 

80 

8  I 

80 

eo 

80 

80 

85 

80 

82 

79 

72 

71 

68 

79 

78 

74 

72 

81.7 

MIN 

7Q 

71 

7  J 

66 

62 

63 

58 

50 

56 

3 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

91 

91 

69 

94 

8  9 

69 

91 

91) 

90 

87 

88 

89 

87 

87 

86 

87 

63 

86 

87 

88 

88 

87 

84 

63 

81 

83 

SO 

82 

79 

80 

86.7 

M  i  N 

72 

72 

74 

70 

70 

69 

71 

71 

71 

3 

57 

59 

58 

69 

62 

59 

53 

57 

.  j 

60 

59 

65.8 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

89 

89 

BS 

88 

88 

88 

90 

88 

89 

87 

86 

85 

87 

88 

88 

85 

87 

86 

88 

85 

86 

87 

87 

81 

90 

80 

80 

80 

80 

81 

81 

85.5 

MIN 

79 

81 

80 

78 

80 

80 

76 

72 

70 

72 

75 

74 

73 

68 

3 

7 

71 

6 

75.4 

EVERGLADES 

MAX 

10 

9  1 

92 

89 

90 

91 

92 

90 

8  9 

91 

91 

89 

90 

89 

89 

8  9 

87 

84 

85 

87 

84 

87 

63 

83 

83 

79 

80 

B4 

83 

80 

78 

86.8 

MIN 

74 

74 

74 

63 

63 

68 

74 

65 

6 1 

57 

61 

63 

i 

65 

69.5 

FEDERAL  POINT 

MAX 

90 

93 

94 

91 

8  8 

89 

92 

92 

92 

86 

88 

86 

87 

89 

88 

88 

85 

84 

81 

81 

88 

85 

83 

72 

74 

67 

75 

76 

81 

85 

72 

84.6 

M  1  N 

6  a 

o  ft 

64 

64 

66 

68 

65 

68 

57 

56 

66 

61 

55 

43 

57 

54 

FELLSMERE 

MAX 

93 

)0 

91 

90 

93 

91 

92 

90 

(ii 

89 

87 

86 

87 

86 

66 

85 

83 

79 

65 

85 

79 

7  5 

85 

86.  9 

MIN 

70 

7  (J 

67 

66 

66 

67 

66 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

84 

9< 

86 

86 

80 

85 

94 

94 

91 

83 

84 

8  | 

82 

83 

83 

84 

81 

83 

82 

8  1 

91 

S3 

84 

73 

73 

66 

66 

7  0 

76 

74 

68 

81.3 

MIN 

74 

70 

7 

70 

60 

flamingo  Ranger  station 

MAX 

89 

" 

90 

89 

91 

91 

89 

SB 

89 

90 

88 

89 

89 

89 

90 

88 

86 

86 

86 

84 

82 

84 

83 

86 

84 

78 

84 

83 

83 

81 

79 

86.4 

MIN 

75 

7  7 

74 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

91 

91 

92 

90 

93 

91 

91 

90 

90 

93 

89 

90 

88 

89 

91 

89 

85 

81 

84 

66 

87 

85 

85 

82 

83 

79 

80 

83 

83 

BC 

82 

B6.9 

u  1  N 

67 

67 

70 

63 

63 

64 

64 

65 

FT   LAUDERDALE    BAH1A  MAR 

MAX 

88 

89 

89 

89 

89 

87 

88 

89 

91 

86 

88 

87 

87 

85 

84 

85 

85 

82 

86 

87 

86 

68 

85 

61 

80 

8 

76 

79 

79 

77 

78 

84.8 

MIN 

75 

72 

79 

7  8 

78 

72 

72 

66 

71.5 

FT   LAUDERDALE   EXP  SIA 

MAX 

89 

89 

89 

89 

90 

92 

91 

88 

'I 

91 

81 

as 

88 

86 

89 

86 

87 

87 

81 

86 

66 

89 

89 

85 

85 

81 

79 

78 

81 

81 

80 

86.3 

M|N 

72 

72 

/. 

72 

73 

7  J 

71 

67 

70 

71 

67 

it. 

71 

70 

72 

66 

61 

65 

62 

58 

58 

66 

70 

67 

60 

62 

60 

71 

70 

59 

65 

67.4 

FORT   MYERS   WB  AP 

MAX 

89 

92 

9. 

90 

91 

91 

91 

88 

8  9 

91 

89 

90 

91 

89 

91 

91 

66 

84 

86 

85 

86 

87 

85 

83 

82 

78 

80 

82 

83 

79 

81 

86.8 

MIN 

76 

74 

J4 

74 

76 

7o 

75 

76 

74 

75 

71 

71 

70 

73 

71 

68 

69 

69 

66 

62 

60 

69 

69 

63 

it 

57 

55 

59 

62 

62 

66 

66.4 

FORT  PIERCE 

MAX 

88 

99 

8  9 

88 

90 

96 

86 

88 

9  0 

88 

86 

MB 

85 

88 

85 

85 

84 

76 

83 

83 

63 

85 

84 

78 

79 

76 

77 

80 

78 

80 

80 

84.  1 

MIN 

71 

70 

74 

73 

71 

'1 

66 

68 

68 

69 

76 

70 

75 

72 

70 

67 

67 

60 

57 

57 

62 

66 

58 

56 

55 

66 

69 

69 

69 

63 

67.1 

GAINESVILLE   )  WSW 

MAX 

90 

92 

93 

90 

89 

88 

90 

91 

H  . 

87 

86 

8, 

88 

87 

87 

67 

84 

85 

82 

83 

87 

65 

83 

80 

72 

70 

69 

77 

79 

78 

71 

84.0 

MIN 

69 

66 

71 

69 

67 

64 

60 

62 

10 

62 

5S 

6  J 

61 

68 

66 

64 

65 

60 

53 

45 

50 

68 

57 

50 

42 

41 

34 

48 

53 

52 

61 

58.6 

Soo  Roloronco  Notos  Following  Station  Lndax 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1962 


Day  Oi  Monlh 


BUDDD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

mm 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

GAINESVILLE   FAA  AP 

MAX 

88 

90 

92 

87 

88 

89 

89 

89 

90 

85 

85 

85 

86 

85 

86 

88 

83 

85 

82 

83 

MIN 

70 

69 

71 

70 

66 

63 

60 

63 

66 

59 

58 

62 

61 

65 

64 

65 

62 

62 

54 

48 

GLEN   SI   MARY  NURSERIES 

MAX 

90 

93 

93 

89 

89 

90 

91 

90 

90 

85 

87 

88 

88 

88 

88 

88 

85 

85 

BO 

80 

MIN 

66 

69 

68 

68 

64 

60 

58 

59 

69 

5* 

53 

60 

57 

62 

61 

61 

61 

60 

50 

43 

H 1  ALE AH 

MAX 

89 

90 

90 

90 

90 

93 

92 

90 

91 

91 

90 

88 

87 

88 

88 

86 

87 

86 

84 

85 

MIN 

72 

72 

74 

75 

73 

75 

73 

69 

72 

73 

68 

77 

72 

71 

71 

69 

70 

67 

67 

62 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

89 

92 

93 

BS 

88 

89 

90 

90 

87 

87 

87 

8  7 

87 

88 

K8 

87 

83 

84 

MIN 

67 

68 

66 

70 

67 

67 

59 

73 

57 

56 

56 

60 

64 

64 

62 

62 

63 

53 

46 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

90 

89 

90 

90 

92 

91 

89 

90 

90 

90 

88 

88 

88 

90 

89 

89 

86 

86 

87 

88 

MIN 

69 

70 

73 

72 

72 

73 

68 

65 

68 

69 

65 

68 

b» 

69 

70 

67 

68 

66 

59 

56 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

MAX 

90 

91 

91 

90 

90 

91 

89 

88 

88 

89 

89 

88 

89 

89 

89 

88 

83 

a.- 

85 

85 

MIN 

68 

70 

72 

71 

73 

70 

65 

68 

70 

72 

68 

66 

68 

67 

67 

66 

67 

67 

58 

63 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

87 

91 

92 

88 

84 

89 

92 

92 

90 

85 

86 

85 

86 

86 

86 

85 

88 

86 

82 

82 

MIN 

72 

69 

73 

72 

67 

63 

67 

69 

68 

62 

61 

66 

65 

67 

67 

69 

67 

66 

58 

51 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

85 

86 

88 

87 

81 

84 

90 

91 

89 

82 

85 

85 

84 

85 

88 

82 

BC 

78 

MIN 

76 

72 

74 

73 

71 

66 

67 

65 

71 

66 

75 

68 

69 

74 

76 

76 

70 

68 

59 

55 

JASPER   3  SE 

MAX 

90 

94 

93 

90 

89 

92 

92 

92 

90 

86 

86 

87 

89 

87 

88 

86 

86 

86 

82 

85 

MIN 

66 

71 

70 

68 

69 

55 

58 

62 

69 

54 

52 

61 

57 

60 

65 

62 

6  1 

62 

51 

44 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

89 

87 

91 

93 

92 

90 

87 

86 

88 

87 

85 

86 

67 

87 

85 

85 

86 

85 

85 

MIN 

79 

79 

79 

81 

80 

80 

7* 

75 

77 

75 

79 

77 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

76 

74 

KISS1MMEE  2 

MAX 

92 

90 

90 

92 

93 

90 

91 

94 

90 

91 

88 

89 

90 

90 

90 

87 

88 

90 

85 

90 

72 

74 

72 

74 

72 

71 

73 

63 

71 

72 

66 

67 

70 

72 

67 

66 

65 

70 

60 

65 

LA  BELLE 

MAX 

92 

93 

94 

91 

92 

92 

92 

92 

89 

90 

88 

88 

90 

89 

89 

89 

87 

78 

87 

86 

MIN 

70 

69 

72 

7* 

71 

72 

67 

68 

66 

70 

67 

65 

69 

69 

68 

64 

65 

62 

60 

53 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

90 

92 

93 

90 

92 

88 

92 

88 

86 

88 

88 

89 

90 

88 

88 

88 

85 

85 

85 

85 

MIN 

68 

68 

69 

69 

68 

70 

61 

66 

71 

65 

62 

63 

64 

66 

64 

64 

65 

58 

54 

53 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

90 

91 

93 

as 

89 

90 

91 

91 

89 

87 

87 

87 

89 

89 

89 

88 

85 

85 

81 

84 

MIN 

67 

71 

71 

71 

67 

59 

60 

62 

71 

57 

56 

62 

59 

64 

68 

64 

63 

64 

54 

46 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

88 

91 

92 

93 

91 

90 

89 

91 

89 

89 

87 

86 

86 

87 

86 

84 

8  6 

82 

82 

82 

M  I  N 

70 

71 

76 

73 

72 

71 

65 

68 

73 

67 

66 

66 

66 

69 

65 

64 

67 

68 

6C 

54 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

90 

92 

93 

90 

93 

88 

92 

90 

85 

87 

86 

86 

87 

86 

87 

85 

85 

83 

85 

85 

MIN 

71 

71 

74 

72 

72 

72 

70 

71 

7* 

70 

67 

69 

69 

70 

69 

69 

6  7 

67 

63 

63 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

93 

94 

94 

92 

94 

91 

93 

90 

95 

91 

90 

91 

90 

90 

91 

89 

86 

87 

88 

89 

MIN 

69 

67 

70 

72 

72 

68 

64 

68 

68 

72 

66 

68 

68 

70 

69 

65 

67 

69 

59 

54 

LISBON 

MAX 

90 

91 

92 

93 

90 

89 

90 

89 

91 

87 

87 

88 

88 

87 

86 

87 

HS 

84 

84 

83 

MIN 

71 

71 

72 

72 

69 

67 

64 

67 

7* 

63 

63 

64 

64 

69 

65 

65 

65 

65 

55 

52 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

89 

92 

92 

88 

89 

90 

90 

91 

89 

86 

86 

87 

88 

88 

88 

88 

86 

86 

82 

es 

MIN 

65 

70 

67 

66 

67 

53 

56 

60 

69 

54 

53 

61 

56 

62 

62 

63 

61 

61 

52 

41 

LOXAHATCHEE 

MAX 

94 

93 

94 

88 

94 

88 

90 

93 

91 

89 

87 

89 

86 

87 

87 

85 

85 

78 

83 

85 

MIN 

71 

69 

71 

70 

71 

69 

64 

70 

66 

69 

64 

63 

67 

64 

69 

65 

67 

61 

6  1 

55 

MADISON 

MAX 

85 

90 

91 

87 

86 

87 

89 

91 

87 

86 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

85 

85 

81 

83 

M  I  N 

64 

70 

69 

68 

67 

58 

62 

66 

66 

56 

57 

62 

62 

63 

64 

63 

61 

61 

52 

49 

MARATHON  SHORES 

MAX 

89 

89 

90 

90 

91 

90 

90 

89 

87 

89 

89 

88 

88 

87 

87 

87 

83 

64 

84 

85 

M  I  N 

79 

77 

77 

77 

75 

75 

78 

76 

76 

79 

79 

76 

78 

76 

77 

77 

75 

76 

76 

72 

MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 

MAX 

81 

86 

88 

85 

84 

90 

90 

91 

8b 

86 

85 

87 

87 

87 

86 

86 

86 

86 

83 

67 

MIN 

65 

66 

69 

70 

58 

59 

60 

69 

69 

59 

58 

62 

67 

64 

63 

63 

62 

63 

8  8 

51 

MAYO   5  NW 

MAX 

90 

91 

90 

91 

89 

89 

91 

90 

89 

89 

87 

88 

86 

88 

89 

8  8 

86 

85 

"8 

77 

MIN 

68 

70 

71 

70 

68 

64 

56 

58 

73 

60 

54 

57 

63 

65 

64 

59 

61 

57 

81 

44 

MELBOURNE 

MAX 

89 

90 

89 

88 

91 

86 

88 

92 

90 

90 

86 

85 

87 

85 

86 

85 

83 

80 

84 

83 

MIN 

71 

72 

7* 

75 

73 

71 

65 

69 

70 

71 

75 

73 

69 

69 

75 

73 

67 

69 

62 

58 

MELROSE 

MAX 

84 

86 

88 

89 

89 

88 

88 

90 

91 

8ft 

86 

87 

83 

86 

86 

83 

84 

84 

83 

82 

M  1  N 

68 

69 

71 

70 

67 

63 

63 

63 

72 

62 

63 

64 

64 

67 

65 

66 

65 

63 

58 

53 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 

88 

87 

8B 

87 

89 

89 

87 

89 

91 

88 

86 

85 

85 

86 

85 

85 

B  7 

83 

86 

85 

MIN 

78 

76 

79 

79 

76 

77 

78 

75 

74 

75 

78 

78 

75 

77 

76 

72 

70 

69 

69 

66 

MIAMI  BEACH 

MAX 

87 

87 

87 

87 

89 

91 

86 

87 

93 

88 

85 

85 

86 

85 

85 

85 

89 

85 

88 
71 

86 

MIN 

78 

77 

81 

79 

75 

78 

81 

80 

77 

77 

80 

80 

79 

79 

76 

76 

72 

70 

69 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 

88 

88 

88 

88 

89 

90 

86 

87 

89 

88 

87 

87 

86 

86 

87 

86 

85 

83 

84 

87 

MIN 

74 

74 

7* 

77 

74 

75 

75 

71 

73 

74 

72 

76 

73 

74 

72 

70 

67 

66 

65 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

88 

89 

89 

8  , 

89 

91 

94 

88 

88 

91 

90 

89 

89 

88 

88 

88 

67 

88 

87 

88 

87 

MIN 

71 

72 

75 

74 

73 

74 

75 

68 

70 

72 

75 

78 

74 

72 

70 

66 

66 

59 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

93 

92 

92 

92 

92 

90 

91 

90 

87 

89 

88 

87 

90 

87 

86 

ee 

81 

MIN 

74 

73 

77 

72 

74 

74 

74 

77 

70 

72 

70 

71 

71 

68 

66 

66 

59 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

79 

82 

83 

84 

86 

88 

90 

90 

88 

87 

86 

88 

87 

87 

88 

68 

65 

88 

85 

67 

66 

MIN 

63 

69 

70 

62 

55 

57 

60 

73 

65 

59 

55 

60 

62 

63 

63 

63 

63 

6f 

56 

MONT  I  CELLO  2  S 

MAX 

84 

90 

90 

86 

88 

90 

90 

91 

)0 

86 

85 

87 

36 

88 

88 

88 

63 

6( 

88 

6' 

86 

MIN 

66 

68 

66 

68 

62 

56 

59 

61 

7  j 

59 

56 

63 

61 

62 

66 

62 

56  48 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

85 

92 

91 

92 

91 

94 

91 

90 

92 

90 

90 

87 

8  8 

90 

88 

88 

87 

85 

82 

85 

MIN 

70 

70 

75 

75 

73 

72 

69 

68 

66 

71 

73 

73 

73 

75 

74 

67 

61 

64 

60  5*i 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

91 

92 

86 

90 

93 

89 

91 

89 

88 

89 

87 

88 

8  8 

88 

89 

88 

84 

84 

66  86 

MIN 

68 

69 

72 

70 

72 

70 

61 

66 

69 

68 

65 

65 

66 

70 

67 

65 

66  65 

54  51 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 

80 

87 

88 

90 

88 

89 

90 

88 

83 

89 

89 

88 

88 

85 

89 

86 

at 

85 

81 

83 

MIN 

69 

67 

72 

72 

71 

70 

68 

66 

70 

69 

67 

67 

it 

68 

66 

64 

6« 

62 

52  54 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

MAX 

88 

90 

91 

89 

89 

91 

90 

88 

89 

91 

90 

89 

91 

89 

90 

89 

Bf 

84 

84 

85 

MIN 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

70 

72 

70 

71 

71 

72 

72 

1  66 

67  66 

67  55 

NICEVILLE 

MAX 

83 

83 

79 

85 

85 

85 

86 

85 

90 

87 

85 

86 

87 

88 

87 

85 

85  88 

\    85  82 

MIN 

62 

68 

70 

70 

55 

58 

57 

66 

68 

60 

56 

57 

59 

60 

61 

65 

64  65 

I    60  54 

OCALA 

MAX 

91 

95 

94 

94 

91 

90 

93 

94 

93 

89 

89 

90 

)0 

90 

90 

90 

87  66 

86  86 

MIN 

71 

70 

72 

72 

69 

65 

64 

66 

74 

64 

64 

65 

64 

65 

66 

65 

67  65 

59  50 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

69 

73 

69 



69 

75 

76 

72 

68 

82.6 

43 

41 

38 

34 

47 

52 

51 

58 

57.9 

74 

72 

70 

70 

76 

79 

75 

70 

83.6 

43 

34 

36 

31 

42 

47 

50 

59 

55.4 

85 

86 

82 

78 

81 

81 

78 

87.2 

68 

61 

63 

62 

71 

70 

63 

65 

69.2 

84 

71 

77 

77 

85.9 

55 

47 

39 

54 

61 

60.2 

8  8 

83 

80 

79 

1 

81 

80 

82 

87.0 

67 

62 

62 

60 

6 

63 

60 

64 

65.8 

82 

78 

75 

77 

78 

81 

80 

80 

85.5 

58 

53 

51 

49 

50 

57 

56 

65 

64.0 

68 

71 

68 

68 

74 

78 

75 

67 

82.6 

48 

42 

43 

42 

48 

54 

53 

55 

6  1.0 

67 

68 

72 

79 

75 

72 

82.0 

44 

51 

59 

59 

62 

66.  3 

75 

71 

67 

73 

76 

80 

74 

76 

84.4 

46 

33 

35 

32 

35 

44 

53 

60 

55.4 

83 

82 

76 

79 

80 

80 

79 

81 

85.6 

74 

73 

72 

69 

" 

72 

71 

67 

75.6 

83 

79 

77 

80 

81 

90 

81 

80 

87.7 

58 

51 

51 

50 

58 

50 

49 

65 

65.3 

82 

82 

76 

78 

81 

82 

79 

92 

87.4 

60 

53 

55 

53 

57 

55 

60 

70 

64.  1 

78 

80 

78 

75 

82 

80 

78 

80 

85.4 

56 

49 

44 

45 

8  1 

54 

54 

63 

60.9 

75 

71 

66 

70 

78 

81 

73 

73 

84.2 

47 

)8 

39 

36 

43 

S3 

53 

60 

58.0 

80 

74 

77 

72 

76 

80 

79 

77 

84.  1 

60 

50 

48 

44 

8 

52 

54 

64 

63.1 

75 

76 

70 

72 

78 

77 

76 

76 

83.9 

56 

54 

53 

52 

54 

56 

60 

62 

65.7 

81 

81 

78 

76 

83 

83 

80 

84 

67.9 

57 

54 

52 

53 

56 

59 

59 

67 

64.0 

80 

75 

73 

72 

79 

78 

75 

75 

84.5 

45      44  43 


68  69 
35  31 


49     54     55     64  61.6 


78  81 
40  49 


85  82 
68  64 


80  67 
52  45 


80  75 
52  44 


81  74 

58  42 


87  78 
68  58 


54 

80  81  71  72 
62     59     51  45 


90  87 
70  68 


88  83 

64  63 


78  78 
59  52 


67  68 
37  37 


71  77 

34  32 


74  76 

49  50 


79  77 
65  70 


78  78 
64  62 


83  80 
63  61 


70  67  72 
42     39  38 


76  80 

50  55 


84  84  751  73 
67     52     45  36 


88  86 

67  64 


84  80 
68  56 


83  84 
66  55 


84  61' 
61  54 


80  77 
59  55 


75  75 
51  49 


56  64 
61  79 


75  77 
52  56 


80  79 
55  65 


77  61 

70  65 


79  73, 
59  51 


74  76 
58  54 


78  63 
64  67 


72  68 

55  60 


78  78 

72  63 


82  81 
61  64 


79  79 

60     6  3 


74  70 

60  55 


75  80 
56     5  5 


79  79 
62  65 


78  80 
56  62 


79  78  77  77  80 
50     49     50     47  57 


81  80 
59  57 


70  70 1 
38  35 


72  75 
48  42 


81  78 

57  62 


80  78 

60  63 


77  76 
60      5  7 


78  72 
57  62 


84.  3 
54.9 


86.  1 

63.8 


85.6 
74.0 


82.4 
57.1 


84.3 
56.5 


82.0 
60.5 


85.0 

70.0 


87.  1 

68.6 


86.6 
67.5 


82.2 
57.6 


84.2 
56.9 


66.5 
66.6 


65.5 

62.5 


84.5 

62.6 


86.6 
66.7 


61.7 

56.3 


86.5 
61.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1962 


Day  01  Month  n 


SUtion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 '- 

17 

18 

19 

20 

21 



22 

23 

24 

25 

26 

 '- 

27 

28 

29 

30 

 - 

31 



Aver 

OCALA  2  NE 

MAX 

90 

93 

95 

91 

90 

90 

91 

92 

92 

08 

89 

89 

91 

90 

90 

89 

85 

85 

85 

84 

89 

82 

83 

71 

76 

70 

73 

81 

81 

77 

69 

85. 

M 1 N 

6  J 

72 

6d 

58 

60 

61 

64 

60 

62 

52 

66 

5 1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  4 

MAX 

8* 

88 

88 

90 

88 

88 

B  8 

88 

85 

80 

90 

87 

8  9 

86 

86 

89 

87 

82 

80 

82 

64 

o... 

63 

S3 

80 

80 

76 

76 

80 

79 

76 

84. 

HIN 

73 

7  2 

67. 

ORLANDO  KB  AIRPORT 

MAX 

92 

95 

94 

91 

92 

89 

93 

91 

90 

09 

87 

88 

6  6 

86 

84 

88 

30 

82 

85 

84 

89 

7« 

84 

75 

77 

73 

73 

80 

79 

79 

76 

84. 

MIN 

72 

72 

74 

69 

68 

71 

67 

65. 

PALATKA 

MAX 

9  9 

il 

92 

(3 

90 

89 

12 

93 

93 

87 

86 

88 

60 

68 

88 

86 

85 

85 

84 

84 

90 

82 

85 

75 

77 

70 

72 

77 

61 

77 

70 

84. 

M  I  N 

ro 

72 

72 

70 

68 

66 

69 

67 

60 

60 

54 

6 

61 

62. 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

85 

84 

86 

85 

84 

86 

83 

84 

86 

88 

85 

87 

67 

86 

87 

87 

86 

87 

84 

83 

84 

79 

79 

77 

69 

66 

72 

76 

79 

74 

74' 

81. 

M  1 N 

6 

66 

70 

72 

63 

67 

66 

63 

67 

58 

71 

64 

56 

50 

42 

* 

** 

5 

61 

55 

60  ■ 

PARR  1 SH 

MAX 

■'i 

91. 

95 

9  3 

95 

94 

94 

91 

90 

94 

93 

90 

92 

91 

92 

92 

66 

85 

88 

88 

89 

85 

86 

83 

81 

79 

7  9 

83 

63 

79 

61 

88. 

MIN 

6  9 

67 

70 

71 

71 

66 

66 

66 

65 

6 

59 

56 

65 

66 

59 

50 

° 

55 

58 

62. 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

BO 

81 

81 

65 

86 

85 

86 

92 

88 

84 

85 

84 

63 

85 

83 

83 

86 

85 

83 

83 

83 

76 

83 

60 

70 

68 

66 

71 

74 

72 

69 

80. 

MIN 

72 

73 

71 

66 

b  5 

69 

7  3 

62. 

PENSACOLA   KB  CITY 

MAX 

6  1 

79 

83 

35 

86 

84 

84 

88 

86 

82 

83 

82 

62 

84 

84 

82 

87 

85 

82 

80 

83 

77 

82 

67 

70 

66 

67 

71 

74 

72 

69 

79. 

MIN 

70 

67 

66 

70 

74 

63. 

PERRY 

MAX 

89 

90 

90 

89 

87 

91 

90 

90 

89 

8  7 

87 

68 

69 

90 

90 

87 

86 

87 

83 

64 

86 

84 

82 

79 

66 

71 

7C 

79 

82 

76 

76 

84. 

M  I  N 

b'J 

68 

68 

69 

69 

63 

62 

53 

45 

4  8 

32 

54 

61 

PLANT  CITY 

MAX 

91 

91 

93 

90 

92 

92 

92 

89 

89 

9  0 

89 

88 

vo 

89 

9  0 

89 

38 

83 

85 

85 

88 

85 

84 

79 

78 

77 

76 

62 

82 

77 

80 

86. 

MIN 

68 

71 

72 

70 

55 

67 

57 

49 

45 

56 

POMPANO  BEACH 

MAX 

*e 

90 

88 

90 

91 

91 

>0 

90 

92 

89 

90 

89 

69 

88 

88 

87 

87 

80 

87 

86 

88 

90 

82 

85 

82 

80 

79 

82 

82 

80 

79 

86. 

MIN 

71 

74 

77 

7  3 

72 

73 

67 

73 

69. 

PUNTA  GOROA 

MAX 

9  3 

94 

94 

91 

94 

93 

9  1 

91 

95 

•n 

90 

89 

88 

89 

90 

89 

89 

87 

91 

90 

87 

87 

90 

84 

83 

78 

78 

82 

82 

78 

83 

86. 

MIN 

73 

75 

71 

72 

73 

71 

69 

69 

69 

69 

60 

° 

70 

71 

63 

56 

57 

55 

56 

61 

63 

66 

67. 

OOINCY  EXP  STATION 

MAX 

80 

85 

87 

84 

84 

88 

88 

90 

87 

80 

84 

87 

87 

87 

86 

85 

87 

85 

83 

85 

85 

81 

81 

78 

70 

67 

70 

76 

79 

77 

75 

82. 

MIN 

65 

6 

62 

65 

56 

50 

58 

65 

54 

46 

40 

38 

37 

40 

46 

56 

57. 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

91 

89 

89 

91 

92 

93 

91 

91 

92 

92 

89 

86 

88 

89 

89 

90 

87 

87 

87 

88 

88 

88 

87 

86 

68 

79 

79 

83 

81 

80 

80 

87. 

70 

66 

66 

60 

60 

62 

61 

65. 

SAINT   AUGUST  I NE 

MAX 

87 

89 

89 

89 

84 

85 

91 

91 

91 

85 

87 

86 

87 

65 

86 

86 

81 

82 

82 

80 

87 

82 

82 

74 

74 

67 

69 

74 

79 

76 

72 

62. 

53 

53 

62 

62 

SAINT  LEO 

MAX 

91 

91 

94 

92 

93 

92 

92 

91 

90 

88 

90 

89 

89 

90 

90 

89 

86 

85 

87 

87 

69 

81 

64 

75 

78 

72 

75 

74 

82 

75 

76 

85. 

f,  J 

67 

67 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

83 

84 

87 

89 

88 

87 

90 

89 

90 

80 

86 

85 

88 

86 

87 

89 

86 

88 

86 

84 

86 

84 

83 

80 

71 

70 

71 

75 

76 

75 

80 

6  I 

68 

69 

7  Q 

63 

59 

70 

to 

59 

65 

58* 

ST  PETERSBURG 

MAX 

B6 

87 

90 

8  9 

89 

88 

8  6 

85 

36 

89 

89 

88 

88 

89 

90 

69 

6  3 

61 

82 

81 

84 

78 

79 

78 

74 

71 

74 

ec 

7? 

73 

75 

83. 

73 

74 

7  6 

74 

73 

73 

77 

72 

72 

70 

73 

71 

64 
64 

SANBORN  TOWER 

MAX 

84 

88 

88 

a  i 

89 

91 

92 

92 

90 

69 

86 

90 

89 

90 

90 

89 

90 

86 

88 

89 

85 

84 

76 

74 

71 

74 

7S 

81 

72 

60 

85 

63 

61 

2 

50 

55 

SANFORD   EXP  STATION 

MAX 

91 

92 

92 

90 

89 

88 

9  0 

90 

92 

89 

88 

88 

8  9 

89 

85 

87 

80 

82 

81 

81 

88 

80 

83 

79 

76 

72 

73 

80 

80 

79 

76 

84 

MIN 

2 

70 

66 

70 

59 

53 

5 

58 

64 

SARASOTA 

MAX 

90 

90 

93 

91 

93 

94 

91 

89 

90 

93 

90 

89 

92 

99 

91 

90 

88 

89 

87 

86 

66 

63 

82 

89 

80 

76 

78 

8  > 

83 

83 

61 

87 

MIN 

TO 

67 

58 

58 

3 

67 

59 

64 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 

91 

8  ) 

8  9 

90 

93 

92 

88 

90 

90 

91 

88 

88 

86 

88 

89 

88 

87 

85 

85 

87 

90 

91 

90 

86 

83 

80 

79 

80 

82 

80 

85 

87 

MIN 

0 

71 

72 

72 

65 

69 

66 

67 

66 

70 

70 

66 

70 

63 

63 

68 

66 

59 

58 

59 

62 

63 

60 

* 

STARKE 

MAX 

90 

91 

93 

88 

87 

84 

89 

90 

90 

8  8 

86 

87 

67 

67 

86 

86 

83 

83 

80 

86 

82 

81 

82 

73 

72 

68 

69 

7< 

81 

73 

68 

82 

MIN 

60 

70 

60 

61 

63 

60 

5 

63 

54 

57 

STUART    1  N 

MAX 

90 

88 

87 

8  9 

92 

90 

90 

91 

95 

90 

86 

87 

84 

87 

88 

87 

87 

80 

87 

90 

65 

88 

85 

84 

82 

81 

78 

81 

82 

79 

81 

86 

76 

69 

68 

2 

60 

59 

66 

72 

63 

56 

66 

66 

66 

69 

TALLAHASSEE  KB  AP 

MAX 

82 

87 

88 

36 

87 

89 

90 

90 

87 

87 

65 

86 

86 

88 

88 

87 

3  7 

86 

83 

84 

68 

a; 

6C 

66 

70 

67 

6  9 

7< 

8( 

75 

76 

82 

66 

62 

65 

63 

T AM  I  AMI    TRL  AO  MI  BEND 

MAX 

95 

92 

92 

95 

94 

95 

94 

94 

93 

93 

90 

87 

90 

90 

91 

89 

8  9 

84 

86 

88 

89 

9C 

62 

86 

84 

79 

79 

8: 

s: 

80 

81 

88 

65 

64 

70 

67 

63 

70 

TAMPA   KB  AIRPORT 

MAX 

B6 

37 

90 

88 

90 

89 

87 

86 

86 

11 

89 

90 

91 

91 

91 

90 

86 

84 

85 

84 

85 

78 

81 

76 

77 

73 

77 

63 

82 

75 

77 

84 

7  0 

70 

7  J 

74 

72 

72 

6 

66 

65 

59 

58 

60 

67 

63 

56 

53 

54 

59 

61 

64 

TARPON   SPGS   SEKAGE  PL 

MAX 

86 

85 

86 

91 

91 

87 

88 

87 

86 

87 

90 

89 

89 

90 

90 

91 

89 

83 

83 

82 

84 

84 

80 

79 

73 

74 

71 

81 

82 

80 

BC 

84 

66 

67 

65 

63 

52 

5  7 

70 

65 

58 

49 

49 

46 

5] 

57 

54 

56 

6  3 

TAVERN  1 ER 

MAX 

88 

89 

87 

89 

88 

90 

88 

88 

89 

6  8 

87 

67 

87 

87 

87 

86 

86 

66 

87 

86 

85 

»' 

84 

84 

83 

80 

79 

" 

81 

78 

79 

85 

77 

76 

75 

75 

77 

77 

75 

75 

7 1 

71 

7? 

6£ 

64 

70 

7  1 

67 

67 

64 

71 

65 

62 

71 

USHER  TOKER 

MAX 

89 

90 

91 

92 

88 

89 

89 

69 

90 

91 

90 

88 

88 

89 

87 

89 

69 

86 

88 

84 

84 

ts 

85 

80 

72 

72 

69 

79 

79  60 

79 

85 

60 

62 

60 

6 1 

6C 

52 

55 

6] 

5£ 

56 

41 

3  7 

39 

3* 

36 

49 

50 

57 

VENICE 

MAX 

88 

89 

90 

90 

90 

91 

8  9 

87 

89 

91 

88 

88 

90 

89 

90 

88 

86 

82 

82 

82 

84 

84 

84 

62 

80 

76 

77 

81 

61 

76 

80 

85 

MIN 

72 

70 

68 

67 

68 

66 

63 

67 

58 

72 

70 

60 

53 

53 

49 

6  4 

5S 

59 

63 

66 

VERO  BEACH   FAA  AIRPORT 

MAX 

8  9 

87 

89 

67 

88 

66 

8  7 

90 

90 

87 

86 

66 

B6 

85 

86 

85 

83 

79 

84 

83 

64 

85 

83 

76 

77 

75 

76 

78 

76 

80 

80 

83 

M  I  H 

73 

72 

74 

75 

74 

70 

72 

75 

76 

70 

70 

62 

60 

60 

66 

69 

60 

6 

* 

69 

66 

70 

65 

68 

KAUCHULA  2  N 

MAX 

93 

92 

93 

9J 

93 

94 

93 

90 

89 

90 

90 

89 

69 

89 

91 

89 

86 

82 

87 

86 

86 

8  3 

86 

82 

80 

75 

75 

o: 

81 

80 

82 

86 

MIN 

68 

67 

72 

72 

71 

70 

ro 

66 

69 

66 

66 

66 

64 

53 

49 

64 

68 

58 

1 

48 

54 

57 

62 

K  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 

89 

88 

89 

89 

89 

88 

87 

89 

92 

92 

90 

90 

86 

86 

85 

85 

86 

66 

87 

87 

66 

90 

86 

82 

87 

79 

77 

75 

79  82 

77 

85 

M|N 

7* 

70 

70 

70 

70 

72 

68 

70 

73 

72 

72 

72 

77 

73 

77 

77 

69 

69 

66 

62 

63 

67 

67 

67 

60 

61 

67 

67 

73 

73 

69 

69 

KFST   PALM  BEACH  KB  AP 

MAX 

8  9 

90 

90 

89 

89 

90 

90 

90 

12 

89 

87 

88 

88 

88 

86 

87 

B9 

79 

•9 

86 

65 

89 

65 

64 

81 

80 

79 

8C 

82 

80 

79 

86 

MIN 

73 

73 

76 

76 

76 

71 

69 

70 

72 

74 

75 

77 

75 

73 

76 

74 

n 

69 

63 

62 

62 

65 

69 

66 

62 

63 

70 

72 

7C 

70 

67 

70 

K 1  NT  ER  HAVEN 

MAX 

89 

90 

92 

91 

90 

89 

91 

88 

87 

9  0 

87 

88 

8  9 

89 

90 

87 

87 

84 

85 

85 

87 

83 

85 

60 

80 

76 

75 

78 

81 

80 

80 

85 

MIN 

68 

67 

71 

70 

70 

72 

71 

69 

69 

68 

67 

68 

<  B 

71 

66 

67 

t  8 

69 

61 

62 

57 

60 

66 

57 

54 

53 

54 

5! 

56 

58 

64 

64 

KOOORUFF  DAM 

MAX 

83 

82 

86 

89 

84 

84 

•7 

90 

90 

83 

87 

85 

86 

66 

89 

86 

85 

85 

84 

80 

86 

86 

76 

80 

64 

68 

66 

69  73 

79 

77 

81 

MIN 

59 

67 

69 

71 

65 

59 

61 

64 

70 

64 

64 

64 

66 

65 

66 

66 

64 

67 

59 

52 

54 

65 

54 

51 

40 

42 

37 

41 

44 

55 

53 

58 

S*o  Roforonco  No  I  on  Following  Station  tndoi 
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EVAPORATION  AND  WIND 

Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S  -  » 
H  ■< 

BAY  LAKE 

EVAP 

.  02 

.  10 

.02 

.  15 

.  2 1 

.  19 

■  22 

.  2 1 

.  19 

.  13 

.23 

.  22 

.  19 

.  20 

.  22 

.  19 

.  20 

.  16 

.23 

.  15 

26 

05 

19 

18 

10 

16 

5  32 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  18 

.18 

.27 

.11 

.  18 

.  19 

.  17 

.  17 

.23 

.  13 

.  18 

.  15 

.  15 

.  19 

.20 

.  14 

.20 

.20 

.  13 

.20 

.  17 

.  13 

.17 

.  12 

.  18 

.  14 

.15 

.  15 

.  12 

.  18 

.06 

5.02 

CLEWISTON  US  ENGRS  (A) 

EVAP 

.07 

.09 

.  14 

.11 

.09 

.20 

.  15 

.  18 

.  14 

.08 

.  17 

.  18 

.22 

.08 

.22 

.06 

.35 

.17 

.20 

.  19 

.  13 

.  14 

.  17 

.  10 

.24 

.  16 

.23 

.  12 

.  15 

.  .'J 

.05 

4.78 

MAX 

83 

90 

91 

91 

86 

91 

9  0 

89 

87 

89 

89 

88 

87 

88 

87 

88 

87 

MS 

76 

81 

84 

83 

B 

82 

81 

80 

75 

77 

78 

80 

75 

84.  5 

74 

75 

76 

77 

76 

76 

75 

75 

75 

74 

75 

74 

73 

76 

76 

74 

73 

J  i  | 

68 

67 

68 

69 

70 

69 

65 

65 

62 

or 

68 

71.3 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.  37 

.  30 

.  22 

.  20 

.28 

.  27 

•  20 

.  33 

.  25 

.  20 

.33 

.  10 

.  37 

.24 

.  30 

.32 

.  22 

.  32 

.26 

26 

24 

38 

25 

29 

30 

35 

# 

C  8 

07 

B  7  77 

50 

62 

51 

58 

48 

53 

58 

46 

8 

38 

84 

72 

60 

63 

68 

81 

94 

0  3 

54 

47 

35 

89 

95 

70 

128 

114 

147 

123 

115 

'65 

119 

2278 

MAX 

98 

96 

94 

100 

100 

97 

'3  8 

97 

93 

94 

95 

90 

95 

95 

90 

90 

91 

B6 

90 

90 

90 

94 

B8 

89 

BH 

78 

82 

86 

85 

94 

82 

91.1 

MI  N 

78 

76 

77 

78 

80 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.24 

.64 

.24 

.  15 

.  14 

.  18 

.25 

.  19 

.29 

.  15 

.26 

.  17 

.23 

.25 

.22 

.26 

. .'  1 

.  16 

.20 

.21 

.  19 

.23 

.  12 

.23 

.21 

.  19 

.27 

.26 

.32 

.06 

6.32 

WI  ND 

20 

13 

16 

22 

17 

37 

10 

0 

20 

50 

50 

120 

117 

52 

22 

1235 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.  10 

.  16 

.  18 

.  14 

.23 

.20 

.  19 

.21 

.  38 

.24 

.20 

.  18 

.  17 

.  19 

.17 

.22 

.20 

.19 

.  19 

.21 

.22 

.12 

.22 

.17 

.17 

.11 

.  12 

.08 

.07 

5.63 

fl^ 

ft^ 

70 

«° 

ft68^ 

MAX 

93 

9f\ 

97 

95 

Q3 

□ 

Q? 

an 

Qn 

qn 

Qn 

ftS 

' ! ! 

ft? 

ft? 

7a 

an 

Tn 

MIN 

70 

73 

67 

73 

62 

67 

67 

68 

68 

67 

65 

55 

57 

69 

62 

53 

46 

45 

62  2 

HI  ALEAH 

EVAP 

.  15 

.  17 

.  15 

.  18 

.  14 

.28 

.  17 

.21 

.24 

.25 

.  18 

.21 

.26 

.24 

.25 

.  12 

.  15 

.  16 

.  18 

.20 

.22 

.  16 

.  19 

.  17 

.21 

.28 

.  19 

.  14 

B  5.83 

WIND 

16 

41 

LISBON 

EVAP 

.15 

.  19 

.  14 

.  12 

.27 

.14 

.23 

.20 

.  17 

.  17 

.21 

.  17 

.  17 

.  16 

.  10 

.21 

.  13 

.  16 

.21 

.  17 

.  15 

.06 

.11 

.20 

.  :  i 

.  17 

.  lc. 

.08 

.  16 

.  0  / 

.04 

4.80 

WIND 

5 

5 

0 

10 

20 

5 

5 

15 

30 

5 

20 

5 

15 

10 

20 

10 

20 

20 

20 

15 

15 

10 

15 

10 

5 

10 

15 

15 

15 

5 

15 

385 

M I  1  TAW    FYD    c  T  A 
Ml  L  1  UIN    C  Ar    3  1  A 

' 

09 

14 

14 

*  ^ 

'  _  ' 

•  ?5 

*  ^ 

R  ^flfl5 

WI  ND 

24 

13 

"  -5 

'  5  j 

18 

'  22 

25 

*  lg 

■  2_ 

*  16 

*  _2 

25 

"  .  _ 

'  . .} 

"  ,  ^ 

*  -ft 

'  ^ 

'  29 

*  22 

*  34 

'  23 

* 

'  77 

95 

97 

95 

93 

94 

9  1 

90 

90 

95 

9  1 

92 

92 

92 

85 

85 

82 

73 

81 

85 

79 

76 

88  1 

MIN 

- 

- 

- 

64 

67 

62 

64 

71 

73 

69 

67 

69 

71 

65 

72 

71 

70 

.  9 

66 

60 

65 

68 

62 

53 

50 

47 

51 

50 

57 

66 

63 

63.  6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.05 

.20 

.  19 

.  14 

.  18 

.  19 

.22 

.22 

.  16 

.  12 

.28 

.24 

.23 

.23 

.30 

.29 

.27 

.  13 

.21 

.18 

.20 

.  13 

.25 

.20 

.26 

.  19 

.20 

.20 

.27 

6.32 

3 

15 

11 

5 

16 

17 

23 

14 

6 

16 

62 

47 

42 

35 

57 

64 

94 

70 

30 

28 

17 

25 

50 

31 

109 

78 

112 

91 

80 

57 

24 

1329 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.  13 

.  19 

.21 

.25 

.19 

.40 

.21 

.24 

.23 

.  18 

.24 

.23 

.26 

.12 

.23 

.25 

.26 

.  • 

.  17 

.24 

.  19 

.20 

.23 

.  23 

.20 

.  .'0 

.  18 

.24 

.  19 

.06 

6.50 

TAMIAMI    TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.  13 

.20 

.  13 

.  15 

.  18 

.19 

.  16 

.13 

.  18 

.  19 

.  17 

.  17 

.19 

.20 

.  19 

.  13 

.  12 

.  12 

.  13 

.  16 

.  13 

.  \b 

.  12 

.  17 

.  13 

.  2  ! 

.20 

.  18 

.  12 

.08 

4.96 

WIND 

6 

18 

21 

20 

3 

3 

19 

9 

3 

23 

42 

51 

35 

31 

27 

29 

8 

16 

3 

4 

3 

8 

4 

10 

2  6 

26 

56 

56 

38 

17 

13 

648 

MAX 

94 

92 

89 

92 

94 

96 

92 

93 

94 

93 

87 

86 

90 

89 

90 

86 

91 

82 

84 

85 

87 

88 

83 

84 

83 

78 

t5 

81 

78 

74 

75 

86.  6 

MIN 

77 

76 

78 

78 

77 

79 

77 

77 

74 

78 

73 

74 

73 

74 

70 

72 

70 

.  ' 

70 

68 

68 

70 

73 

70 

65 

65 

62 

64 

67 

62 

68 

71.5 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.06 

.  15 

.  18 

.22 

.  17 

.08 

.39 

.19 

.  19 

.  14 

.37 

.32 

.25 

.  18 

.24 

.33 

.38 

.22 

.  18 

.20 

.  19 

.20 

.21 

.  15 

.23 

.24 

.25 

.29 

.32 

.28 

.  18 

6.98 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.  18 

.  19 

.  12 

.  13 

.  17 

.  18 

.  18 

.  17 

.22 

.23 

.20 

.21 

.  13 

.  12 

_,17 

.  16 

.23 

.  2 ; 

.  16 

.23 

.  16 

.11 

.  20 

.29 

. ::  3 

.  19 

.  !i, 

.20 

.  10 

.  13 

.09 

5.45 

WIND 

85 

52 

33 

23 

56 

44 

17 

25 

71 

77 

47 

63 

35 

37 

57 

63 

45 

77 

43 

41 

18 

63 

91 

138 

107 

105 

6  1 

69 

34 

30 

37 

1744 

(A)      EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 


MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE   6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  A 
EST 

7:00  A 
EST 

1:00  P 
EST 

7:00  P 
EST 

Trace 

8 

jf 

q 

10-49 

66 -OS 

1  00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

APALACHICOLA  WB  CITY 

6.0 

22 

N 

24 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

87 

3.1 

DAYTONA   BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

12 

8.4 

30++ 

NNE 

17 

82 

84 

59 

73 

3 

2 

2 

1 

2 

0 

10 

4.7 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

9.7 

38+  + 

NE 

3 

87 

87 

55 

74 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

10 

3.5 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 
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ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.  CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 


-  140  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER  1962 


FLORIDA 


Colquitt,  Ga 

-o- 

^i1™    \|  MERIDIAN  TIKE  | 


7|         VrTSTTTT  **  ."""-J]  T"H  MKB1DIAHJ 

Caryville    Chtpley  3  E  ft  B»»obrlO 


>  2  KKW,  Ga. 


-T^south! Jcentral  V_ i!  /  "4 


STATION  lCGEND 
0    •    •    P'tcwr**  on', 

•  -«...-■■■    ,  .v» 

♦     ♦    P'tt.ptttf^H,   T*mp*ro>ut*  »*4  troeorar.o, 

Tret  o'  ocg*       0    Mm  •MmMfapj 

•  ffrcora.itf  •        .»     flo 'A 

OoutM  Circit  cotnb.no'-oai   -no-cot*  'hi   erc-loo-l'ti  Of 


Do  Soto  City  < 

O'CO" 
2  5.  M 
t     Okocrt.'XM)*  1 


^78" 


I  •  Diilli  Cardan  T.-wr  •  1 
|     Lake  Tr.fford  »•« 

Ullaa  City 

EVERGLADES 


!  EAST 


78'** 


SW  COAST 

78*     /  <  78*.<Dft£T 


 I.  —  — -  KEYS 


ISO  LINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 


APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.    CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 


STATION  INDEX 


STATION 

Jlnl  lull 

INDEX  NO. 

8 

5 

u 

ITUDE 

mON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN, 

*; 

LONG 

3 

TEMP. 

iw 

5i 

B> 

Ul 

UlUWi    %**  1  AGS 

OCTO  LAKE 

79  OS  ' 

so 

3P 

SI- 

ALEKANDER    SPGi.  ASSN. 

"  I"? 

IS 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AACAOIA 

77  |a 

70 

•P 

RADIO    STATION  MAPI, 

Avon  p«i 

0)4*  HIUIlANOS 

7»  34 

•  1  10 

16S 

BP 

4P 

6AAV3M  PARK 

130 

SC 

KARRT  H.  TOLSON 

OA76  polk 

27  9* 

81  50 

12ft 

bp 

■>:■ 

CITY  OF  BARTOW 

•A  1  (.1(1 

31 

7* 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

76  )7 

10 

'* 

WILBUR  0.  GOOO 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 


CONTINUED   NOVEMBER  1962 


Ter 

nperature 

Precipitation 

No.  of  Doyi 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

si 

■ 

o 

a 

Mox. 

Min. 

f  i 

a 

a 

o  i 

.  | 

o  E 

T  Z 

S 

s 

I  z 

a 

1 

S 

1 

■ 

8.  | 

a 

o 

? 

5  i 

."I 

S  i 

s 

1 1 

3 

• 

-5 

0 

o 

3 

o 

<  1 

<  s 

< 

Q  u. 

£ 

a 

° 

a 

a 

si 

ni 

^  1 

° 

a  £ 

o 

a 

0 

o 

o 

o 

WINTER  HAVEN 

74.0 

52.2 

63.1 

85 

20 

38 

27  + 

96 

c 

c 

2.46 

.75 

8 

.0 

u 

■ 

« 

0 

DIVISION 

63.8 

-  4.1 

2.61 

.84 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

75.7 

53.7 

64.  7 

-  4.1 

85 

21 

39 

12 

60 

o 

Q 

1.04 

-    1  .44 

.58 

22 

2 

1 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

M 

M 

M 

85 

2  1 

40 

27 

0 

e 

0 

0 

2.05 

1.24 

9 

5 

1 

1 

CANAL   POINT  USDA 

75.2 

57.7 

66.5 

34 

20  + 

40 

1  2 

35 

0 

n 

2.19 

1.15 

9 

4 

2 

1 
1 

CAPT I VA 

73.4 

60.0 

66.7 

82 

20 

46 

27 

28 

0 

0 

1 

C 

5.69 

4.01 
•  3  5 

4 

2 

CLEWISTON  U  S  ENG 

75.2 

57.6 

66.4 

88 

22 

38 

27 

43 

Q 

Q 

1.07 

4 

0 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

76.3 

54.5 

65.4 

86 

21 

39 

27 

57 

0 

0 

0 

0 

1  .48 

.75 

0 

1 

0 

EVERGLADES 

76. e 

58.2 

67.5 

-  4.7 

85 

20 

42 

27 

29 

0 

0 

0 

0 

1.79 

•  3  3 

1.19 

1 

1 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

76.6 

61.6 

69.  1 

33 

22  + 

43 

27 

38 

0 

0 

0 

0 

3.07 

2.83 

9 

.0 

0 

1 

1 

1 
1 

FORT   MYERS  WB  AP  R 

75.8 

56.3 

66.  1 

-  3.1 

85 

21  + 

43 

2  7 

44 

0 

0 

c 

0 

3.01 

. 

0 

3 

1 

LA  BELLE 

74. 6M 

50. 9M 

62.8" 

86 

21 

36 

27 

63 

0 

0 

0 

0 

4.15 

2.92 

2.71 

9 

.0 

3 

1 

MILES  CITY  TOWER 

77. 6M 

55. 3M 

66.  5M 

86 

22+ 

40 

27 

35 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.50 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

76.0 

54.2 

65.  1 

-  4.0 

37 

21 

37 

27 

67 

0 

0 

0 

0 

4.03 

2.70 

2.92 

9 

.0 

6 

1 
1 

1 

NAPLES  CARIS  GARDENS 

76.8 

56.2 

66.5 

85 

21  + 

40 

27 

40 

0 

0 

0 

0 

2.43 

1  .86 

9 

.0 

0 

3 

1 

PUNTA  GORDA 

77.3 

57.5 

67.4 

-  2.8 

85 

20+ 

42 

27 

22 

0 

0 

0 

0 

3.60 

2.33 

2.15 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

T AM  I  AM  I    TRL  40  MI  BEND 

79. OM 

59. 6M 

69.  3M 

87 

21 

44 

27 

1  7 

0 

0 

0 

0 

1.34 

.81 

9 

.0 

0 

3 

1 

() 

DIVISION 

66.4 

-  3.9 

2.54 

1.01 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

77.1 

61.9 

69.  5 

85 

20 

45 

27 

1  7 

0 

0 

0 

0 

2.29 

2.11 

9 

1 

1 

1 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

76.9 

56.2 

66.6 

85 

2  1 

41 

27 

49 

0 

0 

0 

0 

1.07 

.53 

9 

.0 

2 

1 

0 

HIALEAH 

77.9 

59.2 

68.6 

84 

23+ 

44 

27 

29 

0 

o 

o 

o 

4.12 

2.73 

9 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

77.0 

55.4 

66.2 

-  4.5 

84 

22  + 

43 

27 

44 

0 

0 

0 

0 

2.33 

.05 

1.89 

9 

.0 

0 

3 

1 

i 

LOXAHATCHEE 

77.4 

54.5 

66.0 

88 

20 

4  1 

12  + 

57 

0 

? 

0 

0 

1  .24 

.38 

9 

.  0 

□ 

0 

MIAMI  BEACH 

76.5 

64.8 

70.7 

-  3.1 

85 

22 

47 

27 

14 

0 

0 

0 

0 

1.86 

-  .67 

1.42 

9 

.0 

0 

3 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

75.9 

60.2 

68.1 

-  4.3 

83 

22 

45 

27 

26 

0 

0 

0 

0 

4.15 

1.32 

3.57 

9 

.0 

0 

2 

1 

i 

MIAMI    12  SSW 

77.7 

58.7 

68.2 

-  3.4 

84 

23  + 

44 

27 

25 

0 

0 

0 

0 

5.49 

2.90 

5.01 

9 

.0 

0 

3 

1 

i 

POMPANO  BEACH 

78.  1 

59.5 

68.8 

35 

22* 

44 

27 

29 

0 

0 

0 

0 

1.22 

.71 

9 

.0 

0 

2 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

77.7 

55.7 

66.7 

84 

22* 

38 

27 

42 

0 

0 

0 

0 

2.43 

2.00 

9 

STUART   1  N 

76.9 

57.5 

67.2 

84 

20  + 

42 

27 

30 

0 

0 

0 

0 

1  .42 

.64 

9 

.0 

0 

4 

1 

W  PALM  BEACH   RADIO  WJNO 

78  .0 

60.3 

69*4 

84 

20  + 

45 

27 

18 

(J 

0 

0 

0 

1  .99 

1.61 

9 

.0 

0 

1 

1 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP  R 

77.1 

58.7 

67.9 

-  4.6 

84 

20  + 

42 

27 

31 

0 

0 

0 

0 

1.11 

-  1.75 

.62 

9 

.0 

1 

I 

o 

D  I  VI  SI  ON 

-  4.0 

2.36 

-  .48 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

77.6 

67.8 

72.7 

82 

21* 

53 

26 

0 

0 

0 

0 

6.06 

4.02 

8 

.0 

0 

5 

4 

1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

76.  3 

66.9 

71.6 

-  2.5 

82 

21  + 

56 

27 

4 

0 

0 

0 

0 

1.16 

-  1.64 

.57 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARATHON  SHORES 

77.1 

64.5 

70.8 

B  ? 

20 

5? 

27 

7 

0 

0 

0 

0 

2.27 

1.92 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

TAVERN  I ER 

76.0 

63.1 

69.6 

82 

22+ 

48 

27 

24 

1.1 

0 

: 

0 

6.51 

.0 

0 

D  I  V I S I  ON 

71.2 

-  3.3 

4.00 

1.57 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     88*  on  the  22+  at  3  Stations 

Lowest  Temperature:    26"  on  the  27th  at  Carrabelle  1  NNW 

Greatest  Total  Precipitation:     7.  55  inches  at  Carrabelle  1  NNW 

Least  Total  Precipitation:    0.  05  inch  at  Dania  4  WNW 

Greatest  One-day  Precipitation:     5.  01  inches  on  the  9th  at  Miami 
12  SSW 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
NOVEMBER  1962 


Day  of  Monlh 


Station 

Tot 

1  [ 

2  1 

3 

4 

11  |  12 

13 

14  15 

1 

16 

17 

1 

18 

19 

1 

20 

1 

21 

22     23  24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

* 

30 

ALEXANDER  SPRINGS 

1.3* 

.21 

•  41 

.03 

.24 

•  35 

•60 

•  34 

T 

01 

•  03' 

APALACHICOLA  H8  CltY 

ft 

5.65 

T 

It3 

2.10 

•01 

1.36 

.10 

•  10 

III 

•  151 

* 

1.14 

L  «30 

T 

T 

T 

BAB SON  PARK 

3.19 

24 

1  .05 

I  .  o  6 

.17 

.14 

■  05 

•  12 

BARTOW 

2.51 

•  25 

.66 

.77 

.48 

.10 

BAS1NOER 

4.37 

2*06 

.86 

.22 

1.23 

BAY  LAKE 

2.65 

■  45 

•96 

.15 

.  30 

•60 

T 

1  .65 

T 

■  43 

.35 

.06 

.35 

.06 

BELLE  GLADE  EXP  SIA 

1  a  OA 

•  04 

.01 

.32 

.13 

.12 

•  08 

.58 

BIG  CYPRESS  RE SERVAIN 

2.05 

.17 

.33 

1.24 

.06 

BITHLO 

2.42 

•  09 

» 

1.85 

.46 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

A. 24 

.75 

•  58 

•  50 

1  .33 

T 

1  .83 

BRAOENTOM  £XP  STATION 

2.37 

•06 

■  1  1 

.88 

.34 

.21 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

1.4S 

•  26 

•  04 

•05 

•  15 

.  34 

T 

■  56 

T 

.08 

BUSHNELL  2  E 

1.17 

•  15 

.10 

.04 

•27 

.07 

.02 

.01 

•40 

.02 

.09 

CANAL  POINT  USDA 

2.19 

•  25 

.20 

.03 

1*15 

T 

.06 

•  50 

T 

CAPT | VA 

5.69 

.42 

•  05 

.84 

4.01 

•  09 

•0* 

•  24 

CARRABELLC   1  NNW 

7.55 

1  .43 

.15 

1*68 

.95 

1.36 

.48 

.05 

1.45 

CARYVILLE 

3.87 

T 

1.50 

•  10 

T 

.12 

.38 

.62 

T 

1.15 

CEDAR  KEY 

•  94 

•  19 

.60 

•  IS 

CHIPLEY   3  E 

4,  85 

.30 

1.38 

.18 

•  13 

.12 

•58 

•  50 

1  .66 

CLEARWATER 

2.28 

45 

•  05 

•  02 

•  46 

•  56 

.65 

T 

.09 

T 

CLERMONT  6  S 

1  ■  58 

•  24 

•  23 

.50 

•  04 

.39 

T 

.04 

CLEWISTON 

.93 

24 

"  1  9 

.07 

•  35 

T 

.04 

.01 

•  02 

CLEWISTON  u  s  eng 

1.07 

.14 

.22 

*20 

.06 

.35 

.02 

•  03 

.05 

CORNWELL  A  nw 

2  .99 

T 

1 

2.00 

.30 

.69 

CRESCENT  CITY 

1.59 

•01 

•  02 

■  14 

•  OS 

.47 

.02 

•  30 

.25 

1.30 

.76 

.02 

.02 

.03 

.05 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

3.  30 

1.20 

•  20 

.10 

.05 

CROSS  CITY  2 

DAN  1  A    4  HN« 

3.55 

.37 

.71 

.76 

1.08 

.53 

•05 

.05 

DAT  TON A  BEACH 

2.55 

•  10 

,•08 

.45 

.49 

.34 

T 

T 

.09 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

2.49 

•01 

T 

.19 

L  •  0  5 

.56 

■  62 

.01 

•  02 

■  02 

T 

.01 

DE  FUN  1 AK  SPRINGS 

4.28 

T 

T 

.02 

1.20 

•  31 

.32 

* 

•  86 

.02 

•  13 

.33 

DE  LAND  3  N 

2.79 

•  07 

1  .08 

•  40 

.31 

.90 

.02 

T 

.01 

DE  SOTO  CITY  *  SW 

3.70 

3.15 

.05 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

1  .48 

•  02 

•  28 

.1  2 

.14 

•  75 

.07 

■  10 

DRY  TOR  TUG AS 

6.05 

•  10 

56 

4.02 

.74 

.63 

EVERGLADES 

1.79 

•  28 

.19 

T 

1.19 

•  05 

FEDERAL  POINT 

1.79 

.30 

•  08 

•  14 

.70 

•  01 

•  36 

.11 

•  08 

FELLSHERE 

- 

- 

.57 

1.43 

.64 

FERNANDINA  BEACH 

3*69 

.03 

.67 

T 

•  27 

■  06 

.  16 

T 

•  41 

.02 

■  66 

1.41 

flamingo  ranger  station 

3.07 

t. 

* 

•  01 

,  < 

•  01 

FOR T  DRUM  5  NW 

3.43 

*01 
* 

•  71 

[,97 

.07 

.07 

•  60 

T 

FOR T  GREEN  12  WSW 

2.29 

•22 

•  78 

I  *01 

•  1  5 

•  13 

FT  LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

2.29 

T 

-  1 

.06 

2.11 

.02 

.01 

T 

T 

FT  LAUDERDALE  EXP  ST A 

1  .07 

* 

07 

* 

' 

53 

* 

02 

* 

•  02 

02 

* 

.01 

FORT  MYERS  W8  AP 

R 

3.01 

2.07 

*48 

T 

05 

•  07 

FORT  PIERCE 

* 

* 

* 

FOUNTAIN  3  SSE 

6.04 

'  34 

1*81 

47 

05 

•  05 

1  *80 

GAINESVILLE    3  WSW 

1.92 

.02 

T 

1 

.26 

T 

.08 

.22 

T 

T  .73 

T 

.33  T 

•  09 

.19 

GAINESVILLE  FAA  AP 

2.14 

25 

* 

12 

1  01 

02 

29 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

2.14 

58 

.16 

•  02 

16 

*20 

*,_ 

'_j 

HART  LAKE 

* 

* 

Hi  ALE AH 

4.12 

•  3* 

04 

!*73 

*04 

03 

HIGH  SPRINGS 

3.15 

.20 

.29 

■ 

I 

« 

• 

1,37 

1.29 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

1  .55 

30 

* 

18 

T 

* 

HOMESTEAO  EXP  STA 

2.33 

30 

* 

*10 

■  "  (9 

*02 

_ 

•  0 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

•  10 

•  12 

1.22 

!  •  10 

"  14 

ISLAND  GROVE   2  WNW 

1  .44 

.02 

.05 

.03 

•  67 

41 

07 

•  10 

I SLEWORTh 

1.67 

.53 

.42 

.06 

.25 

JACKSONVILLE  WB  AP 

•  55 

■  14 

•  12 

.05 

.01 

.06 

.26 

* 

* 

JACKSONVILLE  BEACH 

2*10 

•  03 

.53 

.  09 

•  25 

.  08 

30 

.02 

*43 

JASPER  3  se 

3.40 

■  20 

* 

* 

* 

KENDALL  2  £ 

5,45 

.07 

.15 

.01 

4.95 

.12 

•  0£ 

•  08 

*01 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

1.16 

.09 

•  12 

T 

.30 

.57 

.01 

.04 

T 

T 

T 

T 

KEY  WEST  WB  CITY 

.  36 

.  t 

•  03 

•  10 

■  04 

06 

•  12 

.62 

T 

•  01 

KISSIMMEE  2 

2  .55 

.05 

1  .  !)'_> 

•  20 
* 

LA  BELLE 

4.15 

.58 

.51 

.03 

: .  ■  i 

•  21 

LAKE  C|TV  2  £ 

3.21 

•  01 

•  28 

.04 

.60 

•  12 

1.07 

LAKE  HIAWASSE 

1.19 

.11 

.06 

.70 

• 

.31 

.01 

LAKELAND  MB  CITY 

R 

.29 

1  .00 

.27 

•  29 

T 

LAKE  PLACID  2  SW 

4.40 

* 

' !! 

•  10 

* 

LAKE   TRAF  FORD 

2.23 

.2  3 

LISBON 

1.05 

LIVE  OAK  2  ESE 

2.26 

"os 

.03 

.32 

.15 

.02 

.14 

*.t>7 

.12 

.76 

LONGBOAT  KEY 

•  13 

.21 

1  .42 

1.06 

.34 

01 

LOXAHATCMEE 

1  24 

.19 

MADISON 

2.74 

.  |  . 

•  02 

•  27 

■  22 

•  22 
* 

40 

02 

T 

59 

* 

•  03 

• 

* 

MAPATHON  SHORES 

2.27 

T 

•  1  0 

L  .92 

20 

03 

"  0j 

MAR | ANNA   IND  SCHOOL 

5.44 

.31 

1.12 

.41 

•  19 

.04 

.66 

.81 

1.90 

MAYO  5  NW 

4*12 

.33 

.02 

.83 

.50 

1 .96 

MELBOURNE 

•  20 

"  as 

MELROSE 

2*82 

.60 

1.30 

.15 

.15 

MIAMI  BEACH 

1.86 

.21 

•  02 

.17 

1  *42 

MIAMI    WB  AIRPORT 

R 

4*15 

.44 

T 

T 

3.57 

T 

.08 

T  T 

T 

T 

T  T 

.  - 

.02 

T 

MIAMI    12  SSW 

5.49 

.03 

■  11 

5*01 

•  26 

.04 

MILES  CITY  TOWER 

1  .21 

.07 

MILTON  EXP  STATION 

2.97 

.10 

.42 

MONT1CELLO  2  S 

4.38 

•  15 

.14 

*04 

78 

*3< 

76 

T 

T 

33 

63 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

4.03 

•  32 

.15 

.29 

.02 

2*92 

.14 

.01 

.18 

MOUNTAIN  LAKE 

3.40 

.41 

•  09 

•  02 

1-15 

1  •  39 

29 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

2.36 

.10 

•  25 

•  35 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

2.43 

.07 

.16 

T 

1.86 

.29 

.05 

I 

NICEVILLE 

4.66 

.15 

.27 

2.11 

.37 

.15 

T 

•  56 

1.05 

N I T  T AW  1  S 

2.89 

.03 

T 

2.43 

.27 

.16 

OCALA 

2.09 

■  j' 

"?! 

.01 

.01 

.04 

OC ALA  2  NE 

1.98 

07 

1  5 

1  .05 

OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 

4.17 

•  on 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

2.46 

•  OA 

.81 

1. 10 

.40 

.09 

.01 

i 

T 

.01 

PAL  A  TK A 

•02 

.22 

.52 

T 

.20 

.08 

.13 

PANAMA  CITY  2 

7.05 

•  07 

•  01 

59 

4.22 

PARR  I SH 

2.11 

.14 

■  03 

.56 

•  83 

.24 

.01 

.30 

PENS ACOL A  WB  C 1  TV 

MM  INI 

PERRY 

n 

6.41 
2,71 
4.24 

.0*. 

T 

.30 

.20 

T 

3.03 

•  35 

.20 

.45 
.45 

.01 
2,20 

.04 

•  34 

.07 

1.32 

1.21 

.79 

T 

.16 

.01 

2.19 

PLANT  CITY 

1.87 

•  11 

.05 

.74 

•48 

.36 

.13 

POM  PA  HO  BEACH 

1.22 

T 

•07 

.06 

.33 

•  71 

.03 

T 

•02 

PUNT  A  COR DA 

3.60 

•02 

•  22 

.92 

2.15 

.17 

.12 

OUtNCV  EXP  STATION 
ROYAL  PALM  RANGER  SIA 

6.08 
2*43 

T 

.34 

•  IB 

•  01 

•  09 

•  04 

T 

.01 

1.06 
2.00 

.34 

.01 

.33 

•  03 

r 

•  55 

.42 

T 

.63 

2..7 

SAINT  AUGUST  I NE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SC 

1.92 

T 

.19 

.09 

•  20 

.19 

.95 

.02 

.27 

•  01 

1.58 
6.17 

•  AO 

•  03 

.04 

.37 

•20 
T 

.40 
.42 

.30 
.73 

•  52 

•  IS 
T 

.50 

.02 
.60 

.07 
3.00 

S«*  t«l*r«oc«  now  <o Mowing  Sui 


DAILY  PRECIPITATION 

FLORID* 

Continued   November  i9b2 


13 

Day 

of  Month 

Station 

O 
(- 

 1  r 

12 

i  _j_ 

3 

 1  1  

4   |   5   |  6 

 1  T 

7   |   8  1 

9 

 1  

10  11 

1 

12 

1 

13 

14  1  IS 

16 

1 

17  |  18 

|  I 

19  20 

21 

22  J  23  I  24 

25  |  26  27 

28  1  29 

30 

31 

ST  PETERSBURG 

2 

08 

.22 

■  21  T 

•  03 

SANBORN  TOWER 

7 

54 

.02 

T 

.55 

.72 

1.55 

.25 

.21 

.37 

2.65 

SANFORD  EXP  STATION 

2 

47 

.  j .. 

.12 

.61 

.16 

.22 

1.30 

.02 

SARASOTA 

2 

7q 

•  01 

•  28 

.82 

.27 

.23 

.02 

.07 

STARK E 

2 

.04 

•  36 

.06 

.46 

.20 

.22 

.76 

5TE I NHATCMEE  MCCAIN  TWR 

2 

50 

.37 

.10 

.73 

60 

STUART    1  N 

1 

42 

.11 

.03 

.16 

.54 

.01 

.03 

.44 

.06 

Tallahassee  wb  ap 

7 

42 

•  37 

1.39 

•  34 

.51 

.19  .96 

T 

.54 

1.40 

1  82 

tamiami  trl  *o  mi  bend 

1 

34 

•  18 

•  31 

.02 

.02 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

•  44 

•  02  T 

.65 

•  33 

.50 

.27 

7 

7 

TARPON  SPOS  SEWAGE  PL 

1 

04 

.20 

.32 

.05 

■  30 

TAVERN  1 ER 

6 

.02  T 

mil 

•  6.36 

.02 

T 

TITUSV1LLE  2  W 

3 

24 

.51 

1.12 

•  12 

.17 

.32 

USHER  TOWER 

2 

45 

.20 

.10 

.79 

.30 

.26 

VENICE 

2 

00 

.05 

.98 

•  76 

.21 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

3 

35 

.02 

.02 

.02 

.02  .84 

T 

T 

.02 

.03 

.31 

T 

7  7 

.01 

WAUCHULA  I  N 

2 

30 

.15 

.81 

.24 

T 

.10 

T 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

1 

99 

.10 

.15 

.07 

.01 

.61 

T 

T 

.03  I 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP  R 

1 

11 

.22 

T 

.26  T 

T  7 

.62 

T 

i  ^ 

T  T 

T 

.01 

7 

7 

WINTER  HAVEN 

2 

hb 

•  04 

.20 

T 

.75 

•  74 

.24 

.11 

T 

.  r 

.30 

T 

WOODRUFF  DAM 

5 

09 

.18 

.39 

.15 

1.25 

2.22 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1962 


STATION 
AND 
DEPTH 

Day  oi  month 

• 

<3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

zs 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
KIN 

74 
64 

70 
54 

72 
56 

75 
60 

68 
54 

67 
52 

64 
56 

65 
60 

65 
61 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

69 
64 

64 
55 

66 
56 

68 
59 

62 
54 

60 
52 

60 
56 

61 
58 

60 
59 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

„'. 

64 

59 

65 
59 

67 
62 

61 
56 

59 
56 

60 
57 

61 
60 

60 
60 

SLOPE  OF  GROUND  j 


NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACE : 
3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH . 


SOIL  TYPE i     ARREDONOA  FINE  SAND.     GROUND  COVER,     BAH  I AGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION, 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1962 


Slatlon 

Day  Of  Month 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  | 

18 

19] 

20 

21 

22  j 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

< 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

73 

7  2 

66 

67 

72 

77 

73 

74 

65 

7  0 

72 

71 

68 

73 

74 

77 

81 

78 

81 

84 

80 

74 

76 

77 

55 

59 

63 

63 

72.0 

M1N 

51 

52 

43 

51 

41 

37 

53 

SI 

63 

39 

32 

36 

54 

45 

41 

42 

43 

50 

61 

60 

64 

61 

50 

54 

52 

5  0 

39 

51 

54 

58 

49.3 

APALACH 1  COLA  WB  CITY 

MAX 

68 

66 

6  7 

68 

62 

67 

69 

64 

66 

74 

70 

68 

6  2 

66 

71 

74 

75 

63 

69 

72 

69 

61 

68 

59 

61 

55 

59 

59 

66.2 

MIN 

46 

48 

50 

48 

47 

41 

51 

63 

50 

46 

46 

57 

51 

47 

45 

53 

64 

59 

57 

59 

62 

52 

44 

49 

53 

44 

40 

53 

53 

54 

51.1 

AVON  PARK 

MAX 

80 

75 

8,: 

7! 

75 

77 

7, 

75 

78 

73 

73 

78 

69 

73 

76 

81 

85 

86 

82 

85 

86 

75 

77 

80 

69 

65 

65 

70 

75 

76.5 

MIN 

57 

55 

47 

53 

42 

44 

56 

60 

6  3 

46 

39 

39 

56 

54 

52 

49 

50 

5  6 

60 

60 

64 

65 

49 

56 

57 

53 

35 

52 

55 

56 

52.7 

BARTOW 

MAX 

79 

73 

71 

69 

70 

73 

76 

72 

71 

70 

72 

74 

69 

70 

74 

77 

80 

81 

83 

84 

84 

77 

73 

75 

73 

70 

64 

61 

66 

69 

73.3 

MIN 

53 

54 

5  0 

52 

45 

45 

55 

60 

(  5 

52 

41 

42 

56 

5  6 

48 

48 

50 

55 

60 

59 

60 

62 

45 

52 

57 

52 

18 

51 

54 

57 

52.  5 

BATPORT 

MAX 

76 

76 

72 

72 

67 

68 

73 

78 

72 

68 

7  0 

69 

72 

68 

70 

74 

74 

76 

77 

80 

78 

80 

80 

72 

78 

77 

64 

6  3 

60 

63 

72.2 

MIN 

58 

52 

50 

52 

49 

40 

44 

56 

63 

59 

43 

47 

5  1 

46 

46 

50 

53 

54 

55 

54 

55 

55 

42 

46 

52 

48 

37 

44 

51 

54 

50.3 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

78 

78 

75 

77 

70 

73 

76 

79 

8  2 

82 

70 

7  0 

75 

68 

74 

77 

80 

79 

83 

83 

85 

84 

78 

76 

71 

78 

72 

73 

64 

62 

75.7 

MIN 

60 

5  8 

54 

57 

42 

45 

54 

61 

69 

47 

40 

39 

54 

57 

55 

53 

50 

56 

60 

66 

51 

51 

57 

58 

45 

51 

56 

53 

53.7 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

78 

e; 

71 

74 

77 

eo 

3  j 

74 

70 

73 

76 

82 

32 

65 

70 

65 

65 

61 

MIN 

60 

59 

48 

SI 

54 

62 

6  1 

59 

54 

52 

52 

55 

63 

40 

43 

53 

51 

BLOUNT STOWN   2  SE 

MAX 

MIN 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

74 

72 

75 

69 

70 

74 

81 

75 

72 

69 

71 

73 

67 

73 

77 

77 

80 

80 

82 

31 

81 

75 

75 

77 

79 

67 

63 

62 

61 

68 

73.3 

MIN 

59 

5  ; 

50 

56 

47 

48 

56 

59 

65 

61 

43 

44 

53 

58 

49 

48 

50 

54 

60 

59 

62 

69 

46 

5  3 

58 

53 

42 

48 

55 

58 

54.0 

8ROOKSV1LLE   CHIN  HILL 

MAX 

73 

75 

72 

66 

68 

71 

76 

73 

69 

6  7 

74 

73 

71 

71 

75 

78 

80 

81 

80 

83 

79 

71 

73 

79 

66 

60 

5  9 

61 

62 

71.9 

MIN 

51 

53 

50 

5> 

50 

42 

53 

58 

64 

48 

44 

53 

54 

47 

46 

52 

54 

57 

62 

61 

60 

44 

50 

56 

47 

34 

49 

56 

57 

51.8 

BUSHNELL    2  E 

MAX 

73 

74 

72 

66 

69 

73 

78 

72 

70 

66 

72 

75 

71 

69 

74 

78 

80 

82 

78 

81 

84 

76 

72 

75 

78 

72 

>  9 

60 

62 

62 

72.4 

MIN 

51 

51 

42 

50 

40 

36 

53 

56 

61 

43 

37 

35 

55 

46 

48 

42 

45 

50 

61 

58 

60 

37 

47 

53 

47 

34 

5  0 

53 

58 

48.2 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

81 

74 

?9 

71 

71 

78 

81 

80 

34 

74 

73 

72 

73 

71 

73 

80 

80 

8  3 

81 

84 

80 

80 

75 

77 

73 

68 

61 

62 

62 

70 

75.2 

MIN 

64 

59 

58 

61 

46 

51 

58 

•:.l 

63 

62 

55 

40 

60 

58 

58 

52 

49 

53 

64 

61 

71 

66 

56 

5  ' 

60 

57 

48 

57 

59 

59 

57.7 

CAPT1VA 

MAX 

76 

71 

75 

73 

74 

72 

78 

73 

76 

73 

68 

73 

70 

71 

74 

76 

78 

80 

77 

82 

• 

75 

78 

75 

77 

70 

64 

65 

63 

67 

73.4 

MIN 

64 

6  3 

59 

63 

55 

57 

61 

66 

6  5 

64 

57 

50 

61 

59 

56 

58 

58 

65 

67 

66 

67 

68 

55 

61 

63 

59 

46 

54 

58 

54 

60.0 

CARRABELLE    1  NNW 

MAX 

68 

69 

69 

69 

69 

66 

71 

68 

67 

66 

75 

69 

69 

65 

66 

75 

76 

78 

75 

68 

74 

69 

64 

70 

73 

66 

67 

61 

63 

58 

68.8 

MIN 

39 

38 

42 

40 

39 

29 

40 

5  5 

53 

29 

33 

46 

51 

36 

32 

39 

56 

59 

52 

50 

57 

46 

34 

37 

42 

40 

26 

43 

48 

49 

42.7 

CEDAR  K.EY 

MAX 

72 

75 

70 

68 

68 

72 

79 

70 

68 

68 

73 

71 

64 

73 

73 

71 

69 

76 

74 

72 

71 

68 

72 

79 

65 

62 

57 

60 

61 

69.7 

MIN 

50 

52 

51 

50 

50 

40 

54 

6  2 

62 

53 

48 

45 

46 

49 

50 

59 

63 

63 

62 

63 

60 

43 

49 

55 

46 

3  9 

50 

53 

54 

52.4 

CHIPLEY    3  E 

MAX 

67 

67 

65 

66 

64 

65 

73 

70 

63 

65 

75 

73 

67 

67 

71 

77 

85 

76 

70 

69 

77 

67 

66 

70 

70 

66 

66 

64 

55 

61 

68.6 

MIN 

33 

33 

43 

42 

39 

28 

40 

57 

51 

36 

35 

58 

52 

36 

33 

48 

60 

64 

44 

49 

61 

47 

30 

36 

42 

40 

29 

50 

51 

51 

43.6 

CLEARWATER 

MAX 

74 

72 

72 

69 

66 

70 

78 

72 

72 

67 

68 

73 

65 

69 

74 

77 

79 

80 

78 

81 

79 

75 

72 

75 

77 

69 

60 

61 

60 

66 

71.7 

MIN 

55 

55 

5: 

54 

50 

45 

55 

61 

65 

61 

46 

48 

55 

50 

49 

53 

55 

60 

62 

63 

64 

62 

46 

52 

57 

50 

40 

47 

54 

57 

54.1 

CLERMONT   6  S 

MAX 

75 

74 

75 

68 

69 

74 

77 

74 

70 

66 

72 

73 

70 

69 

74 

76 

80 

8  0 

79 

80 

83 

74 

72 

74 

77 

62 

59 

6  0 

64 

63 

72.1 

MIN 

54 

54 

46 

54 

45 

43 

57 

5  9 

63 

48 

40 

42 

'56 

48 

48 

50 

50 

61 

63 

63 

63 

46 

53 

58 

50 

38 

50 

54 

59 

52.3 

CLEWISTON  U   S  ENG 

MAX 

81 

78 

71 

78 

72 

73 

74 

BO 

81 

82 

70 

'0 

75 

69 

70 

74 

75 

75 

34 

78 

86 

88 

81 

76 

76 

75 

"0 

it 

64 

64 

75.2 

M  I  N 

63 

61 

5  8 

59 

48 

55 

61 

66 

68 

50 

50 

47 

58 

60 

57 

60 

54 

56 

64 

63 

64 

67 

60 

60 

64 

61 

38 

46 

56 

55 

57.6 

CRESTV1EW  RADIO  WJSB 

MAX 

66 

6  7 

67 

67 

67 

6< 

72 

66 

67 

75 

7C 

69 

7  0 

73 

70 

74 

75 

76 

78 

73 

73 

67 

67 

70 

70 

71 

68 

59 

58 

59 

69.0 

MIN 

36 

37 

3  8 

39 

37 

36 

45 

58 

54 

34 

39 

54 

50 

36 

39 

41 

42 

43 

43 

54 

53 

47 

40 

16 

40 

44 

33 

47 

51 

54 

43.3 

CROSS  CITY  2 

MAX 

73 

72 

70 

68 

68 

71 

77 

76 

64 

65 

74 

71 

71 

71 

74 

78 

79 

79 

79 

80 

SO 

75 

70 

70 

66 

63 

60 

61 

60 

58 

70.8 

MIN 

45 

47 

44 

45 

44 

35 

48 

55 

54 

38 

33 

40 

53 

43 

33 

38 

45 

50 

50 

55 

Z 

55 

48 

43 

48 

42 

35 

■  48 

50 

53 

46.0 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

76 

72 

75 

76 

65 

72 

74 

77 

78 

76 

70 

69 

75 

7- 

68 

69 

80 

81 

84 

77 

80 

86 

76 

70 

74 

74 

5  ) 

63 

63 

69 

73.3 

MIN 

54 

54 

50 

52 

46 

43 

58 

58 

66 

45 

40 

42 

54 

50 

50 

50 

53 

52 

63 

59 

65 

70 

47 

52 

64 

55 

43 

48 

53 

58 

53.1 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

71 

73 

72 

66 

70 

73 

76 

75 

75 

67 

72 

70 

67 

69 

75 

77 

82 

78 

79 

83 

73 

70 

73 

74 

63 

59 

61 

68 

67 

71.6 

MIN 

55 

54 

SI 

48 

46 

43 

57 

66 

53 

44 

40 

42 

53 

51 

50 

47 

50 

55 

61 

60 

66 

55 

46 

58 

60 

45 

44 

56 

56 

61 

52.4 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

66 

70 

61 

66 

67 

67 

74 

66 

62 

67 

77 

6  9 

69 

70 

72 

76 

78 

73 

71 

65 

73 

69 

67 

70 

72 

61 

68 

59 

56 

65 

68.2 

MIN 

37 

36 

41 

41 

35 

!2 

42 

55 

48 

31 

34 

53 

46 

38 

40 

47 

56 

55 

42 

51 

57 

43 

34 

16 

43 

41 

44 

48 

50 

43.0 

DE  LAND  3  N 

MAX 

70 

70 

71 

64 

67 

71 

74 

72 

7  0 

64 

70 

69 

70 

65 

71 

72 

76 

79 

78 

80 

81 

79 

70 

73 

66 

52 

59 

65 

64 

70.0 

MIN 

53 

S3 

47 

53 

44 

42 

57 

53 

6  i 

46 

37 

54 

54 

49 

47 

45 

44 

54 

64 

57 

66 

60 

52 

5  0 

59 

49 

43 

51 

54 

58 

51.9 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

81 

73 

7  3 

73 

77 

74 

81 

81 

82 

75 

73 

74 

71 

73 

76 

80 

81 

-- 

81 

85 

B« 

82 

75 

75 

73 

71 

66 

67 

64 

70 

76.3 

MIN 

59 

57 

54 

59 

45 

47 

57 

65 

67 

47 

43 

41 

55 

54 

53 

51 

52 

53 

61 

62 

6  i 

70 

49 

57 

59 

57 

39 

51 

55 

55 

54.5 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

80 

78 

81 

78 

81 

78 

80 

80 

8  1 

73 

80 

77 

77 

73 

72 

73 

78 

82 

80 

80 

32 

79 

79 

78 

77 

74 

73 

73 

74 

78 

77.6 

MIN 

73 

69 

73 

69 

71 

69 

68 

7  0 

70 

69 

66 

6,. 

66 

67 

67 

68 

68 

70 

70 

70 

74 

67 

70 

6  9 

69 

59 

63 

64 

63 

67.8 

EVERGLADES 

MAX 

82 

74 

77 

75 

75 

75 

80 

30 

79 

74 

73 

75 

73 

75 

77 

80 

82 

82 

84 

85 

84 

79 

78 

76 

81 

75 

5  7 

68 

65 

73 

76.6 

M  I  N 

61 

63 

60 

63 

52 

53 

59 

63 

63 

55 

52 

50 

60 

57 

54 

55 

60 

61 

64 

67 

67 

71 

56 

59 

60 

60 

42 

50 

57 

51 

58.2 

FEDERAL  POINT 

MAX 

71 

72 

72 

65 

68 

70 

78 

76 

71 

66 

73 

74 

71 

66 

74 

76 

80 

BO 

78 

80 

83 

75 

69 

73 

75 

65 

53 

59 

65 

62 

71.4 

M  I  N 

50 

55 

48 

48 

48 

46 

54 

5  8 

60 

43 

44 

4. 

54 

50 

46 

44 

46 

53 

61 

62 

62 

59 

46 

S3 

56 

46 

51 

53 

58 

51.3 

FELLSMERE 

MAX 

73 

75 

79 

84 

80 

78 

82 

74 

76 

73 

79 

79 

82 

84 

88 

87 

85 

82 

75 

77 

79 

74 

69 

6  6 

65 

70 

77.5 

MIN 

53 

45 

47 

54 

55 

51 

54 

41 

47 

49 

50 

58 

57 

51 

56 

57 

62 

56 

49 

59 

52 

39 

44 

54 

55 

51.8 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

65 

•  a 

64 

67 

69 

6  j 

72 

74 

71 

70 

76 

69 

68 

62 

69 

76 

8  1 

83 

77 

74 

83 

73 

63 

65 

72 

52 

55 

58 

58 

66.7 

49 

53 

46 

4? 

46 

45 

57 

6  2 

58 

41 

36 

41 

41 

47 

36 

44 

52 

57 

58 

61 

62 

54 

41 

SI 

54 

44 

42 

SI 

53 

55 

49.5 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

MAX 

82 

79 

78 

78 

76 

76 

81 

80 

79 

79 

72 

72 

73 

76 

76 

78 

79 

78 

33 

83 

80 

83 

82 

78 

79 

75 

70 

62 

65 

66 

76.6 

MIN 

67 

64 

66 

68 

57 

SS 

65 

63 

72 

67 

54 

49 

59 

61 

60 

61 

64 

67 

69 

70 

76 

77 

58 

61 

64 

63 

43 

49 

48 

49 

61.6 

FORT   DRUM   5  NW 

MAX 

81 

71 

78 

70 

73 

78 

78 

79 

81 

69 

72 

74 

72 

75 

77 

77 

79 

82 

82 

35 

84 

78 

75 

76 

80 

i 

65 

67 

68 

70 

75.6 

MIN 

56 

S3 

48 

49 

40 

42 

52 

55 

61 

47 

41 

39 

52 

SI 

53 

50 

50 

54 

56 

58 

60 

66 

45 

54 

55 

53 

38 

51 

53 

55 

51.2 

FT   LAUDERDALE    BAH  1 A  MAR 

MAX 

80 

80 

78 

77 

74 

75 

81 

30 

79 

73 

76 

75 

73 

72 

77 

78 

79 

82 

82 

85 

84 

S3 

79 

77 

80 

77 

70 

66 

64 

76 

77.1 

MIN 

62 

62 

60 

63 

53 

SS 

68 

72 

68 

57 

S3 

5.. 

59 

59 

68 

60 

64 

66 

66 

70 

74 

74 

56 

68 

70 

61 

45 

55 

56 

55 

61.9 

FT   LAUDERDALE   EXP  bTA 

MAX 

78 

82 

79 

79 

77 

75 

78 

so 

82 

81 

73 

74 

70 

72 

74 

76 

79 

79 

81 

84 

85 

B4 

82 

7  2 

78 

8  0 

80 

67 

65 

62 

76.9 

MIN 

61 

50 

55 

62 

47 

48 

56 

69 

71 

52 

45 

46 

55 

57 

59 

52 

58 

60 

55 

66 

68 

53 

51 

66 

59 

41 

45 

57 

50 

56.2 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

79 

71 

77 

73 

75 

80 

78 

77 

73 

73 

74 

71 

75 

77 

80 

32 

84 

83 

85 

77 

78 

80 

71 

66 

67 

62 

67 

75.8 

M|N 

61 

62 

37 

58 

51 

52 

59 

1,6 

60 

55 

SO 

46 

59 

55 

54 

56 

56 

61 

63 

65 

53 

57 

59 

47 

43 

51 

57 

53 

56.3 

FORT  PIERCE 

MAX 

77 

75 

77 

71 

73 

76 

78 

79 

82 

70 

69 

75 

73 

72 

75 

76 

79 

83 

78 

81 

87 

■ 

73 

77 

77 

70 

67 

71 

70 

67 

75.2 

MIN 

59 

57 

52 

51 

44 

48 

62 

65 

54 

45 

42 

42 

47 

58 

55 

53 

53 

58 

60 

62 

64 

58 

51 

60 

45 

45 

S3 

55 

58 

54.1 

FOUNTAIN   3  SSE 

MAX 

68 

72 

64 

69 

69 

67 

75 

70 

64 

69 

77 

75 

70 

6  1 

72 

77 

78 

75 

72 

69 

67 

72 

74 

61 

6  8 

59 

58 

59 

69.5 

MIN 

37 

31 

42 

36 

32 

29 

38 

5  8 

51 

34 

32 

43 

53 

41 

28 

37 

6] 

48 

Ii 

6  1 

46 

30 

34 

40 

42 

28 

42 

51 

51 

41.5 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 

69 

72 

70 

67 

68 

69 

75 

75 

68 

67 

72 

70 

71 

68 

74 

75 

79 

78 

80 

80 

82 

77 

69 

72 

77 

72 

60 

58 

61 

61 

71.2 

MIN 

46 

SO 

41 

45 

43 

39 

53 

56 

62 

39 

32 

38 

51 

41 

36 

39 

44 

50 

60 

60 

56 

56 

37 

47 

51 

41 

39 

48 

51 

55 

46.9 

S*»  r«r*r«DC*  BOt*»  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 


DianoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

r~7 

6 

g 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

!  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

'8 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 

68 

72 

-  6 

68 

68 

68 

75 

72 

67 

73 

6  • 

71 

64 

73 

75 

79 

78 

79 

78 

82 

69 

67 

71 

75 

55 

59 

58 

61 

58 

46 

48 

42 

45 

40 

36 

53 

55 

46 

39 

36 

41 

49 

37 

36 

41 

46 

51 

60 

62 

58 

54 

35 

44 

50 

39 

49 

55 

GLEN   SI   MARY  NURSERIES 

MAX 

66 

72 

70 

67 

67 

68 

75 

72 

67 

65 

73 

72 

71 

6  6 

73 

78 

79 

79 

SO 

72 

81 

77 

67 

70 

74 

71 

57 

56 

M 1  N 

42 

46 

41 

45 

41 

33 

47 

53 

61 

36 

31 

38 

50 

40 

2  9 

38 

45 

50 

55 

59 

55 

52 

31 

38 

45 

51 

HIALEAH 

MAX 

81 

83 

81 

81 

78 

71 

79 

80 

B] 

li 

75 

7,, 

77 

74 

76 

79 

80 

79 

80 

84 

84 

8' 

84 

77 

77 

78 

77 

68 

64 

67 

M I N 

63 

60 

52 

62 

53 

53 

60 

71 

7C 

53 

50 

51 

59 

58 

60 

56 

61 

62 

65 

67 

70 

74 

56 

61 

62 

61 

44 

49 

49 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

76 

72 

73 

70 

6  9 

76 

72 

67 

66 

65 

73 

75 

80 

78 

77 

SI 

75 

71  j 

60 

61 

63 

M  I  N 

4  5 

45 

43 

45 

35 

52 

57 

59 

40 

45 

44 

i  5 

39 

48 

58 

8  0 

60 

36 

44 

42 

36 

38 

HOMESTEAD   EXP  STA 

MAX 

81 

80 

81 

77 

74 

76 

80 

82 

81 

74 

72 

77 

72 

76 

76 

78 

79 

80 

84 

84 

84 

84 

78 

77 

78 

65 

76 

M I  N 

60 

5  'j 

60 

56 

48 

5  J 

55 

68 

5M 

4  9 

45 

44 

58 

5  9 

53 

51 

57 

57 

59 

63 

'  6 

8  4 

58 

62 

59 

51 

45 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

MAX 

77 

78 

79 

74 

71 

75 

72 

7  3 

79 

69 

71 

74 

71 

72 

75 

78 

80 

83 

81 

82 

85 

81 

75 

76 

78 

74 

69 

64 

66 

69 

MIN 

57 

54 

53 

47 

45 

46 

53 

88 

64 

56 

48 

46 

52 

52 

52 

50 

50 

56 

59 

59 

63 

67 

46 

60 

54 

52 

33 

41 

52 

58 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

66 

70 

65 

66 

67 

66 

75 

75 

71 

67 

73 

69 

71 

62 

72 

74 

78 

82 

11 

71 

84 

71 

65 

69 

73 

54 

58 

60 

MIN 

46 

46 

49 

44 

41 

51 

61 

5  0 

*! 

40 

41 

52 

40 

36 

46 

55 

59 

59 

62 

64 

49 

40 

47 

52 

43 

43 

57 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

67 

68 

70 

64 

67 

66 

»» 

7* 

73 

67 

74 

71 

69 

64 

78 

79 

73 

69 

83 

74 

65 

65 

69 

57 

59 

MIN 

48 

47 

48 

4  5 

58 

66 

5  8 

43 

42 

45 

54 

55 

45 

50 

51 

5  8 

63 

64 

63 

57 

43 

5S 

61 

46 

40 

51 

54 

. 

JASPER    3  SE 

MAX 

71 

70 

65 

68 

68 

67 

75 

72 

71 

66 

73 

67 

71 

67 

72 

75 

80 

83 

75 

71 

78 

75 

65 

68 

73 

67 

59 

59 

58 

M  I  N 

41 

44 

45 

42 

30 

45 

5  Q 

52 

31 

30 

39 

56 

40 

42 

40 

51 

8  9 

54 

58 

60 

50 

32 

39 

42 

38 

34 

49 

52 

KEY   WEST   MB  AIRPORT 

MAX 

76 

79 

B2 

78 

73 

72 

78 

1 

82 

75 

69 

74 

74 

74 

75 

11 

79 

82 

80 

82 

82 

Si 

77 

78 

79 

65 

68 

69 

77 

MI  N 

70 

70 

68 

68 

66 

66 

70 

73 

71 

67 

62 

58 

66 

64 

64 

68 

68 

73 

71 

72 

73 

70 

66 

70 

70 

60 

56 

64 

62 

KISSIMMEE  2 

MAX 

76 

75 

75 

75 

75 

8  3 

80 

77 

73 

75 

79 

83 

80 

72 

75 

« 

78 

8  0 

82 

83 

81 

80 

93 

III 

76 

80 

65  1 

65 

70 

56 

54 

5  3 

50 

47 

50 

55 

61 

65 

60 

53 

45 

53 

51 

52 

49 

52 

5  0 

60 

63 

55 

50 

45 

50 

51 

52 

49 

45 

50 

54 

LA  BELLE 

MAX 

82 

74 

81 

73 

76 

75 

79 

77 

81 

74 

73 

76 

72 

73 

76 

80 

81 

85 

83 

85 

8  6 

81 

77 

77 

80 

67 

64 

MIN 

56 

56 

50 

58 

45 

47 

56 

57 

59 

48 

39 

3  9 

56 

5  0 

49 

54 

51 

53 

61 

62 

61 

69 

43 

54 

58 

56 

36 

50 

55 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

69 

70 

67 

68 

68 

68 

76 

71 

88 

66 

72 

66 

71 

66 

73 

76 

79 

80 

11 

74 

90 

75 

67 

70 

75 

66 

60 

57 

60 

59 

42 

4  5 

44 

47 

44 

35 

49 

57 

57 

37 

34 

42 

52 

40 

34 

40 

49 

7 

54 

58 

57 

51 

36 

4  1 

50 

39 

36 

47 

50 

53 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

76 

73 

74 

73 

66 

68 

72 

74 

74 

74 

64 

68 

70 

68 

68 

78 

75 

77 

80 

78 

80 

84 

72 

71  1 

73 

76 

59  1 

57 

60 

67 

MIN 

55 

-  4 

47 

53 

45 

64 

56 

58 

64 

46 

40 

8  : 

56 

8  0 

49 

46 

48 

6  3 

59 

59 

66 

64 

44 

52 

56 

50 

40  1 

50 

54 

58 

LAKELAND   WB  CITY 

MAX 

72 

72 

74 

67 

69 

70 

I* 

73 

70 

66 

74 

73 

69 

68 

73 

78 

81 

31 

79 

83 

83 

72 

71 

73 

79 

61 

59 

60 

64 

66 

MIN 

57 

55 

56 

51 

50 

46 

56 

63 

56 

53 

51 

49 

57 

51 

48 

55 

57 

62 

62 

62 

65 

54 

48 

54 

59 

43 

38 

50 

54 

57 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

81 

70 

SO 

71 

75 

76 

80 

77 

78 

73 

74 

7; 

70 

73 

76 

79 

81 

83 

84 

86 

86 

79 

76 

77 

80 

70 

67 

66 

66 

69 

59 

55 

47 

55 

40 

47 

56 

61 

64 

45 

39 

37 

57 

53 

52 

46 

48 

57 

6  1 

6C 

6  2 

68 

48 

58 

57 

54 

39 

52 

54 

57 

LISBON 

MAX 

73 

74 

71 

67 

69 

73 

77 

7: 

71 

66 

72 

71 

72 

6  9 

73 

77 

80 

81 

78 

81 

83 

79 

72 

74 

79 

70 

59 

59 

63 

63 

50 

52 

45 

51 

47 

38 

54 

54 

62 

45 

38 

41 

55 

46 

45 

46 

48 

54 

6  1 

6  0 

••L 

62 

4  1 

46 

57 

46 

36 

50 

53 

58 

LIVE   OAK   2  ESE 

MAX 

73 

70 

68 

69 

70 

67 

72 

72 

67 

66 

74 

71 

71 

65 

71 

73 

80 

82 

72 

74 

78 

72 

63 

71 

75 

65 

• 

56 

60 

58 

41 

42 

43 

43 

40 

32 

46 

53 

54 

33 

2  8 

3  ,7 

52 

39 

39 

35 

50 

54 

5  1 

56 

59 

48 

35 

41 

44 

36 

36 

46 

48 

50 

LOXAHATCHEE 

MAX 

82 

80 

78 

77 

74 

79 

82 

82 

83 

72 

73 

76 

72 

71 

78 

81 

82 

84 

85 

18 

86 

80 

72 

SO 

73 

68 

68 

65 

73 

58 

55 

54 

58 

42 

43 

55 

68 

6  6 

46 

41 

41 

56 

47 

58 

50 

49 

52 

63 

61 

5  8 

72 

55 

64 

58 

56 

42 

54 

56 

56 

MAO  I  SON 

MAX 

66 

67 

68 

66 

66 

65 

72 

6  8 

63 

71 

68 

68 

b> 

70 

72 

78 

76 

72 

70 

76 

67 

62 

67 

71 

60 

59 

57 

53 

39 

40 

45 

42 

40 

51 

47 

54 

46 

36 

35 

46 

52 

38 

42 

54 

61 

49 

8  6 

61 

47 

36 

40 

46 

38 

35  1 

48 

49 

50 

MARATHON  SHORES 

MAX 

76 

82 

81 

77 

78 

73 

82 

81 

81 

75 

72 

73 

75 

75 

76 

77 

»  1 

82 

79 

83 

82 

81 

79 

79 

78 

74 

70 

67 

67 

76 

MIN 

66 

60 

66 

63 

62 

63 

67 

73 

70 

61 

62 

60 

58 

60 

8  2 

66 

67 

73 

67 

67 

74 

73 

65 

66 

68 

66 

52 

58 

62 

57 

MAR  I  ANNA    1ND  SCHOOL 

MAX 

65 

68 

65 

64 

67 

66 

74 

ro 

63 

65 

75 

72 

68 

67 

72 

77 

82 

74 

71 

6  5 

77 

68 

64 

70 

70 

64 

67 

60 

55 

60 

MIN 

39 

37 

45 

36 

37 

31 

42 

57 

51 

36 

37 

52 

52 

39 

34 

42 

57 

6  2 

45 

49 

61 

4  1 

36 

37 

34 

40 

33 

51 

50 

50 

MAYO   5  NW 

MAX 

67 

70 

68 

71 

66 

68 

74 

ro 

70 

66 

74 

68 

70 

8  8 

69 

70 

79 

78 

79 

80 

78 

72 

65 

71 

74 

65 

61 

58 

55 

56 

MIN 

44 

54 

56 

54 

44 

34 

45 

56 

58 

38 

34 

42 

48 

39 

31 

38 

4'. 

62 

64 

65 

63 

45 

35 

38 

45 

41 

36 

51 

51 

53 

MELBOURNE 

MAX 

78 

75 

73 

70 

71 

74 

71 

'8 

84 

70 

70 

75 

72 

72 

73 

80 

83 

84 

79 

80 

86 

82 

77 

76 

78 

72 

64 

66 

68 

70 

MIN 

57 

56 

50 

56 

45 

46 

56 

67 

65 

48 

42 

43 

54 

48 

54 

51 

54 

5  6 

59 

60 

64 

66 

46 

65 

60 

45 

-  1 

52 

55 

59 

MELROSE 

MAX 

71 

74 

70 

70 

68 

70 

78 

72 

67 

66 

73 

70 

74 

65 

74 

77 

79 

80 

76 

78 

82 

74 

65 

72 

74 

61 

58 

58 

58 

58 

MIN 

41 

52 

46 

44 

48 

4t 

48 

L  8 

6  0 

40 

39 

43 

52 

45 

43 

46 

48 

52 

59 

60 

60 

56 

42 

48 

54 

4  0 

48 

50 

55 

MIAMI  BEACH 

MAX 

78 

79 

76 

79 

77 

76 

77 

78 

78 

76 

72 

77 

75 

76 

75 

78 

77 

79 

80 

81 

81 

85 

91 

76 

77 

70 

67 

65 

75 

MIN 

64 

65 

62 

66 

56 

58 

72 

74 

70 

60 

56 

59 

62 

60 

69 

70 

71 

72 

69 

74 

75 

62 

71  | 

71 

63 

47 

56 

57 

57 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

81 

3u 

79 

77 

74 

76 

79 

79 

78 

72 

74 

75 

72 

75 

77 

77 

78 

79 

81 

82 

82 

76 

76 

76 

76 

67 

63 

61 

72 

MIN 

64 

62 

62 

61 

55 

55 

62 

72 

63 

56 

53 

54 

59 

86 

60 

58 

65 

6  3 

64 

68 

72 

66 

58 

70 

66 

51 

45 

55 

56 

53 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

79 

82 

82 

78 

78 

76 

78 

81 

81 

81 

75 

75 

77 

'3 

79 

76 

78 

80 

81 

S3 

83 

84 

84 

79 

77 

78 

78 

68 

64 

63 

MIN 

63 

59 

59 

60 

50 

54 

56 

71 

70 

52 

52 

51 

55 

58 

54 

57 

61 

63 

67 

71 

57 

59 

67 

60 

44 

5  3 

56 

50 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

82 

74 

80 

72 

76 

7* 

80 

fe 

82 

75 

79 

73 

16 

76 

79 

80 

8.3 

81 

86 

85 

96 

79 

77 

SO 

.'1 

68 

66 

' 

MIN 

59 

56 

58 

60 

48 

48 

54 

t  i 

67 

56 

50 

55 

51 

51 

50 

55 

5  5 

62 

62 

60 

61 

60 

5  1 

60 

57 

40 

50 

49 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

65 

66 

62 

62 

65 

65 

67 

64 

61 

69 

76 

76 

67 

69 

71 

73 

78 

73 

67 

61 

72 

67 

67 

70 

72 

68 

65 

58 

59 

66 

M  I  N 

36 

37 

42 

41 

34 

34 

42 

56 

49 

34 

39 

52 

48 

37 

36 

48 

57 

56 

43 

52 

58 

50 

34 

34 

35 

36 

30 

46 

51 

54 

MONT  I  CELLO  2  S 

MAX 

69 

72 

70 

70 

70 

68 

75 

68 

66 

64 

76 

76 

73 

6( 

72 

76 

79 

76 

75 

71 

74 

64 

' 

74 

66 

64 

58 

56 

56 

MIN 

42 

39 

48 

42 

42 

34 

48 

54 

54 

36 

37 

50 

54 

42 

33 

42 

59 

64 

49 

56 

64 

37 

46 

42 

50 

51 

50 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

MAX 

80 

BC 

70 

78 

72 

75 

76 

81 

82 

81 

73 

71 

75 

69 

73 

75 

79 

80 

83 

82 

86 

81 

75 

75 

78 

69 

66 

64 

65 

M I  N 

57 

58 

53 

55 

47 

51 

55 

62 

66 

51 

45 

45 

47 

55 

8  2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

76 

72 

77 

68 

70 

73 

75 

75 

73 

68 

72 

74 

69 

70 

74 

77 

79 

32 

80 

82 

94 

78 

74 

78 

75 

63 

62 

65 

68 

MIN 

56 

54 

46 

51 

42 

45 

50 

62 

64 

47 

38 

38 

56 

54 

49 

46 

48 

5  5 

60 

58 

66 

65 

46 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

WAX 

80 

80 

71 

72 

69 

71 

72 

BO 

72 

73 

70 

70 

75 

6  8 

72 

76 

77 

78 

81 

82 

84 

82 

79 

68 

64 

65 

63 

MIN 

56 

54 

48 

54 

43 

47 

52 

58 

" 

47 

39 

39 

53 

48 

4  I 

47 

48 

52 

60 

62 

45 

40 

NAPLES   CARIB  GARDENS 

MAX 

79 

75 

77 

74 

74 

» 

80 

79 

75 

74 

74 

73 

"5 

77 

AO 

82 

83 

83 

85 

85 

78 

76 

81 

76 

70 

69 

65 

70 

MIN 

59 

60 

56 

64 

48 

52 

57 

59 

68 

62 

47 

43 

56 

54 

53 

54 

56 

58 

64 

64 

65 

64 

53 

59 

59 

40 

49 

57 

50 

NICEVILLE 

MAX 

76 

75 

67 

67 

64 

66 

62 

72 

62 

62 

67 

75 

69 

67 

62 

69 

74 

76 

77 

69 

70 

68 

68 

72 

60 

66 

57 

58 

MIN 

42 

34 

39 

40 

33 

33 

42 

52 

40 

34 

36 

48 

50 

41 

33 

38 

58 

61 

58 

45 

55 

46 

33 

40 

44 

30 

39 

50 

53 

OCALA 

MAX 

74 

76 

72 

66 

70 

75 

79 

74 

70 

70 

74 

71 

72 

69 

79 

90 

82 

80 

80 

72 

80 

72 

62 

62 

62 

63 

MIN 

50 

53 

45 

48 

50 

42 

54 

it 

64 

42 

39 

47 

55 

47 

43 

46 

47 

55 

65 

6  2 

42 

52 

46 

41 

50 

53 

56 

OCALA   2  NE 

MAX 

73 

75 

66 

67 

71 

74 

78 

74 

69 

69 

73 

74 

72 

8« 

76 

82 

81 

80 

32 

83 

75 

77 

67 

60  1 

MIN 

48 

52 

41 

48 

40 

37 

51 

51 

59 

42 

33 

39 

54 

45 

30 

41 

42 

50 

64 

61 

60 

36 

52 

42 

37 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

76 

78 

69 

73 

69 

71 

76 

77 

78 

74 

69 

70 

68 

6  . 

72 

76 

74 

75 

76 

3: 

8  0 

76 

78 

75 

76 

74 

67 

65 

45 

55 

MIN 

60 

55 

54 

57 

49 

49 

54 

-  3 

66 

55 

46 

46 

51 

58 

56 

58 

56 

55 

64 

64 

66 

70 

52 

55 

63 

57 

38 

44 

FLORIDA 
NOVEMBER  1962 


69.5 
46.1 


70.1 
44.2 


59.2 


70.3 
46.3 


68.7 
49.0 


69.6 
44.6 


76.9 
52.7 


74.6 
50.9 


69.8 
46.0 


71.6 
51.9 


71.8 
54.0 


76.0 
52.8 


72.3 
50.3 


69.5 
43.7 


77.4 
54.5 


66.5 
44.6 


77.1 
64.5 


69.3 
47.1 


75.0 
54.0 


70.4 
48.7 


76.5 
64.8 


75.9 
60.2 


77.7 
58.  7 


77.6 
55.3 


69.5 
46.5 


76.0 
54.2 


73.6 
51.8 


76.8 
56.2 


73.6 
50.6 


73.1 
55.3 


5*.  r«fcr«nc«  I 


folleviaf  station  Ind.i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Day  Ol  Month 

rage  J 

St* Hod 

1 

° 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

-1 

14 

15 

,6  J 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

|  Ave 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

7* 

a 

73 
55 

75 
51 

68 

52 

71 
49 

75 
46 

75 

57 

75 
61 

75 
56 

66 
49 

72 
44 

73 
44 

71 
56 

6  5 

51 

73 
51 

51 

80 
54 

85 
59 

83 
62 

84 

60 

84 

67 

72 
55 

72 
47 

75 
55 

79 
57 

61 
43 

56 
41 

60 
50 

69 
53 

64 
57 

73.0 
52.9 

PALATKA 

MAX 
MIN 

72 
48 

73 
53 

ro 

47 

68 
49 

70 
47 

70 
41 

75 

55 

75 
59 

70 
62 

70 
43 

76 
40 

74 
46 

73 
55 

68 
48 

43 

77 
47 

8  1 
51 

79 
57 

80 
62 

84 

63 

83 
64 

75 
60 

69 
44 

74 
50 

7* 

57 

74 
49 

56 
42 

59 
50 

64 

53 

61 
58 

72.1 
51  .4 

PANAMA  ClTr  2 

MAX 
MIN 

67 
43 

69 
42 

64 
48 

63 
47 

66 
47 

67 
36 

73 
48 

7  0 

59 

66 
53 

66 
46 

72 
42 

70 
57 

67 
54 

69 
42 

68 
39 

49 

78 
61 

76 
66 

74 

50 

73 
56 

74 
62 

67 

52 

66 
39 

72 
43 

71 
47 

66 
44 

66 
36 

62 
48 

60 
51 

68.8 
48.5 

PARR  1 SM 

MAX 
MIN 

77 
58 

73 
55 

78 
49 

73 
54 

7: 

45 

76 
44 

81 

54 

75 
58 

72 
65 

72 
56 

73 
54 

77 
42 

70 
55 

74 
50 

45 

50 

50 

84 
56 

85 
61 

85 
60 

63 
62 

78 

65 

75 
42 

78 
50 

62 
56 

77 

51 

68 

39 

66 
46 

65 
55 

72 
58 

76.1 
52.8 

PENSACOLA   MB  CI  IV 

MAX 
MIN 

64 
43 

65 
45 

63 
51 

58 
46 

67 
43 

60 
45 

67 
53 

63 
53 

62 
46 

70 
41 

72 
46 

68 
55 

68 
51 

64 
45 

70 
49 

73 
61 

74 
63 

68 
51 

68 
46 

71 
54 

71 

52 

68 
48 

63 
45 

67 
44 

71 

50 

61 
47 

65 
39 

59 
52 

58 
53 

63 
55 

66.0 
49.1 

PERRY 

MAX 
MIN 

72 
40 

69 
40 

64 
46 

69 
44 

68 
42 

68 

35 

78 
48 

73 
57 

68 
56 

66 
36 

75 

32 

42 

73 

66 
41 

73 
31 

40 

78 
51 

79 
64 

79 
55 

78 
56 

78 
63 

73 
50 

67 
36 

73 
41 

75 
46 

69 

42 

63 
36 

59 
51 

58 
51 

58 

52 

70.6 
45.7 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

"• 
56 

74 
54 

76 

7  0 
5^ 

71 
45 

73 
43 

78 
54 

78 
59 

72 

63 

70 
47 

73 
38 

74 
41 

71 

55 

72 
49 

75 
46 

51 

82 
50 

83 
56 

82 
61 

84 

60 

83 
62 

80 
63 

75 
43 

76 
57 

81 

57 

77 
50 

63 
35 

61 
49 

64 
54 

68 

57 

74.7 
51.8 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

65 
61 

81 

59 

80 
61 

77 
62 

76 
49 

79 

50 

82 
63 

82 

69 

80 
74 

74 
51 

75 
47 

77 
49 

74 
58 

73 
57 

78 
62 

80 
56 

80 
57 

81 
62 

85 
64 

84 

67 

84 
71 

85 
74 

78 

56 

80 

70 

82 
70 

77 
61 

68 
44 

67 
55 

64 
57 

75 
50 

78.1 
59.5 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

82 
6  1 

73 
60 

76 
66 

7  3 
61 

79 
50 

77 
53 

82 

59 

77 
62 

75 
66 

78 
56 

77 
50 

76 
47 

74 
58 

74 
54 

79 
58 

83 
54 

84 
56 

82 
61 

65 
65 

85 
65 

83 
65 

83 
70 

77 
52 

74 
58 

82 
61 

75 
57 

72 
42 

70 
53 

65 
57 

67 
58 

77.3 
57.5 

OU1NCY   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

68 
40 

69 
37 

67 
47 

67 
42 

66 
4? 

66 
34 

74 
44 

69 
57 

67 
51 

64 
38 

75 
38 

7'! 

52 

68 

53 

66 
42 

70 
32 

75 
41 

79 
58 

77 
64 

73 
49 

72 
54 

77 
65 

67 
48 

64 
38 

69 
42 

71 
47 

65 
41 

65 
35 

61 
50 

55 
51 

55 
50 

68.5 
46.1 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

82 
61 

79 
58 

79 

60 

79 
6  b 

76 
48 

77 

50 

80 
54 

82 
64 

82 
68 

76 
52 

74 
48 

76 
47 

75 
53 

78 

55 

75 
55 

80 
52 

81 

58 

82 
58 

82 
60 

83 
63 

84 
66 

84 
71 

76 
54 

77 
56 

79 
60 

76 
57 

68 
38 

67 
45 

65 
56 

74 
47 

77.7 
55.7 

SAINT   AUGUST  1 NE 

MAX 
MIN 

6  7 
49 

71 
52 

46 

64 
46 

70 
44 

69 
41 

77 
61 

77 
63 

73 
61 

69 
42 

74 
37 

75 
35 

69 
52 

64 
51 

70 
41 

77 
46 

80 
46 

79 
65 

75 
63 

75 
62 

84 

60 

79 

59 

68 
43 

68 

42 

72 
59 

68 
48 

53 
41 

59 
49 

65 
53 

62 
59 

70.8 
50.5 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

7  7 
54 

77 
52 

76 
50 

69 
52 

70 
50 

73 
42 

78 
54 

74 

57 

70 
60 

68 
50 

75 
45 

74 
48 

71 
56 

70 
50 

72 
46 

79 
51 

82 
55 

83 

80 
62 

84 
61 

84 

63 

76 
59 

72 
44 

77 
50 

81 
56 

69 
48 

62 
38 

62 
49 

63 
54 

64 
58 

73.7 
52.5 

SAINT   MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

Ti 
41 

69 
38 

6( 

*8 

68 
44 

69 
42 

67 
34 

73 
49 

72 
59 

67 
56 

66 
38 

74 
39 

69 
52 

71 
54 

69 
40 

67 
35 

70 
42 

74 

60 

76 
63 

73 
53 

71 
56 

71 
64 

69 
51 

66 
36 

71 
41 

75 
49 

70 
42 

65 

32 

64 
49 

60 
52 

57 
52 

69.1 
47.0 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

72 
58 

70 
56 

72 
54 

65 
55 

65 
52 

68 
49 

77 
59 

76 
63 

69 
59 

64 
59 

72 
59 

74 
50 

66 
56 

70 
54 

74 
52 

75 
56 

60 
58 

79 

63 

79 
64 

81 

65 

81 
66 

76 
66 

73 

52 

76 
56 

77 
61 

73 
54 

62 
43 

61 
51 

61 
54 

65 
58 

71.8 
56.9 

SANBORN  TOWER 

MAX 
MIN 

71 
33 

74 
36 

73 
46 

71 
41 

71 
38 

69 
30 

76 
41 

70 
58 

65 

53 

68 
31 

78 

33 

74 
45 

71 
54 

69 
40 

31 

39 

60 

81 

65 

78 
53 

74 
51 

76 
65 

70 
46 

68 

33 

74 
39 

71 
45 

65 

39 

69 
28 

64 
45 

65 
51 

62 
53 

71.5 
44.1 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

74 

55 

75 
56 

73 
48 

6  6 
54 

70 
45 

74 
48 

77 
58 

76 
55 

74 
64 

67 
46 

69 
39 

75 
40 

71 
55 

68 
52 

52 

46 

80 
48 

83 
58 

80 
60 

82 
60 

84 
63 

80 
64 

72 
49 

75 
56 

78 
61 

72 
52 

56 
45 

59 
51 

70 
54 

65 
60 

73.2 
53.1 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

79 
60 

73 
56 

78 
57 

72 
56 

79 
48 

75 
46 

83 
50 

75 

60 

73 
65 

73 
63 

75 
44 

76 
45 

67 
57 

78 
52 

78 
46 

79 
51 

82 
51 

83 
58 

84 
63 

85 
61 

83 
63 

76 
67 

75 
46 

78 

52 

80 
58 

72 
54 

66 
38 

63 
46 

63 
55 

72 
56 

75.8 
54.2 

STARKE 

MAX 
MIN 

i' 

43 

72 
45 

65 
40 

67 
47 

67 
40 

69 
34 

75 
48 

73 
55 

68 

56 

66 
38 

73 
32 

69 
36 

71 
48 

65 
38 

73 
31 

75 
31 

79 

42 

79 
49 

79 
50 

78 
58 

82 
55 

75 
54 

67 
34 

72 
43 

74 
43 

75 
38 

58 

36 

57 
46 

61 
50 

58 

53 

70.3 
43.8 

STE 1 NHATCHEE   MCCAIN  TwR 

MAX 
MIN 

6  V 
44 

70 
40 

71 

!8 

68 
3  ) 

69 
42 

66 
33 

70 
38 

7' 

53 

69 
60 

65 
42 

68 
32 

78 
40 

66 
51 

70 
40 

66 

32 

72 
36 

73 
45 

83 
56 

72 
52 

76 
51 

78 
53 

68 
49 

66 
32 

76 
36 

79 
46 

73 
43 

68 
38 

55 
50 

61 
50 

59 
56 

70.1 
43.9 

STUART    1  N 

MAX 
MIN 

82 
60 

81 

60 

78 
54 

75 
61 

78 
47 

79 
48 

78 
62 

76 

63 

82 
67 

75 
52 

73 
46 

75 
45 

75 
58 

74 
58 

77 
58 

78 

54 

79 
54 

83 
54 

84 
65 

84 

63 

83 
65 

82 
72 

75 
52 

78 
69 

74 
68 

73 
58 

71 
42 

71 
53 

66 
57 

68 

59 

76.9 
57.5 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 
MIN 

67 

■4  0 

69 

35 

68 
48 

66 
42 

67 
37 

66 

33 

73 
50 

70 
60 

67 
45 

65 
36 

73 
33 

73 
45 

69 
50 

66 
37 

69 
30 

39 

53 

78 

60 

73 
52 

73 
52 

76 
60 

68 
43 

65 
36 

70 
39 

72 
45 

58 

37 

65 

32 

55 
52 

57 
52 

56 
53 

68.2 
44.2 

T AM | AM  I    TRL   40  MI  BENO 

MAX 
MIN 

84 

78 
64 

8: 
62 

79 
61 

79 
54 

79 
55 

80 
60 

81 

63 

84 
64 

78 
54 

76 

54 

78 
51 

77 
58 

75 
59 

77 
59 

80 
58 

82 
60 

86 
61 

65 
63 

85 
67 

87 
67 

82 
70 

79 

60 

77 
64 

80 
63 

78 
61 

69 
44 

69 
52 

64 

57 

79.0 
59.6 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
56 

73 
56 

72 
S3 

68 
51 

68 
51 

71 
46 

79 
56 

74 
60 

71 

58 

66 
51 

72 
46 

73 

6  8 

68 
53 

72 
48 

76 
49 

50 

56 

78 
60 

79 
62 

80 
61 

80 
65 

72 
54 

75 
47 

75 
52 

76 
58 

65 
42 

63 
37 

63 
50 

64 
54 

66 

57 

72.1 
52.9 

tarpon  spgs  sewage  pl 

MAX 
MIN 

77 
55 

72 
54 

72 
50 

73 
52 

65 
48 

66 
43 

70 
44 

80 
6  6 

72 
61 

71 
60 

67 
44 

67 
44 

74 
50 

65 
50 

71 
48 

49 

51 

80 
56 

81 
61 

80 
61 

82 
61 

87 
54 

7* 
44 

73 
41 

78 
51 

75 
49 

65 
42 

65 
43 

59 
52 

60 
54 

72.4 
50.9 

tavernier 

MAX 
MIN 

79 
64 

80 
64 

78 

63 

78 
65 

74 
59 

74 

59 

78 

67 

79 
65 

81 

69 

75 
63 

70 
67 

72 
55 

74 
60 

75 
60 

61 

67 

64 

80 
70 

81 

67 

82 
71 

82 
74 

82 
73 

78 
66 

76 
69 

77 
70 

78 
63 

69 
48 

61 
52 

65 
57 

71 
50 

76.0 
63.1 

TlTUSVILLE   2  W 

MAX 
MIN 

74 
56 

78 
53 

77 
47 

7  0 

53 

71 

42 

73 
45 

77 
55 

70 

5  1 

71 
63 

65 
42 

73 
39 

75 
41 

72 
53 

71 
57 

53 

47 

49 

84 
56 

80 
58 

85 
56 

85 
64 

80 
64 

70 
58 

75 
60 

79 
53 

71 

52 

58 
42 

65 
52 

72 
54 

68 

60 

74.1 
52.8 

USHER  TOWER 

MAX 
MIN 

74 
46 

72 
50 

'  1 
49 

66 
42 

67 
41 

70 

32 

77 
50 

74 
49 

71 
42 

67 
35 

72 
32 

65 
42 

71 
52 

66 
40 

34 

39 

45 

75 
52 

80 
62 

78 
58 

77 
58 

68 
54 

68 

38 

78 
44 

76 
49 

69 
38 

68 
36 

67 
50 

60 
47 

61 

52 

71.2 
45.3 

VENICE 

MAX 
MIN 

76 
6C 

72 
57 

76 
53 

72 
58 

73 
48 

73 
49 

80 

56 

75 
60 

72 
64 

72 
63 

73 
45 

73 
45 

69 

57 

72 
51 

50 

52 

54 

60 
59 

82 
65 

82 
64 

60 
63 

74 
68 

74 
48 

75 
54 

79 
60 

71 
55 

64 
42 

66 
49 

62 

57 

67 
55 

74.0 
55.4 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
60 

74 
59 

75 
53 

ro 

53 

71 
48 

74 
49 

77 
67 

78 

6  i 

82 
57 

69 
51 

70 
46 

75 
46 

73 
57 

72 
59 

57 

57 

55 

8  - 

60 

77 
62 

80 
60 

85 
65 

78 

59 

72 
51 

75 
69 

77 
60 

68 
46 

67 
43 

67 

66 

67 
56 

67 
59 

74.2 
56.2 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

MIN 

76 
S7 

75 

55 

79 
47 

78 

53 

72 
41 

74 
44 

78 

53 

74 

6  8 

75 
65 

70 
46 

74 
39 

76 
37 

68 
54 

72 
52 

47 

48 

45 

82 
52 

82 
59 

84 

59 

85 
62 

79 
65 

74 

42 

74 

51 

80 

56 

72 
52 

65 
36 

63 
52 

67 
54 

72 
58 

75.2 
51.3 

W  PALM  BEACH   RADIO  WJNO 

MAX 
MIN 

'  " 

62 

82 
62 

g  i 
59 

77 
59 

76 

52 

77 

52 

77 
73 

60 

72 

84 

70 

75 
50 

75 
49 

77 
49 

75 
59 

81 
59 

76 
69 

79 
59 

79 
60 

82 
65 

SO 
61 

64 
69 

83 

75 

83 
74 

78 

56 

76 

69 

77 
71 

74 
61 

72 
45 

72 
50 

72 
58 

74 
55 

78.0 
60.8 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

11 

82 
61 

78 

se 

73 
58 

74 
51 

78 
61 

80 

70 

81 

73 

83 
59 

72 
52 

75 
49 

76 
50 

74 
58 

75 
59 

76 
60 

78 
57 

79 
56 

82 
63 

84 
65 

84 

67 

83 
70 

81 
64 

76 
57 

77 
71 

79 
64 

74 

50 

70 
42 

70 
54 

63 
57 

73 
55 

77.1 
58.7 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

78 
96 

72 
55 

77 
45 

71 

72 
52 

73 
47 

76 
57 

75 
62 

72 
63 

70 
45 

66 
38 

72 
39 

71 
56 

71 
51 

71 

50 

79 
47 

81 
47 

83 
53 

82 
58 

85 
57 

84 
62 

79 
64 

72 
48 

76 
54 

81 

58 

72 
52 

64 
38 

62 
5  1 

65 
53 

69 

57 

74.0 
52.2 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

7! 

45 

64 
39 

66 
41 

65 
44 

68 
42 

64 

36 

64 

37 

74 
47 

70 
64 

63 
39 

63 
37 

74 
38 

68 
54 

65 
44 

66 
36 

69 
38 

77 
50 

82 
62 

76 
69 

68 
49 

71 

59 

78 
48 

65 
42 

65 
40 

67 
43 

69 
44 

68 

40 

64 
40 

59 
50 

55 
52 

67.9 
44.6 

rti'i"       notri  Iollo*in|  Station  I  tide: 
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EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
NOVEMBER  1962 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

i-  < 

BAY  LAKE 

EVAP 

.  16 

.17 

.04 

.29 

.22 

.16 

.12 

.11 

.02 

.  17 

.  24 

.07 

.00 

.26 

.  15 

.17 

.  1 8 

21 

20 

„ 

' 

' 

4  . 26 

8ELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.09 

.14 

.03 

.11 

.12 

.14 

.09 

.06 

.13 

.11 

.13 

.14 

.12 

.12 

.11 

.11 

.08 

.04 

.13 

.10 

.11 

.13 

.12 

.09 

.05 

.14 

.15 

.04 

.07 

3.00 

CLEWISTON  US  ENGRS  (A) 

EVAP 

.04 

.20 

.03 

.09 

.14 

.12 

.07 

.07 

.05 

.15 

.09 

.11 

.11 

.12 

,08 

.09 

.07 

.03 

.09 

.05 

.09 

.05 

.17 

.19 

.04 

.10 

.23 

.11 

.05 

.08 

3.01 

MAX 

76 

78 

71 

77 

72 

71 

72 

75 

73 

79 

75 

71 

73 

71 

70 

73 

74 

73 

75 

78 

79 

80 

77 

73 

72 

65 

70 

67 

63 

62 

72.8 

MI  N 

66 

65 

63 

64 

61 

61 

59 

63 

65 

61 

61 

61 

62 

66 

64 

62 

52 

60 . 9 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.20 

.03 

.17 

.29 

.17 

.18 

.  14 

.  11 

.  32 

.17 

.23 

.17 

.  16 

.20 

.  15 

.  15 

.19 

20 

07 

07 

28 

21 

14 

23 

14 

WIND 

48 

45 

57 

130 

68 

55 

72 

57 

117 

65 

78 

45 

ioi 

145 

iio 

61 

'54 

51 

42 

48 

167 

162 

90 

130 

50 

lie 

127 

67 

'45 

'54 

2457 

MAX 

88 

84 

87 

83 

80 

82 

B4 

82 

82 

80 

78 

78 

80 

78 

74 

82 

82 

83 

90 

91 

91 

88 

82 

82 

82 

80 

74 

69 

78 

78 

81.7 

MIN 

66 

64 

66 

66 

56 

58 

60 

64 

64 

50 

56 

63 

56 

61 

61.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.11 

.14 

.11 

.15 

.14 

.16 

.13 

.18 

.16 

.10 

.13 

.14 

.13 

.14 

.12 

.14 

.13 

.09 

.08 

.09 

.14 

.17 

.13 

.20 

.19 

.22 

.23 

.11 

.04 

.04 

4.04 

WIND 

21 

17 

g 

18 

22 

16 

18 

75 

2  3 

72 

136 

* 

954 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.13 

.17 

.08 

.12 

.16 

.14 

.11 

.07 

.07 

.19 

.14 

.09 

.09 

.13 

.11 

.11 

.  14 

.10 

.07 

.10 

.12 

.19 

.13 

.10 

.10 

.17 

.11 

.05 

.00 

.01 

3.30 

WINO 

35 

45 

10 

30 

50 

35 

55 

20 

80 

70 

25 

15 

50 

7^ 

H7 

71 

75 

73 

69 

70 

70 

74 

74 

67 

67 

7  \ 

74 

72 

ro 

Rn 

RO 

'-UN 

51 

50 

49 

50 

49 

40 

5  3 

59 

42 

54 

54 

50  2 

HIALEAH 

EVAP 

.11 

.18 

.03 

.16 

.17 

.09 

.17 

.19 

.07 

.15 

.15 

.12 

.13 

.03 

.21 

.13 

.13 

.08 

.10 

.13 

.13 

.13 

.18 

.17 

.  12 

.19 

.04 

.01 

.09 

B3.71 

WIND 

30 

14 

16 

24 

44 

17 

27 

77 

78 

37 

26 

g 

37 

50 

25 

22 

2  3 

27 

13 

3  7 

14  3 

LISBON 

EVAP 

.11 

.10 

.08 

.08 

.07 

.11 

.13 

.08 

.06 

.12 

.13 

.06 

.04 

.08 

.07 

.15 

.09 

.10 

.04 

.03 

.11 

.26 

.  -:7 

.12 

.07 

.15 

.08 

.03 

.00 

.00 

2.62 

WIND 

10 

10 

5 

15 

35 

10 

20 

10 

65 

40 

20 

10 

20 

20 

5 

5 

15 

20 

00 

10 

25 

75 

20 

5 

10 

20 

15 

30 

30 

20 

595 

MILTON  EXP  STA 

EVAP 

.10 

.07 

.07 

.06 

.  11 

.  14 

# 

.  13 

.  15 

.  12 

.  10 

.  18 

.  10 

.  10 

.10 

■  2 

.  10 

.05 

.  13 

.07 

16 

.  04 

20 

11 

04 

.02 

01 

B2  68 

ill  ND 

23 

16 

23 

51 

38 

27 

33 

27 

94 

36 

30 

71 

116 

42 

36 

34 

49 

69 

38 

32 

117 

97 

27 

15 

14 

37 

20 

20 

35 

32 

1299 

68 

72 

73 

69 

71 

69 

66 

64 

67 

69 

80 

76 

72 

71 

73 

72 

84 

83 

71 

68 

73 

69 

72 

79 

86 

74 

73 

65 

60 

68 

69.5 

^IN 

46 

47 

47 

51 

45 

43 

49 

60 

54 

36 

43 

61 

52 

46 

47 

57 

62 

61 

50 

58 

63 

52 

44 

45 

46 

46 

43 

53 

54 

57 

50.6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.27 

.14 

.02 

.17 

.10 

.09 

.14 

.12 

_ 

.10 

.14 

.14 

.11 

.14 

.22 

.10 

.11 

.08 

.11 

.08 

.11 

.16 

.23 

.14 

.06 

.14 

,2C 

.13 

.05 

.05 

63.78 

WIND 

56 

41 

5 

27 

14 

35 

50 

22 

28 

36 

23 

31 

30 

110 

129 

26 

14 

6 

17 

11 

3 

80 

77 

59 

23 

64 

118 

101 

80 

22 

1338 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

12 

.04 

.16 

.16 

.05 

.24 

.16 

.13 

.19 

.13 

.16 

.18 

.14 

.15 

.11 

.16 

.10 

.14 

.  14 

.15 

.27 

.10 

.  17 

.08 

.20 

.11 

.10 

.06 

B4.40 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.09 

.07 

.08 

.18 

.  10 

.11 

( ,  i 

.09 

.  09 

.11 

.12 

.  11 

.  09 

.17 

.12 

.07 

.13 

09 

.07 

.09 

_  \  0 

.08 

.16 

.13 

.  1  ~l 

06 

.  13 

03 

.  05 

7 

16 

4 

2 

- 

'  35 

°36 

6 

4 

5 

7 

28 

22 

6 

'  17 

'  13 

7 

'  10 

34 

'  15 

45 

41 

16 

10 

13 

2 

3 

4 

439 

MAX 

83 

79 

78 

76 

77 

77 

74 

75 

77 

76 

74 

75 

76 

72 

70 

74 

76 

83 

81 

79 

80 

78 

74 

69 

77 

77 

70 

64 

61 

75.2 

MIN 

66 

68 

65 

67 

59 

60 

65 

64 

66 

61 

59 

57 

63 

60 

60 

61 

67 

66 

69 

72 

70 

74 

60 

64 

65 

76 

64 

57 

59 

64.3 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

.16 

.21 

.23 

.17 

.18 

.19 

.27 

.26 

.15 

.16 

.15 

.19 

.22 

.17 

.10 

.16 

.17 

.05 

.14 

.20 

.28 

.19 

.18 

.15 

.23 

.14 

.20 

.04 

B5.ll 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.20 

.28 

.09 

.00 

.11 

.19 

.1? 

.13 

.09 

.08 

.12 

.10 

.16 

.18 

.12 

.08 

.08 

.10 

.12 

.06 

.05 

.03 

.19 

.12 

.06 

.11 

.17 

.11 

.06 

83.43 

WIND 

138 

55 

52 

37 

42 

113 

67 

98 

86 

82 

76 

26 

155 

132 

55 

16 

34 

44 

80 

40 

79 

33 

1" 

57 

25 

84 

145 

120 

108 

96 

2305 

(A)      EVAPORATION  MEASURED    IN  A  SUNKEN  PAN  36  X   36  INCHES. 


MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE   6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK . 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
■ky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1  ,00  A 
EST 

7i00  A 
EST 

a 

0 

0  VI 

7i00  P 
EST 

Trace 

60-10 

01 
1 

O 

66  -OS 

661-001 

2  00 
and  over 

0 

APALACH I  COLA  WB  CITY 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

10 

4.6 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

15 

10.0 

25++ 

N 

26+ 

85 

86 

60 

80 

2 

5 

1 

2 

1 

0 

11 

5.4 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

9.6 

23++ 

N 

26 

86 

87 

59 

76 

1 

2 

0 

0 

1 

6 

4.3 

JACKSONVILLE   WB  AIRPORT 

N 

19 

9.0 

42 

NE 

30 

83 

85 

55 

72 

0 

4 

5 

1 

0 

0 

10 

69 

5.5 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

NE 

18 

13.3 

32 

SE 

8 

76 

78 

63 

72 

5 

4 

1 

0 

0 

12 

67 

5.5 

LAKELAND  WB  CITY 

7.6 

3 

0 

* 

0 

1 

0 

8 

56 

4.8 

MIAMI    WB  AIRPORT 

NW 

18 

8.8 

25++ 

N 

14 

59 

58 

58 

59 

11 

3 

1 

0 

0 

1 

16 

54^ 

5.8 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

N 

14 

9.4 

25++ 

WNW 

9 

84 

86 

56 

72 

2 

4 

1 

1 

1 

0 

9 

5.2 

PENSACOLA  WB  CITY 

NE 

9.2 

29 

NW 

12 

3 

3 

2 

0 

2 

1 

11 

60 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

N 

15 

9.2 

23++ 

NW 

22  + 

82 

88 

55 

76 

1 

0 

3 

3 

3 

0 

10 

5.3 

TAMPA  WB  AIRPORT 

N 

15 

12.0 

29++ 

SSW 

21 

85 

87 

61 

77 

3 

1 

3 

2 

0 

0 

9 

62 

4.9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

17 

10.6 

27++ 

ESE 

8 

81 

85 

56 

71 

12 

1 

2 

1 

0 

0 

16 

6.2 

0  C ITY  OFF  ICE  DATA 

am*  r*f*>r«DC*  not**  f  o  1 1  o*  1  ■(  Sutlot  Iad*s. 

-  151  - 


Maps  of  Average  Temperature  and  Total  Precipitation  that  have  been  included  in  this  location  each  month  have  been  *™P£_ 
rartly  discontinued.     Users  requiring  these  analyses  may  use  the  above  nap  to  plot  and  analyze  the  data  that  appear  else 
where  tn  this  bulletin. 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  j 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PHECIP. 

> 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

at  70 

LAKE 

8 

29 

09 

81  34 

so 

— - 

SP 

ALEXANDER    SPGS.  ASSN. 

i  APALACHI COLA  MB  C IT V 

:  2  1 1 

FRANKLIN 

HIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0228 

OE  SOTO 

5 

i  > 

14 

81  52 

70 

8P 

6P 

RADIO  STATION  WAPG 

HIGHLANDS 

81  30 

165 

6P 

C 

J.  WILEY  LOTHRAN 

POLK 

T 

27 

81  31 

150 

HARRY   M.  TOLSON 

.BARTOW 

0478  POLK 

* 

61  50 

129 

5P 

*P 

CITY  OF  BARTOW 

BAT  LACE 

0520 

HILLSBOROUGH 

28 

04 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

0S35 

HERNANDO 

5 

28 

32 

82  39 

10 

7A 

•i 

WILBUR  D.  GOOD 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

0611 

PALM  BEACH 

40 

80  38 

8A 

BA 

OA 

EVERGLADES  E*P.  STA. 

BELLE    GLAOE    MRCN   GATE  4 

PALM  BEACH 

42 

80  43 

31 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

1  •  , 

HENDRY 

* 

81  00 

5P 

9P 

OAVIO  B.  JAMIE SON 

07*6 

ORANGE 

33 

65 

6P 

Flood  control  dist. 

OKALOOSA 

5 

30 

57 

86  42 

200 

C 

MRS.  S«  YOUNGBLOOD 

CALHOUN 

1 

30 

85  02 

7A 

7A 

DAVID  HOWELL 

08*5 

PALM  BEACH 

2 

26 

80  05 

21 

C 

GUS  P.  HAGER 

8RA0ENTON  EXP  STATION 

094,0 

MANATEE 

5 

82  33 

10 

SP 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

1020 

LIBERTY 

30 

C 

MISS  ELMA  SHULER 

1046 

HERNANDO 

5 

28 

37 

82  22 

200 

9P 

9P 

c 

W-CENTRAL   FLA. EXP. STA. 

BuSHNELL  1  E 

1163 

SUMTER 

5 

40 

82  05 

75 

4P 

6P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

26 

92 

80  38 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

I 

26 

92 

80  38 

MID 

6A 

■SUGAR  PLANT  FlO-  STA. 

1310 

LEE 

5P 

ALLEN    I.  WEEKS 

FRANKLIN 

S 

29 

52 

84  40 

10 

5P 

5P 

MRS.  HAZEL  f.  COOK 

CART  V  I  L1.E 

30 

85  4* 

70 

LOMNIE   H.  WH ITT AK E ft 

CEDAR  KEY 

1632 

5 

:  8 

•  3  02 

6P 

6P 

MISS  MARR IE  TTE  WHIODON 

CH1PLET  3  E 

WASH  1 NGTON 

• 

85  29 

130 

5P 

5P 

A.  W.  0  STEEN 

Clearwater 

1632 

PINELLAS 

27 

59 

6P 

CLEARWATER  F IRE  DEPT . 

LAKE 

1 

28 

29 

81  46 

140 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

CLEW  1 STON 

1649 

HENDRY 

45 

80  55 

18 

g 

GERvIN  N.  PIT2EN 

CLEWISTON  U  S  ENG 

1654 

HENDftr 

4S 

80  55 

20 

BA 

6A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWELL   *  NW 

1869 

HIGHLANDS 

24 

81  10 

40 

" 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRE SCENT  C 1TV 

1978 

I 

29 

WILLIAM   R.  RADTKE 

1964 

OKALOOSA 

5 

30 

41 

86  35 

276 

5P 

*P 

C 

RADIO  STATION  WJSB 

2006 

DIXIE 

5 

29 

83  07 

45 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  C1TT  Z 

2008 

DIXIE 

29 

18 

83  07 

45 

5P 

SP 

RICHARD  w.  DAVIES 

DAN 1  A   4  WNW 

BROwARD 

2 

80  12 

HID 

FLA.  POWER  *  LIGHT 

2150 

VOLUSIA 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2198 

VOL US  1 A 

2 

29 

11 

81  03 

» 

HIO 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2200 

OSCEOLA 

28 

80  54 

SP 

SP 

c 

GEORGE  H.  KEMPFtft. 

DE  FUN1AK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

43 

86  07 

255 

5P 

M.  C.  STORRS 

DE  LAND   3  N 

! 

29 

04 

81  17 

„ 

5P 

DE  LAND  AIR  SERVICE 

DE   SOTO  C I T  T  *  Sw 

2288 

HIGHLANDS 

88 

8A 

ICHESLEY  A.  SKIPPER 

OEvILS  GARDEN  TOWER 

7 

26 

36 

81  08 

20 

6P 

" 

TLA.  FOREST  SERVICE 

COWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30 

16 

83  15 

76 

ORT  TORTUGAS 

2618 

MONROE 

5 

24 

36 

B2  52 

3 

6P 

6P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

everglades 

2850 

5 

91 

81  23 

6P 

6P 

! WILBUR  H.  TURNER 

2915 

PUTNAM 

29 

6P 

6P 

| BRUCE  GRAY 

2923 

mENORt 

4 

26 

33 

81  26 

18 

C         Hi  GREGORY  ATCHLEY 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

80  36 

25 

OKEELANTA  SUG.  REF.INC. 

FERNAND1NA  BE ACM 

2946 

NASSAU 

2 

40 

81  28 

30 

9P 

LEWIS  K.  NOLAN 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

MONROE 

25 

(  * 

80  55 

* 

8A 

NATIONAL   PARK  SVC. 

FORT    DRUM   S  NW 

3137 

OKEECHOBEE 

SP 

if 

c       |r>  B>  COX 

MANATEE 

5 

27 

34 

82  08 

120 

OnEN  j.  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

80  09 

bC 

:MRS.  ALENE  LA  MARRE 

FI    LAUOERDAlE    9AMIA  MAR 

1168 

BROwARD 

07 

80  07 

SP 

BAH | A -MAR    YACHT  HARBOR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

2 

06 

80  14 

8A 

8A  8A 

|U.  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

3186 

LEE 

HIO 

MID  1 

C      J   U.S.    WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27 

25 

80  19 

10 

MID 

|CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

BAY 

5 

85  26 

140 

5P 

SP 

WJHG-TV  TRANSMITTER 

GAINESVILLE   3  WSw 

1321 

ALACHUA 

38 

82  22 

66 

4P 

4P 

CG 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

GAINESVILLE  FAA  AP 

ALACHUA 

8 

42 

155 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

Glen  st  mart  nurseries 

3470 

BAKER 

30 

82  10 

4P 

4P 

G.ST.  M,  NURSERIES 

GRACE V ILLE 

3538 

JACKSON 

3 

30 

59 

85  30 

160 

C 

CHARLES  C.  LlDDON.  JR. 

3543 

LAFAYETTE 

10 

29 

82  54 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

MART  LAKE 

ORANGE 

28 

23 

81  14 

TO 

6A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

HIALEAH 

2 

25 

50 

60  17 

6A 

8A 

8A 

MIAMI    WATER  PLANT 

HIGH  SPRINGS 

39*6 

ALACHUA 

SP 

5P 

LOUIS  T.  CLOUTIER 

HILLSBOROUGH  RVR    ST  PK 

3986 

HILLSBOROUGH 

5 

28 

09 

82  14 

50 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  ElP  STA 

OADE 

2 

29 

30 

80  10 

MID 

MID 

C         SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

4242 

POLK 

61 

81  19 

115 

SP 

6P 

,ALVIN  A.  PERKINS 

IHOLIS 

4273 

LEVY 

29 

02 

82  41 

12 

C         FLA.  POWER  COMPANY 

4289 

CITRUS 

SP 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

4327 

ALACHUA 

29 

62  06 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

8 

28 

28 

61  33 

119 

CHASE  *  COMPANY 

JACKSONVILLE    WB  AP 

6351 

30 

25 

81  39 

24 

MIO 

c    J  iU.s.  weather  bureau 

JACKSONVILLE  BEACH 

6366 

DUVAL 

2 

30 

81  24 

10 

F IRE  DEPARTMENT 

JASPER   3  S£ 

4394 

HAMILTON 

10 

29 

62  55 

140 

SP 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

KENDALL  2  E 

6518 

DADE 

2 

25 

80  IT 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

KE»  WEST  WB  AIRPORT 

4570 

MONROE 

5 

81  45 

MID 

C     J  U.S.  WEATHER  BUREAU 

KEY  WEST  WB  CITY 

MONROE 

S 

33 

81  48 

MID 

J  U.S.  WEATHER  BUREAU 

KIS5IMMEE  2 

4625 

OSCEOLA 

18 

81  24 

68 

SP 

SP 

C        1  HAROLD  L.  YOUNG 

LA  BELLE 

HENDRY 

5 

45 

81  26 

5P 

8A 

ALlCO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE    ALFRED  EXP  STA 

POLK 

Ot 

81  43 

180 

5P 

CITRUS  EXP.  STATION 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

C0LUN6 |A 

10 

12 

205 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

2« 

12 

61  28 

SUBTROP    FRUIT    FLO.  STA. 

LAKELAND  WB  CITY 

POLK 

28 

02 

61  57 

214 

MID 

C     J  U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SW 

4845 

HIGHLANDS 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  OANLEY.  JR. 

LAKE  TRAFFORO 

4866 

COLLIER 

81  29 

27 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

LA MONT    6  WNW 

JEFFERSON 

5 

83  55 

190 

C           TUNGSTON  PLANTATION 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

80  42 

6 

C         OR.  E.  C.  LUNSFORD 

FLORIDA 
1962 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

age  : 

U 

ITUDE 

mON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

3 

LONG 

ELEVJ 

TEMP. 

PRECIP 

EVAP. 
SPECIAL 

L I SBON 

5076 

8 

26 

33 

61  46 

68 

•>p 

9P 

LIVE  OAK  2  ESE 

• ,  9V 

SUWANNEE 

10 

62  56 

120 

4P 

LONGBOAT  KEY 

9124 

MANATEE 

27 

29 

62  19 

4P 

LOXAHA 1  CHE  E 

5162 

PALM  BEACH 

41 

80  16 

LYNNE   4  SE 

5237 

29 

OTIS  6.  FORT 

MAO I  SON 

9275 

MAO 1  SON 

10 

30 

26 

69  29 

146 

7P 

7P 

T     C  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

9391 

MONROE 

61  00 

5 

MAR  t  ANNA    1ND  SCHOOL 

9372 

JACK  SON 

30 

*j 

69  17 

120 

SP 

9P 

MAR  J  N£  LAND 

9991 

FLAGLER 

81  19 

10 

MAYO   5  NW 

9539 

LAFAYETTE 

30 

)6 

63  1* 

ROBERT    L.  ANNIN 

MELBOURNE 

BREVARD 

28 

09 

60  97 

24 

SP 

9P 

MELROSE 

9622 

ALACHUA 

10 

42 

62  03 

130 

MIAMI    BATE  RON  T  PARK 

5693  DADE 

29 

47 

80  11 

MIAMI  BEACH 

5656 

DADE 

29 

80  06 

MIAMI   wB  AIRPORT 

9643 

OADE 

46 

60  16 

U.S.  WE A I ME  R  BUREAU 

MIAMI    12  SSM 

st.  ra 

OADE 

» 

39 

80  17 

10 

HA 

6A 

MILES  CITY  TOWER 

5719  COLLIER 

11 

61  22 

10 

MILTON   EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

30 

67  09 

SP 

SR 

AGR .  EXP.  STATION 

MONT ICELLO  2  S 

JEFFERSON 

30 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

$695 

glades 

26 

81  09 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

96 

81  36 

160 

9P 

MOUNTAIN 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

i  i 

62  19 

20 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

607a 

COLLIER 

26 

81  *7 

3P 

IP 

NICE VI LLE 

6240 

OKALOOSA 

31 

66  30 

60 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

61  00 

60 

MRS.   ANNIE    M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

6318  PALM  BEACH 

26 

3* 

80  45 

19 

C 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

PALM  BEACH 

2  0 

80  32 

C 

OCALA  2  NE 

MARION 

29 

62  06 

86 

SP 

HID 

62  07 

68 

OKEECHOBEE    9  W 

OKEECHOBEE 

60  99 

10 

CLOSED  10/10/6? 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

"6489 

OKEECHOBEE 

13 

60  48 

SA 

8A 

6A  C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

57 

81  16 

26 

t 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

28 

33 

61  20 

106 

HID 

HID 

OR  TON A  LOCK  2 

61  16 

c 

CORPS  Of  ENGINEERS 

PA  LA  T  K  A 

29 

61  36 

15 

CITy  OF  PALATKA 

PANACEA 

8828 

WAKULLA 

10 

02 

84  24 

5 

c 

C  HARLE  S  C .  MILES 

PANAMA  CITY  2 

6641 

BAY 

30 

10 

c 

PARR  ISM 

MANATEE 

35 

82  25 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

PENNSUCO  4  Nh 

DAOE 

29 

60  27 

U.S.  GEOL.  jURVLY 

PENSACOLA  FAA  AP 

699  7 

ESCAMBIA 

)Q 

67  12 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PENSACOLA  WB  CITY 

ro  2 

ESCAMBIA 

30 

25 

67  11 

13 

MIO 

HID 

C  J 

PERRINE 

70  2( 

29 

36 

60  21 

11 

6A 

SOUTH  DADE  UllL.  INC. 

PERRY 

Taylor  5 

FLA.  FOREST  SERVICE 

plant  city 

7209 

HILLSBOROUGH 

POMPANO  BEACH 

7294 

BROwARD 

80  09 

STATE  FARMER'.,  MARKE  T 

PORT    MAY AC A    S   L  CANAL 

MARTIN 

28 

39 

80  37 

3* 

punts  gorda 

CHARLOTTE 

82  03 

6 

OUINCY  EXP  STATION 

-w- 

GAOSDEN 

IC 

35 

5P 

SP 

RAIFORD  STATE  PRISON 

74*0 

UNION 

82  11 

FlA.  state  prison 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

5  25 

NAT  LONAL   PARK  SVC. 

SAINT   AUGUST | NE 

ST  JOHNS 

94 

81  19 

15 

6P 

6P 

CITr  OF    ST.    AUGUST INL 

SAINT  LEO 

7891 

PASCO 

5  26 

62  15 

TP 

C 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

P65« 

05 

'iS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SA  INT    MARKS   6  SE 

7667 

09 

64  10 

*P 

FISh  *  wIlOlIFE  SVC. 

ST  PETERSBURG 

7666 

PINELLAS 

62  38 

CITY  OF    ST.  PETERSBURG 

SANBORN  TOWER 

6  30 

04 

84  36 

37 

SP 

SP 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SANFORD  EXP  STATION 

7962 

SEMINOLE 

8  26 

46 

61  15 

CENTRAL  FlA.  EXP.  5lA. 

6021 

SARASOTA 

5  27 

21 

82  32 

30 

SP 

SP 

C  1  T  Y  OF  SARASOTA 

Shady  oaks  fish  camp 

POLK 

61  1) 

60 

.   PEARl  L.  BRLwCR 

SOUTH  MIAM]    5  W 

6396 

DAOE 

25 

42 

60  21 

SAMUEL  B.  m(ATON 

STARKE 

1521 

BRADFORD 

96 

62  06 

46 

*p 

6P 

CITY  OF  STARkE 

ST  E INHA  TCHEE    MC  CAIN  Twft 

6969 

TAYLOR 

43 

83  21 

FlORIUA  FOREST  SERVICE 

MART  IN 

13 

60  19 

!: 

M|; 

RADIO  STATION  wSTU 

TALLAHASSEE  KB  AP 

6758 

LEON 

30 

84  20 

u.s.  wlather  Bureau 

T  AM 1 AM  1  CANAL 

g  1 1 5 

DADE 

25 

46 

80  27 

13 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

TAMIAMI    TRL  40  Ml  BEND 

I7BC 

DADE 

NAT  1 ONAL  PARK  SVC . 

TAMPA  wB  A  I RPOR  T 

8788 

HI LLS8OR0UGM 

91 

82  32 

-1 

"ii 

J 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

tarpon  spgs  sewage  pl 

PINELLAS 

5  26 

19 

82  45 

1 

CITY  OF   TARPON  SPRINGS 

TAVERNIER 

88-. 

MONROE 

2  25 

capt .  Eugene  lowe 

T1TUSVILLE  2  W 

69*2 

BREVARD 

2  26 

80  90 

FOANK   6.  ROOF 

9120 

LEVY 

62  49 

8A 

FlA.  FOREST  SERVICE 

USNE^TOtt. 

9176 

SARASOTA 

5  27 

06 

62  27 

E  .    RAYMOND  WATSON 

VENUS  3  SE 

916* 

GLADES 

02 

81  21 

70 

c 

VAN  T.  OXER 

VERNON 

92  6 

WASHINGTON 

3  30 

65  43 

c 

AROL  HUDSON 

921* 

INDIAN  RIVER 

60  26 

MID 

MIO 

TA  C 

FED.  AVIATION  AGENCY 

WAUCMUL*    2  N 

i-.  i 

39 

61  49 

119 

IVON  6.  TILYOU 

W  PALM   BEACH  RADIO  WJMO 

9921 

PALM  BEACH 

80  03 

15 

Radio  station  wjno 

WEST  PALM  BEACH  wB  AP 

PALM  BEACH 

80  04 

15 

HID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WEWAH I T  CHK A 

GULF 

1  30 

OS 

46 

E0WAR0  A.  BANUJOUGH 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

9  26 

RADIO  STATION  wSIR 

WOODRUFF  OAM 

9795 

JACKSON 

1  10 

116 

6A  C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  STATIONS 

BASINGER 

0486 

OKEECHOBEE 

7  27 

23 

81  02 

TA 

t     1 -APALACHI COLAj     2-ATLANTICi     3-CH0CTAWHATCHCE ;     4 -EVERGLADES t     6-CULF!     6-0CML0CK0NEE 1     7 -OKEECHOBEE  1     8-ST .  JOHNS,     9-ST.  MARY,  10-SUWANNEE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional   information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 

Station,  Gainesville,  Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 

this  issue. 

Divisions,   os  used  in  "CI imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind  '  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 

at  t  ime  of  observat  ion . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

I):iia  in  Uiv  "Extremes'*  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  c *>servat ion .     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 

observat  ions  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 

and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*     Amount   inc luded   in  following  measurement ,   t  ime  dist r ibut  ion  unknown . 

tf    Thermometers  are  general ly  exposed  in  a  shelter  located  a  few  f eet  above  sod -covered  ground ;     however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  St  at  ion  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  pub lis hed  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions   In  the  U .   S.   for  each  month  are  described   in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent   of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 

D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation •Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 

orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville,   N.   C.   "  850 
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FLORIDA  -  SPECIAL  WEATHE 

The  severe  freeze  during  the  11th  through  the  16th  -- 
with  the  hard  freeze  of  the  13th  and  14th  --  is  the  latest 
entry  in  the  log  of  historic  Florida  freezes.  Minimum 
temperatures  on  the  northern  two-thirds  of  the  peninsula 
dropped  to  levels  comparable  to  and  in  some  cases  lower 
than  any  produced  by  other  notable  freezes  in  the  20th 
century,   particularly  at  high-ground  locations  in  the 
citrus  areas.    Most  points  southeast  of  Lake  Okeechobee 
and  many  low-ground  locations  in  the  central  peninsula 
citrus  areas  have  recorded  temperatures  as  low  or  lower 
during  other  major  freezes  this  century.    The  alltime  re- 
cord low  temperature  for  Florida,  2°  below  zero,  record- 
ed at  Tallahassee  on  February  13.  1899,  was  not  seriously 
threatened  during  this  month's  freeze.    Florida  is  invad- 
ed almost  every  winter  by  one  or  more  cold  air  masses 
which  bring  frost  and  freezing  temperatures  to  most  in- 
terior peninsula  agricultural  areas.   Only  on  rare  occa- 
sions, however,  do  meteorological  conditions  over  North 
America  act  in  consort  to  propel  into  the  most  tropical 
regions  of  the  eastern  United  States  a  truly  Arctic  air 
mass  as  intense  as  that  which  visited  Florida  this  month. 
This  freeze,  like  most  other  notable  freezes  of  the  20th 
century,  such  as  December  1934  and  December  1957, 
was  relatively  short-lived  and  somewhat  limited  in  the 
tropical  areas  affected.    A  similar  massive  Arctic  air 
outbreak  occurred  in  January  of  this  year  but  the  west 
Gulf  Coast  and  Texas  bore  the  brunt,  while  Florida,  to  a 
very  large  extent,  was  spared.    The  east  Gulf  Coast  and 
the  Florida  Peninsula  were  the  tropical  areas  affected 
this  month  while  Texas  was  largely  missed. 

The  month  began  with  the  weather  situation  along  the 
eastern  United  States  seaboard  dominated  by  a  nearly 
stationary  and  well  developed  storm  off  the  Georgia  - 
Florida  coast.    This  storm  maintained  northerly  winds 
over  the  entire  State  during  the  last  days  of  November 
and  early  December.    The  strongest  winds  remained  well 
offshore  but  seas  along  the  coast,  generated  by  the  per- 
sistent northerly  winds,  were  abnormally  rough;  the  as- 
sociated high  tides  caused  considerable  beach  erosion  a- 
long  the  east  Florida  coast,  particularly  in  the  northern 
areas. 

The  Atlantic  storm  began  moving  northeastward  on  the 
4th  and  merged  in  the  New  England  area  with  an  intense 
storm  which  had  moved  eastward  along  the  Canadian  bor- 
der.   By  the  7th,  it  was  evident  Mother  Nature  was  wind- 
ing up  for  a  real  Arctic  punch.    During  the  next  several 
days  a  large  high  pressure  area  over  Alaska  grew  larger 
and  colder  and  drifted  slowly  southeastward.    Winds  in 
the  upper  atmosphere  became  strong  northwesterly  all 
the  way  from  Alaska  to  the  Gulf  of  Mexico.    On  the  9th, 
the  southern  portion  of  the  Arctic  high  pressure  area 
broke  away  from  the  main  body  of  the  cold  air  and  was 
propelled  rapidly  southeastward  by  the  strong  upper  at- 
mospheric winds  while  the  main  body  of  the  cold  air  mass 
continued  to  intensify  and  drift  southeastward  in  Canada. 
The  first  cold  air  of  this  freeze  reached  Florida  early  on 
the  10th  and  by  nightfall  the  entire  State  was  covered  by 
moderately  cold  air.    Under  cloudless  skies  and  light 
winds,  temperatures  dropped  rapidly  during  the  night. 
Freezing  temperatures  with  moderate  to  heavy  frost  were 
observed  in  almost  all  agricultural  areas,  including  the 
Everglades  and  interior  southeast  coast,   on  the  morning 
of  the  11th.    This  was  primarily  a  radiation  cold  and  min- 
imums  at  high-ground  locations  on  the  central  and  north- 
ern peninsula  were  several  degrees  higher  than  those  at 
nearby  low-ground  locations.    Temperatures  moderated 
rapidly  on  the  11th  under  sunny  skies  and  westerly  winds 
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from  the  Gulf  of  Mexico. 

Respite  from  the  cold  of  the  11th  was  very  short-lived. 
On  the  10th,  the  main  body  of  the  massive  Arctic  cold  in 
Canada  began  moving  rapidly  southeastward.    By  1:00 
a.  m.  on  the  12th,  almost  all  localities  in  the  states  of 
North  Dakota,  South  Dakota,  Minnesota,  Wisconsin,  Iowa, 
Missouri,  Illinois,  and  Indiana  and  parts  of  Nebraska, 
Kentucky,  and  Ohio  were  experiencing  temperatures  of 
zero  or  lower.    The  leading  edge  of  this  massive  Arctic 
outbreak,  accompanied  by  rainshowers,  strong  norther- 
ly winds,  and  a  broad  band  of  cloudiness,  moved  into 
the  northern  sections  of  Florida  early  on  the  12th,  and 
reached  the  Miami  area  by  nightfall.     Cloudiness  per- 
sisted on  the  northern  peninsula  until  midafternoon  and 
on  the  southern  one-third  of  the  peninsula  until  after  mid- 
night.   Northerly  winds  of  15  to  20  m.  p.  h.  throughout  the 
State,  until  after  midday  of  the  13th,  provided  a  continu- 
ous supply  of  progressively  colder  air  for  24  -  36  hours 
following  the  cold  front  passage.    Temperatures,  kept 
low  by  the  cloud  cover  and  the  cold  winds  during  the  day, 
began  falling  rapidly  late  on  the  12th.  Temperatures 
reached  freezing  by  sunset  in  the  northern  and  western 
counties  and  by  7:00  p.  m.  in  much  of  the  central  penin- 
sula citrus  area.    By  sunrise  on  the  13th,  temperatures 
on  the  northern  two-thirds  of  the  peninsula  and  in  the 
western  counties  had  dropped  to  levels  as  low  or  lower 
than  any  recorded  during  the  20th  century.    The  blowing 
cold  kept  the  air  well  mixed  throughout  the  night  and 
there  was  little  temperature  difference  between  high  and 
low  ground.    The  cloudiness  following  the  leading  edge  of 
the  cold  mass  persisted  until  after  midnight  in  the  south- 
ern areas  and  helped  keep  temperatures  from  falling  so 
rapidly,  especially  on  the  southeastern  peninsula.  Mini- 
mums  along  the  southeast  coast  and  eastern  Everglades 
on  the  13th  were,  at  most  points,  slightly  higher  than 
those  observed  there  on  the  11th.    Figure  I  shows  the 
minimum  temperatures  reported  in  the  agricultural  areas 
during  the  freeze  period  11th  through  16th  without  regard 
to  the  date  of  occurrence.    Most  of  the  data  for  the  cen- 
tral and  southern  peninsula  are  taken  from  stations  oper- 
ated by  the  Federal  -  State  Frost  Warning  Service  in 
Lakeland  and  are  located  in  citrus  groves,  vegetable 
fields,  and  ornamental  nurseries. 

Temperatures  climbed  slowly  after  sunrise  on  the  13th, 
despite  the  bright  sunshine,  as  the  northerly  winds  con- 
tinued to  transport  additional  cold  air  into  Florida.  In 
the  northern  citrus  areas,  temperatures  remained  below 
freezing  until  after  10:00  a.  m;   on  the  northern  peninsula 
and  in  the  western  counties,  temperatures  did  not  rise  a- 
bove  freezing  until  about  noontime.    Figure  II  shows  the 
duration  of  temperatures  (in  hours)  below  selected  levels 
for  a  number  of  Federal  -  State  Frost  Warning  Service 
Stations  on  the  peninsula  on  the  date  of  lowest  tempera- 
ture.   Similar  duration  data  are  not  available  for  places 
in  the  western  counties. 

During  the  day  of  the  13th,  the  center  of  the  Arctic  high 
pressure  area  reached  the  Gulf  Coast  and  began  spread- 
ing out  over  the  gulf  and  into  the  Atlantic.    Winds  dimin- 
ished during  the  day  and  the  active  transport  of  cold  air 
into  Florida  virtually  ceased  during  the  afternoon.  Al- 
through  Florida  remained  engulfed  in  the  cold,  dry  air 
for  an  entire  week,  the  Arctic  mass  was  slowly  modified 
by  bright  sunshine  during  the  subsequent  days.  Early 
morning  temperatures  were  progressively  higher  each 
day  and  by  the  17th  all  sections  of  the  State  were  free 
from  freezing.    The  low  temperatures  on  the  14th,  15th, 
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and  16th  were  mainly  the  result  of  radiational  cooling 
and,  with  the  light  winds  at  night,  temperatures  on  high 
ground  were  several  degrees  higher  than  at  neighboring 
low-ground  locations.    Temperatures  continued  a  slow 
rise  after  the  17th  and  by  the  20th  readings  had  returned 
to  near  seasonal  average  levels  in  all  areas. 


Listed  in  the  Table  below  are  the  minimum  temperatures 
at  comparable  locations  during  this  and  other  selected 
notable  freezes  in  Florida  during  the  20th  century: 


Station  Dec  Feb  Dec  Jan  Dec  Jan  Jan  Feb  Jan 

'62    '58    '57    '40    '34  '28  '27  '17  '05 


Avon  Park 

9  n 
Z  U 

9  9 

Z  A 

O  1 

Z4 

Zb 

2 1 

9  Ci 

zy 

o  U 

9  1 
Z  I 

9  9 

z  z 

B  a.  rt  ow 

1  Q 

1  o 

9  Q 

9  9 
Z  Z 

9  1 
Z  i 

9  1 
Z  o 

9  A 

Z4 

9 

Z  4 

9  9 
Z  Z 

9  n 
z  u 

Belle  Glade 

28 

28 

27 

24 

25 

27 

2  6 

DeFuniak  Springs 

D 

i  i 
1 1 

1  0 

i  i 
1 1 

1  O 

1  c 

1  b 

1  9 
1  O 

Everglades 

o  u 

o  3 

^  9 
o  Z 

Z4: 

9  Q 
Z  o 

9  1 
O  I 

Q  9 

o  z 

]— J  <  \  t  >  d  c  +  q  o  H 

9Q 

27 

33 

ii,  o 

26 

O  \J 

^0 
o  u 

o  u 

Hypoluxo 

30 

32 

29 

28 

31 

31 

34 

28 

26 

Kissimmee 

20 

26 

23 

23 

27 

27 

24 

20 

Lake  City 

10 

20 

19 

16 

20 

17 

17 

15 

16 

Madison 

7 

19 

21 

15 

19 

16 

14 

14 

Moore  Haven 

24 

29 

29 

23 

23 

25 

30 

Plant  City 

19 

26 

24 

19 

21 

23 

18 

24 

15 

Punta  Gorda 

23 

34 

29 

29 

28 

27 

30 

28 

St.  Augustine 

16 

23 

22 

19 

23 

20 

23 

18 

18 

St.  Leo 

18 

25 

22 

22 

22 

20 

22 

22 

20 

Tarpon  Springs 

19 

28 

26 

22 

25 

24 

23 

24 

21 

Titus  ville 

21 

24 

23 

20 

23 

24 

26 

23 

19 

In  the  wake  of  this  devastating  freeze  were  numerous  fro- 
zen water  pipes  and  automobile  radiators.    The  rains 
falling  immediately  preceding  the  Arctic  blast  contributed 
greatly  to  freeze  damage  sustained  by  primary  and  sec- 
ondary roads  in  the  northern  and  western  counties.  More 
than  90  percent  of  the  record  citrus  crop  --  estimated  in 
early  December  to  be  120.  5  million  boxes  of  oranges,  38 
million  boxes  of  grapefruit,  and  4.  3  million  boxes  of  tan- 
gerines --  was  still  on  the  trees  when  the  freeze  hit. 

Warren  O.  Johnson 
Meteorologist  in  Charge 
Weather  Bureau  Office 
P.  O.  Box  1058 
Lakeland,  Florida 


The  blowing  cold  on  the  night  of  the  12th  -  13th  showed  no 
favor  to  citrus  groves  on  high  ground  and  it  was  estimated 
that  about  90  percent  of  the  fruit  on  the  trees  was  frozen 
in  all  areas  except  for  portions  of  the  Indian  River  area 
and  southward  where  tree  and  fruit  damages  were  mostly 
slight.    In  addition,  freeze  damages  to  citrus  crops  were 
not  as  extensive  in  Highlands  and  southeastern  Polk  coun- 
ties.   The  bitter  cold  did  not  overspread  these  areas  un- 
til the  latter  part  of  the  night,  hence  temperatures  there 
were  not  so  low  and  durations  of  critically  low  tempera- 
tures were  relatively  short.    Minimums  on  the  14th  were 
slightly  higher  generally,   particularly  in  high-ground 
groves.    However,  durations  of  26°  or  lower  were  nearly 
as  long  in  low-ground  groves  as  they  were  on  the  13th. 
Unprotected  low-ground  groves  also  sustained  some  dam- 
age on  the  11th.     An  abnormally  cold  November  and  early 
December  was  conducive  to  citrus  tree  dormancy;  con- 
sequently, considering  the  very  low  temperatures  and 
long  durations,  the  apparent  wood  damage  was  rather 
light.    Young  trees  suffered  the  greatest  damage  and  many 
recently  planted  trees  were  apparently  killed  back  to  the 
bank.     Most  unprotected  older  groves  in  the  northern  and 
central  areas  were  completely  defoliated.    Wood  damages 
sustained  by  mature  trees  will  not  be  known  for  several 
months.    Fruit  salvaging  by  concentrators  and  canners 
moved  forward  at  a  rapid  rate  immediately  after  the  freeze 
and  a  large  portion  of  the  frozen  fruit  was  utilized.  Sal- 
vaging operations  were  favored  by  the  relatively  slow  tem- 
perature rise  following  the  freeze;   minimum  temperatures 
in  most  groves  did  not  rise  above  50°  until  the  20th. 

Damages  sustained  by  growers  of  tender  truck  crops  north 
of  Lake  Okeechobee  were  almost  complete.    In  the  Ever- 
glades unprotected  vegetables  were  destroyed  in  all  but 
the  exceptionally  favorable  locations.    Tender  vegetables 
in  the  coastal  sections  of  Dade,  Broward,  and  Palm  Beach 
counties  sustained  spotty  damage  with  many  locations  es- 
caping with  only  minor  damage.    Hardy  truck  crops  suf- 
fered varying  degrees  of  damage  but  very  little,  if  any, 
were  completely  destroyed.    Ornamentals,  including  home 
shrubs,  except  the  most  hardy  type,  sustained  severe  dam- 
age in  almost  all  areas  of  the  State.    Pastures  throughout 
the  State  were  browned;  and  cereal  crops,  used  for  winter 
forage  in  the  northern  and  western  counties,  had  their 
growth  retarded.     Sugar  cane,  except  that  growing  in 
close  proximity  to  the  shores  of  Lake  Okeechobee,  was 
dealt  a  hard  blow.    Estimates  indicate  about  100,  000  acres 
of  cane  were  severely  damaged  by  the  freeze. 

The  heating  of  citrus  groves  and  the  covering  of  vegetable 
plants  with  soil  were  the  only  protective  measures  that 
proved  effective  on  the  cold  windy  night  of  the  12th  -  13th. 
In  the  northern  citrus  areas  where  temperatures  dropped 
into  the  teens,  sufficient  heaters  were  not  available  to 
save  the  fruit,  but  heating  apparently  did  minimize  tree 
damage.    Groves  in  the  central  areas  well  equipped  with 
heating  devices  did  manage  to  save  some  fruit  during  the 
blowing  cold.   Heating  and  other  freeze  protection  methods 
were  quite  effective  on  the  mornings  of  the  11th  and  14th. 

Keith  Butson 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
University  Station 
P.  O.  Box  3658 
Gainesville,  Florida 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

•  E 

?  E 

<  5 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

o 

o 

% 

5 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

TJ 
o 

O 
§ 

Date 

|    .10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  Moro 

s ; 

| 

i  > 
~J 

i  ; 
8  1 

;  < 
a  S 

NORTHWEST 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

60.7 

45.6 

53.2 

- 

2.6 

74 

22 

1  3 

1  3 

363 

0 

0 

3 

0 

2.27 

-  .69 

.87 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

0 

0 

0 

•  0 

0 

CARRA8ELLE   1  XNW  . 

63.8 

38.6 

51.2 

74 

22 

1  3 

420 

0 

0 

6 

0 

3.88 

1.60 

26 

.a 

e 

■■ 

1 

CHIPLEY   3  E  • 

64.  3 

39.8 

52.  1 

78 

22 

f 

1 3 

400 

0 

0 

6* 

0 

2.05 

.60 

25 

.0 

0 

7 

1 

0 

CRESTVIEW  RADIO  WJ.S8 

62.4 

38.7 

50.6 

74 

4 

5 

1  3 

441 

0 

1 

b 

0 

4.26 

2.30 

25 

.0 

0 

2 

2 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

63.0 

39.1 

51.1 

3.4 

76 

21 

5 

13 

424 

0 

0 

9 

0 

3.70 

.91 

2.14 

25 

T 

0 

s 

2 

1 

FOUNTAIN   3  SSE 

65.1 

37.8 

51.5 

78 

22  + 

7 

1  3 

418 

0 

0 

10 

0 

2.84 

1.44 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

MAR  I  ANNA   IND  SCHOOL 

62.6 

40.2 

51.4 

- 

3.0 

79 

21 

8 

1  3 

417 

0 

0 

9 

0 

1.56 

-  2.51 

.53 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

MILTON  EXP  STATION 

62  •  2 

'  40.0 

51.1 

74 

20  + 

8 

1  3 

421 

0 

0 

7 

0 

5.02 

2.00 

25 

.0 

0 

6 

4 

2 

MONT  I  CELLO  2  S 

65.4 

40.2 

52.8 

- 

1.3 

77 

21  + 

7 

1  3 

373 

0 

0 

8 

0 

2.82 

-  .33 

1.19 

27 

.0 

0 

7 

^ 

1 

NICEVILLE 

61.6 

38.6 

50.1 

73 

5 

8 

1  3 

452 

0 

1 

10 

0 

4.91 

.62 

3.20 

25 

T 

0 

1 

PANAMA   CITY  2 

64.0 

43.9 

54.0 

— 

1  .6 

74 

22 

9 

13 

336 

0 

0 

6 

0 

3.07 

-  1.07 

1.34 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

60.3 

41.8 

51.1 

73 

4 

11 

13 

422 

0 

2 

7 

0 

3.66 

1.98 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

60.1 

43.5 

51.8 

- 

3.2 

73 

1 

10 

1  3 

399 

0 

2 

5 

0 

3.78 

-  .38 

1.51 

24 

.0 

0 

6 

2 

2 

QU1NCY  EXP  STATION 

63.8 

40.7 

52.3 

- 

1.9 

76 

20 

9 

13 

390 

0 

0 

7 

0 

3.07 

-  .65 

1.11 

27 

.0 

0 

8 

2 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

62.2 

42.1 

52.2 

72 

2 

11 

13 

391 

c 

0 

7 

0 

3.03 

.70 

27 

.0 

0 

6 

2 

0 

SANBORN  TOWER 

66.6 

39.4 

53.0 

79 

22 

10 

13 

363 

0 

0 

9 

0 

2.26 

.92 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

63.1 

38.0 

50.6 

- 

3.5 

75 

22 

1  0 

1  3 

438 

0 

0 

1 0 

0 

2.44 

-  1  .00 

1.25 

26 

T 

0 

6 

1 

1 

WOODRUFF  DAM 

59.8 

37.8 

48.8 

76 

22 

1  1 

1  4+ 

493 

0 

2 

9 

0 

3.80 

1.75 

26 

.0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION 

51.6 

- 

2.7 

3.25 

-  .60 

T 

NORTH 

CROSS  CITY  2 

66.  7 

39.5 

53.1 

78 

21  + 

1 2 

1  3 

361 

0 

0 

9 

0 

1.41 

.82 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

FEDERAL  POINT 

66.9 

42.6 

54.8 

82 

25 

1 7 

1  3 

315 

0 

0 

7 

0 

1.43 

-  .99 

.45 

27 

T 

G 

4 

0 

0 

FERNAND I NA  BEACH 

63.6 

41.0 

52.3 

4.8 

81 

22 

1 6 

1  3 

386 

0 

0 

7 

0 

3.99 

1.65 

2.53 

27 

X 

0 

J 

2 

1 

GAINESVILLE   3  WSW 

67.2 

39.7 

53.5 

- 

5.0 

79 

21 

1 2 

1  3 

354 

0 

0 

9 

0 

1.69 

-  .83 

.60 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

GAINESVILLE  FAA  AP 

64.7 

3  9.0 

51.9 

78 

22 

1  3 

1  3 

403 

0 

0 

9 

0 

1.82 

•  59 

27 

•  0 

0 

7 

o 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

65.8 

37.0 

51.4 

4.0 

78 

22  + 

9 

1  3 

413 

0 

0 

1  3 

0 

3.29 

.40 

1.26 

27 

T 

0 

6 

2 

2 

HIGH  SPRINGS 

65.4M 

52  •  7M 

7  7 

21 

1  2 

1  3 

0 

0 

6 

0 

1.29 

.  86 

27 

.  0 

0 

2 

I 

o 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

63.4 

41.1 

52.3 

- 

3.8 

79 

22 

12 

1  3 

390 

0 

0 

6 

0 

2.46 

.24 

1 .  53 

26 

T 

0 

7 

1 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

62. 6M 

42.7 

52. 7M 

79 

22 

17 

1  3 

371 

0 

0 

7 

0 

2.04 

1.10 

27 

.0 

0 

5 

1 

1 

JASPER  3  SE 

65.9 

37.1 

51.5 

78 

22  + 

9 

1  3 

411 

0 

0 

11 

0 

2.62 

.51 

29 

.0 

0 

8 

1 

0 

LAKE  CITY  2  E 

66.2 

39.3 

52.8 

- 

3.5 

79 

22 

10 

1  3 

372 

0 

0 

7 

0 

2.53 

-  .07 

1.22 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

LIVE  OAK   2  ESE 

65.9 

36.5 

51.2 

79 

22 

6 

1  3 

419 

0 

0 

11 

0 

2.27 

.70 

29 

T 

0 

6 

1 

a 

MADISON 

62.2 

39.0 

50.6 

- 

4.8 

77 

2 1 

7 

13 

440 

0 

0 

9 

0 

1.62 

-  1.32 

.56 

27 

.0 

0 

6 

1 

0 

MAYO  5  NW 

64.5 

38.0 

51.3 

79 

22 

10 

13 

418 

0 

0 

9 

0 

1.59 

.57 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

MELROSE 

65.4 

41.6 

53.5 

80 

22 

14 

13 

347 

0 

0 

7 

0 

1  .67 

.46 

27 

.0 

c 

6 

a 

0 

PALATKA 

67.5 

43.8 

55.7 

- 

3.7 

80 

22  + 

16 

13 

289 

0 

0 

7 

0 

.75 

-   1  .69 

.31 

12 

.0 

0 

3 

a 

0 

PERRY 

65.9f> 

38.  5M 

52. 2M 

76 

22  + 

10 

13 

391 

0 

0 

8 

0 

1.20 

.36 

6 

.0 

0 

4 

c 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

66.1 

42.1 

54.1 

- 

4.5 

80 

25 

16 

13 

335 

0 

0 

7 

0 

2.17 

-  .40 

.95 

27 

.0 

c 

4 

2 

0 

STARKE 

66.8 

36.8 

51.8 

80 

22 

1 0 

1  3 

404 

0 

0 

11 

0 

2.07 

.87 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

USHER  TOWER 

67,8 

39.1 

53.5 

80 

23 

1  3 

1  3 

355 

0 

0 

10 

0 

2.30 

.80 

28 

T 

0 

5 

2 

0 

0 1 V I S I  ON 

52.6 

- 

4.8 

2.01 

-  .51 

T 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

67. B 

41.6 

8  2 

25 

17 

1  3 

32  5 

0 

0 

8 

0 

2.27 

1.63 

28 

0 

BAYPORT 

f36.8 

44.5 

55.7 

79 

25 

1  6 

1  4  + 

296 

0 

0 

3 

0 

1.24 

.80 

26 

•  C 

0 

3 

1 

0 

BROOKSV I LLE  CHIN  HILL 

70.  1 

25 

1  5 

1  3 

c 

o 

3 

o 

1.16 

25 

0 

BUSHNELL  2  E 

69.8 

41.7 

55.8 

85 

25 

15 

1  3 

303 

0 

0 

8 

0 

1.31 

.62 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLERMONT  6  S 

68.0 

45.5 

56.8 

- 

5.3 

82 

25 

19 

13 

276 

o 

o 

5 

o 

.41 

-  1.63 

.19 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAYTONA  BEACH 

66.7 

45.6 

56.2 

83 

26+ 

20 

13 

291 

0 

0 

7 

0 

.79 

.34 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

65.8 

44.1 

55.0 

- 

5.3 

82 

25 

21 

13 

320 

o 

o 

7 

o 

.71 

-  1.24 

.26 

2  5 

T 

0 

2 

0 

0 

DE  LAND   3  N 

67.8 

43.5 

55.7 

- 

4.9 

84 

25 

17 

1  3 

294 

0 

0 

6 

0 

1.45 

-  .38 

1.03 

25 

.0 

0 

4 

l 

1 

LAKE  HIAWASSE 

68.0 

45.5 

56.8 

85 

19 

1  3 

290 

0 

0 

3 

0 

1  .40 

.90 

26 

.0 

0 

l 

0 

LISBON 

69.3 

43.3 

56.3 

83 

25 

16 

13 

278 

0 

0 

5 

0 

.84 

.32 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

OCALA 

70.0 

44.1 

57.1 

81 

21 

16 

1  3 

257 

0 

0 

b 

0 

1  .69 

.94 

2  6 

T 

0 

5 

1 

0 

OCALA  2  NE 

68.5 

40.9 

54.7 

81 

25 

11 

13 

324 

0 

0 

9 

0 

1.15 

.54 

26 

T 

0 

4 

1 

0 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

R 

68.7 

46.6 

57.7 

- 

3.7 

83 

25 

20 

13 

255 

0 

0 

4 

0 

1  .70 

-  .19 

1  .45 

25 

.0 

0 

1 

1 

1 

SAINT  LEO 

71.2 

47.1 

59.2 

- 

2.8 

85 

25 

18 

13 

220 

0 

0 

2 

0 

.56 

-  1.52 

.25 

26 

.0 

c 

3 

0 

0 

SANFORD  EXP  STATION 

68.7 

45.4 

57.1 

- 

5.0 

82 

25 

2 1 

1  3 

265 

0 

0 

4 

0 

.73 

-1.28 

.28 

26 

.0 

c 

4 

0 

0 

TITUSVILLE   2  W 

70.6 

44.2 

57.4 

- 

5.2 

84 

25 

2  1 

1  3 

261 

0 

0 

7 

0 

1  .64 

-  .37 

1.48 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

D I V I S 1  ON 

56.6 

- 

4.7 

1.19 

-  .84 

T 

SOUTH  CENTRAL 

AVON  PARK 

73.7 

46.2 

60.0 

- 

4.5 

86 

25 

20 

1  3 

207 

0 

0 

4 

0 

1.42 

-  .10 

.68 

25 

.0 

a 

3 

1 

0 

BAR  TOW 

70.8 

46.6 

58.8 

- 

3.8 

83 

25 

1  8 

1  3 

220 

0 

0 

3 

0 

.23 

-  1.59 

.10 

8 

.0 

0 

0 

0 

BRADENTON  EXP  STATION 

70.2 

47.8 

59.0 

- 

4.0 

83 

24 

24 

1  3 

217 

0 

0 

2 

0 

.43 

-  1.55 

.20 

30 

.0 

0 

0 

0 

CLEARWATER 

69.2 

49.5 

59.4 

80 

27+ 

19 

1  3 

206 

c 

0 

2 

0 

1.46 

1.21 

26 

.0 

0 

1 

1 

FORT  DRUM  5  NW 

72.  3 

45.0 

58.7 

67 

24 

21 

1  3 

232 

0 

0 

4 

0 

.36 

.15 

25 

T 

0 

c 

0 

FORT  PIERCE 

70.2 

47.7 

59.0 

- 

7.3 

82 

22 

24 

13 

226 

0 

0 

4 

0 

.28 

-  1.86 

.16 

25 

.0 

a 

c 

0 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

71.8 

44.8 

58.3 

85 

25 

20 

13 

225 

0 

0 

' 

3 

1.02 

.77 

25 

.0 

0 

1 

0 

KISSIMMEF  2 

73.0 

45.0 

59.0 

21  + 

20 

1  3 

0 

3 

4 

0 

26 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

71.1 

42.7 

56.9 

5.C 

82 

25 

1  6 

1  3 

257 

L 

0 

5 

0 

.23 

-  1.84 

.15 

26 

.0 

a 

0 

0 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

69.0 

49.4 

59.2 

3.2 

83 

25 

20 

1  3 

220 

0 

0 

3 

c 

.14 

-  1.72 

.06 

8 

.0 

0 

0 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

73.0 

46.4 

59.7 

85 

27+ 

24 

13 

209 

0 

c 

4 

0 

.41 

.12 

9 

.0 

0 

0 

0 

ME  LBOURNE 

70.  5 

47.2 

58.9 

84 

25 

22 

13 

227 

0 

0 

0 

.81 

.46 

9 

.0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

71.5 

44.1 

57.8 

5.0 

84 

25 

20 

13 

249 

0 

0 

4 

0 

.16 

-  1.56 

.06 

9 

.0 

0 

0 

0 

HTAK,P^A    M I VtH    b 1  PAKK 

71  .ON 

43.  6M 

57. 3M 

83 

28  + 

18 

13 

262 

0 

0 

5 

0 

.22 

.10 

30 

.0 

a 

0 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

67.8 

48.4 

58.1 

80 

25 

25 

1  3 

234 

0 

0 

3 

0 

.33 

.11 

25+ 

.0 

0 

0 

0 

PARR  1 SH 

74.4 

47.1 

60.8 

85 

27  + 

20 

13 

179 

0 

0 

•• 

0 

.38 

.21 

30 

.0 

0 

0 

0 

PLANT  CITY 

72.8 

46.0 

59.4 

3.0 

85 

27  + 

18 

1  3 

217 

0 

0 

3 

.26 

-  1.76 

.09 

12  + 

.0 

0 

0 

0 

ST  PETERSBURG 

67.2 

51.2 

59.2 

5.1 

80 

27  + 

22 

1  3 

212 

0 

0 

0 

.60 

-  1.50 

.40 

29 

.0 

0 

0 

0 

SARASOTA 

73.0 

47.2 

60.1 

84 

24 

22 

13 

172 

C 

0 

2 

0 

.19 

.12 

30 

.0 

a 

0 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

68.3 

48.1 

58.2 

4.1 

80 

25  + 

18 

13 

240 

: 

J 

"< 

0 

.46 

-  1.43 

.24 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

68.8 

46.1 

57.5 

4.5 

80 

27  + 

19 

14+ 

253 

0 

c 

3 

c 

1.59 

-  .55 

1  .02 

26 

.0 

0 

<4 

1 

1 

VENICE 

70.5 

49.8 

60.2 

81 

24 

22 

13 

184 

0 

0 

. 

0 

.33 

.31 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

69.6 

49.4 

59.5 

82 

27+ 

25 

13 

214 

0 

0 

0 

.71 

.44 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
DFCEMBER  1962 


Temperature 


No.  of  Days 


Precipitation 


WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAVEN 


EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 
CANAL  POINT  USOA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

FORT  MYERS  WB  AP  R 
LA  BELLE 

MILES  CITY  TOWER 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES  CAR  I B  GARDENS 
PUNTA  GORDA 

TAM I  AMI   TRL  40  MI  BEND 

DIVISION 

LOWER  EAST  COAST 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 
FT  LAUDERDALE   EXP  STA 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

LOXAHATCHEE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

MIAMI   12  SSW 

POMPANO  BEACH 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI   5  W 

STUART   1  N 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 
WEST   PALM  BEACH  WB  AP  R 

D I  V  I S I  ON 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

DIVISION 


72. 1M 
73.2 


71.9 

M 

71.4 

69.1 

70.7 

73.7 

74.2 

72.6 

74. 2M 

73. 6f 

72.5 

73.6 

74.4 

75.8 


73.9 

73.6 

74. 8C 

73.8 

75.2 

72.7 

73.9 

72.5 

73.9 

74.4 

74.9 

74.1 

73.5 

73. If 

73.1 


75.4 
72.3 
73.0 
72.9 


43. 5M 
45.0 


46.6 

M 

49.6 

54.2 

50.7 

47.4 

52.4 

50.7 

45. 2M 

47.  6M 

48.5 

50.3 

52.5 

53.4 


55.3 

50.4 

54. 2M 

48.4 

47.2 

56.1 

60.2 

54.9 

51.4 

52.7 

48.9 

50.3 

49.5 

54  .7 

52.5 


64  9 
62.1 
59.9 
57.9 


57. 8M 
59.1 


59.3 

M 

60.5 
61.7 
60.7 
60.6 
63.3 
61.7 

59.  7M 

60.  6M 
60.5 
62.0 
63.5 
:.h. 

61  .4 


64.6 

62.0 

64.  5M 

61.1 

61.2 

64.4 

67.1 

63.7 

62.7 

63.6 

61.9 

62.2 

61.5 

63. 9M 

62.8 

63.1 


70.2 
67.2 
66.  5 
65.4 

67.3 


4.5 
3.3 


4.3 
2.4 


14  + 

1  3 
13 
14 


253 
220 


205 

176 
150 
182 
180 
128 
160 
203 
183 
189 
148 
133 
101 


103 
145 

79 
161 
174 
109 

61 
120 
136 
120 
1  39 
148 
159 
119 
140 


.23 
.58 


1.08 
.57 
.14 
.17 
.62 
.24 
.22 
.20 
.25 
.93 
.24 
.70 
.20 
1.06 
1.21 

.52 


.86 
3.65 
2.32 

.54 

1.84 


.71 
.44 
1  .08 

1.16 

1.24 


1.56 
1.47 
1.38 


1.36 
1.63 


6 

.191  22 

.57  6 

.15  6 

.20  6 

.62  6 

.56  6 

.16  6 

.13  6 

.10  6 

.10  6 

.18  9 

.20  1 


.  54 
.28 
.05 
.11 
.36 
.09 
.08 
.06 
.07 
.40 
.12 
.34 
.12 
.63 
1.15 


22 
2.52 


.98  21 
.28  8 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     88°  on  the  27th  at  Loxahatchee 

Lowest  Temperature:      5°  on  the  13th  at  Crestview  Radio  WJSB  and  De  Funiak  Springs 

Greatest  Total  Precipitation:  5.  02  inches  at  Milton  Exp.  Station 
Least  Total  Precipitation:    0.  10  inch  at  Cornwell  4  NW  and  Perrine 
Greatest  One-Day  Precipitation:    3.20  inches  on  the  25th  at  Niceville 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:  Trace  £t  14  Stations 
Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  None 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 
DECEMBER  1962 

Continued  .  .  


Day  of  Month 


Station 

Tot 

2  3 

4  5 

6 

7 1 

8 

9 

10  I' 

 L 

11 

12 

13  ] 

14  15 

16  1 

17  18 

19 

20 

2, 

22 

23 

24 

■1 

26 

27 

28 

.| 

30 

31 

Alexander  sowings 

•  PAL  AO  KOLA  WB  CITY  ft 

AVON  PARK 
BABSON  PARK 
8 ARTOW 

2.27 
2.27 
1  .*2 
1.38 
.23 

.10 
.06 

•  64 
■  09 

.10 

T 

.10 

.11 

•  25 
.12 

.20 

.01 
.05 

.01 

T 

.15 

T 

.87 
.68 
.62 
.08 

.04 
.70 
.33 

.34 

.01 

1.63 
.01 

.11 

•09 

9AMNGER 
BAY  LAKE 
BAYPOffT 

BELLE  GLADE  EXP  ST* 
BtQ  CYPRESS  RESF*VATN 

.36 
.76 
1  .24 
.39 
.12 

T 

.09 

T 

•  13 
.13 
.08 

.09 

.OS 

•  27 

•  19 

.0] 
.06 

T 

T 

.02 

.24 

.BO 

.55 

•  08 

.06 

.04 

•  1  TMLO 

9L0UNTST0WN  2  SE 
BftADENTON  Exp  station 
9ROOKSVILLE  CMJN  m|ll 
BU$HNEtl  2  E 

1 

•  43 
1  .09 
1.31 

.33 
.15 
.15 

.05 

.14 
.  - 

.39 

.63 
.61 

.63 
.62 

.30 

.10 

.20 
•  14 

CANAL  POINT  USDA 
CAPT |VA 

CABPARFLLF    1  NNW 
CAPYVILLE 
CH1PLEY  3  £ 

.31 
.6* 
3.88 
2.30 
2. OS 

.04 

.19 
.05 

.10 
.10 

.04 
.57 
.10 
■ 

.75 
•  OS 
.18 

.04 
. 

.15 
.40 

.05 

.10 
.11 

.19 
.02 

.10 
.01 

.08 

T 

1.00 
.60 

1.60 
.20 
.16 

.65 
.12 
.05 

.05 

.29 
.38 
•  42 

•  20 

CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEW1STON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
COftNWELL  4  NW 

1  .«>6 
.41 
.19 
.20 
.10 

T 

.01 

T 

T 

T 

.0, 
T 

.05 
.04 
.16 
.15 

.19 
.04 

.02 

.03 

.01 
.19 
T 

T 

.02 
.03 

.04 

.03 

.03 

1.21 
.05 

T 

T 

•  03 

CRESCENT  CITY 
CRFSTvIEW  RAD (0  WJSB 
CROSS  CITY  2 
DAN  1  A  4  WNW 
DAYTONA  BEACH 

2.81 
4.26 

1  .41 

.16 
.79 

.01 
.28 
T 

.0? 

.11 

T 

.31 
T 

T 

.  :  ■ 

.20 

.12 
.17 

T 

T 

•  20 
.09 

.03 
2.30 

2.04 
.34 

•  43 
.82 

.02 

T 

1.56 

.05 

OAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

DE  FUN  I  Alt  SPRINGS 

OE  LAND  3  H 

DE   SOTO  CITY  4  SW 

DEVILS  GAROEN  T0WE» 

.71 
3.70 
1  ,4S 
.SS 
.26 

T 

.02 

.16 
.08 

.10 

.02 
.12 

•  : 

.08 
.04 
.02 

.10 

.03 

.09 
.16 

.02 

.05 

T 

.15 

.21 

.26 
2.14 
1.03 

.06 

.05 
.10 

.45 

T 
T 

T 

.05 
.88 

T 

DRY  TORTUGAS 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 
*"00T  DRUM  5  NW 

.86 

.67 
1.43 
3.99 

.36 

•  06 

•  03 
.05 
.70 

.22 
.62 
.13 
.22 
.07 

.19 
.02 
.06 
.12 

.18 

.  r 

.10 

.36 
.26 

T 

T 

.03 

.03 
•  15 

.30 
.02 

.45 

2.53 

.02 

.01 

•  19 

.03 

•  04 

FORT  GREEN  12  WSW 
FT   LAUDERDALE  BAH| A  WAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 

.27 
1.08 
.ST 
.85 
.28 

•  03 
.02 

.01 

.11 

.07 
.31 
.29 
.56 

.01 
T 

.06 

.02 
.15 
.06 

T 

1 

.04 
.02 

T 

.06 

.34 
.05 

.16 

.16 

.17 

•  13 

T 

.03 

FOUNTAIN  3  SSE 
GAINESVILLE  3  WSW 
GAINESVILLE   F AA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
MART  LAKE 

2. B4 
1  .69 
1.82 
3.29 

.so 

.26 
•  25 
1.10 

I 

.02 

T 

.26 

.19 

.27 
.07 

.  38 
.22 
.14 
.10 

.03 

.15 
.15 

.06 
.  35 
.27 
.21 

T 

.02 

.04 

T 

T 

1.44 

T 

.12 

.53 
•  04 
.16 
.05 
.20 

.60 
.59 
1.26 

T 

.05 

.20 

T 

T 

T 

•  18 
.02 

H|  ALEAM 

HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RvR  ST  PK 
MOMESTEAO  EXP  STA 
INOIAN  LAKE  ESTATES 

.14 
1.29 
■44 
.17 
1.02 

.04 

•  ?1 
.01 

.01 

.12 
.09 
.04 

. :  S 
.02 

.01 
.06 
•  09 
.11 

.23 

.10 

.03 

T 

.01 

.05 
.05 

.77 

.04 

.86 

T 

.02 

■  04 

ISLAND  GROVE   2  WNW 
I SLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPFR   3  SE 

1  .44 

■  S6 
2.46 
2*04 
2.62 

.03 

.01 
.25 
.13 

.01 

.13 
.05 

■  IB 
.12 

.12 
.42 

•  IS 
.03 
.23 

.15 
.32 

.10 

.43 
•  11 
.14 
.30 
.22 

T 

.02 

T 

.05 

.03 
T 

.02 

.40 
.30 
1.53 
.15 

.14 

.28 
1.1C 
.49 

.10 
T 

.02 
.20 

.12 
.03 
.91 

T 

KENDALL   2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 

K 1 5SIMMEE  2 

LA  BELLE 

.24 

3. 65 
2.S2 
1  .90 
.32 

2.52 
I  .65 

.06 

.06 

.12 
.20 

.16 

T 
T 

.52 
.33 

.04 
.01 

•  10 

.04 

.01 
.01 

T 

T. 

•  44 

.26 

.06 

.02 

1.90 
T 

•  It 

T 

T 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  C 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  ft 

LAKE   PLACID  2  SW 

.23 
2. S3 
1  .40 
.14 
.41 

1-22 

.03 
.06 

.23 
.09 

- 

.10 
.06 

.08 
.12 

.17 

.20 

.03 
.03 

T 

T 

.19 

.01 
.03 

.15 
.01 
.90 

•  62 

T 

.15 
.03 
•  01 

•  Of 

LAKE  TPACFORD 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAMATCMEf 

.49 
.84 
2.27 
.98 
.62 

.01 
.33 

•  09 
.25 
.12 
.06 

.47 

.36 
T 

.04 

.13 

.05 

.10 
.13 
.01 

.01 

.02 
.36 

.32 

.2! 
.45 

.20 

•02 
.70 

•  62 

MAO  I  SON 

MARATHON  SHORES 
"*P| ANNA    IND  SCHOOL 
MAYO    5  NW 
MELBOUBNF 

1.62 
2.32 
1  .S6 
1  .59 
.81 

.03 
.31 

.03 

.60 

.20 

.07 
.33 

.02 
.01 

.07 

.13 
.38 
.04 
.18 

.46 

.IB 

.07 
.03 

.26 

.04 
.01 
•  13 

T 

.02 

•  9« 

T 

.01 

.01 

.03 

.01 
.53 

.35 

.25 
.2B 

.56 

.09 
.57 

.02 

.19 

•  32 
.09 

MFLROSE 

••IAMI   BAYFPQNT  PAOK 
m|AM|  REACH 

MIAM|   wR  AIRPORT  R 
•*IAmi    12  SSW 

1  .67 
.24 
.22 
•  20 
.25 

.21 
.09 
.05 
.06 
.07 

.01 

T 

.26 

•  02 
■  OZ 

•  05 

•  01 

T 

•  14 
.04 

•  07 
.05 
.03 

.02 
T 

.02 

.42 

I 

T 

.01 
■  Ot 
.04 

.03 
.06 

.18 

.46 
.01 

T 

.05 

T 

T 

T 

MILES  CITY  T0WE» 
M I L  TON  E»P  STATION 
MONTICFLLO  2  S 
-OORE   HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

.10 
5.02 
2.02 
.22 
.16 

.13 
.03 

.03  .14 
.09 

.13 
■ 

•  : 

.04 

.72 
.10 

.08 

.03 
.21 

.03 
.02 

T 

.03 

.02 

.28 

•  60 

.01 
2.00 

.01 
.02 

.01 
.82 

T 

.07 
1.15 

•  03 

1.09 
.12 

•03 

mtAKKA  RIVER  ST  PARK 
NA PL F *■  CAPIP  GAPDENS 
NICfVlLLC 
NlTTAW    1  S 

.22 
.21 

4.91 
.46 

1  -69 

.10 

.20 

.05 
•  10 

.13 

.15 
.17 

.07 
.09 

.33 

.20 
.12 

.02 

T 

.06 
.13 

3.20 
.01 

.20 
T 

.94 

.05 
.03 

.08 

.01 

•  1C 
.93 

■ 

nrrr<-Honrr  mrcn  r,tir  $, 
ORLANDO  W4  AIRPORT  R 
P' L A  TK  A 
PANAMA    CITY  2 

I  .1* 
.33 

1  .70 
.75 

3.07 

.01 
.02 
T 

.03 

.04 
.05 

.10 

.11 
•  05 
.02 
■ 

.18 

.04 
.17 
.  30 

.11 

T 

.07 

.18 

.01 
.31 

.04 

.02 

T 

.02 

.02 

T 

•  03 

.11 
1.45 

1.34 

•  34 

7 

.08 

•  32 

•  07 

.04 
.37 

T 

.02 

.06 
.05 
•  24 

PABR| SH 

PFN'.ACOL*  Wfl  CITY  R 

■ 

.  18 

3.66 
3.70 
.10 
1.20 

.34 

.02 
.03 

.06 
•  36 

T 

.18 
.31 

.03 

•08 

.12 
.08 

•  03 
.22 

T 
T 

.01 

.02 

.03 
.01 

.01 

.06 
.04 

.17 
.14 

1.98 
1.31 

.13 
.12 

.01 
.02 

.05 

T 

T 

.10 

■  34 
.46 

.59 
1.01 

.06 

•  21 

•  04 

■ 

POMOANO  RCACh 

RO»AL   palm  RANGER  STA 

.20 
.93 
.  34 
3.07 
.24 

■ 

.11 

.o;  i 

.04 
.24 

.09 
.  1 
.  1  .' 

•  Off 

T 

.23 
.12 

.  " 

T 

.13 
T 

•  09 

T 

.04 

T 

.10 

T 
T 

.02 
.40 

.13 

.66 

1.11 

.18 
T 

.11 

SAINT  ma Pt  S  t  sf 

2.17 
•  56 

3.03 

.40 

.01 
.15 

.1} 
.10 

.02 

.42 

.06 
.06 

.05 

T 

.  Jl 
•  10 

.36 

.07 

.55 
.23 
.47 

•  95 
.70 

.02 

.30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued  

Day  of  Month 


awuuu 

<S 

1 

2  |  3      4  |  S  | 

6 

7   1   8  1 

g 

10 

1 1  !2 

13  j  14  J  15 

16  |  17  J  is 

19  |  20 

21 

22     23  24 

1 

J  L 

27 

i_  L 

1 

ST  PFTEOS8U«G 

■  60 

T 

09 

•  *? 

SANBOON  TOWER 

2.26 

r 

•  10 

•  26 
* 

28  * 

Q 

92 

* 

SANFOBD  EXP  STATION 

.73, 

•  11 

f 

*01 

1  5 

*28 

SAP A  SOT A 

.19 

T  T 

•  07 

T 

T 

ill 

SOUTH  MIAMI    5  W 

.70 

•  11 

.02 

•  05 

.06 

T 

T 

.04 

.01 

•  3' 

.09 

.02 

STAPKE 

2.07 

•  22 

•  38 

* 

09 

1  0 

* 

•  87 

•  03 

STUAfiT    1  N 

.20 

•  01 

•OT 

TALLAHASSEE  MB  AP 

2.44 

■  14 

•  20 

28  T 

x 

T 

•  05 

1  25 

T AM  I  AM |   TRL  40  H I  BEND 

.39 

•  20 

•  16 

•01 

TAMPA  W8  AIRPORT  R 

.46 

T 

.02  .04 

.10 

.04 

.24 

T 

.02 

TARPON  5PGS  SEWAGE  PL 

1  .59 

.03 

•20 

•  22 

.12 

1.02 

TAVERNIER 

.54 

•  28 

T 

T 

.06 

T1TUSVILLF  2  W 

1.64 

.16 

1  .48 

USHER  TOWER 

2.30 

.06 

.26 

.48 

.10 

.60 

.»o 

VENICE 

.33 

■  31 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

.71 

.02 

T  .04 

.03 

•08 

T 

.10 

.44 

MAUCHULA  2  N 

.43 

•02 

.14 

.18 

.01 

M  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

1  .06 

.01 

T 

.  ; 

.10 

.63 

.n 

T 

WE  ST   PALM  BEACH  WB  AP  R 

1.21 

T 

T  T 

.  - 

T 

T 

1.15 

.01 

WINTER  HAVEN 

.23 

T 

.08 

.02 

•05 

T 

.04 

.0* 

WOODRUFF  DAM 

3.  80, 

•  72 

•  14 

•  18 

.10 

.12 

.04  .03 

.01 

.14 

1.75 

.40 

r 

.0* 

.13 

REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Chmatologisi  at  P.  O.  Box  3658,  University  Station.  Gainesville,  Florida,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  In  "Climatotogical  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative 
departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.    Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  Table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  tne  "Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table.  "Daily  Temperature"  Table,  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Ram  Cage  Station.    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G    "Soil  Temperature"  Table. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table.     "Evaporation  and  Wind"  Table.   "Daily  Soil  Temperature"  Table,  and  the  Station  Index. 
4    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Fastest  observed  one  minute  wind  speed.    This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 


indi< 


exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   nowever,  the  re 
building. 

/ 1     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 

M  On.  or  more  d,ys  of  record  m,ss,ng;  ,f  average  value  ..  en«.r.d.  lea,  than  ,0  days  record  ,s  m.ssing.    See  "Daily  Temper..-.-."  T.bl.  (or  defiled  daily  record.    Degree  day  da...  ,1  earned  for  .... 

station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R  Amounts  from  recording  gage.    (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.  .  EST  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Oner..  »,..h.r  condi.ions  U,  .he  U.  S.  for  each  mon.h  are  described  in  ,„e  publ.C.on.  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CUMATOLOC.CAL  DA TA ■  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  .1.  o, 
which  may  be  obtained  from  !he  Superintendent  of  Documen.s.  Government  Printing  Office.   Washington  25,  D,  C. 

,     K„.=.i  .          i«h  loss  mav  be  found  in  the  publication  "Subalatlon  Hiatory"  for  thia  atate.    That  publication  may  be 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.  .  of  substations  through  19 55  m, ay  be  'OUnOin  1» •  P»  Wwth.r  Bli„.u  at.tlon.  may  be  found  ,n  the  lata*  annual  la.u.a 

cb.au.ed  from  .he  Supenn.enden.  of  Documen.s.  Governmen.  Priming  Office.  Washington  25.  D.  C.  for  3S  cen...    Similar  ,nforma..on  for  regular  wea.ner  „ 


of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  IS  < 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month  o> 


Button 

1 

3 

1  1 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  j 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

61 

71 

72 

73 

73 

68 

60 

70 

65 

57 

63 

59 

41 

55 

60 

63 

65 

69 

73 

77 

76 

79 

75 

75 

82 

77 

67 

64 

79 

74 

59 

67,8 

M|N 

° 

5 

31 

42 

32 

33 

22 

27 

35 

41 

48 

54 

49 

57 

65 

58 

56 

56 

34 

41.6 

APAL ACH ICOLA  WB  CITY 

|  MAX 

65 

69 

65 

66 

'  6 

50 

60 

69 

56 

52 

65 

39 

33 

53 

5' 

64 

59 

58 

60 

66 

69 

74 

65 

60 

64 

61 

65 

59 

70 

61 

63 

60*7 

i  M 1 N 

46 

41 

33 

39 

2i 

I  3 

27 

37 

52 

55 

53 

58 

55 

52 

57 

53 

52 

57 

54 

45.6 

AVON  PARK 

72 

77 

51 

82 

79 

67 

60 

73 

f  7 

56 

71 

57 

49 

59 

67 

67 

75 

77 

80 

84 

81 

84 

82 

81 

86 

85 

85 

BO 

61 

71 

hi 

73.7 

MI  N 

47 

34 

47 

38 

2  8 

39 

20 

2 1 

31 

f,  i 

52 

55 

57 

61 

4  7 

46.2 

BARTOW 

MAX 

71 

70 

74 

73 

76 

rs 

59 

6  6 

63 

65 

60 

45 

55 

64 

63 

69 

74 

76 

78 

7» 

80 

80 

77 

83 

82 

62 

76 

77 

70 

65 

MI  N 

S  3 

55 

37 

39 

48 

36 

37 

39 

18 

24 

3  2 

40 

43 

i,  2 

41 

45 

49 

52 

56 

57 

60 

61 

60 

63 

59 

54 

42 

46.6 

BAYPORT 

WAX 

68 

69 

72 

69 

71 

57 

60 

72 

70 

53 

6  J 

42 

39 

52 

58 

62 

66 

67 

66 

74 

72 

76 

78 

79 

78 

78 

76 

78 

73 

63 

66.6 

MIN 

54 

5  3 

49 

50 

5( 

49 

34 

36 

40 

36 

34 

34 

16 

16 

27 

36 

47 

44 

46 

45 

46 

49 

52 

53 

52 

51 

60 

60 

61 

51 

39 

44.5 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

71 

71 

72 

72 

77 

74 

61 

59 

72 

64 

53 

6: 

70 

52 

56 

60 

70 

73 

74 

78 

78 

7H 

84 

63 

81 

83 

S3 

83 

81 

81 

72 

71.9 

M I  N 

54 

50 

° 

37 

45 

46.6 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

69 

72 

78 

78 

64 

66 

55 

6E 

71 

52 

63 

72 

74 

M  I  N 

'>  i 

56 

47 

44 

45 

37 

29 

39 

39 

BLOUNTSTOWN   2  SE 

MAX 

MIN 

BRADENTON  ExP  STATION 

68 

76 

74 

75 

73 

60 

75 

62 

53 

65 

54 

43 

57 

63 

64 

73 

74 

78 

79 

79 

77 

78 

83 

82 

81 

81 

6  0 

78 

66 

66 

70.2 

M  I  N 

56 

1 

41 

39 

50 

24 

39 

43 

5 

47.8 

BROOXSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 

63 

74 

7! 

75 

72 

67 

59 

70 

68 

54 

65 

64 

55 

63 

72 

74 

77 

78 

79 

79 

78 

79 

82 

78 

77 

73 

81 

74 

62 

70.1 

M  I  N 

49 

* 

41 

40 

35 

41 

47.0 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

63 

75 

74 

75 

n 

65 

58 

71 

65 

65 

60 

43 

51- 

63 

64 

70 

73 

75 

80 

80 

80 

76 

77 

85 

78 

72 

68 

83 

74 

60 

69.8 

MIN 

40 

32 

39 

31 

° 

41.7 

CANAL   POINT  USOA 

,  MAX 

7? 

72 

71 

77 

62 

60 

72 

68 

56 

64 

67 

56 

59 

60 

66 

67 

73 

73 

79 

79 

80 

77 

81 

84 

86 

80 

78 

61 

73 

6  8 

71.4 

MIN 

34 

57 

3  3 

62 

49.6 

CAPT | VA 

MAX 

68 

67 

6£ 

72 

70 

68 

61 

68 

'■t 

63 

59 

54 

55 

56 

60 

65 

67 

71 

72 

75 

75 

77 

77 

79 

79 

79 

80 

79 

77 

69 

66 

69.1 

MIN 

58 

57 

61 

58 

e>  3 

49 

50 

54 

46 

41 

46 

29 

37 

43 

50 

50 

54.2 

CARRA8ELLE    1  NNW 

MAX 

68 

73 

68 

70 

65 

56 

61 

69 

51 

67 

55 

43 

56 

57 

65 

61 

64 

63 

71 

70 

74 

69 

62 

66 

65 

68 

65 

70 

67 

62 

63.8 

MIN 

48 

43 

35 

38 

44 

33 

21 

39 

29 

24 

24 

I  ) 

9 

17 

24 

49 

54 

38.6 

CHIPLEY    3  E 

MAX 

71 

70 

72 

75 

69 

50 

63 

61 

57 

49 

63 

46 

34 

58 

63 

61 

66 

70 

72 

74 

76 

78 

65 

63 

72 

66 

60 

60 

73 

66 

69 

64.  3 

MIN 

47 

31 

47 

35 

2  7 

29 

20 

20 

56 

57 

50 

5 1 

45 

48 

55 

36 

39.8 

CLEARWATER 

MAX 

66 

74 

74 

75 

72 

69 

60 

69 

64 

52 

65 

61 

40 

53 

62 

63 

72 

73 

76 

76 

77 

77 

76 

76 

SO 

79 

80 

71 

77 

70 

61 

69.2 

MIN 

45 

47 

49.5 

CLERMONT   6  S 

MAX 

62 

74 

74 

75 

71 

65 

57 

69 

63 

51 

64 

54 

42 

54 

60 

62 

65 

71 

73 

75 

77 

78 

74 

76 

62 

80 

77 

70 

79 

73 

60 

66.0 

MIN 

45 

36 

44 

30 

45.5 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

70 

74 

75 

72 

79 

73 

63 

56 

7^ 

66 

54 

61 

69 

51 

55 

60 

66 

69 

72 

71 

73 

75 

85 

75 

81 

77 

86 

78 

77 

85 

69 

70.7 

MIN 

42 

40 

50.7 

CRESTVIEW  RADIO  WJS8 

MAX 

73 

72 

73 

74 

64 

55 

65 

60 

62 

60 

63 

39 

28 

54 

60 

68 

67 

66 

66 

70 

65 

66 

66 

66 

60 

60 

61 

62 

63 

62 

6  0 

62.4 

MIN 

38 

36 

36 

33 

47 

51 

38.7 

CROSS  CITY  Z 

MAX 

61 

72 

72 

72 

70 

63 

60 

62 

58 

52 

64 

63 

40 

54 

63 

67 

70 

72 

76 

78 

78 

76 

74 

74 

74 

71 

66 

73 

69 

58 

66.7 

MIN 

35 

32 

*l 

55 

39.5 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

69 

65 

70 

68 

76 

69 

56 

59 

73 

64 

53 

65 

38 

43 

55 

58 

62 

70 

65 

69 

76 

74 

81 

73 

83 

83 

68 

65 

68 

ei 

69 

66.7 

MIN 

36 

44 

20 

32 

45 

46 

48 

■ 

45.6 

DAY  TON A   BEACH  WB  AP 

MAX 

63 

67 

71 

73 

67 

54 

57 

69 

62 

51 

62 

54 

42 

52 

59 

62 

66 

69 

72 

75 

74 

78 

74 

75 

82 

69 

68 

69 

78 

67 

58 

65.8 

MIN 

30 

36 

41 

26 

29 

40 

40 

44.1 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

71 

72 

74 

74 

63 

50 

63 

53 

50 

64 

40 

34 

54 

63 

66 

65 

70 

73 

75 

76 

66 

64 

56 

68 

63 

65 

62 

73 

62 

59 

63.0 

MIN 

47 

39 

27 

28 

44 

31 

45 

46 

50 

56 

45 

39.1 

DE  LAND  3  N 

MAX 

59 

70 

70 

71 

70 

68 

53 

70 

63 

56 

64 

62 

48 

53 

60 

60 

62 

71 

80 

79 

7  9 

76 

77 

84 

69 

69 

70 

80 

73 

S9 

67.6 

MIN 

57 

53 

49 

44 

51 

39 

26 

35 

44 

35 

25 

33 

I  7 

25 

* 

38 

S7 

43.5 

DEVILS  GARDEN  TOwER 

MAX 

75 

72 

74 

79 

75 

67 

58 

71 

68 

63 

66 

71 

52 

60 

65 

72 

74 

78 

78 

78 

79 

83 

84 

82 

84 

84 

85 

80 

81 

77 

70 

73.7 

MIN 

54 

53 

53 

59 

52 

45 

43 

38 

53 

34 

43 

43 

6 

47 

52 

50 

52 

59 

6 

47.4 

dRy  toptugas 

75 

74 

78 

82 

82 

77 

76 

77 

77 

76 

77 

76 

76 

58 

62 

69 

71 

73 

74 

74 

75 

79 

79 

76 

80 

79 

78 

78 

79 

75 

74 

75.4 

MIN 

66 

68 

69 

66 

66 

66 

66 

63 

63 

58 

58 

63 

62 

66 

6 

70 

67 

66 

69 

70 

1 

70 

° 

70 

64.9 

EVERGLADES 

MAX 

76 

69 

74 

73 

73 

70 

62 

71 

70 

62 

65 

72 

55 

60 

65 

73 

77 

79 

61 

82 

82 

81 

83 

83 

84 

84 

84 

82 

82 

74 

71 

74.2 

MIN 

55 

31 

47 

57 

50 

35 

35 

30 

38 

42 

46 

* 

52 

54 

° 

59 

61 

68 

63 

63 

° 

52.4 

FEDERAL   PO INT 

MAX 

61 

68 

70 

75 

70 

63 

61 

68 

62 

58 

65 

60 

41 

53 

63 

68 

71 

69 

75 

78 

80 

79 

71 

74 

82 

64 

61 

60 

77 

69 

58 

66.9 

MIN 

55 

52 

50 

47 

55 

39 

30 

35 

40 

32 

28 

35 

45 

43 

43 

46 

47 

49 

42.6 

FERNANDINA  BEACH 

58 

73 

63 

76 

66 

61 

62 

64 

62 

53 

66 

►•0 

37 

55 

57 

66 

72 

70 

71 

70 

73 

81 

71 

59 

69 

53 

57 

55 

73 

69 

51 

63.6 

MIN 

55 

44 

46 

47 

■  g 

36 

28 

38 

38 

3  i 

16 

34 

44 

40 

6 

47 

53 

* 

9 

* 

50 

1 

41.0 

FORT  OPUM   5  NW 

MAX 

70 

78 

76 

78 

73 

67 

57 

71 

65 

56 

65 

60 

52 

55 

65 

68 

73 

75 

78 

79 

81 

82 

83 

87 

83 

85 

83 

80 

79 

70 

68 

72.3 

MIN 

52 

54 

52 

47 

3  7 

34 

33 

50 

35 

26 

33 

42 

40 

43 

56 

65 

60 

45.0 

FT   LAUDEROALE    BAHlA  MAR 

72 

72 

75 

75 

78 

74 

61 

71 

70 

65 

68 

74 

64 

59 

69 

74 

74 

75 

76 

80 

78 

79 

79 

79 

80 

80 

83 

81 

80 

76 

69 

73.9 

MIN 

60 

55 

55 

55 

59 

48 

47 

52 

50 

40 

45 

54 

58 

60 

60 

64 

63 

64 

64 

66 

68 

0 

55.3 

FT   LAUDERDALE   ExP  STA 

75 

71 

72 

75 

75 

76 

64 

76 

71 

67 

51 

69 

70 

55 

59 

68 

73 

77 

79 

77 

79 

77 

83 

82 

79 

82 

81 

83 

79 

80 

75 

73.6 

MIN 

55 

50 

52 

51 

55 

4H 

46 

47 

55 

30 

32 

34 

33 

39 

45 

50 

53 

50 

57 

60 

54 

59 

1 

5 

58 

6 

63 

51 

50.4 

FORT   MY£RS   WR  AP 

73 

73 

72 

77 

73 

66 

57 

73 

67 

57 

64 

67 

50 

59 

65 

70 

75 

77 

78 

79 

60 

80 

83 

82 

86 

83 

83 

82 

82 

70 

69 

72.6 

M|N 

55 

53 

55 

55 

62 

30 

47 

46 

52 

42 

26 

° 

38 

42 

47 

48 

50 

52 

5  5 

56 

56 

6 1 

69 

61 

60 

64 

63 

49 

50.7 

FORT  PIERCE 

MAX 

71 

73 

7* 

77 

7* 

66 

57 

73 

67 

54 

65 

63 

52 

5< 

60 

66 

67 

69 

73 

75 

78 

82 

75 

79 

80 

80 

79 

75 

80 

70 

66 

70.2 

MIN 

53 

55 

54 

50 

6 1 

42 

38 

37 

46 

3 1 

32 

24 

28 

34 

35 

42 

44 

48 

50 

53 

53 

57 

68 

65 

63 

57 

63 

65 

46 

47.7 

FOUNTAIN   3  SSE 

71 

73 

76 

77 

67 

52 

64 

61 

56 

52 

67 

47 

37 

56 

63 

67 

65 

73 

69 

77 

78 

78 

68 

61 

70 

65 

69 

62 

70 

65 

62 

65.1 

M|N 

46 

45 

32 

35 

40 

29 

1  8 

40 

27 

37 

45 

37 

49 

51 

58 

47 

54 

40 

56 

48 

6 

41 

38 

37.8 

GAINESVILLE   3  WSW 

MAX 

58 

72 

72 

7* 

71 

55 

61 

63 

61 

55 

64 

62 

39 

53 

61 

66 

68 

73 

76 

75 

79 

78 

76 

73 

76 

74 

66 

66 

76 

69 

60 

67.2 

MIN 

54 

46 

39 

55 

35 

2  3 

32 

34 

30 

42 

1 7 

*4 

43 

45 

47 

59 

5  3 

39.7 

GAINESVILLE   FAA  AP 

MAX 

58 

73 

72 

74 

70 

31 

62 

61 

61 

50 

4  ? 

35 

69 

68 

73 

74 

7  3 

76 

70 

62 

64.7 

MIN 

48 

44 

-6 

40 

45 

28 

25 

33 

35 

26 

26 

22 

13 

19 

26 

32 

44 

40 

34 

43 

46 

46 

60 

48 

51 

55 

54 

55 

55 

35 

33 

39.0 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

59 

72 

70 

72 

66 

61 

58 

62 

39 

57 

60 

60 

37 

52 

61 

69 

68 

71 

75 

77 

78 

78 

74 

71 

74 

73 

61 

60 

74 

71 

60 

65.8 

MIN 

53 

39 

39 

40 

49 

30 

23 

32 

32 

26 

23 

27 

9 

17 

20 

29 

41 

34 

31 

42 

48 

42 

57 

41 

47 

50 

51 

53 

50 

42 

30 

37.0 

M  I  ALE AH 

MAX 

75 

70 

69 

75 

75 

80 

67 

70 

72 

69 

58 

69 

73 

60 

66 

73 

77 

85 

77 

78 

80 

81 

82 

80 

81 

81 

83 

81 

81 

76 

74.8 

MIN 

60 

54 

55 

55 

55 

51 

48 

52 

59 

47 

36 

43 

35 

35 

44 

48 

54 

» 

55 

60 

64 

59 

62 

64 

67 

64 

64 

65 

65 

54 

54.2 

r«f*r«ru:«  not*,  folloiing  Stttinn  Ind.i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1962 


Day  Oi  Month 


aianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8   [  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avor. 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

61 

71 

73 

70 

63 

59 

65 

61 

49 

61 

38 

54 

69 

69 

74 

74 

77 

76 

72 

64 

65 

65 

74 

65.4 

M  I  N 

53 

42 

42 

56 

35 

25 

38 

)  B 

27 

26 

26 

12 

20 

45 

38 

36 

44 

50 

47 

52 

48 

51 

55 

54 

36 

39.9 

HOMESTEAD   EXP  STA 

MAX 

70 

72 

75 

74 

82 

67 

64 

70 

69 

58 

67 

75 

55 

59 

66 

74 

79 

78 

78 

79 

77 

83 

82 

SO 

62 

81 

62 

82 

80 

75 

73 

73.8 

MIN 

53 

52 

52 

50 

49 

46 

43 

47 

30 

29 

35 

33 

30 

31 

33 

46 

47 

52 

50 

56 

57 

53 

58 

65 

62 

59 

59 

62 

57 

52 

48.4 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

MAX 

68 

76 

76 

76 

75 

71 

56 

70 

69 

61 

65 

63 

48 

56 

64 

64 

70 

73 

77 

78 

79 

80 

82 

79 

85 

83 

63 

77 

79 

74 

66 

71.8 

M  I  N 

54 

57 

51 

49 

56 

39 

36 

29 

40 

20 

24 

33 

35 

43 

42 

43 

46 

49 

50 

49 

55 

46 

58 

6e 

60 

57 

53 

38 

44.6 

JACKSONVILLE   W8  AP 

MAX 

61 

72 

69 

74 

67 

49 

59 

64 

60 

49 

65 

46 

38 

53 

60 

66 

68 

71 

73 

75 

78 

79 

71 

64 

72 

55 

60 

57 

75 

59 

53 

63.4 

M  I  N 

49 

49 

48 

48 

47 

37 

3 1 

33 

30 

22 

12 

26 

25 

34 

45 

42 

36 

48 

54 

50 

50 

44 

52 

50 

52 

52 

51 

41 

33 

41  .  1 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

59 

67 

63 

73 

68 

60 

63 

60 

48 

64 

58 

36 

52 

56 

65 

69 

64 

63 

70 

76 

79 

6  t 

61 

72 

55 

56 

56 

75 

69 

53 

62.6 

55 

49 

48 

48 

55 

33 

29 

32 

30 

.'  t 

17 

23 

27 

36 

46 

44 

37 

49 

55 

47 

59 

51 

54 

51 

53 

53 

51 

48 

37 

42.7 

JASPER  3  SE 

MAX 

66 

71 

72 

75 

67 

61 

65 

58 

57 

50 

66 

62 

36 

52 

63 

70 

69 

70 

72 

73 

78 

76 

71 

6? 

72 

71 

72 

64 

70 

68 

58 

65.9 

M  I  N 

52 

40 

36 

38 

48 

33 

22 

26 

23 

24 

9 

18 

20 

29 

44 

34 

32 

45 

46 

44 

59 

39 

49 

48 

50 

52 

52 

41 

33 

37.1 

KEY   WEST   WB  AIRPORT 

MAX 

72 

70 

74 

81 

83 

73 

65 

72 

69 

66 

60 

69 

55 

57 

60 

67 

71 

73 

75 

75 

73 

60 

78 

79 

79 

80 

82 

60 

80 

73 

69 

72.3 

M  I  N 

62 

65 

64 

65 

67 

62 

59 

55 

51 

53 

46 

50 

53 

52 

58 

59 

62 

65 

66 

66 

68 

68 

73 

73 

71 

70 

71 

65 

62 

62.1 

KISSIMMEE  2 

MAX 

75 

80 

85 

77 

76 

71 

66 

64 

65 

68 

67 

65 

53 

59 

58 

65 

69 

75 

75 

77 

86 

80 

75 

81 

80 

82 

80 

80 

77 

75 

77 

73.0 

MIN 

50 

55 

51 

50 

58 

42 

33 

35 

29 

37 

20 

26 

30 

40 

35 

44 

50 

43 

55 

45 

6  2 

53 

50 

64 

60 

60 

50 

45 

43 

45.0 

LA  BELLE 

MAX 

74 

78 

73 

80 

79 

76 

59 

74 

71 

65 

66 

68 

52 

59 

64 

71 

75 

78 

78 

79 

85 

84 

81 

85 

86 

81 

82 

60 

70 

74.2 

MIN 

52 

47 

49 

50 

59 

45 

42 

38 

28 

35 

22 

23 

2  9 

34 

42 

42 

43 

46 

51 

52 

56 

64 

54 

62 

56 

58 

45 

45.2 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 

78 

74 

78 

77 

75 

69 

61 

70 

66 

64 

67 

58 

44 

55 

62 

60 

72 

75 

78 

77 

76 

80 

77 

78 

62 

81 

81 

72 

74 

76 

65 

71.1 

M I  N 

47 

55 

47 

45 

55 

36 

32 

34 

28 

35 

16 

22 

29 

34 

39 

39 

38 

42 

49 

46 

6  0 

52 

55 

56 

60 

60 

58 

47 

40 

42.7 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

62 

72 

72 

74 

66 

61 

60 

68 

59 

50 

66 

59 

36 

52 

62 

70 

69 

71 

75 

74 

7  8 

79 

73 

72 

73 

72 

65 

63 

73 

68 

56 

66.2 

MIN 

52 

43 

44 

41 

52 

33 

24 

26 

25 

26 

10 

19 

23 

33 

44 

35 

37 

46 

49 

48 

58 

43 

50 

53 

51 

53 

52 

43 

34 

39  •  3 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

64 

62 

74 

72 

76 

72 

56 

57 

70 

62 

52 

65 

38 

42 

54 

60 

62 

65 

72 

76 

78 

79 

6  0 

76 

78 

85 

82 

80 

73 

82 

63 

68.0 

M  I  N 

55 

52 

50 

47 

50 

42 

33 

38 

33 

35 

1  = 

23 

31 

33 

40 

..0 

40 

44 

46 

54 

57 

54 

64 

66 

64 

60 

60 

54 

42 

45.  5 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

67 

74 

75 

76 

71 

54 

59 

69 

61 

51 

64 

54 

44 

53 

64 

64 

69 

75 

78 

80 

77 

79 

77 

76 

83 

62 

62 

71 

76 

67 

65 

69.0 

57 

58 

55 

53 

54 

44 

41 

37 

36 

28 

20 

27 

39 

44 

51 

50 

51 

54 

56 

59 

60 

57 

65 

64 

63 

62 

61 

50 

66 

49.4 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

72 

77 

77 

79 

74 

68 

59 

73 

68 

57 

68 

56 

50 

59 

64 

67 

74 

76 

60 

80 

80 

62 

82 

62 

86 

85 

85 

60 

60 

72 

69 

73.0 

54 

56 

51 

45 

60 

38 

38 

38 

28 

39 

24 

26 

33 

33 

43 

40 

42 

47 

49 

51 

56 

58 

66 

61 

56 

63 

59 

57 

45 

46.4 

LISBON 

MAX 

65 

75 

73 

75 

71 

64 

56 

70 

66 

65 

65 

60 

44 

55 

62 

63 

69 

74 

76 

78 

76 

80 

75 

77 

83 

77 

71 

68 

80 

74 

60 

69.3 

56 

50 

47 

45 

56 

39 

29 

34 

28 

33 

16 

22 

31 

33 

39 

39 

37 

43 

46 

51 

55 

52 

59 

63 

60 

58 

58 

49 

38 

43.3 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

69 

72 

72 

75 

70 

63 

62 

57 

59 

56 

67 

58 

33 

53 

61 

70 

68 

70 

75 

74 

78 

79 

70 

68 

74 

70 

63 

64 

72 

65 

57 

65.9 

50 

39 

36 

36 

50 

30 

1  9 

23 

21 

22 

6 

14 

19 

30 

44 

36 

46 

49 

46 

50 

43 

50 

52 

49 

52 

52 

42 

34 

36.5 

LOXAHATCHEE 

MAX 

73 

73 

75 

77 

75 

71 

63 

75 

69 

67 

69 

73 

54 

59 

67 

73 

76 

78 

60 

60 

79 

85 

87 

84 

85 

87 

88 

81 

84 

75 

70 

75.2 

M  I  N 

53 

53 

46 

49 

59 

46 

40 

37 

51 

38 

26 

33 

28 

30 

28 

32 

42 

43 

48 

46 

54 

56 

52 

55 

70 

57 

56 

63 

56 

63 

50 

47.2 

MADISON 

MAX 

67 

69 

69 

71 

60 

46 

58 

55 

51 

46 

65 

45 

35 

51 

59 

67 

68 

66 

72 

71 

77 

76 

67 

65 

75 

67 

62 

64 

67 

61 

55 

62.2 

51 

42 

41 

41 

45 

30 

26 

32 

2  3 

28 

19 

7 

1  7 

26 

36 

44 

36 

39 

51 

51 

46 

56 

43 

51 

50 

50 

53 

54 

41 

37 

39.0 

MARATHON  SHORES 

MAX 

74 

75 

77 

73 

81 

73 

68 

69 

66 

63 

62 

67 

62 

63 

63 

65 

68 

74 

73 

74 

75 

61 

80 

81 

80 

80 

82 

81 

81 

74 

71 

73.0 

63 

62 

62 

62 

61 

56 

51 

54 

49 

53 

42 

44 

49 

52 

51 

57 

60 

65 

63 

65 

65 

66 

72 

72 

68 

70 

72 

66 

61 

59.9 

MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 

MAX 

71 

70 

72 

75 

65 

49 

63 

60 

52 

49 

66 

43 

34 

47 

63 

61 

65 

70 

69 

75 

79 

70 

65 

61 

70 

60 

61 

60 

72 

65 

59 

62.6 

50 

47 

37 

40 

46 

31 

25 

27 

29 

20 

8 

22 

25 

43 

47 

39 

46 

54 

59 

54 

52 

43 

53 

45 

47 

49 

55 

40 

31 

40.2 

MAYO   5  NW 

MAX 

59 

71 

72 

73 

64 

52 

62 

60 

58 

50 

65 

59 

37 

53 

61 

68 

69 

66 

73 

73 

77 

79 

69 

70 

72 

64 

65 

62 

72 

67 

56 

64.5 

51 

43 

36 

37 

50 

35 

22 

25 

24 

26 

10 

19 

21 

32 

44 

36 

35 

43 

45 

45 

50 

43 

45 

50 

52 

55 

55 

43 

35 

38.0 

MELBOURNE 

MAX 

68 

73 

73 

77 

74 

70 

58 

71 

70 

63 

64 

57 

50 

55 

62 

65 

67 

68 

75 

71 

73 

82 

77 

79 

84 

79 

80 

74 

80 

79 

67 

70.5 

54 

57 

53 

48 

57 

41 

36 

34 

31 

40 

22 

26 

33 

37 

42 

44 

44 

42 

49 

52 

55 

57 

67 

63 

60 

61 

70 

55 

49 

47.2 

MELROSE 

M9  . 

56 

70 

69 

74 

71 

62 

60 

65 

60 

52 

65 

55 

41 

51 

61 

68 

66 

70 

70 

75 

78 

80 

71 

70 

75 

65 

62 

62 

74 

68 

62 

65.4 

MIN 

54 

48 

48 

44 

44 

36 

27 

30 

28 

31 

14 

22 

26 

35 

45 

43 

39 

46 

48 

50 

58 

47 

51 

54 

53 

5* 

52 

41 

39 

41.6 

MIAMI    8AYFR0NT  PARK 

MAX 

71 

72 

76 

75 

83 

67 

63 

70 

69 

58 

67 

71 

56 

61 

68 

72 

75 

75 

75 

76 

77 

80 

78 

76 

80 

78 

60 

80 

80 

74 

71 

72.7 

59 

58 

55 

57 

61 

50 

48 

47 

40 

47 

32 

34 

39 

44 

53 

52 

62 

62 

68 

67 

61 

69 

68 

69 

70 

66 

70 

64 

54 

MIAMI  BEACH 

MAX 

74 

73 

76 

74 

80 

76 

65 

71 

72 

67 

65 

76 

71 

62 

67 

73 

77 

76 

75 

75 

75 

77 

78 

76 

76 

77 

80 

80 

77 

76 

72 

73.9 

MIN 

62 

57 

59 

59 

62 

52 

52 

6 

50 

43 

53 

36 

39 

44 

51 

57 

61 

66 

71 

72 

70 

66 

72 

72 

74 

71 

73 

74 

68 

58 

60.2 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 

69 

67 

73 

73 

80 

67 

62 

70 

68 

56 

67 

72 

55 

59 

65 

72 

77 

77 

77 

78 

77 

60 

80 

79 

80 

60 

62 

80 

79 

75 

72 

72.5 

MIN 

61 

55 

57 

56 

56 

51 

49 

54 

43 

36 

45 

35 

35 

40 

43 

52 

56 

61 

57 

63 

66 

61 

66 

72 

68 

66 

66 

68 

58 

54 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

76 

72 

71 

76 

73 

80 

65 

65 

69 

60 

66 

75 

57 

60 

68 

72 

77 

78 

78 

79 

77 

81 

81 

80 

80 

81 

82 

83 

81 

76 

73.9 

M  ! 

57 

55 

53 

53 

53 

52 

45 

48 

54 

44 

31 

32 

34 

34 

33 

37 

45 

51 

53 

54 

56 

61 

58 

60 

69 

70 

62 

63 

64 

59 

52 

MILES   CITY  TOWER 

MAX 

75 

72 

78 

69 

60 

70 

68 

62 

61 

73 

53 

60 

66 

72 

75 

76 

76 

78 

79 

84 

85 

82 

85 

84 

80 

ac 

63 

74 

70 

73.6 

MIN 

57 

52 

50 

46 

46 

41 

5 

45 

32 

35 

26 

23 

31 

36 

43 

42 

48 

48 

49 

52 

53 

61 

65 

57 

58 

60 

59 

61 

47 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

73 

68 

7* 

71 

64 

51 

63 

60 

55 

55 

64 

39 

36 

55 

62 

68 

65 

71 

72 

74 

72 

67 

65 

60 

59 

52 

6  0 

61 

69 

63 

60 

62.2 

MIN 

48 

49 

37 

40 

46 

30 

26 

49 

36 

26 

33 

17 

8 

22 

27 

44 

45 

36 

48 

56 

51 

52 

50 

43 

45 

46 

47 

50 

56 

38 

36 

40.0 

MONT 1CELLO  2  S 

MAX 

71 

74 

77 

76 

68 

50 

62 

59 

54 

50 

68 

54 

37 

54 

63 

73 

72 

71 

71 

75 

77 

73 

70 

64 

72 

68 

64 

64 

68 

67 

60 

65.4 

MIN 

53 

47 

42 

43 

48 

32 

24 

25 

28 

24 

7 

20 

28 

40 

48 

38 

40 

50 

49 

49 

55 

43 

52 

48 

49 

54 

56 

41 

38 

40.  2 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

66 

73 

7  9 

73 

80 

11 

64 

57 

73 

68 

55 

65 

69 

51 

58 

64 

69 

75 

76 

75 

77 

79 

82 

60 

82 

85 

87 

84 

79 

82 

ro 

72.5 

MIN 

54 

52 

52 

53 

55 

46 

46 

40 

43 

38 

36 

24 

25 

26 

38 

40 

47 

49 

51 

53 

56 

55 

55 

62 

61 

58 

61 

63 

62 

6  0 

48.5 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

68 

75 

76 

77 

70 

71 

59 

70 

69 

62 

68 

64 

46 

56 

64 

63 

71 

74 

76 

78 

76 

81 

78 

77 

84 

81 

62 

79 

79 

77 

66 

71.5 

M I  N 

56 

56 

47 

45 

54 

36 

33 

37 

25 

39 

20 

21 

2  6 

33 

40 

39 

38 

43 

45 

50 

54 

57 

65 

59 

56 

61 

58 

53 

40 

44.  1 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 

71 

7  1 

75 

78 

72 

62 

60 

70 

64 

55 

64 

51 

46 

56 

64 

65 

74 

75 

76 

78 

79 

81 

60 

82 

80 

83 

83 

60 

78 

66 

71.0 

MIN 

49 

49 

47 

50 

41 

36 

37 

29 

30 

1  6 

20 

27 

37 

41 

42 

43 

45 

49 

49 

58 

55 

55 

54 

55 

56 

59 

55 

39 

43.6 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

MAX 

74 

71 

72 

75 

75 

71 

63 

71 

69 

64 

62 

69 

54 

59 

65 

72 

71 

78 

79 

79 

9- 

81 

63 

84 

84 

83 

82 

82 

61 

78 

72 

73.6 

MIN 

58 

50 

52 

54 

56 

50 

48 

44 

47 

35 

40 

27 

29 

39 

39 

46 

44 

49 

51 

53 

55 

56 

62 

62 

64 

61 

61 

63 

61 

46 

50.3 

NICEVILLE 

MAX 

72 

72 

71 

70 

73 

61 

50 

63 

64 

53 

50 

62 

29 

34 

55 

52 

65 

61 

67 

66 

70 

70 

63 

65 

65 

66 

53 

65 

72 

68 

61 

61.6 

MIN 

50 

51 

35 

37 

46 

30 

23 

26 

27 

27 

20 

8 

10 

25 

26 

48 

40 

40 

58 

56 

54 

50 

45 

54 

46 

46 

50 

51 

40 

38 

36.6 

62 

79 

75 

77 

71 

65 

64 

65 

60 

66 

63 

40 

56 

64 

68 

66 

76 

80 

79 

ei 

60 

BC 

77 

60 

76 

68 

63 

79 

70 

61 

70.0 

MIN 

54 

48 

49 

47 

57 

40 

31 

38 

38 

33 

31 

32 

16 

25 

3  2 

36 

45 

43 

40 

47 

50 

53 

59 

52 

56 

62 

56 

55 

56 

48 

39 

44.1 

OCALA  2  NE 

MAX 

62 

77 

74 

76 

71 

63 

63 

75 

64 

52 

66 

55 

42 

55 

64 

67 

68 

73 

77 

77 

79 

80 

78 

77 

81 

73 

66 

64 

68.5 

MIN 

56 

46 

44 

39 

54 

36 

23 

31 

39 

28 

23 

32 

11 

17 

27 

30 

40 

36 

37 

41 

45 

49 

61 

50 

55 

63 

57 

57 

57 

49 

)? 

40.9 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

66 

69 

76 

72 

76 

72 

60 

55 

67 

64 

52 

60 

62 

50 

55 

54 

58 

71 

72 

72 

74 

73 

73 

7* 

80 

73 

78 

72 

79 

74 

68 

67.8 

MIN 

56 

54 

55 

54 

55 

43 

42 

41 

46 

39 

34 

38 

25 

28 

28 

39 

42 

45 

47 

51 

52 

55 

58 

61 

63 

64 

59 

60 

60 

58 

*e 

48.4 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAI 

63 

75 

7* 

75 

73 

56 

57 

69 

62 

52 

65 

54 

45 

54 

61 

64 

66 

7* 

76 

77 

71 

81 

76 

76 

83 

80 

^8 

7* 

80 

68 

61 

68.7 

MIN 

56 

54 

52 

49 

51 

41 

34 

40 

46 

36 

32 

26 

20 

28 

36 

38 

45 

44 

49 

51 

55 

60 

56 

64 

64 

63 

59 

59 

47 

** 

46.6 

rwf-r.nce  oottf  following  Station  Ind«>. 
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DAILY  TEMPERATURES 

DECEMBER  196 

Continued  ,  ,   ,  

Day  01  Month  §> 


SUttoa 

1 

3 

« 

5 

e 

7 

8 

9 

10 



11 

1Z 

13 

14 

15 

V 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avoi 

PAL  AT  It  A 

MAX 

65 

71 

76 

70 

65 

64 

68 

61 

53 

66 

62 

42 

55 

64 

70 

7  u 

71 

76 

76 

SO 

80 

71 

73 

75 

65 

62 

59 

77 

69 

59 

49 

49 

53 

39 

32 

39 

40 

32 

32 

31 

16 

24 

31 

37 

42 

42 

38 

46 

50 

54 

61 

51 

56 

54 

55 

54 

57 

49 

38 

43.8 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

70 

72 

Tl 

72 

67 

50 

60 

63 

60 

50 

67 

50 

35 

52 

60 

67 

65 

68 

67 

73 

73 

74 

70 

65 

71 

65 

70 

64 

69 

65 

60 

5  j 

54 

„  | 

45 

48 

39 

28 

54 

36 

34 

32 

23 

9 

24 

31 

45 

49 

45 

54 

57 

57 

58 

56 

46 

48 

49 

50 

54 

58 

43 

39 

43.9 

PARR | 5H 

MAX 

71 

80 

e  i 

79 

76 

70 

64 

71 

70 

65 

66 

62 

47 

60 

69 

67 

76 

80 

82 

82 

83 

80 

83 

63 

85 

85 

85 

82 

79 

75 

70 

74  4 

MI  N 

53 

56 

52 

60 

52 

46 

39 

39 

48 

37 

32 

42 

20 

23 

32 

38 

45 

46 

46 

48 

50  51 

55 

58 

63 

64 

58 

60 

61 

55 

40 

47.1 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

72 

70 

70 

73 

61 

51 

63 

62 

54 

50 

67 

3  0 

30 

52 

5  8 

65 

61 

66 

68 

70 

72 

64 

65 

53 

59 

51 

61 

61 

70 

60 

61 

Ml  N 

57 

46 

47 

54 

39 

30 

34 

40 

33 

29 

30 

15 

11 

25 

32 

48 

44 

43 

56 

54 

52 

54 

53 

45 

51 

45 

48 

52 

49 

39 

40 

41.8 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

73 

19 

69 

72 

62 

51 

6  3 

62 

54 

52 

67 

29 

32 

54 

58 

64 

60 

64 

65 

67 

69 

63 

65 

53 

61 

52 

63 

70 

59 

61 

MI  N 

56 

52 

47 

58 

40 

35 

38 

43 

35 

31 

29 

14 

10 

28 

37 

49 

51 

48 

58 

55 

53 

54 

52 

46 

52 

48 

48 

52 

49 

40 

41 

43.5 

PERRY 

MAX 

66 

74 

73 

68 

62 

60 

57 

50 

66 

59 

39 

55 

62 

70 

72 

72 

75 

73 

76 

76 

70 

68 

71 

69 

70 

65 

70 

59 

HI  N 

52 

44 

18 

39 

46 

34 

22 

40 

31 

24 

25 

26 

10 

17 

22 

34 

47 

48 

38 

44 

46 

44 

53 

44 

50 

54 

52 

55 

43 

34 

38.5 

PLANT  CITY 

MAX 

67 

77 

^8 

79 

76 

7  0 

62 

70 

67 

60 

67 

63 

47 

57 

66 

66 

72 

78 

79 

80 

79 

83 

79 

80 

85 

85 

85 

79 

80 

75 

67 

M  ]  N 

56 

56 

48 

47 

55 

J9 

34 

39 

43 

3  5 

30 

38 

18 

22 

30 

37 

42 

42 

43 

49 

53 

53 

58 

57 

65 

64 

61 

62 

59 

54 

38 

46.0 

POMPANO  BEACH 

MAX 

72 

72 

75 

76 

80 

72 

60 

71 

70 

65 

70 

76 

61 

60 

69 

74 

77 

79 

79 

80 

77 

81 

81 

81 

82 

80 

82 

78 

80 

75 

70 

M I  N 

56 

54 

53 

52 

55 

46 

45 

49 

59 

43 

32 

40 

31 

36 

35 

39 

49 

54 

54 

54 

59 

66 

57 

65 

64 

70 

61 

65 

70 

65 

53 

52.7 

PUNT A  GORDA 

MAX 

74 

73 

77 

78 

73 

66 

61 

73 

70 

63 

66 

57 

53 

67 

68 

69 

79 

79 

81 

82 

82 

81 

82 

83 

84 

63 

85 

84 

80 

77 

75 

M  I  N 

61 

65 

63 

61 

46 

48 

43 

52 

43 

37 

45 

25 

30 

39 

43 

49 

50 

52 

55 

57 

57 

59 

60 

67 

63 

62 

64 

62 

60 

48 

52^5 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

70 

72 

73 

69 

48 

62 

59 

54 

50 

63 

50 

52 

62 

64 

67 

70 

67 

76 

74 

73 

68 

63 

72 

67 

64 

63 
63 

69 

67 

61 

M  [  N 

50 

46 

42 

41 

48 

33 

25 

47 

35 

30 

29 

23 

21 

25 

40 

45 

38 

42 

50 

58 

53 

54 

43 

54 

47 

48 

53 

56 

41 

37 

40.7 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

72 

73 

7? 

75 

81 

71 

64 

71 

71 

63 

68 

74 

66 

6  0 

67 

73 

78 

79 

78 

79 

77 

82 

62 

80 

82 

62 

84 

83 

82 

75 

73 

M  I  N 

46 

50 

51 

51 

51 

51 

43 

50 

55 

43 

32 

37 

32 

28 

31 

35 

45 

47 

51 

48 

52 

56 

53 

55 

68 

64 

58 

58 

58 

60 

54 

4e!9 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

62 

68 

65 

76 

70 

65 

61 

68 

63 

54 

65 

61 

45 

54 

59 

68 

71 

67 

70 

75 

78 

79 

73 

67 

80 

60 

61 

57 

78 

72 

56 

MI  N 

55 

49 

46 

47 

54 

37 

27 

37 

39 

29 

27 

31 

16 

22 

27 

36 

48 

42 

35 

46 

48 

47 

60 

52 

56 

53 

52 

54 

50 

".6 

35 

42.1 

SAINT  LEO 

MAX 

64 

76 

79 

78 

73 

67 

61 

72 

63 

53 

68 

56 

45 

56 

66 

63 

72 

77 

79 

80 

82 

81 

81 

60 

85 

84 

80 

70 

81 

70 

65 

71.2 

M  I  N 

56 

55 

60 

51 

57 

19 

35 

42 

36 

34 

33 

18 

25 

34 

39 

43 

45 

45 

49 

51 

57 

61 

53 

62 

66 

63 

60 

59 

S3 

44 

47.1 

SAINT   MARKS  6  S£ 

MAX 

69 

72 

70 

71 

65 

58 

59 

58 

57 

54 

60 

57 

34 

53 

54 

59 

62 

60 

62 

67 

67 

68 

68 

67 

69 

65 

66 

64 

66 

64 

62 

62  2 

M1N 

50 

49 

41 

42 

49 

35 

28 

50 

36 

28 

32 

25 

1  1 

20 

28 

41 

49 

41 

43 

49 

52 

52 

54 

45 

55 

53 

51 

56 

57 

43 

39 

42.1 

ST  PETERSBURG 

MAX 

64 

74 

72 

74 

70 

56 

58 

66 

60 

50 

63 

45 

42 

52 

61 

61 

70 

71 

76 

76 

78 

76 

75 

77 

79 

60 

5  0 

73 

78 

62 

62 

67  2 

MIN 

57 

56 

56 

56 

58 

51 

44 

49 

48 

41 

41 

38 

22 

32 

39 

46 

50 

49 

52 

53 

54 

56 

56 

59 

64 

66 

63 

63 

62 

55 

48 

51.2 

SANBORN  TOWER 

MAX 

71 

75 

75 

74 

68 

53 

66 

67 

62 

53 

68 

55 

39 

57 

65 

70 

72 

72 

67 

77 

76 

79 

71 

66 

69 

67 

66 

65 

70 

67 

63 

MIN 

46 

45 

36 

38 

45 

3  2 

22 

40 

'0 

23 

26 

25 

10 

19 

24 

37 

45 

45 

43 

47 

51 

48 

55 

45 

54 

52 

51 

54 

56 

40 

35 

39.4 

sanford  Exp  station 

MAX 

62 

73 

73 

74 

71 

68 

56 

66 

66 

60 

64 

60 

44 

S3 

60 

62 

6** 

70 

72 

75 

78 

80 

75 

75 

82 

79 

73 

73 

80 

76 

63 

MIN 

57 

55 

52 

48 

55 

■O 

31 

34 

45 

35 

27 

35 

21 

26 

34 

34 

41 

41 

38 

44 

4  8 

52 

60 

55 

63 

64 

62 

58 

59 

S3 

41 

45.4 

sarasot  a 

MAX 

73 

78 

76 

77 

77 

70 

59 

69 

67 

61 

65 

61 

47 

59 

67 

65 

76 

77 

80 

79 

80 

80 

80 

84 

82 

62 

82 

82 

82 

72 

72 

MIN 

52 

54 

53 

52 

54 

51 

40 

40 

49 

39 

34 

41 

22 

23 

34 

40 

45 

46 

49 

51 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

53 

55 

64 

53 

55 

47!° 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 

71 

68 

75 

76 

82 

68 

64 

71 

69 

57 

69 

74 

55 

59 

66 

72 

79 

79 

79 

79 

77 

83 

83 

60 

83 

83 

84 

83 

82 

75 

73 

MIN 

55 

51 

52 

50 

50 

51 

44 

51 

54 

41 

29 

36 

34 

31 

35 

36 

43 

47 

52 

51 

55 

56 

71 

65 

62 

60 

61 

63 

52 

id'.i 

STARKE 

MAX 

57 

7o 

70 

74 

69 

63 

60 

64 

61 

55 

65 

61 

51 

53 

60 

70 

68 

72 

75 

75 

78 

80 

72 

70 

75 

60 

76 

63 

75 

70 

56 

66.6 

MIN 

52 

38 

39 

34 

49 

35 

22 

30 

31 

25 

22 

28 

1  0 

18 

00 

30 

46 

34 

33 

41 

56 

48 

42 

48 

49 

52 

49 

43 

31 

36.8 

STUART   I  N 

MAX 

75 

76 

78 

78 

75 

69 

68 

70 

69 

58 

68 

73 

54 

59 

65 

71 

73 

76 

79 

77 

75 

83 

85 

79 

78 

80 

83 

79 

80 

74 

70 

73.5 

MIN 

55 

53 

54 

53 

61 

44 

42 

38 

46 

39 

33 

44 

26 

29 

35 

44 

46 

41 

49 

49 

55 

64 

68 

62 

59 

63 

61 

63 

50 

49.5 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

69 

71 

7* 

72 

63 

50 

62 

62 

54 

49 

67 

37 

36 

53 

61 

67 

68 

70 

67 

74 

74 

75 

66 

66 

69 

62 

65 

63 

72 

62 

59 

MIN 

50 

41 

37 

39 

41 

26 

22 

41 

31 

28 

25 

18 

10 

19 

22 

38 

41 

40 

40 

47 

44 

43 

54 

51 

51 

56 

55 

40 

32 

38.0 

TAMJAM]    TRL   40  MI  BEND 

MAX 

73 

72 

77 

77 

62 

69 

64 

70 

73 

66 

67 

77 

63 

63 

67 

73 

76 

79 

80 

79 

77 

85 

85 

80 

85 

83 

86 

85 

84 

76 

74 

MIN 

59 

56 

58 

55 

54 

51 

50 

44 

56 

49 

40 

4  1 

34 

33 

38 

41 

46 

53 

56 

55 

60 

63 

68 

64 

63 

62 

65 

62 

55 

53^4 

TAMPA   WB   AI RPORT 

MAX 

64 

76 

73 

74 

71 

5Q 

59 

68 

62 

52 

64 

57 

44 

53 

63 

63 

71 

71 

74 

76 

77 

75 

76 

80 

80 

73 

78 

73 

77 

65 

65 

MIN 

56 

56 

50 

52 

54 

44 

39 

45 

45 

39 

38 

28 

18 

28 

36 

41 

47 

44 

46 

51 

60 

60 

65 

65 

62 

62 

62 

49 

43 

48.1 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 

65 

73 

72 

73 

75 

71 

60 

60 

69 

65 

51 

65 

48 

38 

59 

68 

62 

70 

72 

76 

76 

78 

78 

75 

80 

80 

80 

78 

72 

79 

65 

M ;  N 

56 

54 

49 

49 

50 

50 

39 

40 

-.8 

41 

35 

36 

19 

19 

2  7 

38 

48 

42 

45 

46 

57 

58 

58 

57 

62 

63 

61 

53 

40 

46.1 

tavern i er 

MAX 

69 

F2 

71 

77 

77 

76 

68 

69 

70 

64 

62 

71 

64 

58 

63 

67 

74 

76 

76 

78 

76 

79 

79 

76 

79 

80 

81 

80 

80 

73 

72 

72.9 

M  I  N 

60 

59 

58 

58 

56 

54 

52 

54 

60 

51 

45 

47 

44 

54 

55 

58 

63 

64 

69 

72 

72 

69 

68 

72 

67 

58 

57.9 

T  |  TUSV 1  LLC  2  W 

MAX 

66 

73 

76 

75 

74 

70 

57 

71 

69 

60 

66 

58 

50 

56 

66 

65 

65 

71 

76 

78 

80 

83 

76 

74 

84 

80 

78 

72 

82 

74 

62 

MIN 

57 

55 

49 

45 

53 

40 

29 

34 

45 

27 

30 

33 

41 

40 

38 

42 

56 

55 

65 

62 

60 

59 

57 

54 

43 

44.2 

USHfR  TOWER 

MAX 

60 

74 

73 

73 

69 

6  2 

60 

62 

60 

51 

64 

59 

38 

55 

61 

67 

76 

74 

75 

77 

78 

79 

80 

78 

74 

71 

70 

68 

76 

75 

64 

MIN 

55 

45 

38 

39 

55 

31 

23 

35 

33 

24 

24 

30 

I  3 

1 6 

25 

31 

38 

40 

36 

39 

42 

49 

56 

48 

52 

60 

55 

49 

57 

42 

29 

39.1 

69 

75 

72 

74 

72 

69 

58 

66 

62 

62 

60 

48 

58 

62 

68 

73 

74 

74 

76 

77 

76 

75 

61 

80 

80 

80 

80 

79 

69 

68 

MIN 

51 

56 

6  6 

53 

58 

42 

44 

42 

50 

43 

36 

43 

22 

26 

38 

42 

49 

49 

51 

53 

54 

54 

58 

59 

65 

64 

60 

62 

63 

58 

45 

49.8 

VERO  BEACH  FAA  A I RPORT 

55 

72 

66 

64 

56 

50 

56 

64 

65 

68 

69 

74 

74 

7» 

82 

76 

79 

79 

80 

82 

74 

80 

70 

64 

MIN 

56 

58 

56 

53 

60 

4  3 

39 

39 

50 

37 

33 

33 

25 

28 

35 

37 

44 

48 

49 

5  0 

52 

54 

61 

61 

70 

64 

61 

64 

68 

53 

50 

49.4 

WAUCMULA   2  N 

80 

f  6 

69 

60 

71 

65 

58 

68 

63 

47 

58 

67 

65 

77 

77 

79 

60 

80 

87 

86 

85 

79 

80 

69 

66 

MIN 

52 

55 

41 

48 

55 

39 

35 

1 ; 

4  6 

36 

27 

42 

21 

24 

30 

34 

43 

42 

43 

46 

48 

50 

59 

62 

60 

55 

42 

43.5 

W  PALM  BEACH  RADIO  W JNQ 

71 

78 

78 

76 

^4 

66 

75 

71 

60 

65 

56 

62 

68 

73 

74 

73 

76 

76 

74 

81 

79 

78 

80 

81 

82 

77 

80 

76 

69 

73.1 

MIN 

59 

55 

56 

56 

61 

-6 

45 

47 

59 

43 

36 

45 

30 

33 

38 

44 

52 

54 

58 

57 

67 

62 

61 

72 

71 

68 

64 

67 

72 

64 

54 

54.7 

WEST  PALM  BEACH  wB  AP 

MAX 

74 

71 

75 

78 

76 

67 

64 

73 

69 

56 

68 

73 

55 

58 

66 

72 

75 

76 

78 

77 

76 

82 

82 

80 

80 

80 

80 

78 

79 

75 

70 

73.1 

MIN 

56 

55 

55 

55 

61 

*a 

46 

45 

50 

39 

34 

4  0 

30 

33 

36 

40 

51 

52 

58 

54 

63 

62 

58 

66 

70 

64 

62 

67 

67 

57 

51 

52.5 

WINTER  HAVEN 

MAX 

71 

79 

70 

79 

7* 

70 

62 

71 

68 

66 

68 

61 

57 

58 

66 

64 

72 

76 

79 

78 

80 

83 

79 

76 

83 

85 

84 

77 

81 

75 

68 

73.2 

MIN 

56 

57 

4  7 

44 

57 

37 

35 

35 

45 

36 

27 

38 

19 

22 

28 

34 

40 

40 

39 

44 

48 

49 

57 

56 

63 

60 

59 

61 

59 

54 

46 

45.0 

WOOOPUFF  DAM 

MAX 

57 

68 

67 

66 

70 

64 

59 

62 

5  6 

52 

44 

62 

30 

3  0 

50 

59 

59 

59 

62 

69 

74 

76 

66 

60 

61 

72 

50 

58 

61 

69 

61 

59.8 

MIN 

50 

45 

36 

36 

41 

35 

25 

26 

34 

32 

30 

25 

11 

11 

24 

44 

39 

40 

42 

52 

54 

53 

4* 

44 

46 

45 

49 

52 

43 

40 

37.8 

S»*  not**  following  Stttion  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1962 


S  TA  T  I  ON 

AND 

Day  ol  month 

Average  | 

DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GAINESVILLE    3  WSW 

1  INCH 

MAX 

65 

71 

66 

70 

72 

61 

62 

61 

62 

57 

61 

56 

52 

54 

59 

62 

65 

67 

68 

66 

72 

72 

74 

72 

70 

69 

71 

6  6 

71 

69 

65 

65.4 

MIN 

60 

54 

43 

S3 

60 

51 

45 

47 

48 

44 

42 

49 

38 

38 

40 

45 

57 

48 

48 

52 

53 

55 

63 

51 

60 

63 

62 

62 

60 

57 

50 

51  .5 

4  INCHES 

MAX 

61 

64 

64 

64 

66 

56 

56 

56 

56 

52 

54 

51 

46 

47 

51 

55 

58 

60 

62 

62 

66 

66 

68 

66 

67 

65 

66 

63 

67 

64 

59 

59  .9 

MIN 

58 

54 

43 

53 

60 

51 

44 

47 

48 

43 

41 

46 

36 

36 

38 

43 

58 

48 

48 

51 

53 

6; 

52 

60 

63 

61 

62 

60 

58 

50 

51  .1 

8  INCHES 

MAX 

61 

63 

63 

63 

65 

58 

56 

55 

56 

52 

53 

49 

47 

47 

50 

53 

56 

58 

58 

59 

62 

63 

6  5 

64 

64 

64 

64 

62 

64 

63 

58 

58.5 

MIN 

60 

57 

48 

56 

62 

56 

49 

50 

52 

48 

45 

50 

42 

41 

42 

46 

60 

49 

50 

53 

54 

56 

61 

55 

61 

64 

61 

62 

60 

60 

54 

53.7 

SLOPE  OF  GROUND, 


NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACE: 
3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH . 


SOIL  TYPE i     ARREOONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVER,     BAHI AGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION, 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


23    24    2S    26    27    28    29    30    31     o  o  ► 


BAY  LAKE 

BELLE  GLADE  EXP  ST A 
CLEWISTON  US  ENGRS  (A) 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
GAINESVILLE  3  WSW 


MILTON  EXP  STA 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
TAMIAMI  TRL  40  Ml  BEND 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 
WOODRUFF  DAM 


EVAP 
WIND 

EVAP 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

EVAP 
WIND 


2.78 
2. 85 


119 


162 


216 


48  46 


.10 
17  23 

12 
10 
80  82 
67 

1  1 

u„ 
27 


.04  .08 
72    75  75 
64     65  65 


2.  51 
68.0 
54.7 

.08|  3.14 
867 


5     35  45 


05  .05  .02 


.11 
15|  40 


.05  .17 
28 

78 
lis 


2.37 
650 
65.2 
45.4 

2.88 
902 
72.7 
54.0 

2.20 
535 


1410 
67  .4 
49.6 

2.85 
1082 


.18  3.41 
.09 


2.52 
337 
71.5 
58.4 

3  .  58 

1 .96 
2099 


(A)      EVAPORATION  MEASURED   IN  A  SUNKEN   PAN   36  X   36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK . 


SUPPLEMENTAL  DATA 


APALACH I  COLA  WB  CITY 
DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 
FORT  MYERS  WB  AIRPORT 
JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
LAKELAND  WB  CITY 
MIAMI   WB  AIRPORT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY 
TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 
TAMPA  WB  AIRPORT 
WEST   PALM  BEACH  WB  AIRPORT 
0  CITY  OFFICE  DATA 


Wind  direction 


NNW 
NNW 


0  8  S 

c  £  ™ 
8  »  > 
;b: 

a.  a  a. 


Wind  speed 

m.  p.  h 


5.7 
7.6 
8.7 
6.7 

10.6 
6.7 
7.0 
8.1 
9.0 
7.7 

10.6 
8.8 


S  5 


23 

28++ 
29++ 
31 
33 

23++ 
25++ 
24 

23++ 
29++ 
25++ 


Sol 
6  I 


NNE 
WNW 

SW 
NNW 

NW 


r.i. 


1»  ■!' 

si 


to 

6 
11+ 
29+ 

5 


live    humidity  averages 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


90 
86 
82 


55 
52 
67 

53 
53 

57 
53 
52 


75 
69 

77 

68 
67 


Sal 
1  ?  s 


62 
6* 


5.2 
5.7 
4.7 
5.2 
5.1 
4.8 
5.5 
5.3 

5.6 
5.3 
5.4 


,  note*  following  5t*6on  Inda* 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Ten 

pera 

Precipitation 

Station 

E 

o  1 
< 

•  E 

0  £ 

<  £ 

J 

_ 
„  E 
2  z 
°  E 
Q  u- 

J 
2 

| 
o 

« 

1 
1 

No.  of  Days 

Total 

c  E 

1  2 

O  £ 

o 

Sno 

«,  Sleet 

Mln. 

Total 

« 

i 
1 

-a 

* 

i 

s 

i 
1 

° 

1.00  or  More 

t| 
ti 

31 

s. 

JUNE  1962 

BIG  CYPRESS  RFSERVATN 

M 

0 

0 

0 

8 

78 

3.38 

22 

.0 

0 

7 

5 

3 

FOUNTAIN   3  SSe 

93.  2M 

64. 9M 

79. 1M 

97 

26* 

59 

2+ 

25 

0 

0 

0 

5 

ns 

1  .47 

21 

.0 

0 

12 

3 

2 

JUL*  1962 

ARC  AO  1  A 

91.7 

71.6 

81.7 

0.2 

94 

28  + 

68 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

2. 

46 

-  6.45 

•  43 

25 

.0 

0 

10 

0 

0 

MYAKKA    R»VPR    ST  PARK 

90. A 

70.9 

60.7 

95 

25  + 

66 

9 

0 

?•> 

0 

0 

0 

3. 

55 

1.30 

31 

.0 

0 

9 

2 

1 

PARR  1 SH 

93.7 

73.7 

83.7 

97 

24 

70 

1 

0 

->  1 

0 

0 

0 

6. 

04 

1.85 

29 

.0 

0 

9 

4 

2 

VEN ire 

90.9 

76.8 

83.4 

94 

29  + 

72 

31  + 

0 

26 

0 

0 

0 

2, 

02 

•  69 

13 

•  0 

0 

1 

0 

AUGUST  1962 

ICtSSlMMFF  2 

91. A 

71.8 

81.6 

-  0.2 

100 

7 

70 

31  + 

0 

29 

0 

0 

0 

5 

97 

-  .86 

.53 

23 

.0 

o 

18 

2 

0 

palatka 

92.7 

73.0 

82.9 

0.4 

98 

7+ 

69 

13 

0 

27 

0 

0 

0 

54 

4.27 

2.31 

3 

•  0 

o 

g 

SEPTEMBER  1962 

M 

0 

0 

0 

7 

70 

2.84 

2.82 

7 

.0 

0 

7 

4 

3 

COUNTAIN   3  SSE 

88. A 

65.5 

77.0 

97 

5* 

42 

29 

5 

14 

0 

0 

u 

8 

94 

2.00 

13 

.0 

0 

12 

6 

4 

MAYO   5  NW 

E8.0 

66.6 

77.3 

95 

5  + 

48 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

6 

67 

1.23 

7 

.0 

0 

11 

6 

2 

STARKE 

88.3 

67.2 

77.8 

'■• 

13  + 

49 

29 

1 

17 

0 

0 

0 

4 

29 

1.80 

23 

.0 

0 

4 

3 

2 

OCTOBER  1962 

FOUNTAIN   3  SSE 

83. 8M 

54. 6M 

69. 2M 

94 

8 

30 

27 

65 

3 

0 

2 

0 

3 

81 

1.85 

1 

.0 

0 

4 

3 

1 

STE I NHATCHEE  MCCAIN  TWR 

83.6 

54.8 

69.2 

91 

9 

33 

27 

55 

3 

0 

0 

0 

1 

74 

.90 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

TITUSVILLE  2  W 

84. 6M 

63. 6M 

74. 1M 

-  0.7 

92 

9+ 

48 

27 

7 

7 

0 

0 

0 

1 

48 

-  4.70 

1.15 

17 

.0 

0 

3 

1 

1 

NOVEMBER  1962 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

66.4 

48.1 

57.3 

76 

I  7 

39 

27  + 

229 

0 

0 

0 

0 

5 

49 

3.16 

8 

.0 

0 

4 

3 

2 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

rage  | 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 
> 
< 

JUNE  1962 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

MAX 
MI  N 

•  mi 
67 

80 
62 

89 

65 

89 
64 

92 
67 

95 
65 

94 
66 

88 
64 

88 

62 

89 
67 

88 

69 

88 

69 

85 
69 

85 
70 

89 
69 

90 
68 

93 
68 

90 
73 

88 

70 

93 
70 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 
MIN 

94 

59 

93 
59 

95 

97 
65 

95 
61 

97 
63 

92 
67 

86 
66 

92 
66 

94 
68 

88 
66 

86 
67 

92 
67 

93 
66 

94 
64 

97 
64 

96 
65 

95 
65 

94 
64 

94 
64 

95 
67 

95 
67 

88 

67 

90 
67 

97 
61 

97 
68 

95 
66 

89 

65 

92 
64 

93.2 
64.9 

JULY  1962 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

88 

70 

91 
68 

92 
71 

93 
70 

91 
70 

92 
70 

92 
,,'. 

90 
74 

87 
72 

93 
72 

91 
73 

91 

73 

89 
73 

92 
72 

92 
72 

92 
73 

94 
73 

93 
75 

92 
72 

89 
73 

92 
73 

93 
70 

94 
73 

94 
74 

91 
73 

93 
74 

93 
69 

94 
70 

93 
70 

92 
69 

91 
70 

91.7 
71.6 

MYAKXA  RIVER  ST  PARK 

MAX 
MIN 

89 
70 

90 
70 

91 
70 

'fj 
71 

91 
69 

91 
72 

HI 

70 

90 
70 

88 

66 

88 
72 

92 
72 

89 
70 

90 
71 

91 
72 

90 
71 

91 
70 

91 
70 

84 

72 

93 
71 

90 
71 

84 
70 

86 
74 

92 
70 

95 
73 

95 
72 

93 
73 

94 
71 

92 
73 

84 

71 

94 
70 

91 
70 

90.4 
70.9 

PARRISH 

HAX 
MIN 

90 
70 

95 
71 

95 
71 

<  -. 

72 

91 
74 

93 
73 

93 
73 

91 
76 

92 
76 

94 
77 

94 
74 

92 
73 

94 
74 

93 
74 

93 
74 

94 

75 

94 
74 

95 
75 

95 
74 

92 
74 

94 
74 

95 
73 

96 
72 

97 
75 

95 
7  4 

94 
75 

93 
75 

94 
74 

95 
74 

95 
72 

93 
73 

93.7 
73.7 

VENICE 

MAX 
MIN 

88 

72 

90 
72 

90 
72 

89 
7  1 

90 
79 

91 
75 

'•  1 

79 

89 
82 

87 
77 

92 
78 

90 

77 

90 

74 

90 
76 

91 
79 

91 
80 

91 
79 

90 
81 

92 
77 

92 
75 

89 

75 

92 
74 

90 
75 

93 
73 

94 

75 

92 
76 

93 
77 

92 
75 

92 
75 

94 
74 

93 
73 

91 
72 

90.9 
75.8 

AUGUST  1962 

KISSIMMEE  2 

MAX 
MIN 

90 
74 

90 
70 

89 
72 

90 
71 

90 
72 

93 
71 

in. 

73 

90 
72 

90 
71 

91 
72 

92 
70 

90 
71 

93 
72 

90 
72 

90 
73 

93 
72 

90 
70 

90 
71 

92 
72 

93 
70 

92 
78 

93 
73 

95 
72 

87 
72 

90 
70 

90 
71 

93 
73 

90 
73 

95 
74 

91 
71 

90 
70 

91 .4 
71.8 

PALATKA 

MAX 
MIN 

[it, 

■;-\ 

92 
75 

97 
73 

92 
7  7> 

94 
73 

98 
75 

'IS 

73 

■it, 

72 

96 
76 

94 
74 

92 
76 

90 
73 

92 
69 

96 
70 

94 

73 

94 
72 

85 
72 

92 
73 

91 
74 

93 
72 

93 
74 

93 
72 

92 
73 

90 
73 

88 
73 

88 

73 

91 
73 

92 
74 

94 

72 

91 
72 

89 

72 

92.7 
73.0 

SEPTEMBER  1962 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 
MIN 

96 
hi, 

93 
69 

97 
68 

97 
69 

'17 
,,') 

95 
70 

90 
70 

85 
71 

95 
69 

95 
69 

96 
69 

94 
70 

94 

69 

92 
66 

92 
65 

84 

71 

88 

69 

88 
68 

88 
68 

88 
64 

84 

62 

78 
62 

78 
63 

81 
67 

84 

66 

84 

65 

81 
67 

73 
54 

80 
42 

86 
48 

88.4 

65.5 

MAYO  5  m 

HAX 
MIN 

95 
68 

93 
68 

95 
70 

93 
72 

95 
71 

92 
72 

85 
72 

'il 
71 

93 
72 

94 
72 

93 
71 

93 
70 

91 
69 

89 
68 

92 
69 

91 
66 

92 
64 

91 
68 

90 
71 

83 
69 

81 
64 

74 
64 

83 
67 

81 
64 

84 

67 

89 
65 

80 
61 

76 
54 

79 

52 

81 
48 

88.0 
66.6 

STARKE 

HAX 
MIN 

89 
69 

90 
69 

94 

70 

92 
70 

93 
7  2 

93 
71 

Hi, 

70 

91 
,,'. 

90 
69 

95 
69 

94 

71 

95 
71 

95 
71 

93 
70 

92 
68 

91 
65 

92 
67 

90 
68 

90 
67 

78 
70 

74 
64 

83 
64 

86 
67 

81 
66 

88 
67 

89 
65 

84 
71 

74i 
54 

82 
49 

84 

63 

88.3 
67.2 

OCTOBER  1962 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 
MIN 

85 
65 

85 
63 

88 

67 

87 
69 

87 

,K 

92 
55 

91 
,,, 

94 
66 

89 
69 

89 

55 

89 

5  l 

89 
62 

89 

61 

89 
63 

89 
63 

87 

59 

88 
63 

86 

56 

88 
46 

83 

53 

81 
62 

82 
49 

68 
46 

71 
33 

68 
37 

71 
30 

77 
32 

S3 
40 

78 
58 

75 
49 

-«3. 8 
54.6 

STEI NHATCHEE  MCCAIN  TWR 

MAX 
MIN 

86 
68 

87 
67 

89 
67 

89 
67 

89 
56 

90 
59 

85 
61 

87 

,,M 

91 
58 

87 
54 

88 

62 

88 
59 

90 
64 

88 
60 

89 
64 

S7 
60 

86 
54 

84 

52 

86 
50 

89 
45 

83 
SI 

84 

55 

84 

53 

82 

50 

80 
38 

72 
39 

70 
33 

72 
38 

68 
40 

70 
56 

72 
50 

83.6 
54.8 

TITUSVILLE 

MAX 
MIN 

89 

70 

92 
71 

92 
71 

89 

71 

90 
71 

86 
68 

91 
61 

91 
64 

92 
70 

87 
68 

90 
71 

85 
64 

88 
64 

87 
68 

87 
69 

86 
72 

82 
68 

78 
68 

82 
60 

82 
56 

88 
54 

78 
64 

86 
64 

77 

53 

75 
49 

72 

74 
48 

80 
59 

80 
55 

82 

53 

84.6 
63.6 

NOVEMBER  1962 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
42 

64 
44 

63 
46 

59 
39 

65 

39 

61 
43 

68 

51 

63 
55 

62 
44 

69 
40 

75 
48 

69 
56 

68 

51 

65 
42 

70 
49 

73 
58 

76 
62 

70 
50 

67 
46 

72 
54 

72 
51 

68 
47 

65 
44 

67 
42 

71 
51 

61 
45 

66 
39 

58 
53 

59 
54 

63 
57 

66.4 
48.1 

Sm  mlnmnco  do(m  following  Station  Indax. 
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DAILY  PRECIPITATION 


DU-AViD  DATA 


Station 

Day  of  n 

lonth 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

JUNE  1962 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

.08 

.89 

.26 

.04 

.54 

.05 

2.02 

.02 

1.16 

.02 

i  » 

.08 

8.78 

FOUNTAIN  3  SSE 

.12 

.01 

.44 

T 

.01 

.49 

.11 

.15 

1.47 

.10 

1  .03 

.13 

.63 

.  17 

.20 

5.05 

OKEECHOBEE  9  W 

.25 

.50 

.50 

1.50 

.31 

.09 

.06 

.55 

2.00 

1.0S 

3.00 

1.58 

2.02 

.41 

1 .40 

.60 

13.92 

JULY  1962 

ARCADIA 

.14 

.40 

.34 

.11 

.23 

.08 

.  15 

.24 

.10 

.43 

22 

2 . 46 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

.84 

.12 

.30 

.25 

.03 

.  12 

.  18 

.07 

.20 

.14 

1 .30 

3.99 

PARR  I SH 

.15 

.01 

.09 

.84 

1  .  10 

.86 

.03 

T 

.  16 

.30 

T 

.01 

.26 

T 

.38 

T 

1  .85 

T 

6.04 

VENICE 

.45 

.11 

.10 

.35 

.19 

.69 

.04 

.02 

.04 

.03 

2 . 02 

AUGUST  1962 

KISSIUHEE  2 

.05 

.35 

.40 

.43 

.10 

.  10 

.41 

.20 

.30 

.10 

.40 

.30 

.05 

.40 

.30 

.53 

.40 

.50 

45 

5.97 

PALATKA 

.  10 

.51 

2.31 

.03 

.99 

.02 

1.04 

.20 

1.37 

.25 

1  .32 

.05 

.34 

.49 

.60 

11.94 

SEPTEMBER  1962 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

2.82 

1.01 

.82 

.37 

.19 

2.24 

7.70 

CORNWELL  4  N» 

.51 

.28 

.  16 

.72 

.84 

.14 

.15 

1.00 

T 

.55 

T 

.  19 

.22 

.07 

T 

9. 13 

FOUNTAIN  3  SSE 

.67 

.  40 

1 .48 

.40 

.20 

.68 

2.00 

.24 

.02 

1  .  16 

1.22 

.  10 

8.94 

MAYO  5  NW 

.07 

.39 

1 .23 

.66 

1.15 

.32 

.33 

.53 

.03 

.71 

18 

.02 

.05 

.08 

6.67 

STARKE 

.60 

.08 

1 .26 

.02 

.05 

.04 

.01 

.08 

.05 

1  .80 

.05 

.01 

.01 

.  22 

4.29 

OCTOBER  1962 

BASING ER 

.04 

.01 

FOUNTAIN  3  SSE 

1 .85 

.55 

.94 

.44 

.03 

3.81 

OKEECHOBEE  9  W 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TWR 

.90 

.32 

1 .74 

TITUSVILLE  2  W 

.22 

1.15 

.11 

1  .48 

NOVEMBER  1962 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

T 

3.16 

.43 

.08 

.73 

1  .  U7 

T 

•12 

5.49 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARCH  1962 
GAINESVILLE  3  WSW 

HIND 

25 

60 

70 

35 

60 

170 

95 

15 

35 

.  35 

40 

50 

55 

35 

55 

50 

5.0 

15 

1  5 

25 

80 

65 

i:> 

in 

15 

85 

60 

15 

35 

30 

60 

1495 

CORRECTED  DATA 


Annual  1961  Average  Temperature  and  Departure  Table  -  Page  198 

June  1962  Daily  Precipitation  Table  Clewiston 

September  1962  Daily  Precipitation  Table  Okeechobee  9  W 

September  1962  Daily  Temperature  Table  Clearwater 

September  1962  CUmatological  Data  Table  Clearwater 


Individual  monthly  headings  should  read,  temperature  and  departure. 
Precipitation  on  the  24th  should  be  0.   monthly  total,  6.  22. 
Precipitation  on  the  30th  should  be  2.60.   monthly  total.  12.23. 
Minimum  temperature  on  the  23d  should  be  70.   average  minimum,  72.  6. 
Average  minimum  temperature  should  be  72.  6,   average  temperature.  80.0. 


Sm  ratarMC*  aota*  following  Station  Iod«x 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

13 
< 

moN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

< 

J 
D 

rXEVJ 

PRECIP 

3 

SPECIAL 

ALEXANDER 

LAKE 

5P 

ALEKANOER  SPGS.  ASSN. 

0211 

| 

I  " 

•4 

49 

13 

-1  c 

M|( 

C  J 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

0221 

DC  SOTO 

52 

TO 

% 

bt 

RADIO    STATION  HAPG 

MIGHLANOS 

7  94 

•  1 

IS 

C 

J.   MILE  T   COT HRAN 

POLK 

7  40 

HI 

11 

MARRY   M.  TOLSON 

POLK 

129 

9P 

CITV  OF  BABTOm 

0920 

H|  LLS6OP.0UGM 

8  0* 

■3 

id 

91 

TA 

7» 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

0415 

Ml B NANDO 

te  32 

•2 

)9 

10 

TA 

MlLBUR  D.  GOOD 

BELLE  GLADC  ExP  41* 

PALM  BEACH 

19 

EVERGLADES  EKP-  STA. 

eiv.it  glaoe  mrcn  gat  e  * 

PALM  BEACH 

6  62 

-  1 

CORPS  OF  ENGINEERS 

(10  C'P^CSS  RESERVATION 

SP 

DAVID  S.  JAMIESON 

rsi 

ORANGE 

S  3) 

•  1 

06 

65 

*P 

flood  control  oist. 

0T*9 

Okaloosa 

IC  97 

ft2 

200 

C         MRS.   S.  Y0UNG6LO00 

BLOWN! STOhN  1  SE 

CAlhOUN 

;  26 

02 

» 

DAVID  HOMELL 

•OCA  *ATCW 

PALM  BEACH 

r*  21 

80 

01 

c 

GUS  P.  MAGER 

SRADCNT0N  EXP  STATION 

•Z 

9P 

GULF  COAST  EAP.  STA. 

1020 

L  I  BEB  I  T 

<9  26 

99 

1*0 

C         MISS  ELMA  SHULER 

b*ooksvillE  chin  hill 

104ft 

HEPNANOO 

(8  97 

•2 

22 

200 

9P 

C 

H-CENTBAL  FLA.EAP.STA. 

SuSMMtLL   2  1 

SUMTE* 

!6  ftO 

•2 

05 

MRS  *   A.    Hi  NELSON 

CANAL    POINT   CATC  9 

PALM  BE AC H 

ft  42 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL    POINT  USDA 

PALM  BEACH 

BO 

HIO 

sugar  plant  fld.  sta. 

1110 

LCI 

6  92 

B2 

11 

3 

9P 

9P 

ALLEN  I.  WEEKS 

CARRABlLLL    1  NNW 

i39» 

FRANKLIN 

29  42 

6ft 

AO 

10 

9P 

MRS.  HAZEL  f •  COOK 

CAftV V ILLE 

WASHINGTON 

LONN1E    H.  MHITTAKER 

!*  08 

69 

02 

MISS  MARRIETTE  MHIDOON 

Cn|*lEY   3  t 

WASHINGTON 

B9 

9P 

A.   W.    0  STEEN 

"  -  ■  -  '  - 

1*91 

PINELLAS 

IT  99 

47 

20 

SP 

6P 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

1**1 

LAKE 

18  29 

-1 

140 

bP 

ED  OLIVENBAUM 

ClEhiston 

mENOBT 

'6  *S 

BO 

94 

GERVlN  N.  PITIEN 

C  l.  Em  1ST  ON  U  S  ENG 

hENDRy 

ac 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CQANWCLL   *  NH 

HIGHLANDS 

I 

6] 

AO 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  C  I  TV 

19T6 

Putnam 

9  24 

81 

10 

5a 

6P 

WILLI AM  R.   RAO  THE 

crestviem  »aoio  mjss 

i»a* 

OKALOOSA 

-" 

19 

276 

9P 

c 

RADIO  STATION  MJSB 

CROSS  CITr 

DIXIE 

'9  38 

B  1 

)7 

c 

COUNT  f  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITv  2 

OKIE 

29  38 

S3 

0  7 

RICHARD  w.  DAVIES 

•0 

FLA.  POwER  *  LIGHT 

DAYTON A  BE  AC h 

7190 

VOLUSIA 

■9  13 

81 

02 

ft 

9A 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

DA Y TON A   BEACH  KB  AP 

2148 

VOLUSIA 

29  11 

*1 

03 

31 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

Oft»  CASK 

OSCEOLA 

28  09 

44 

c 

GEORGE  H.  KEMPF E R 

DC  FUN  1  a t  springs 

HAL TON 

30  49 

07 

H.  C.  STORRS 

V0LUS1 A 

B  1 

9P 

DE  LAND  AIR  SERVICE 

DE  SOTO  CITY  ♦  SW 

22** 

'T  25 

Bl 

28 

SB 

SA 
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64.5 

77.9 

?g  .>i 

82.7 

81.2 

77.6 

71.5 

47.3 

51.1 

67.5 

5.0 

37  7 

-  2.6 

64.7 

-  2.4 

78  .0 

3.4 

79.6 

-  0.9 

83.5 

1  .  7 

82.4 

0.4 

78.1 

-  0.3 

71.6 

1.3 

57.6 

-  2.1 

51.8 

-  3.2 

68.0 

-  0.3 

5el3M 

64.9 

78.  OH 

79.  5M 

62.5 

81  .1M) 

78.  1H 

70.7 

58.  2M 

52. 2M 

65.1 

-  1.0 

69.9 

-  0.9 

78.1 

2.4 

79.9 

0.2 

82.7 

1.7 

81.9 

0.5 

80.3 

0.2 

74.3 

0.3 

63.3 

-  3.3 

59.4 

-  3.0 

72.1 

0.2 

70.2 

72.6 

76.3 

79.3 

62.4 

81.1 

77.8 

68.8 

63.6 

74.6 

68.7 

-  0.4 

72.9 

-  0.8 

79.7 

1  .6 

81.3 

0.4 

84.1 

2.1 

83.7 

1  .4 

81.8 

0.5 

76.0 

1.1 

67.4 

-  2.6 

63.5 

-  2.4 

74.9 

0.6 

58  3 

-  2.0 

65.1 

-  1.7 

78.6 

4.5 

79.3 

-  0.1 

82.0 

1.6 

81.1 

o.e 

77,2 

-  0.1 

70.1 

0.6 

57.3 

-  2.2 

52.3 

-  1.9 

68.0 

0.4 

67)4 

71.0 

73.7 

78.9 

6  2  .  .> 

81.7 

80.3 

76.7 

06.7 

61.9 

72.9 

1.4 

80.0 

0.3 

81.6 

0.6 

60.7 

-  0.4 

78.5 

-  0.9 

72.3 

-  0.5 

60.7 

-  3.5 

6*..  1 

-  4.5 

69.3 

-  0.8 

64.  7M 

-  i!t 

69.9 

-  1.6 

79.4 

2.5 

60.3 

-  0.3 

83.3 

1.8 

82.3 

0.5 

80.7 

0.6 

74.6 

0.5 

63.1 

-  3.3 

59.2 

-  2.8 

72.2 

0.1 

58.4 

63.3 

77.9 

in.  7 

83.5 

81.8 

76.5 

71.3 

58.1 

52.2 

68.4 

3.6 

65.8 

-  2.1 

71.2 

-  1.9 

79.6 

1 .2 

81.4 

-  0.4 

84.3 

1.6 

83.2 

0.2 

81.2 

-  0.5 

75.4 

-  0.9 

64.4 

-  4.5 

59.2 

-  5.1 

73.Q 

-  0.9 

58.1 

64.5 

76.9 

78.5 

81.7 

80.9 

77.4 

70.3 

57.8 

53.0 

67.6 

3.0 

63.6 

-  2.4 

69.6 

-  1.1 

78.6 

2.1 

80.7 

0.2 

83.2 

1.3 

82.1 

0.0 

60.2 

0.0 

74.3 

-  0.1 

63.2 

-  3.6 

57.1 

-  5.0 

71.7 

0.4 

66.1 

69.6 

74.7 

80.2 

84.0 

83.1 

60.1 

76.4 

65.0 

60.1 

72.4 

69.4 

71.8 

75.1 

79.4 

81.7 

81.6 

80.2 

76.5 

67.4 

62.2 

73.6 

September 
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Table  1- Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


St 

a  on 

January 

February 

March 

Apnl 

May 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Departure 

• 

1 

8 
a 

8 

Departure 

■ 

1 

a 
5 
a 

• 

H 

9 
• 

a 

c 

| 

? 
a 

• 

H 

• 

1 

STARKE 

D 

M 

M 

M 

STEINMATCMEE  MCCAIN  TWR 

S3. 6 

60.5 

57.  9M 

62.  3M 

STUART   1  N 

65  .  9 

69.2 

68  .4 

71.7 

77,2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

51.0 

-  2 

62.2 

6 

6 

57.4 

3 

2 

65.1 

2.4 

78.1 

3 

: 

T  AM  I  AM I    TRL   40  Ml  BEND 

67  .6 

70.8 

68.7 

71.5 

74.9 

TAMPA  MB  AIRPORT 

60.  5 

-  0 

* 

66  8 

63.8 

69.4 

2  0 

77.9 

1 

l 

TAPPON  SPGS  SEWAGE  PL 

-  2 

2 

66.0 

3 

? 

63.4 

_ 

2 

5 

67.2 

3.9 

76  .  8M 

0 

2 

TAVERNIER 

69.4 

72.6 

72.8 

74.8 

77.9 

TlTUSVlLLE   2  W 

0 

67.1 

. 

l 

63.7 

69.8 

l  .  1 

77.4 

1 

0 

USHER  TOWER 

5*. 5 

62.5 

60.0 

65.0 

76.5 

VENICE 

62  7 

64  2 

63.3 

68.9 

75.7 

63.7 

68.2 

WAUCHULA   2  N 

66  .4 

70*6 

78.3 

68. 5M 

71  .8M 

70.  3M 

72.7 

76  .  7M 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

67.2 

0 

70.4 

2 

0 

1.3 

0.2 

WEWAH I TCHK  A 

52.5 

63.2 

59.  OM 

65.5 

77.8 

WINTER  HAVEN 

62.5 

68.9 

65.3 

77,7 

WOODRUFF  DAM 

31.  *M 

60.  8M 

58. 2M 

65.0 

78.4 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWEST 

50.8 

-  3 

1 

61.7 

5 

9 

58.1 

2 

4. 

64.8 

2.4 

77.9 

3 

<* 

NORTH 

54.1 

-  2 

63.2 

4 

s 

59.4 

3 

4 

66.6 

2.2 

77.7 

2 

NORTH  CENTRAL 

59,0 

-  1 

s 

66.4 

3 

62.6 

3 

1 

68.8 

2.0 

76.2 

1 

8 

SOUTH  CENTRAL 

62.4 

0 

67.7 

3 

65.4 

1 

6 

69.8 

2.0 

77.5 

0 

7 

EVERGLADES  AND  SW  COAS 

65.2 

0 

s 

69.1 

3 

2 

67.7 

1 

1 

71.0 

1.9 

76,4 

0 

t 

LOWER  EAST  COAST 

67.5 

0 

H 

70.4 

2 

69.6 

0 

4 

72.6 

1  .0 

76.4 

0 

6 

KEYS 

69.9 

-  0 

3 

73.4 

2 

4 

73.1 

0 

2 

75.3 

1.3 

78.5 

1 

1 

79.6 

79.9  -  0.3 
80.  ) 

79.6  -  1.0 

80.2  -  0.6 
81.1 

79.8  -  0.6 
78.0 


79.5 
80.0 
79.8 


82. 2H 
M 

83.0 
82.6  I 
83. 4M 

81.0 

83.2 


82.7 
82.5 
82.6 


83.2 
80.6 
•4.1 

81.9 
1.2|  81.9 
83.2 
0.«|  81.7 
80.5 


81. 9     -  0. 


0.6  74.8 
0.6  74.0 


69.4     -  0.2 


0.2  70.3 
.7  71.6 
.3)  73.4 
75.0 
77.1 

O.q  77.6 


67.2 

56.2  - 
69. 3M 

62.3  -  4.31 


60.2 
59.5 
57.  SH 
3.9« 
2.8 


51.6     -  2.7 


-  6.6  73.4 

-  5.1  74.3 


A  narrative  Special  Weather  Summary  appeared  In  the  December  Issue 
of  this  publication  for  1962. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


Apnl 


May 


August 


September 


ALEXANOER  SPRINGS 
APALACNICOLA  WB  CITY 
ARCADIA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 

BARTOW 
BASINGER 
BAY  LAKE 
BAYPORT 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 
BITMLO 

8LOUNTSTOWN  2  SE 
BRAOENTON  EXP  STATION 
6ROOKSVILLE  CHIN  HILL 

BUSMNELL  2  E 
CANAL  POINT  USOA 
CAPTIVA 

cawabelle  1  nnw 
caryville 

ceoar  ket 
chipley  3  e 
clearwater 
clermont  6  s 
clewiston 

clewiston  u  s  eng 
cornwell  *  nn 
crescent  city 
crestview  radio  wjsb 
cross  city  2 

dan i a  *  wnw 

daytona  beach 

daytona  beach  wb  ap  i 

deer  park 

de  funiak  springs 

DE   LANO  3  N 

OE  SOTO  CITY  ft  SW 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

DRY  TORTUGAS 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNANOINA  BEACH 
FLAMINGO  RANGER  STATION 
FORT  ORUM  5  NW 

FORT  GREEN  12  WSW 
FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAM  I  A  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP 

FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  SSE 
GAINESVILLE    3  WSW 
GAINESVILLE   FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

HART  LAKE 
HI ALE AH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVR   ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 

INOIAN  LAKE  ESTATES 

INOIANTOWN 

INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WO  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 
KENDALL   2  E 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE  2 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 
LAKELANO  W6  CITY 
LAKE  PLACIO   2  SW 
LAKE  TRAFFOAD 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
kONGBOAT  KEY 
LOXAMATCMEE 
MADISON 

MARATHON  SHORES 

MAR | ANNA    |NO  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI    8AYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 

MONT ICELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 
NAPLES  CARIB  GARDENS 

N ICEVILLE 
NITTAW  1  S 
OCALA 
OCALA  2  Nf 

Okeechobee  9  w 


1.01 

,92 
.52 


1.  09- 
1.62- 


.71 
1.23 
2.96- 

u*i- 

1.7B- 

1.60 
1.22 


^.7^ 
,95- 


E6.36 
.41 


•  9d-  ] 
l.ir 

6.53  2.0! 

.96-  1 

•♦1 
1.43 
1.9] 


1.52 
1.62 


.45-  1.0$ 

3. 


1.58 
1.77 
El. 04 
1.22 
1.42- 


1.27- 
.91- 
.84- 
1.95- 
1.66- 


.93 
1.20 


2.26-  1.52 
2.55 

1.0a 

2.67 

l.ai 


»•**■ 

1.46- 
1.84- 


.2! 


.92- 
.86- 
•16-  1.04 


5.46  1.46 


1.06 
1.56-  : 
1.52*- 
1.55-  1.04 
1,69 

.90-  1.87 

2.2^ 


2.75-  1 

.59-  2.19 
2.65- 


3.70- 


.36 


.12-  2.69 
3.40 
2.06 
2.35- 

.68 


.26-  2.84 
4.26 
.79! 


.86 
.».--  1 
.6ll 
3.61-  1.02 

.Sir-  2.12 


1.47 


1.45-  1.35 


.3- 


1.87-  1.4C 


2.16 

E  .93 
1 .47 
.68- 

E2.31- 

•  52k 

.9. 
1.17 
.20 
,49- 


1.49 


.58-  1.42 
1.05-  1.39 
1.10- 

.90-  1 

•  76r-  ! 

2.88 
•40 


.06- 
.13- 
.44- 


3.02- 

.47-  1 

.66-  1.89 
1.80 


2.24-  1.83 


3.80 

1:H- 


2.04 
3.05 
2.23 
3.07) 
3.10-  2.81 


1.82k  1.74 
1.42 
6.85 

i.esJ-  1 

2.56, 
2.68 
1.331 
2.301 


3.35- 

I.24] 
2.S3| 

4.65 

1.85- 

2.05 

2.26 

2.65 


2.82- 
E4.82 
3.87- 
2.691 
4.04k 

3.J 


4.02  1.64 


E2.56-  1.88 


j.ioj- 

4.41; 


3.06-  2.33 


6.74. 


1.55 


3.92 


1.0* 
1.60 
9.00 
4.40 
.70-  2.85 

.92 


.75k 
3.58 
1.61 
2.79- 
1.13 


1.68- 

3.97 
2.89 


.78-  2 
1.87 
3.24-  2.45 


.64- 


1.27'- 
1.65k 
3.04k 
1.8  0 

1.551 


1.37-  1.27 

67|     3.19-  1.13 

.321 

•  79k  1.93 


1.35-  1.81 
3.04. 
1.05-  2 

2.36-  1 
1.83 

11.40 
2.01 
.92-  1.56 

1.07k  1.44 
1.38-  1 
1.61-  1 
1.50-  2 
2.13-  1 


1.34 
4.67 

5.03; 

2.79 
2.12-  1.84 
1.12 


.50 


2.15- 
1.19k 
2.58- 


29-  5.00 

71 
,43 
34k  3.31 

20-  1.99 
40 

19-  1.29 

041 

53^  2.10 

8* 
01 


7.17 
1.7lk  I 
2.46-  6.45 
2.96k  5.53 


3.51 
4.46 
8.55 


12.88 
12.92 
.381  10.30 


61 


no.i  1 

6.51 

3.501-  4.41 

5.5<J-  3.49 

7.96k  1.53 


4.73k  4.06 


1.71 
2.24 


86-  1.11 

52k  .49 
82k  1.93 
75  9.47 
79k  3.17 


.70 


2.18     3.98-  3.60 


4.72-  4.67 


8.85 
5.66 
F5.S2 
1.15 

9.07 

10.501 
8.40 
6.68 
3.05 


7.67 
7.42 
6.01 

12.65 
E4.15 
7.044- 
6.68 
8.44- 


8.18 


6.31-  1 
10.56 
5.24 
5.14 

1.30k  2.86 

7.,r 

6.56k  1 
E   .45-  3.15 
6.9lk  .66 

6.16 


5.41 

4.26 
6.2  3 
6.28 
5.07-  i 
1.02 

8.21 
10.38 
9.46 
5.39 
4.6  2 

6.51 
3.74k  i. 
4.23-  i 
4.71 
2.09 

3.98k  3 
5.46k  2 
3.591-  4.97 


7.73-  1.08 


4.29k  3.45 
8.05  .87 
8.42 


8.64, 
12.01 
4.26-  1.52 


12.44 
9.70 
1.30-  5.41 


9.95 
1.80 
14.54 


4.841-  2.61 


11.19^ 
13.55 
6.69 


7.26 
8.45 

10.89 

6.46 
E4.28 
8.62 
7.61 
7.88 

7.30 


3.80 
6.02 
2.83 


3.51 
2.45 


8.94 
4.53 
6.03 


8.85  1.86 


6.99-  1.09 


12.77 
10.83 
4.19k  2.46 


2.75 
!  .05 
2.69 


2.26-  4.19 

7.7l| 

8.33 
1 1  .81 
14.60 

2.86-  5.20 


3.73 
6.101 

6.88 


8.64 

8.61 
13.30 
7.07 


13.70 
8.35 
12.15 


7.70 
17.58i 
10.66 


2.84 
9.34 
'.2  1 


9.86 
17.41 
6.67 

4.I6-  : 

5.13-  1.25 
4.81 
8.85! 
4.62k  1.67 
10.39 


12.12 
8.84 
8.48 
6.49 

10.37 
E7.62 
10.59 
7.69 
14.12 


11  .97 
7.59 
14.54 


3.48-  2.84 


3.63k  2.90 
7.12k 
12.52  * 
5.64-  1.41 
^.41  1.98 

7.30 


4.85 
6.67 
9.45 
8.42 
10.11 

7.10- 


6.88  1.00 


1.79-  1.42 


1.68-  1.64  2.37 
.93k  2.40|    1.46k  .36 

1.20 
I.7B 


•  97k 
3.64| 


2.56k  1.99 


3.57k  2,04 


1.58-  3.91 


3.63k  4.64 


2.00-  2.20 


E    .96-  2.48 


1  .60 
El  .33 
3.66k 


2.16 

1.98k 
1.35k  2.62 
1.61-  2.43 
.89-  2.30 
1.46k 

2.81 


2.58k  4.13 
1.50-  6.71 
1.16-  7.07 


1.50-  1.06 
1.20-  3.18 


3.07 
E3.43  1.94 
2.68  1.00 


♦L  1.4* 


3.69  1.95 


3.01  1.81 


1.68-  1.07 


1.16k  1*64 
1.42L  1.39 


4.15  2.92 


3.21  1.16 


4.38  2.10 
4.03  2.70 
3.401  1.81 


4.66  1.35 


2.27, 
2.27k 
i   .39k  1.21 
1.42k 


2.91 
4.26 
1.41 


1.43k 


3.65  1.96 


.24 

.221-  1.56 
.20k 

1.38 

.18 
5.02 


2.82 


-  .3? 

-  1.16 

-  1.56 


50.92! 

36.23-20.00 
E57.95  3.96 
45.62k  9.37 
46.98 


51.55 

60.01 
46.23 
61.13 


4.67 


2.46 


E51.20 
44.19 

E45.82kl2.96 
59.98  4.04 
49.7lk  8.34 

44.21 
47.72 
54.25 
E49.68 
45.15kl2.67 

32.41-14.15 

46.08 

58.27 

40.33-10.90 
37.03 


46.26 
37.40 
39.59 
E54.34 
34.81 


E41.92 
47.84 

46.59k  3.31 
E46.41 
53.22kl3.09 

41.54fl3.16 
E  38.09 
E48.85I 

33.58 

56.89  2.20 

53.18k  .02 
E50.16k  9.49 
53.52!  3.34 
43.271 
56.28 

58.26 


E49.43 
37.29 
50.98k 


56.11 
52.08 
58.15 


48.28 
41.21 
47.46 

43.17 
E30.67 
E45.13 

55.56-  9.13 


1.70 


43.90-  9.46 
42.02 
66.73 
E48.31 
30.45-  9.54 

23.06-16.76 
42.53kl0.27 
E61.501  9.33 
E41.llkll.67 
44.97k  6.04 

43.95 

38.06kl3.31 
62.24, 
58.72 
38.66 

44.44 

62.69 
55.70 

45.46k  6.11 
32.50 


5.55 


50.78k 
53.09 
45.23 
E49.38I 
46.90 


47.67k  6.72 
48.7lk  1.63 
37.69-16.12 
65.12 
66.62 


52.93- 
39.33 
E41.43 
43.52 


9.60 


!••  .    b.1.1         11    .In,    Btallo.  1.4.1. 
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Tafala  2-Continu»d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


Fabruary 


Apnl 


May 


Auguat 


Saptambar 


OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  we  AIRPORT 
PALATKA 

Panama  cm  2 
parr  1 sh 

pensacola  faa  airport 
pensacola  wb  city 

PE9RINE 
PERRY 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 
PUNTA  GORDA 
QUINCY  EXP  STATION 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUST INE 

SAINT  LEO 
SAINT  MARKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
SANBORN  TOWER 
SANFORO  EXP  STATION 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI    5  W 

STARKE 

STE I NHATCHEE  MCCAIN  TWR 
STUART   1  N 

TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI   TRL  40  MI  BENO 
TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
TAVERNIER 

TITUSVILLE  2  W 
USHER  TOWER 
VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 
WAUCHULA  2  N 


W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP  Rj     1,23-  1.2! 
WFWAHITCHKA 
WINTER  HAVEN 
WOODRUFF  DAM 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWEST 
NORTH 

NORTH  CENTRAL 
SOUTH  CENTRAL 
EVERGLADES  AND  SW  COTS 


El. 98 

E2.32 


1.68- 

1.46 

1.40- 


1.40- 
1.27- 
1.26- 


2.91 

2.49- 

1.38 


1.61-   1.26     3.50-     .76     1.66-  1.96 


3.07-  1.03  6.03 


74-  2.32     3.18-     .87     1.61-  1.64 


.65-  2. 40 
1.57 
1.39-  1.62 
2.61 

.82-  1 

.93 


•  77 


2.92-  1.2C 

.94-  2 
1.49-  1 
1.09-  1.55 

.70-  1.21 


3.55 
3.05- 
E6.72 
E5.0B 


80     1.32-  1.58 


69  1.11-2.54 


6.81  3.14 


2.67 
E3.34 
3.46 


2.43-   1.75    10.66     5.48     2.41-  2.23 

.50 
1.46-  1.38 

.92-  2.02 

.54 

1.3S-     .981  3.80 


4.43 
E10.45 
3.84 

2.331 


5.16- 
4.41 
2.30- 


1.93 
1.58-  1 
1.51-  2.01 
4.55- 
E3.07 

4.38 
3.38-  2.19 


2.05- 

9.79 

1.19- 


99     1.90-  2.44 


2.97- 
1.66- 
2.52- 
1.77U 


4.76  1.32 


3.73 
1.04 


4.81- 
3.14- 
9.07 


3.85 
1.73 
1.32 


3.47-  1.75 


11.43  3.43 


5.57 


.22 


1.17-  1.21 


3.70-  1.41 


1.83-  1.57 
2.72-  .82 
2.60-  1.72 


1.39   12.16!  3.51 
3.60i 

.82   10.23;  3.91 
4.371 

1.73     3.67-  3.35 

8.06 


E7.67 
9.49 
8.18 

6.96|  .44 
18.78 
6.34-  .94 
7.41  1.41 
8.63 

9.94  2.21 


09 
12.59 
4.64 
14.77 

12.47 
6.94- 
4.06 
4.31 


7.13  1.00 

8.09  1.02 

?.66  2.39 

11.34  3.05 

11.07  3.58 


8.33 

4.60>- 

6.04 


4.77 
.81 
3.61 


6.56- 
6.4* 
9.021 
4.42- 


1.00 
4.51 


1.83 
4.27 
1.11 


(..84 

1.88 


3.24-  4.36     4.56-  2.40 


4.15-  2.73 


3.10-  2.66 


10.11'  3.90     7.76  1.87 

6.55-  2.62 
3.04| 

4.76-  4.46|  11.20  2.24 
7.61 
7.10- 


5.47 


1.41-  3.70 


4.871 
4.87! 


U.07] 
10.no 


11  .  34 

10.68 
11.91 


10.14 
11.26 
10.36 

13.20 
11.30 
8.16 


8.09     1.43|  7.64 
11.31| 
6.8 
4.58 


5.151-  2.48 
7.26- 
7.8»- 
6.12-  2.02 
6.03k  2.15 

7.08 
1.58-  2.9* 


9.86  2.23 


5.7li 
12.24. 
9.81 
5.69 
15.29 

5.78 


3.97 
2.35 


6.471  7.9 
3.87-  1.1 


12.00  4.23 


«.:J  1.44 


6.18 

6.72 
10.91 

■".■■7 
10.3ft 

4.64 


4.23J10.79     2.04|  1.4 
8.30 
14.77 
7.08 
11.41 


1.90-  2.06 
.93u  3.97 
1.29-  1.41 
1.83 


2.15-  1.07 


.93 

2.94-  1. 

1.6S|-  . 
3.41 

1.35-  5. 

I'M'  ' 

1.44-  2. 

.54 

1 .64-  2.84 


3.27 
1.26- 
1.15- 
12.58 


70     2.16-  5.80 


2.04- 
1.62^  2 
2.11-  2.16 
1.24-  2 
2.7lk  1.68 


6.41 
2.71 
4.24 


3.60  2 
*.08  3 

1.92L 

1.58h  .16 


1.30  2.21 


3*24  1.06 


1.99 


1.11- 

E7.30I 
2.4* 
5.09 


5.51  2.59 


4.00  1.57 


.33 
1.70- 

.75- 
3.071- 

.38 


.40 
1.32 
1  .30 
1.26 


.34- 
3.07- 

.24 
2. ,7- 

•  36k 
3.03 

•  60t 
2.26 

*"[ 
.19 
.70 
2.07 
El. 31 


2.44-  1.00 


1.641-  .37 


1.76  33.39 

49.42 

51.27 
43.08 
31.16 
30.67 


1.06 
1.21- 
E2.67 


3.25- 
2.01- 
1.19- 


1.71 
11.49 


2.81 


45.90- 
44.48 
58.22 
56.76 
35.04-16.31 

65.79 
44.44 

E55.64 
E5O.70 
51.59 

52.99- 
66.06 
41.62-  9.95 


E61.87 
54.50 
57.22 
33.61 
39.23 


30.69 


46.90-  9.63 
47. 66^  4.79 
43.7lf-  7.33 
51.01-  2.83 
33.20-  .04 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


FLORIDA 
1962 


Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  Spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

o 
ja 
o 

CD 
— 

20°  or  below 

24"  or  below 

28"  or  below 

1 32°  or  below 

Date 

Temp 

Date 

Temp. 

Date 

Temp 

0 

73 

a 

Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

d. 
E 
o 
f- 

Date 

Ti-mp 

Date 

Temp. 

101 

5-26 

1  7 

12-13 

NONE 

NONE 

1-13 

2  2 

1-13 

22 

4-17 

32 

11-11 

32 

12-  7 

24 

12-  7 

24 

12-13 

17 

NONE 

328 

328 

208 

96 

8-  6* 

i  3 

12-13 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

1-13 

2* 

3-  6 

yj 

12-12 

21 

12-12 

21 

12-12 

21 

12-13 

13 

12-13 

13 

333 

333 

281 

5-22 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  8 

26 

3-  8 

26 

NONE 

NONE 

100 

7-30+ 

,0 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

2  9 

12-11 

28 

12-11 

2  8 

12-13 

20 

12-13 

20 

NONE 

332 

7  2* 

1  y 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  6 

32 

12-13 

1  8 

12-13 

1  8 

12-13 

18 

12-13 

i  e 

NONE 

282 

93 

9-13+ 

16 

12-14+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

28 

1-14 

28 

12-13 

16 

12-13 

16 

12-13 

16 

12-13 

16 

12-13 

16 

333 

333 

95 

7-19 

28 

12-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

30 

12-11 

28 

12-11 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

332 

2  7 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  8 

jt 

12-13 

27 

12-13 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

280 

100 

5-21 

NONE 

1-13 

17 

1-14 

21 

28 

3-  7 

29 

_ 

_ 

_ 

_ 

96 

7-22 

24 

12-1  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

31 

12-13 

24 

12-13 

24 

12-13 

24 

NONE 

NONE 

334 

100 

5-28 

1  5 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

2fa 

3-  6 

30 

12-12 

32 

12-13 

15 

12-13 

1  5 

12-13 

15 

12-13 

15 

334 

281 

100 

5-28  + 

IS 

12-13 

NONE 

NONE 

1-13 

23 

3-  8 

28 

4-17 

31 

12-  7 

26 

12-  7 

26 

12-11 

24 

12-13 

15 

12-13 

15 

332 

274 

234 

96 

7-20 

32 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

95 

7-28 

29 

12-1  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-13 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

98 

6  6 

9 

12-1  3 

1-13 

1  fa 

1-13 

16 

1-13 

1  fa 

3-  6 

26 

3-19 

32 

10-26 

32 

1 1-27 

26 

12-  7 

21 

12-12 

19 

12-1  3 

9 

334 

333 

328 

266 

221 

97 

9-18+ 

15 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

27 

3-  6 

32 

- 

12-13 

15 

12-13 

12-13 

15 

12-13 

15 

334 

- 

99 

8-30 

8 

12-13 

1-13 

14 

1-13 

1  4 

1-13 

14 

3-  6 

27 

3-18 

31 

11-  6 

28 

11-  6 

28 

12-12 

20 

12-12 

20 

12-13 

6 

334 

333 

333 

245 

233 

93 

9-13  + 

19 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

28 

1-13 

2  a 

12-13 

19 

12-13 

19 

12-13 

1  9 

12-1  3 

19 

NONE 

334 

334 

100 

5-28  + 

1  9 

12-1  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

30 

12-  7 

32 

12-11 

28 

12-13 

1  9 

12-13 

19 

NONE 

328 

98 

7-26 

29 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-13 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

99 

5-20 

5 

12-13 

1-11 

12 

1-13 

19 

1-13 

19 

3-  6 

26 

4-  3 

30 

12-10 

29 

12-11 

26 

12-12 

1  8 

12-12 

16 

12-13 

5 

336 

333 

333 

280 

251 

101 

5-28  + 

12 

12-13 

NONE 

NONE 

1-13 

22 

3-  8 

28 

4-17 

3  1 

10-27 

32 

12-  7 

22 

12-  7 

22 

12-1  3 

1  2 

12-13 

12 

328 

274 

193 

96 

10-8 

20 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  6 

30 

12-  7 

32 

12-13 

20 

12-13 

20 

12-13 

20 

NONE 

276 

97 

5-22 

tl 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  6 

32 

12-  7 

30 

12-11 

28 

12-13 

21 

NONE 

NONE 

276 

99 

5-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

28 

3-  6 

31 

NONE 

NONE 

101 

8-  7  + 

5 

12-13 

1-13 

1  5 

1-13 

1  5 

1-13 

15 

3-  6 

25 

3-  7 

29. 

11-  6 

32 

12-  6 

27 

12-10 

24 

12-12 

16 

12-12 

16 

333 

333 

331 

275 

244 

100 

5-27+ 

17 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  6 

25 

3-  6 

25 

12-  7 

26 

12-  7 

26 

12-13 

17 

12-13 

17 

NONE 

276 

276 

21 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  9 

32 

12-11 

32 

12-13 

21 

12-13 

21 

NONE 

NONE 

277 

96 

8-  4 

51 

12-14+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

95 

8-23+ 

)0 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONL 

12-13 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

103 

5-26 

17 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  6 

30 

12-  7 

30 

12-11 

27 

12-13 

1  7 

12-13 

17 

NONE 

276 

98 

5-25+ 

2  2 

12-14+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NnwF 

1-13 

32 

12-11 

28 

12-11 

28 

12-13 

22 

NONE 

NONE 

332 

100 

5-21 

16 

12-13 

NONE 

NONE 

1-13 

22 

li  a 

22 

3-  7 

32 

12-  7 

2  8 

12-  7 

28 

12-13 

16 

12-1  3 

16 

12-13 

16 

334 

328 

275 

92 

7-27+ 

3". 

12-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

97 

7-26+ 

21 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

28 

3-  6 

32 

12-11 

26 

12-11 

26 

12-13 

21 

NONE 

NONE 

332 

280 

- 

- 

- 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9* 

8-23+ 

31 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-13 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

96 

8-29+ 

30 

12-11+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

1-  3 

30 

12-11 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

342 

98 

5-26 

26 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

32 

12-13 

26 

12-13 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

334 

94 

7-26+ 

214 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-11 

31 

12-13 

24 

12-13 

24 

NONE 

NONE 

102 

5-26 

7 

12-13 

1-13 

12 

1-13 

12 

1-13 

12 

3-19 

28 

3-19 

26 

10-27 

30 

11-15 

26 

12-  7 

16 

12-  7 

18 

12-13 

7 

334 

328 

328 

241 

222 

99 

5-28+ 

12 

12-13 

NONE 

NONE 

1-13 

2  1 

3- 

26 

3-1 9 

31 

11-11 

32 

12-  7 

23 

12-  7 

2  3 

12-13 

12 

12-1  3 

12 

328 

276 

237 

93 

7-10+ 

13 

12-13 

NONE 

NONE 

1-13 

23 

28 

4-17 

32 

12-  6 

28 

12-  6 

26 

12-12 

22 

12-13 

13 

12-13 

1  3 

333 

275 

233 

98 

7-24+ 

9 

12-13 

NONE 

1-13 

IS 

1-13 

18 

3~18 

28 

4-17 

31 

10-27 

31 

12-  7 

23 

12-  7 

2  3 

12-13 

9 

12-13 

9 

334 

328 

264 

193 

95 

7-18+ 

35 

12-14+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

103 

5-28 

12 

12-13 

NONE 

NONE 

1-13 

23 

28 

3-19 

31 

12-  7 

25 

12-  7 

25 

12-13 

12 

12-13 

12 

12-13 

12 

334 

276 

263 

95 

7-26 

29 

12-11 

Nf~  F 
NONE 

NONE 

12-10 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

98 

5-28 

20 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

12-11 

29 

12-13 

20 

12-13 

20 

12-13 

20 

NONE 

_ 

_ 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

12-11 

31 

12-13 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

99 

5-28 

— 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

29 

— 

_ 

_ 

_ 

_ 

99 

7-12+ 

12 

12-13 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

24 

3-  6 

30 

12-  7 

31 

12-12 

22 

12-12 

22 

12-13 

12 

12-13 

12 

333 

333 

276 

96 

7-17+ 

12-13 

NONE 

1-13 

27 

3-  6 

2  9 

12-  7 

29 

12-13 

1  7 

12-13 

17 

12-1  3 

1  7 

NONE 

33* 

276 

102 

9-  2  + 

9 

12-13 

NONE 

1-13 

17 

1-13 

17 

27 

3-19 

31 

10-27 

32 

12-  7 

22 

12-  7 

22 

12-1  3 

9 

12-13 

9 

334 

328 

276 

222 

93 

10-  5+ 

-b 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

100 

8-   7  + 

20 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-15 

30 

12-11 

29 

12-13 

20 

12-13 

20 

12-13 

20 

NONE 

330 

96 

7-2*+ 

22 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

29 

12-11 

28 

12-11 

2  8 

12-13 

22 

NONE 

NONE 

332 

98 

7-22  + 

1  6 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

2  7 

3-  8 

32 

12-7 

32 

12-11 

28 

12-13 

16 

12-13 

16 

12-13 

16 

332 

274 

100 

5-28  + 

10 

12-13 

NONE 

1-13 

19 

1-13 

19 

3-  6 

27 

3-18 

31 

12-  7 

24 

12-7 

24 

12-  7 

24 

12-13 

10 

12-13 

10 

334 

328 

276 

264 

100 

7-11 

19 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

29 

12-1  3 

19 

12-13 

19 

12-1  3 

19 

12-1  3 

19 

NONE 

334 

9  7 

5-27 

20 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

31 

12-12 

28 

12-12 

28 

12-13 

20 

12-1  3 

20 

NONE 

333 

98 

5-26 

2» 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

29 

12-  8 

32 

12-11 

28 

12-13 

24 

- 

NONE 

- 

329 

5-27 

1  6 

12-13 

NONE 

NONE 

1-13 

23 

1-13 

23 

4-1  7 

32 

12-7 

29 

12-11 

28 

12-13 

16 

12-13 

16 

12-13 

16 

334 

332 

234 

100 

5-27 

6 

12-13 

NONE 

1-13 

17 

1-13 

17 

3-  6 

26 

3-19 

32 

10-25 

32 

11-11 

28 

12-  7 

1  9 

12-  7 

19 

12-13 

6 

328 

326 

250 

220 

103 

7-27 

26 

12-11 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

32 

12-11 

26 

12-11 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

342 

101 

5-28+ 

7 

12-13 

NONE 

1-13 

18 

1-13 

IB 

3-  6 

26 

3-  7 

30 

11-  6 

31 

12-  7 

26 

12-10 

23 

12-12 

19 

12-13 

7 

333 

331 

276 

24* 

9* 

7-17 

42 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

1  5 

1-13 

15 

1-13 

1  5 

2- 

3-  8 

32 

11-  6 

31 

12-7 

25 

12-12 

20 

12-12 

2  0 

12-13 

8 

334 

333 

333 

303 

2*3 

99 

5-28 

10 

12-13 

NONE 

1-13 

17 

1-13 

1  7 

3-  6 

27 

4-17 

32 

10-27 

32 

12-7 

22 

12-  7 

22 

12-1  3 

10 

12-13 

10 

334 

328 

276 

193 

97 

7-27+ 

22 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

31 

12-11 

31 

12-13 

22 

12-13 

22 

NONE 

332 

101 

7-10 

14 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

27 

3-  6 

29 

12-  7 

27 

12-7 

27 

12-13 

14 

12-13 

1  4 

12-13 

14 

328 

276 

93 

7-20 

32 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

36 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

93 

6-  7+ 

35 

12-14+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

(4 

10-  7+ 

31 

12-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-11 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

23 

12-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

31 

12-11 

32 

12-13 

26 

12-14 

23 

NONE 

_ 

332 

100 

8-  7 

8 

12-13 

1-13 

1  J 

1-13 

13 

1-13 

1  i 

3-  6 

27 

3-  8 

32 

11-27 

30 

12-  7 

26 

12-12 

17 

12-12 

17 

12-13 

6 

334 

333 

333 

276 

26* 

12-13 

1-13 

1  fa 

1-13 

16 

1-13 

ifa 

2  7 

3-  7 

31 

12-  6 

32 

12-  7 

24 

12-  7 

24 

12-13 

7 

12-13 

7 

334 

334 

328 

276 

27* 

95 

9-  8+ 

24 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

c 

1-1* 

31 

12-13 

24 

12-13 

24 

12-13 

24 

NONE 

333 

97 

5-28  + 

.  0 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  8 

29 

12-1 1 

2  5 

12-11 

25 

12-13 

20 

12-1  3 

20 

NONE 

278 

95 

7-25+ 

1  8 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-12 

28 

1-12 

28 

12-H 

29 

12-13 

18 

12-1  3 

1  6 

12-13 

1  8 

NONE 

335 

333 

95 

8-19+ 

t  1 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-13 

27 

12-13 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

8 

12-1  3 

1-13 

12 

1-14 

17 

1-14 

1  7 

3-  6 

27 

3-19 

32 

11-27 

30 

12-  7 

23 

12-  7 

23 

12-12 

20 

12-13 

6 

334 

332 

327 

276 

253 

102 

5-27  + 

16 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

2fa 

3-  6 

31 

12-  7 

31 

12-13 

16 

12-13 

16 

12-13 

16 

12-13 

16 

33* 

276 

103 

5-22 

1  1 

12-13 

NONE 

NONE 

1-13 

23 

3-  8 

28 

4-17 

31 

12-  7 

23 

12-  7 

23 

12-  7 

2  3 

12-13 

11 

12-13 

11 

326 

27* 

23* 

92 

9-11  + 

25 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-13 

25 

12-13 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

100 

5-27 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

31 

12-11 

32 

12-12 

28 

12-13 

20 

12-13 

2  0 

NONE 

332 

103 

5-27 

i  t 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

2  8 

3-  7 

32 

12-  7 

32 

12-13 

16 

12-13 

16 

12-13 

16 

12-13 

16 

33* 

275 

95 

5-16 

v 

12-13 

12-  7 

28 

12-  7 

28 

12-12 

23 

12-13 

9 

12-13 

9 

98 

5-27  + 

.0 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

2  7 

1-13 

27 

12-11 

32 

12-13 

20 

12-13 

20 

12-13 

20 

NONE 

334 

332 

97 

7-18 

10 

1-11 

1-12 

l  3 

1-13 

i'> 

1-13 

19 

3-  6 

28 

3-  6 

28 

12-  6 

32 

12-12 

15 

12-12 

15 

12-12 

15 

12-12 

15 

334 

333 

333 

281 

275 

97 

6-10+ 

1C 

12-13 

1-11 

l  S 

1-12 

17 

1-13 

.  1 

1-13 

2  1 

3-  6 

29 

12-10 

31 

12-12 

14 

12-12 

14 

12-12 

1- 

12-12 

14 

335 

334 

333 

333 

279 

iV 

5-28 

10 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  6 

2  8 

3-19 

32 

10-27 

32 

12-  7 

22 

12-  7 

22 

12-13 

10 

12-13 

10 

276 

222 

98 

5-27 

.  0 

12-13 

NONE 

.NONt 

NONE 

1-13 

2  6 

3-  8 

32 

12-11 

30 

12-13 

18 

12-13 

18 

12-13 

1  B 

NONE 

334 

278 

95 

8-  8 

31 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

96 

9-18  + 

25 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-13 

25 

12-13 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

ALEXANDER  SPRINGS 

A PAL AC HI  COLA  08  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BAYPORT 

BELLE  GLADE   EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CANAL  POINT  USOA 
CAPT |VA 

CARRABELLE   1  NNW 

CEDAR  HEY 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEW1STON  U  S  ENG 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY  2 
OAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH   WB  AP 
DEER  PARK 

DE   FUN1AK  SPRINGS 
DE  LAND  3  N 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY   TOR TUGAS 
EVERGLADES 

FEDERAL.  POINT 
FELLSMERE 
FERNANDINA  BEACH 
FLAMINGO  RANGER  STATION 
FORT   DRUM   5  NW 

FORT  LAUDERDALE 

FT   LAUDERDALE   BAH  1 A  MAR 

FT   LAUDERDALE   EXP  STA 

FORT  MYERS  WB  AP 

FORT  PIERCE 

FOUNTAIN   3  SSE 
GAINESVILLE   3  WSW 
GAINESVILLE   FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
1NDIANTOWN 
INVERNESS 

JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KISSIMMEE  2 

LA  BELLE 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 


LAKE  PLACID 
LISBON 

LIVE  OAK   2  ESE 
LOXAHATCHEE 
MAI'  [  .UN 

MARATHON  SHORES 
MAR  1  ANNA    1ND  SCHOOL 
MAYO   5  NW 
MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 

MILTON  EXP  STATION 
MONT ICELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

N1CCVILLE 

OCALA 

OCALA  2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PARR  1 SH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

PCNSACOLA   WB  CITY 
PERRY 

PLANT  CITY 
POMPAMO  BEACH 
PUNT  A  GORDA 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

5 
© 

01 

3 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

Brat  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

1 

0 

28°  or  below 

* 

— 

2 
a 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

To 
Q 

Temp,  j 

Date 

Temp,  j 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

OUINCY    £XP  STATION 

100 

5-20 

9 

12-13 

1-13 

lo 

1-13 

16 

1-13 

ID 

3-  6 

..  i 

3-18 

)2 

11-15 

3: 

12-  7 

:i 

12-12 

2  1 

12-13 

9 

12-13 

9 

334 

334 

333 

2  76 

242 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

95 

28 

12-14 

N?Nf  - 

7 

7 

278 

SAINT  AUGUST  I NE 

96 

B— 114 

16 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  7 

28 

3-  7 

2  0 

1  71  I 

*z 

12-  7 

16 

SAINT  LEO 

100 

5-28+ 

18 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1  8 

to 

12-13 

i-ii 

1  7      1  7 

j 

inwr 

7  7 

T?^4 

SAINT  HARKS  6  SE 

100 

7-  9 

11 

12-13 

NONE 

18 

1  0 

3-*6 

3-*7 

32 

1127 

32 

12-  7 

8 

121  3 

1  1 

12  1  3 

12-13 

276 

ST  PETERSBURG 

94 

8-21  + 

22 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-13 

22 

12-13 

22 

12-13 

22 

- 

NONE 

- 

SANBORN  TOWER 

99 

7—  9 

10 

12-13 

14 

31 

30 

11-27 

10 

1  0 

334 

334 

328 

254 

232 

SANFORO  EXP  STATION 

100 

5-27+ 

21 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  6 

32 

1  1  7 

rx"  I 

12-11 

1  5_1  7 

SARASOTA 

99 

10-14 

22 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONF 

12-13 

z~ 

17  11 

[JzJJE 

344 

SOUTH  H I  AH  I   5  W 

95 

7-15  + 

29 

12-11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-11 

NONE 

UAUC 

NONE 

NONE 

STARKE 

" 

10 

12-13 

" 

- 

11-11 

32 

12-  7 

22 

12-  7 

22 

12-13 

10 

12-13 

10 

- 

- 

- 

STEINHATCHEE   MCCAIN  TWR 

NONE 

ONE 

1-13 

208 

STUART    1  N 

97 

8-29+ 

26 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1 2~1 3 

26 

12-13 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

TALLAHASSEE  WB  AP 

99 

9-  4 

10 

12-13 

1-13 

14 

1-13 

14 

1-13 

14 

1-13 

14 

3-18 

32 

11-15 

30 

12-  6 

26 

12-  7 

22 

12-12 

1  6 

12-13 

10 

334 

327 

-  - 

T  AM  1  AM i   TRL  40  Ml  BENO 

98 

6-28 

33 

12-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TAMPA  WB  AIRPORT 

95 

8-30  + 

18 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

29 

12-12 

2B 

12-12 

:a 

12-13 

18 

12-13 

18 

NONE 

333 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

95 

8-22  + 

19 

12-14+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

30 

12-13 

19 

12-13 

19 

12-13 

19 

12-13 

19 

NONE 

333 

T  AVERN 1 ER 

92 

8-  8  + 

38 

12-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TITUSVILLE  2  W 

100 

5-21 

21 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  6 

32 

12-  7 

29 

12-11 

26 

12-13 

21 

NONE 

NONE 

276 

USHER  TOWER 

100 

5-22 

13 

12-13 

NONE 

1-13 

19 

1-13 

19 

4-17 

28 

4-17 

28 

11-  6 

32 

12-  7 

23 

12-  7 

23 

12-13 

13 

12-13 

1  3 

334 

328 

234 

203 

VENICE 

94 

8-21  + 

22 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  8 

31 

12-13 

22 

12-13 

22 

12-13 

22 

NONE 

NONE 

280 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

95 

7-20 

25 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-13 

25 

12-13 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

WAUCHULA  2  N 

98 

5-28+ 

21 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

27 

1-13 

27 

12-  8 

31 

12-11 

27 

12-13 

2  1 

NONE 

NONE 

332 

329 

W   PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

8-  5 

30 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-13 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WEST   PALM  BEACH  WS  AP 

96 

8-  4+ 

30 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-13 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WEWAH1  TCHICA 

100 

7-11 

1-13 

13 

1-13 

13 

3-  6 

24 

3-  7 

26 

3-  7 

26 

WINTER  HAVEN 

98 

5-27+ 

19 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  8 

31 

12-11 

27 

12-11 

2  7 

12-13 

19 

12-13 

19 

NONE 

278 

WOODRUFF  DAM 

99 

8-20 

11 

12-14+ 

12-  7 

25 

12-  7 

25 

12-13 

1  1 

12-13 

1  1 

12-13 

1  1 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Not. 

Dec 

Annual 

BAY  LAKE 

EVAP 

3.68 

4.88 

B  6.02 

7  .87 

9.68 

B  7.94 

7  .45 

B  6.60 

B  5.60 

5.32 

4.26 

2.78 

72.08 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
DEP 

3.24 
.02 

4.21 
.16 

8  5.70 
-  .09 

6.37 
-  .27 

7.23 
-  .02 

B  5.67 
-  .61 

B  6.13 
-     .  19 

5.63 
-  .73 

5.25 
-  .08 

5.02 
-  .01 

3.00 
-  .77 

2.85 
-     .  16 

60.30 
-  2.75 

CLEWISTON  U  S  ENGRS 

EVAP 

MAX 

MIN 

2.47 

71 .5 
SB.l 

3.  18 
77.3 
61 .8 

B  4.95 
76.5 
61.8 

5.34 
81  .8 
66.1 

6.62 
89  .  5 
72.1 

B  4.91 
91 .2 
76.0 

5.21 
94.1 
78.0 

4.56 
92.7 
77.6 

B  4.30 
90.1 
76.2 

4.78 
84.  5 
71.3 

3.01 
72.8 
60.9 

2.51 
68.0 
54.7 

51  .84 
82.5 
67.9 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

2696 
93.9 
72.8 

1915 
96.4 
76.5 

B  7.77 
2278 
91.1 
71.2 

4.76 
2457 
81.7 
61.4 

B  4.12 

72.6 
51.5 

FORT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

3.49 
1150 

4.34 
946 

6.03 
1629 

6.77 
1485 

7  .77 
1250 

B  5.75 
739 

6.76 
671 

6.98 
811 

7.03 
77  5 

6.32 
1235 

4.04 
954 

3.14 
867 

68.42 
12512 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

2.60 
1280 
66  .9 
44.6 

4.08 
930 
76.6 
54.3 

5.34 
1495 
75.7 
50.3 

7  .44 
1025 
85.1 
56.7 

9.03 
865 
94.8 
66.7 

7.45 
670 
94  .9 
71.5 

7.24 
706 
98.2 
74.3 

B  7.01 
520 
97.6 
72.9 

B  5.42 
460 

94.0 
71.0 

5.63 
680 
86.4 
62.2 

3.30 
1025 
71.6 
50.2 

2.37 
650 
65.2 
45.4 

66.91 
10306 
83.9 
60.0 

BIALEAB 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

3.20 
-  .25 
1270 

4.07 
-  .29 
998 

5.55 
-  .52 
1804 

B  6.63 
-     .  54 
1769 

B  7  .30 
-  .38 
1517 

B  5.22 
-   1  .69 
790 

B  7.29 
.65 
766 

B  6.12 
-  .66 
854 

B  5  .43 
-  .29 
732 

B  5.83 
.69 

1258 

B  3.71 
-  .32 
1120 

2.88 
-  .41 
902 
72.7 
54.0 

63.23 
-  4.01 
13780 

LISBON 

EVAP 
WIND 

2.  50 
970 

3.47 
740 

4  .73 
1262 

6.38 
1053 

7.42 
780 

5.96 
595 

6.99 
635 

6.16 
415 

4.81 
390 

4.80 
385 

2.62 
595 

2.20 
535 

58.04 
8355 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

B  4.78 
B  885 
88.1 
63.6 

B  2  68 

1299 
69.5 
50.6 

B  2  .49 
1410 
67  4 
49  .6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

3.67 
1547 

4.59 
988 

B  6.63 
1482 

6.96 
1446 

B  8.80 
B  1335 

B  6.04 
631 

7.24 
674 

6.12 
560 

B  6.06 
633 

6.32 
1329 

B  3.78 
1338 

2.85 
1082 

69  .06 
13045 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

4.46 

5.31 

B  7.54 

8.33 

9  .77 

B  7  .42 

B  9.92 

B  7.70 

B  6.60 

6.50 

B  4.40 

3.41 

81  .36 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

3.03 
-  .44 
1068 
79.4 
59.1 

3.70 
-  .56 
837 
83.7 
60.8 

B  4.77 
-   1  .17 
1207 
79  .4 
59.6 

5.45 
-  1.37 
1213 
81.5 
64.0 

6.52 
-  .73 
890 
85. 1 
68.8 

347 
89.9 
74.5 

B  5.33 
-  1.05 
319 
94.0 
77.0 

B  5.32 
-1.13 
465 
92.5 
77.7 

B  4.21 
-  1  .63 
473 
83.5 
76.0 

4.96 
-  .35 
648 
86.6 
71.5 

2.98 
-  1  .04 
439 
75.2 
64.3 

2.52 
-  .56 
337 
71.5 
58.4 

8243 

83.5 
67.6 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

EVAP 

3  .97 

B  4.75 

B  7.34 

B  6.90 

B  8.34 

6.66 

B  7.10 

6.57 

B  6.34 

6.98 

B  5.11 

3.58 

73.64 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

2.34 
2434 

3.80 
1748 

B  5.18 
3077 

B  6.53 
2167 

9.11 
1708 

7.93 
1606 

7  .85 
1236 

7  .77 
1649 

6.30 
1893 

5.45 
1744 

B  3.43 
2305 

.96 
2099 

67  .65 
23666 

No  record  is  indicated  by  no  entry 
Clewlston  U  S  Engrs 
Moore  Haven  Lock  1 
Okeechobee  Hrcn  Gate  6 
Vero  Beach  FAA  Airport 
Woodruff  Dam 


Evaporation  measured  in  sunken  pan  36  x  36  inches. 
Evaporation  area  not  fenced. 

Evaporation  values  determined  by  means  of  non-standard  steel  ruler  device. 
Evaporation  area  not  fenced. 
Evaporation  pan  located  over  rock. 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 

1962 


January 

February 

Much 

April 

May 

July 

August 

September 

Octobor 

November 

December 

Annua) 

Station 
D.pth 

• 

} 
9 

1 

| 

■ 

1 

a 

a 

I 

S 

1 

j 

| 

3 

1 

8 

i 

1 

> 

t 

g 
• 

s 

D> 
1 

3 

a 

i 

> 

s 

g 

• 

• 

> 

8 

S 

i 

9 

s 

a 

£ 

& 

I 

I 

1 

J 

• 

> 

8 

i 
1 

> 

s 

s 
■ 

• 
• 

8 

9 

> 
< 

J 

< 

3 

< 

> 
< 

1 

< 

1 

< 

1 

< 

H 

< 

M 

1 

< 

< 

I 

> 

< 

3 

GAINESVILLE  J  WSW 

1  INCH 

39.* 

75/40 

67.3 

62/53 

82/53 

— /— 

85.6 

100/72 

86.0 

100/76 

89.2 

58.5 

74/42 

— /40 

*  INCHES 

37. J 

71/43 

63.3 

77/54 

65:9 

76/54 

61.6 

91/73 

82.7 

92/76 

85.  S 

55.5 

66/36 

— /36 

e  INCHES 

57.2 

69M5 

65.1 

75/54 

65.0 

76/56 

— /— 

73.9 

81/68 

75.5 

81/71 

78.6 

— / — 

56.1 

65/41 

— /41 

Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  daily  max  and  mln  values. 

Slope  of  Ground:  No  perceptible  slope  of  surface.  Soil  Type:  Arredonda  fine  sand.  Ground  Cover:  Baolagrass  sod.  Instrumentation;  3-polnt  Foxboro 
Thermograph . 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 

FORMER  NAME 

DATE  -  1962 

FLAMINGO  RANGER  STATION 
FOUNTAIN  3  SSE 
PENNSUCO  5  NW 
STEINHATCHEE  HC  CAIN  TWR 

CAPE  SABLE  RANGER  STATION 
FOUNTAIN  3  S 
PENNSUCO  4  NW 
STEINHATCHEE  2 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

March  1 
March  1 
November  28 
April  23 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

FOUNTA IN  3  SSE 

GRADY 

INVERNESS 

MIAMI  BEACH 

Evaporati 
Equipment 
Equipment 
Equipment 
Recording 

'n  equipment  Installed 
moved  1.0  mile  E 
moved  900  feet  S 
moved  0.9  mile  N 
rain  gage  installed 

May  1 
March  3 

July  11 
April  2 
June  1 

MILTON  EXP  STATION 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NORTH  NEW  RIVER  CANAL  2 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 

Equipment 
Equipment 
Equ  1  proent 
Equipment 
Equipment 

moved  30  feet  S  and  Evaporation  equipment  installed 
moved  150  feet  E 
moved  150  feet  E 
moved  0.8  mile 
moved  2.3  miles  SE 

October  3 
May  24 

Marc 

September  26 
March  15 

PENNSUCO  5  NW 
SAINT  LEO 
STARKE 

STEINHATCHEE  MC  CAIN  TWR 

Equipment 
Rain  gage 
Equipment 
Equipment 

moved  1  mile  NW 
moved  25  feet  N 
moved  0.7  ml le  S 
moved  3.9  miles  NE 

November  28 
August  17 
July  10 
April  23 

See  reference  notes   following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

1 

JS 
Q 

01 

-2 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 
tables 

Temp. 

Preoip 

Month 
opened 

Month 
closed 

ALEXANDER  SPRINGS 

0070 

LAKE 

29  05 

61  3* 



1  2  3 

APALACHICOLA  wb  city 

Jill 

F  R  A NK  L  1  N 

6*  59 

13 

6C 

60 

1  2  3  C 

ARCADIA 

0228 

61  52 

70 

59 

62 

1  2  3 

avon  park 

0369 

61  30 

165 

70 

69 

1  2  3  C 

BABSON  PARK 

0390 

SI  2? 

81  31 

150 

• 

2 

BARTOW 

04T6 

POLK 

61  50 

125 

76 

T6 

12  3 

BASINGER 

o*aa 

OKEECHOBEE 

61  02 

OCT 

2 

BAY  LAKE 

0*20 

H 1 LLS80ROUGH 

62  30 

51 

12 

12 

2  * 

8 A YPORT 

0535 

HERNANDO 

62  39 

10 

5 

5 

1  2  3 

BELLE  CLAOE  EXP  STA 

0611 

PALM  BEACH 

80  36 

16 

38 

38 

1   2  34 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  A 

0616 

PALM  BEACH 

26  42 

C 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

0739 

HENORY 

61  00 

17 

4 

„ 

12  3 

BITHLO 

ORANGE 

81  06 

65 

4 

BLACKMAN  4  WNW 

0765 

OKALOOSA 

86  42 

200 

BLOUNT  STQWN  2  SE 

0604 

CALHOUN 

85  02 

51 

30 

30 

BOCA  RATON 

0645 

PALM  BEACH 

80  05 

21 

BRADENTON  EXP  STATION 

62  33 

10 

79 

79 

BR  1 STOL 

1020 

64  59 

160 

BROOK SV 1  LLE  CHIN  HILL 

1046 

HERNANDO 

62  22 

200 

70 

70 

BUSMNELL  2  E 

1163 

82  05 

75 

26 

26 

1  2  3 

CANAL  POINT  GATE  * 

1271 

PALM  BEACH 

26  52 

C 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

80  38 

25 
3) 

10 

10 

1  2  3 

CAPT I VA 

1310 

82  11 

23 

I  3 

12  3 

CARRABELLE    1  NNW 

1356 

64  *0 

10 

64 

64 

12  3 

C ART V  I LLE 

WASHING' ON 

65  *9 

70 

34 

CEDAR  KEY 

1432 

83  02 

11 

74 

73 

CHIPLEY  3  E 

1  544 

WASH I NGTON 

85  29 

130 

24 

24 

CLEARWATER 

1632 

82  *7 

20 

3 

3 

CLERMONT  6  S 

1641 

81  46 

1*0 

70 

7C 

CLEWISTON 

1649 

HENDRY 

80  55 

18 

15 

2 

CLEWISTON  U  S  £NG 

1654 

HENORY 

26  45 

60  55 

1  2  3*C 

CORNWELL  A  NH 

1669 

h| GhL ANOS 

81  10 

*0 

a 

CRESCENT  CITY 

1978 

PUT  NAM 

81  30 

56 

64 

CRESTviEW  RADIO  WJS8 

1984 

OKALOOSA 

86  35 

276 

CROSS  CITY 

2006 

83  07 

♦5 

CROSS  CITY  2 

2008 

63  07 

45 

3 

3 

DAN  1 A  4  WNW 

2114 

BROWARD 

60  12 

7 

22 

*DAYTONA  beach 

2150 

VOLUS I  A 

81  02 

15 

15 

DAYTONA  BEACh  WB  ap 

2158 

81  03 

31 

49 

*9 

DEER  PARK 

2200 

80  54 

43 

6 

* 

1   2  3  C 

DE  FUN  1 AK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

30  43 

66  07 

255 

64 

1  2  3 

DE  LAND  3  N 

2229 

VOLUS 1  A 

81  17 

40 

64 

60 

DE  SOTO  CITY  *  Sw 

2288 

HI GHLANDS 

81  28 

88 

8 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2298 

HENDRY 

81  08 

20 

7 

7 

DOWL1NG  PARK 

2391 

SUWANNEE 

83  15 

78 

DRY  ToRTUGAS 

2416 

MONROE 

82  52 

3 

13 

13 

EVERGLADES 

2850 

81  23 

36 

36 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUT  NAM 

61  32 

5 

71 

71 

FELDA 

I  *2  3 

HENDRY 

61  26 

18 

FELLSMERE 

2936 

1 ND 1  AN  RIVER 

60  36 

25 

50 

50 

FERNANOINA  BEACH 

2944 

NASSAU 

30  40 

81  26 

1   2  3 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

3020 

MONROE 

80  55 

*3 

U 

11 

MAY 

FORT   DRUM  5  NW 

31  37 

OKEECHOBEE 

80  51 

60 

7 

7 

FORT  GREEN  12  WSW 

3153 

82  08 

120 

a 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

80  09 

10 

49 

49 

FT   LAUDERDALE   BAH|A  MAR 

3166 

BROWARD 

80  07 

7 

1 1 

11 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

Jl  71 

BROWARD 

80  14 

7 

10 

10 

10 

FORT  MYERS  WB  AP 

3186 

81  52 

15 

71 

71 

FORT  PIERCE 

3207 

80  19 

10 

62 

62 

FOUNTAIN  3  SSE 

3230 

85  25 

140 

8 

8 

GAINESVILLE  3  WSW 

3321 

ALACHUA 

29  38 

62  22 

86 

9 

1  2  34CG 

GAINESVILLE  FAA  AP 

3  326 

82  16 

155 

i 

3 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

62  10 

140 

67 

6  7 

GRACEvILLE 

3538 

JACKSON 

65  30 

160 

35*3 

62  54 

30 

HART  LAKE 

38*0 

91 

70 

20 

3909 

80  17 

a 

22 

22 

22 

HIGH  SPR INGS 

3956 

82  36 

75 

18 

18 

HILLSBOROUGH  RvR  ST  PK 

0  96 

Hi  LL  S BOROUGH 

82  14 

50 

19 

HOMESTEAD  EXP  STA 

4091 

80  30 

11 

52 

5  2 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

4242 

POLK 

27  48 

81  19 

115 

5 

3 

1  2  3 

I  NO  1 ANTOWN 

4273 

82  41 

12 

I  NVERNESS 

4289 

82  20 

81 

63 

63 

1 SLAND  GROVE  2  WNW 

4327 

ALACHUA 

82  08 

60 

8 

I SlEwORTm 

*332 

ORANGE 

81  33 

115 

43 

JACKSONV 1 LLE  wS  AP 

4358 

61  39 

24 

26 

26 

JACK SON V  I LLE  BEACH 

4366 

81  24 

10 

21 

21 

JASPER  3  SE 

4394 

HAM  I L  TON 

82  55 

1*0 

50 

5C 

KENDALL  2  E 

4518 

80  17 

18 

21 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

♦  570 

MONROE 

2*  33 

81  *5 

6 

16 

ia 

1  2  3  C 

KEY  WEST  WB  CITY 

*575 

MONROE 

2  4  J' 

81  48 

9 

92 

2 

KISSIMMEE  2 

4625 

OSCEOLA 

28  18 

81  24 

68 

67 

12 

1  2  3  C 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

26  ^ 

81  26 

16 

J2 

32 

1  2  3 

LAKE  ALFRED  ExP  STA 

4707 

POLK 

28  06 

81  43 

180 

46 

46 

1  2  3  C 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

30  12 

82  35 

20S 

79 

1   2  3 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

26  32 

81  26 

113 

23 

23 

1  2  3 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

26  02 

81  57 

214 

47 

47 

1  2  3  C 

LAKE  PLACID  2  SW 

..845 

HIGHLANDS 

27  17 

61  23 

90 

K 

30 

B 

1  2  3 

LAKE  TRAFFORD 

4866 

COLLIER 

26  26 

61  29 

27 

20 

2 

Ola  non 

Index  No 

v^ounty 

a 

9 

3 

Longitude 

0 

> 
Q 

Years  of 

record 

Opened 

or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Temp 

a 
£ 

Evap 

Month 
opened 

c  * 

3Eo 

LAMONT   6  WNW 

4892 

JEFFERSON 

30  2* 

83  99 

190 

c 

lignumviTae  ket 

3033 

MONROE 

2*  54 

6 

c 

L 1 SBON 

3076 

LAKE 

26  53 

66 

4 

4 

1  2  34C 

LIVE  OAK  2  CSE 

1099 

SUWANNEE 

30  IT 

120 

1] 

1   2  3 

LONGBOAT  KEY 

3124 

MANATEE 

27  25 

10 

12 

2 

LOlAMATCHEE 

5182 

PALM  BEACH 

26  41 

14 

22 

1  2  >  C 

L YNNE  *  SE 

3237 

MAR  I ON 

29  10 

90 

C 

HA01 SON 

5  2  75 

MAO  I  SON 

30  29 

1*3 

62 

1  2  3 

MARATHON  SHORES 

9331 

MONROE 

24  4* 

3 

13 

1  2  3 

MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 

3372 

JACKSON 

30  49 

120 

62 

1  2  3 

MARINELAND 

FLAGLER 

29  40 

61  13 

10 

C 

MAYO  9  NW 

5339 

LAFAYETTE 

30  06 

14 

14 

1  2  3 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

28  05 

2* 

2  5 

23 
3 

1  2  3  C 

MELROSE 

56  2  2 

ALACHUA 

29  42 

130 

1  2  3 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

9653 

OADE 

25  47 

80  1 1 

6 

9 

9 

1  2  3 

,  MIAMI  BEACH 

3658 

OADE 

25  *7 

22 

1  2  3  C 

MIAMI   WB  AIRPORT 

9663 

DADE 

25  46 

80  1  6 

7 

24 

1  2  3  C 

MIAMI   12  SSW 

5679 

DADE 

29  39 

10 

39 

1  2  3 

MILES  CITY  TOWER 

5719 

COLLIER 

26  11 

81  22 

10 

6 

1  2  3 

Ml LTON  EXP  STAT  ION 

5793 

SANTA  ROSA 

30  47 

87  09 

217 

13 

1  2  34 

HONTICELLO  2  S 

JEFFERSON 

30  32 

6)  92 

209 

39 

39 

1  2  3 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

3993 

GLADES 

26  90 

81  09 

22 

1   2  3*C 

MOUNTAIN  LAKE 

9973 

POLK 

27  96 

11  16 

160 

41 

1   2  3 

myaKka  RIVER  ST  Park 

..  "  t.5 

SARASOTA 

27  19 

62  1  9 

20 

19 

1  2  3 

NAPLE S  CARlB  GARDENS 

607a 

COLLIER 

26  10 

81  47 

22 

1   2  > 

NICEV ILLE 

6240 

OKALOOSA 

30  31 

96  30 

60 

36 

1  2  3  C 

6231 

OSCEOLA 

27  96 

61  00 

60 

20 

2 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

26  34 

80  49 

19 

C 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

26  20 

60  32 

22 

C 

OCALA 

641* 

MAR  ION 

29H 

62  06 

66 

64 

72 

1  2  3 

OCALA  2  NE 

MAR  1  ON 

29  13 

62  07 

66 

22 

22 

1  2  3 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6485 

OKEECHOBEE 

27  13 

60  48 

3* 

44 

1  2  34C 

ORANGE  CITY 

6584 

VOLUSIA 

28  5T 

61  18 

26 

C 

WB  AIRPORT 

6639 

ORANGE 

2a  33 

61  20 

106 

71 

71 

1   2  3  C 

ORTONA  LOCK  2 

665-7 

GLADES 

26  47 

61    1 8 

21 

C 

6733 

PUTNAM 

29  39 

61  38 

15 

37 

37 

1  2  3 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

30  42 

64  23 

7 

C 

Panama  city  2 

3841 

BAY 

30  10 

69  39 

8 

66 

1  2  3  C 

PARR  1 SH 

698  5 

MANATEE 

27  33 

44 

5 

1  2  3  C 

PENNSUCO  5  NW 

6-^88 

OAOE 

25  33 

0 

C 

PENSACOLA  FAA  AP 

ESCAMBIA 

30  28 

67  12 

110 

18 

16 

1  2  3 

g PENSACOLA  WB  CI TY 

7002 

ESCAMBIA 

30  29 

87  1  ) 

1) 

83 

1  2  3  C 

PERRI NE 

rozo 

DADE 

25  36 

80  21 

11 

21 

2 

7  0  2  6 

TAYLOR 

30  07 

40 

1   2  3 

plant  city 

7203 

HILLSBOROUGH 

26  01 

82  06 

121 

66 

1  2  3 

POmPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

26  14 

60  09 

22 

12 

22 

1  2  3 

PORT   MAYACA  S  L  CANAL 

7293 

MARTIN 

26  59 

80  37 

34 

C 

PUNTA  gorda 

7395 

CHARLOTTE 

26  56 

62  03 

6 

48 

1  2  3 

OUINCY  EXP  STATION 

7*24 

GAOSDEN 

30  33 

64  39 

230 

79 

1   2  3 

RAIFORD  state  prison 

74*0 

UNION 

10 

30  04 

62  1 1 

120 

C 

royal  palm  ranger  sta 

DADE 

25  22 

80  37 

10 

1* 

1* 

1   2  3 

saint  augustine 

7812 

ST  JOHNS 

29  54 

81  19 

13 

vl 

1   2  3 

SAINT  LEO 

7831 

PASCO 

28  20 

62  1  9 

176 

70 

1  2  3  C 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7639 

MAR  T 1 N 

27  05 

13 

C 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

30  05 

64  10 

17 

35 

I  2  3 

ST  PETERSBURG 

7866 

PINELLAS 

27  47 

82  36 

33 

48 

1  2  3  C 

SANBORN  TOWER 

7930 

30  04 

84  36 

37 

1  2  3 

SANFORD  EXP  STATION 

7982 

SEMINOLE 

28  46 

61  19 

14 

7 

1  2  3 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

27  21 

62  32 

30 

1* 

1  2  3 

SMAOY  OAKS  FISH  CAMP 

8165 

POLK 

27  49 

61  13 

60 

C 

SOUTH  MIAMI    5  W 

3 

OADE 

23  42 

60  21 

6 

9 

9 

1  2  3 

8527 

BRADFORD 

29  56 

48 

5 

1  2  3 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TWR 

8565 

TAYLOR 

29  43 

83  21 

29 

3 

5 

1  2  3 

STUART  1  N 

8620 

MAR  T I N 

27  13 

60  19 

10 

27 

27 

1  2  3 

TALLAHASSEE   W8  AP 

8756 

LEON 

30  26 

6*  20 

76 

78 

1  2  3 

T AMI  AMI  CANAL 

9  !  7  5 

DADE 

25  46 

60  27 

13 

C 

T AMI  AM |    TflL    40  Ml  BEND 

8  78 

DADE 

25  46 

60  50 

12 

21 

22 

1   2  34C 

TAMPA  WB  AIRPORT 

9  79  9 

HILLSBOROUGH 

27  56 

82  32 

19 

73 

73 

1   2  3 

Tarpon  spgs  sewage  pl 

J9  "  - 

PINELLAS 

26  09 

82  49 

8 

77 

72 

1  2  3 

TAVERNIER 

■  84 ; 

MONROE 

29  01 

60  31 

5 

26 

1   2  3 

TITUSVILLE  2  w 

6942 

BREVARD 

26  37 

80  50 

40 

>,» 

7: 

1  2  3 

USHER  TOWER 

9120 

LEVY 

29  29 

82  49 

33 

7 

T 

1   2  3 

9176 

SAR ASOT A 

82  27 

o 

ft 

VENUS  J  SE 

916* 

GLADES 

27  02 

61  21 

70 

9 1 :  t 

65  *3 

VERO  BEACH  FAA  AP 

9  Z 1 1 

INDIAN  RIVER 

27  J9 

80  25 

2* 

22 

22 

11 

1  2  34C 

WAUCHULA  2  N 

9401 

HARDEE 

27  39 

81  49 

119 

30 

30 

1  2  3 

W   PALM   BEACH    RADIO  WJNO 

9521 

PALM  BEACH 

26  44 

60  03 

19 

2 

1  2  9 

»WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

95  2  5 

PALM  BEACH 

26  4  1 

60  06 

Z4 

24 

1  2  3  C 

WEWAHJ  TCHKA 

<*  MS 

GULF 

30  05 

69  12 

a 

7 

7 

I  2  3 

WINTER  HAVEN 

)71  ' 

61  49 

22 

22 

0  WOODRUFF  DAM 

■)  7  ■}  5 

JACKSON 

^0  43 

6*  52 

lie 

T 

7 

I  2  34C 

STAT  IONS  CLOSED  1962 
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FLORIDA 

REFERENCE  NOTES  1962 

Additional   Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  P.   0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F;   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind 

movement   in  mi les . 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 

at  t lme  of  observe t ion . 

Normals  for  all  stations  are  cl Imatological  normals  based  on  the  per iod  1931  -  1960 . 

CI ima tologica 1  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cl imatologica 1  Data. 
No  record. 

+     Also  earlier  date   (dates)   or  months . 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground ;     however  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  she  Iter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B    Adjusted  to  full  month. 

C    Data  for  recorder  stat  ions  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are"  processed  for  special  purposes  and 
published  in  "Hourly  Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly 

Precipitation  Data". 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

G     In  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered ,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Cl ima tologica 1  Data 

for  detailed  daily  record . 

T     Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month .     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Inf or mat  ion  concerning  the  history  of  changes  in  location,   elevat  ions ,  exposures ,  etc . ,   of  subs t a t  ions  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation  "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Pr int ing  Office , 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     1961    annual  issue  of  Local 
Cl imatologica 1  Data,  obtained  as  indicated  above ,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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